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International  Critical  Tables 


Under  the  auspices  of  the  International  Research  Council, 
the  National  Research  Council  of  the  United  States,  in 
coopération  with  the  American  Chemical  Society  and  the 
American  Physical  Society,  will  shortly  begin  publication  of 

International  Critical  Tables 

of  Numerical  Data  of  Physics,  Chemistry 

and  Technology 

Thèse  Tables  supplément  International  Annual  Tables 
by  giving  the  results  of  a  critical  examination  of  ail  the  data 
available  on  each  subject.  A  corps  of  specialists  chosen 
from  the  various  countries  of  the  world  has  critically  diges- 
ed  ail  of  the  material  published  by  International  Annual 
Tables,  together  with  ail  the  data  available  in  the  literature 
preceding  1910  and  each  chapter  of  International  Critical 
Tables  will  présent  results  of  such  critical  studv.  The 
principal  language  used  in  International  Critical  Tables 
ill  be  English,  but  the  very  complète  Index,  the  intro- 
Juctory  material,  the  tables  of  contents  and  much  of  the 
gênerai  explanatory  matter  will  be  given  also  in  French, 
German  and  Italian. 

By  mutual  arrangement  between  the  Trustées  of  Interna- 
ional  Critical  Tables  and  the  International  Commission 
n  charge  of  Annual  Tables,  ail  purchasers  of  International 
Vnnual  Tables  will  be  given  an  opportunity  to  subscribe  to 
nternational  Critical  Tables  at  a  spécial  very  low  advance 
ubscription  rate,  provided  they.  request  this  privilège  by 
tilizing  the  attached  card. 


Tables  critiques  internationales 


Sous  le  patronage  du  Conseil  International  de  Recherches, 
le  Conseil  National  de  Recherches  des  Etals-Unis,  en  coopé- 
ration avec  1' -'American  Chemical  Society"  et  1' "American 
Physical  Society",  commencera  incessamment  la  publication 
des 

Tables  critiques  internationales 

de    Données  numériques  de  Physique 

de  Chimie  et  de  Technologie 

Ces  Tables  constituent  un  supplément  aux  Tables  An- 
nuelles Internationales.  Elles  contiennent  les  résultats  d'un 
examen  critique  de  toutes  les  données  existantes,  sur  un 
même  sujet.  Un  certain  nombre  de  spécialistes,  choisis  dans 
les  différentes  contrées  du  monde,  ont  soumis  à  un  examen 
critique  toutes  les  données  numériques  publiées  par  les 
Tables  Annuelles  Internationales  ainsi  que  celles  contenues 
dans  la  littérature  avant  19 10.  Les  différents  Chapitres 
des  Tables  critiques  internationales  seront  constitués  par 
les  résultats  de  cette  étude  critique. 

Les  Tables  critiques  internationales  seront  rédigées  en 
grande  partie  en  anglais,  mais  un  Index  très  complet,  les 
documents  généraux,  les  Tables  des  matières  et,  en  général, 
toutes  les  explications  nécessaires,  seront  également  données 
en  allemand,  en  français  et  en  italien. 

A  la  suite  d'un  arrangement  mutuel  entre  le  Comité  des 
Tables  critiques  internationales  et  la  Commission  interna- 
tionale des  Tables  annuelles,  tous  les  acheteurs  des  Tables 
annuelles  auront  la  possibilité  de  souscrire  aux  Tables  cri- 
tiques internationales,  à  un  prix  spécial  très  réduit.  Pour 
bénéficier  de  ce  privilège,  ils  doivent  utiliser  la  carte  ci-jointe. 


CARTE    POSTALE 


Monsieur    Charles    Marie 


Docteur  es  Sciences 


9,  Rue  de  Bagneux 


PARIS    (vie) 


Die  Internationale!!  Kritischen  Tabellen 


Unter  dor  hohen  Aufsicht  des  «  International  Research 
Council  »  vvird  der  «  National  Research  Gouncil  of  the  Uni- 
ted States  America  »  unter  Mitwirkung  der  «  American  Che- 
mical Society  »  und  der  «  American  Phvsical  Societv  » 
unverzùglich  mit  der  Ven">rfentlichung  der 

Internationalen  Kritischen  Tabellen 

der  Zahlenmàssigen   Resultate  der  Physik, 

Chemie  und  Technologie  beginnen. 

Dièse  Tabellen  stellen  einen  Anhang  der  Internationalen 
Jahrestabellen  dar  und  werden  sàmtliche  bekannten  Zahlen, 
nach  kritischer  Durchsicht,  und  geordnet,  wiedergeben. 
Eine  gewisse  Anzahl  von  Fachmânnern,  welche  in  den  ver- 
schiedenen  Landern  der  Welt  ausgesucht  wurden,  hat  die 
gesamten,  in  der  internationalen  Jahrestabellen  und  in  der 
Litteratur  vor  1910  vorhandenen  zahlenmâssigen  Resultate 
einer  kritischen  Bewertung  unerworfen.  Die  verschiédenen 
Kapitel  der  Internationalen  Kritischen  Tabellen  stellen  das 
Résultat  dieser  Arbeit  dar. 

Die  Internationalen  Kritischen  Tabellen  werden  grôssten- 
teils  in  englische  Sprache  verfasst.  Ein  sehr  vollstândiger 
Index,  die  allgemeinen  Orientierungen,  die  Inhaltsverzei- 
chnisse  und  die  umgânglich  notigen  Erklârungen  jedoch  auch 
auf  Deutsch,  Franzosich  und  Italienisch  wiedergegeben. 

Infolge  einer  Uebereinkunft  zwischen  den  Herausgebern 
der  Internationalen  Kritischen  Tabellen  und  der  Commis- 
sion der  Internationalen  Jahrestabellen,  haben  die  Kaùfer 
der  Jahrestabellen  die  Môglichkeit  die  Internationalen  Kri- 
tischen Tabellen  zu  sehr  ermâssigtem  Preise  zu  unterzei- 
chnen.  Wozu  sie  sich  der  beigelegten  Karte  bedienen  mussen. 


Tabelle  Critiche  Intemazionali 


Sotto  i  patronati  del  Consiglio  Internazionale  délie 
Ricerche  e  del  Consiglio  Nazionale  délie  Ricerche  degli 
Stati  Uniti,  con  la  cooperazione  dell'  American  Chemica) 
Society  e  de  1'  American  Physical  Society  saranno  publicate! 
fra  brève  le 

Tabelle  Critiche  Intemazionali 

di  Dati  Numerici  di  Fisica,  Chimica 

e  Tecnologia. 

Queste  tabelle  costituiscono  un  supplemento  aile  Tabelh 
Annuali  Intemazionali.  Esse  infatti  contengono  i  risultat 
dell'  esame  critico  di  tutti  i  dati  numerici  conosciuti.  Queste 
esame  lu  eseguito  per  i  vari  argomenti  da  specialisti  scelt 
nei  diversi  paesi,  vagliando  oltre  i  dati  numerici  publicai 
dalle  tabelle  annuali  intemazionali,  anche  quelli  contenu) 
nella  letteratura  scientinca  in  tutto  il  periodo  précèdent 
l'anno  1910;  ogni  capitolo  délie  Tabelle  Critiche  conteri 
i   risultati   di   taie  studio. 

Le  Tabelle  Critiche  Intemazionali  saranno  redatte  in  gra 
parte  in  lingua  inglese,  ma  l'indice  completo,  i  dati  gênerai 
gli  indici  particolari  e  le  spiegazioni  più  necessarie  sarann 
anche  esposti  nelle  tre  lingue  francese,  italiana  e  tedesca. 

In  seguito  ad  accordi  fra  il  Comitato  délie  Tabelle  Cr 
tiche  Intemazionali  e  la  Commissione  Internazionale  del 
Tabelle  Annuali  délie  Costanti,  tutti  i  compratori  del 
Tabelle  Annuali  potranno  acquistare  le  Tabelle  Critiche 
prezzo  ridotto.  Per  ottenere  questo  privilegio  essi  dovranrl 
servirsi  délia  annessa  cartolina. 


Dear  Sir,  l  désire  full  information  conceming  the  scope  of  International  Critical  Tables  and  the 
spécial  reduced  advance  subscription  price  which  will  be  accorded  t<>  ail  subscribers  lo 
Volume   V  of  International  Annual  Tables.    Please,  therefore,  transmit  this  request  lo 


Monsieur,  Je  désire  recevoir 
Critiques  Interna 
les   souscripteurs 


mites    les    informations    utiles   concernant    le   programme   des    Tables 
ionales  et  les  prix  réduits  de  souscription  qui  seront  accordés  à  tous 

............    du     Volume    V    des   Tables   Annuelles    Internationales.    Veuillez    par 

msmettre  cette  demande  à   Washington. 

Auskunft  ilber  das  Programm  der  Internationalen  Kritischen  Tabellen,  sowie 
'i  enna'ssigten  Untcrfcichuitngspreis,  ivclchcr  den  Kœufern  des  5len  Bandes  der 
'bellen    gewœhrt    wird.     Wollen    Sie    bitte    dièses    Gesuch    nach    Washington 

ittoscntio  nchiede  il  programma  completo  délie  Tabelle  Critiche  Intemazio- 
iche  il  loMipr;;.!  ridotto,  che  sarà  concesso  ai  sottoscrittori  délie  Tabelle 
Intemazionali  (  vol.   V).  Pegio  di  trasmettere  questa  richiesta  a  Washington. 


Prière  d'écrire  en  gros  caractère 
et   très   lisiblement. 


Please  write  in  a  full  hand  ad 
very  clearly. 
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LISTE  DES  MEMBRES  DU  COMITÉ  INTERNATIONAL 


(1917-1924). 


Afrique   du   Sud.  —   D'    J.  Moir,  Government  Laboratery, 
Johannesburg  (Transwaal). 

Australie.   —    Prof.    N.  T.   M.  Wilsmore,   The   University, 
Perth  (VVest-Australia). 

Belgique.  —  Prof.  G.  Chavannes,  Université,  Bruxelles. 

Canada.  —  Prof.    D'  E.  H.  Archibali),  University  of  British 
Columbia,  Vancouver. 

Chili.  —  Prof.  Belisario  Diaz  Ossa,  Santiago  de  Chile. 

Danemark.   —  Prof.   j.    N.    BtiôNSTBD,    Polyteknisk    Liere- 
anstalt,   Kobenhavn, 


Espagne.  —  Prof.  D'  E.  Mole 
S.  R.  Mourei.o,  Acadéi 


-ersiié,  Madrid.—  Prof. 
h  Sciences,  Madrid. 


États-Unis.  —  Prof.  Edward  C.  Franklin,  Leland  Stanford, 
University,  Californie.  -  Prof.  H.  G.  Gale,  Uni- 
versity of  Chicago.  —  Prof.  Albert  P.  Matiieyvs, 
University  of  Cincinnati.  —  E.  W.  Washbuiin, 
Editor  in  Chief  of  "  International  Crilical  Tables  ", 
Washington. 

France.  —  Prof.  C.  F.abhï,  Université,  Paris.  —  D1  Ch. 
Marie,  Université,  Paris.  —  Prof.  G.  Urbain,  Uni- 
versité, Paris. 

Grande-Bretagne.  —  A.  Egerton  (Oxford  ).  — DrR. T.  Gla- 
zebrook,  Cambridge.  —  Prof.  W.  C.  Me  C.  Lewis, 
University,  Liverpool.  —  F.  E.  Smith,  National 
Laboralory,  Teddington. 

Grèce.  —  Prof.  G.  Athanassiades,  Université,  Athènes.  — 
Prof.  C.  Knetas,  Université,  Athènes.  —  Prof.  C. 
Zenghelis,  Université,  Athènes. 

Hollande.  —  Prof.  Ernst  Cohen,  Université,  Utrecht. 


Italie.  —  Prof.  G.  Bruni,  R.  Istituto  Tecnico  Superiore, 
Milano.  —  Prof.  G.  Carrara,  Istituto  Tecnico  Supe- 
riore, Milano.  —  Prof.  0.  M.  Corrino,  R.  Universita, 
Roma.  —  Prof.  Parravano,  R.  Universita,  Roma.  — 
Prof.  O.  Scarpa,  Turin. 

Japon.  —  Prof.  Yukichi  Osaka,  Impérial  University,  Kyoto. 

Norvège.  —  Prof.  Ellen  Gleditsch,  Université,  Christiania. 

Nouvelle-Zélande.  —  Prof.  T.  H.  Easterfield,  Director  of 
the  Casthron  Instilute,  Nelson. 

Prof.  Casimir  Kostanecki,  Université  de  Craco- 
—  Prof.  Ladislas  NATANgop*,  Université  de  Cra- 
e. —  Prof.  Jean  deZawidzki,  École  Polytechnique 


Pologne. 


Portugal.  —  Prof.  J.  M.  d'Almeida  Lima,  Université  de  Lis- 
bonne. —  Gen.  A.  Machado,  Académie  des  Sciences, 
Lisbonne. 

République  Argentine.  —  Prof.  H.  Damianovich,  Univer- 
sité de  Buenos-Ayres. 

Roumanie.  —  Prof.  C.  Miculescu,  Université  de   Bucarest. 

Russie.  —  Prof.  P.  Lasareff,  Académie  des  Sciences,  Ins- 
titut de  Physique,  Moscou. —  Prof.  Wl.  Kistiakowsky, 
Institut  Polytechnique,  Leninegrad.  —  Prof.  Cnow'L- 
son,  Institut  de  Physique,  Leninegrad. 

Suisse.  —  Prof.  P.  Dutoit,  Université,  Lausanne.  —  Prof. 
Jaquerod,  Université,  Neuchâlel. 

Tchéco-Slovaquie .  —  Prof.  D'  Jean  Sterba-Bôhm,  Prof. 
D'  Vaclar  Posejpal,  Prof.  D'  Bohumil  Nemec,  Prof. 
D'  F.  Slavik,  Universi  té  Tchèque  de  Prague. 

YougO-Slavie.  —  Prof.  J.  Giaja,  Académie  R.  Serbe  des 
Sciences  et  des   Arts,   Belgrade.  —  Prof.   Losanitch 


COMMISSION    PERMANENTE. 


Prof.  Ernst  Cohen  (Utrecht).  —  Prof.  P.  Ditoit  (Lausanne).  —  A.  Egerton  (Oxford). 
D1    Ch.    Marie   (Paris).   —    Prof.   O.   Scarpa  (Turin).   —   E.   W.  ^ashburn  (Washington). 

Membres  honoraires.  —  Prof.  G.  Bruni  (Milano).  —  Prof.  G.  Carrara  (Milano).  —  Prof.  W.  C.  Me  C.  Lewis  (Liverpool). 
Prof.  J.  Stikglitz  (Chicago).  —  Prof.   N.  T.  M.  Wilsmore  (Perth,  West-Australia). 


COMITÉS    DE    PATRONAGE. 


Afrique  du  Sud. 
Prof.R  B.DB.MSON.Universitj  Collège,  Pielcrmaritzburg. 

Angleterre. 

Prof.  H.  B.  Dixon,  G.B.E  ,  M. A..  Ph.D.,  F.R.S. 

Prof.  F.  G.   Donnan,    M. A.,    Ph.D.,    FUS. 

Prof.  P.  F.  Fiivnki.am),  LL.D.,  Ph.D.,  D.Sc,  F. U.S. 

Sir  K.  Hvopiki.d,  D.Sc,  M.Inst.,  C-.E.,  F. U.S. 

Sir  William  Pore.  F.R.S. 

Sir  E.  RuthkrfoM),  F.R.S. 

Sir  A.  Souster.  F.R.S. 

Belgique. 

A.  dk  HiiMPriNNE,  Membre  de  l'Académie  de  Belgique. 

F.  Swarts,  Professeur  de  Chimie  générale,  Université  deGand. 

Danemark. 

A.  Foss,  Président  de  Danmarks  Naturvidenskabelige  Sam- 
fund,  Copenhague. 

Prof.  H.  I.  HiNNOVKR,  Ancien  Directeur  de  l'Institut  Polytech- 
nique Royal,  Copenhague 

Fr.  Johvnnsrx,  Directeur-Administrateur  de  la  Compagnie 
des  Téléphones,  Copenhague. 

Prof.  M.  Km  dsk.v,  Université  de  Copenhague. 

Prof.  S.P.L.  Sobensk.n,  Chef  des  Services  Chimiques  du  Labo- 
ratoire Carlsberg,  Co]>enhague. 

États-Unis. 

Julius  Stieglitz,  Professor  of  Chemistry,  University  of 
Chicago. 

John  F.  Thomson,  Manager,  Technica)  Department,  Inter- 
national Nickel  C". 

George  K.  Birgess,  Director,  U.S.  Bureau  of  Standards. 

William  Duane,  Director  of  Department  and  Research, 
Eastman  Kodak  Company. 

C.  E.  K.  Mees,  Professor  of  Bio-Physics,  Harvard  Médical 
School. 

H.  E.  Howe,  E.litor  of  Industrial  and  Engineering  Chemistry. 

Dr.  F.  Jewktt,  Western  Electric  Company. 

France. 

MM.    A.    Lvcroix,    et    E.    Picard,    Secrétaires    perpétuels    de 
l'Académie  des  Sciences. 


.  P.  Appell,  A.  Béhal,  Charpv,  J.  Hadamard,  A.  Haller, 
P.  J"anet,  II.  Le  Chatemer,  L.  Lindet,  M.  Mksnagkr, 

CIi.     MOUREU,     Jean     PfiRRIN,     RATEAU,     Dr     E.     RoUX, 
F.  WallERANT,  Membres  de  l'Institut. 
II.  Brin,  Président  de  la  Société  Industrielle  de  l'Est. 
P.    Curie,    Professeur    à    la    Faculté    des    Sciences    de 


M.    P.    Th.    Mui.ler,    Doye 
Strasbourg. 


la    Faculté   des    Sciences  de 


Prof.  Dr  H.  Kamerlingh  Onnes. 
Prof.  Dr  H.  R.  Krlvt. 

Italie. 

Prof.  F.  Bottazzi,  Naples. 

Prof.  G.  Bpuni,  Milan. 

Prof.  Gantone,   Faculté  des  Sciences  naturelles,  Naples. 

G.  Colonneti,  Directeur  de  l'Ecole  des  Ingénieurs,  Turin. 

Prof.  Corbino,  Faculté  des  Sciences,  Rome. 

Prof.  L.  Lombardi,  Seminario  Matematico,  Rome. 

Prof.  C.  LuiGI,  Turin. 

Prof.  E.  Millosevich,  Faculté  des  Sciences,  Rome. 

Prof.  R.  Nasini,  Université,  Pise. 

Prof.  Parravano,  Université,  Rome. 

Prof.  E.  Paterno,  Université,  Rome. 

Prof.  F.  Volterra,  Université,  Rome. 

Japon. 
National  Research  Council. 

Suisse. 

F.   Piohter,  Professeur  à  l'Université  de  Bâle. 

Ch.-E.  Guye,  Prof,  de  Physique  à  l'Université  de  Genève. 

A.  Landolt,  Président  de  la  Société  Suisse  d'Industrie  chi. 

mique. 
H.  Schaeppi,  Industriel,  à  Mitlodi  (Claris). 
F.    Sciiule,    Directeur    du    Laboratoire    fédéral    d'essai    de; 

Matériaux. 

Roumanie. 

Prof.  D.  Bungetianu,  Université  de  Bucarest. 
Prof.  D.  Hirmlzescu,  Université  de  Bucarest. 
Prof.  S.  MiNOVici,  Faculté  de  Pharmacie  de  Bucarest. 


LISTE    DES    GOUVERNEMENTS 

ACADÉMIES,  SOCIÉTÉS  SCIENTIFIQUES,  SOCIÉTÉS   INDUSTRIELLES  ET   PERSONNALITÉS 

QUI    ONT    SUBVENTIONNÉ    LE    COMITE    DU    Ier   JANVIER    1 92 1     AU     Ie'    JANVIER    IQ24- 

(Pour  les  années  antérieures,  voir  les  Volumes  I,  II,  III  et  IV.) 


Afrique  du  Sud. 

South  African  Association  for  tlie  Advancement  of  Sciences  : 
(i9'23)  :  719/'. 

Australie. 

Australian    Association    for    t lie    Advancement    of    Sciences  : 

(1921)  :  23iif,,85. 

Belgique. 
Académie   Royale  de  Belgique  (1922)  :  96irr, 54-  —  Université 
de  Gand  (1922)  :  i20ofl;  (1923)  :  i200fr. 

Canada. 
Research  Council  of  Canada  (1923)  :  4ooofr. 

Danemark. 
Rask-Oersted  Fondet  (Copenhague)  (1921)  :  2i53r',53;  (1922)  : 
24i5f',45;  (1923)  :  2840  . 

Espagne. 

Associacion  de  Ingenioros  Industriales  (Madrid),  Associacion 
national  de  Quimicas ( Madrid),  Compania  Transmediterrane;. 
(Barcelone),  Faculdad  de  Farmacia  (Madrid),  Institut  de 
Quimica  Applicata  (Barcelone)  Instituto  Quimico  de  Sarria 
(Barcelone),  Real  Academia  de  Ciencias  (Madrid  ),  Sociedad 
espaîïola  de  Fisica  y  Quimica  (Madrid  i,  Sociedad  industrial 
Asturiana  (Oveîdo)  (1923)  :  2îoof'. 

États-Unis. 
Gouvernement   (1921)  :   $  5oo;  ('1922)  :   $  5oo.    —    American 
Academy  of  Arts  and  Sciences  (1921)  :  $  200;  (  1923)  :  $200. 

—  American  Association  for  the  Advancement  of  Sciences 
(1923)  :  $  200.  —  American  Ceramic  Society  (1921  )  :  S   ">o; 

(1922)  :  S  5o;  (1923)  :  $  5o.  —  American  Chemical  Society 
(1921)  :  $  5oo;  (1922)  :  $  5oo;  (1923)  :  $  5oo.  —  American 
Electrochemical  Society  (1921)  :  $  75  ;  (1922)  :  $  ;5.  — 
American  Inslitute  of  Chemical  Engineers  (  1923)  :  $  5o.  — 
American  Institute  of  Electrical  Engineers  (1923  )  :  $  100.  — 
American  Institute  of  Mining  and  Metallurgical  Engineers 
(uj23):  $5o.  —  American  Philosophical  Society  (192  >):  $  100. 

—  American  Physical  Society  (1921)  :  $  5o.  —  American 
Society  ofMechanical  Engineers  (1923)  :  $  100.  —  American 
Society  of  Testing  Materials  (1923)  :  $  100.  —  Comité  des 
International  critical  Tables  (Convention  de  Lyon  1922) 
(1923):  $  4000.  —  General  Electric  C°  Schenectady  (1921)  : 
%  75.  —  National  Academy  of  Sciences  (1923)  :  $  200.  — 
New-Jersey  Zinc  C°  (1921)  :  $  5o;  (1923)  :  $  5o.  —  Philoso- 
phical Society  of  Washington   (1921)  :   g  5o;  (1923)  :  $  5o. 


France. 
Gouvernement  : 

a.     Ministère  de  l'Instruction  publique  (1921)  :  2999''. 
h.     Confédération   des    Sociétés    scientifiques    françaises 

(1921)  :  40000'';  (1922)  :  4°°oofl  ;  (1923)  :  5oooofr. 
c.     Caisse  Nationale  des  recherches  (1920)  :  iooo'r. 

Académie  des  Sciences  (1923  )  :  ioooo'r.  —  Association  fran- 
çaise pour  l'Avancement  des  Sciences  (1921)  :  5oofr;  (1922)  : 
iooofl;  (1923)  :  iooofl.  —  Fonds  français  pour  la  publication 
des  Tables  annuelles  de  Constantes  (1923)  : 

Ateliers  de  construction  électrique  (Lyon),  ioofr.  —  Fusion  des 
gaz,  ioofr.  —  M.  Râteau,  20ofr.  —  Société  industrielle  des 
produits  chimiques  Bozel-Lamotte,  20oofr.  —  Société  des 
matières  colorantes  et  produits  chimiques  de  Saint- Denis, 
iooofl  —  Société  des  mines  et  fonderies  de  zinc  de  la  Vieille- 
Montagne,  iooor'.  —  Société  hydroélectrique  des  Basses- 
Pyrénées,  57f',io.  —  Syndicat  professionnel  de  l'Industrie 
du  gaz  de  Paris,  iooofr.  —  M.  Vis,  ioofr. 

Société  de  Chimie  Physique  (1921)  :  ioofr.  —  Société  d'Encou- 
ragement pour  l'Industrie  nationale  (1921)  :  iooofr;  (1922): 
iooofr. 

Grande-Bretagne. 

British  Association  for  the  Advancement  of  Sciences  (1921)  : 
£  4o;  (1922)  :  £  40;  (192.3)  :  £  ij.  —  MM.  Bkunner  Mon» 
and  C°(ig23)  :  £  5o.  —  Chemical  Society  (1923)  :  £100.— 
Faradav  Societv  (192.)  :  £  5,5.  —  Institute  of  Metals 
(  1923  )  :  £  5.  —"institution  of  Electrical  Engineers  (1923)  : 
£  25,5.  -  Physical  Society  (192J)  :  £  10.  —  Physiological 
Society  (1921)  :  £  1;  (1922)  :  £1;  (1923)  :  £  1.  —  Royal 
Society  (1921)  :  £  200;  (1922)  :  £  200;  (1923)  :  £  200.  — 
Society  of  Chemical  Industry  (1923)  :  £  10,10. 

Italie. 

Gouvernement  :  Lires  10000. 


Nansenfond  (Christiania)  :  Kr.  1000. 
Pays-Bas. 

Gouvernement  :  FI.  3oo.  —  Congrès  Néerlandais  pour  la  Méde- 
cine et  les  Sciences  Exactes  et  Naturelles  :  FI.  2.5o.  —  Société 
pour  l'Avancement  des  Sciences  Médicales  et  Exactes 
d'Amsterdam  :  FI.  100.  —  Société  Chimique  Néerlandaise  : 
FI.  100.  —  Société  provinciale  des  Arts  et  des  Sciences 
d'Utrecht  :  FI.  100. 

République  Argentine. 
Associacion  Quimica  Argentina  (1921)  :  ioofr. 

Tchéco-Slovaquie. 
Gouvernement  :   Couronnes  7000. 


RAPPORTS  ANNUELS. 


Les  comptes  du  Comité  sont,  depuis    191G,  publiés  reguliè 
iu  Secrétariat. 


nt  chaque  anm 


5  rapports  annuels  peuvent  être  demandés 


INTRODUCTION. 


A    NOS    LECTEURS. 

Au  moment  de  l'apparition  de  notre  Volume  IV,  en  1921,  nous  avions  l'espoir  de  publier  rapi- 
dement, dans  notre  \  olume  V,  la  documentation  de  quatre  années  i<)i-  à  1920.  Des  difficultés,  dont 
le  détail  ne  saurait  ici  trouver  place,  nous  en  ont  empêchés.  Ceux  qui  reçoivent  nos  Rapports  annuels 
ont  d'ailleurs  été  mis  au  courant  de  ces  difficultés.  Nous  avons  dû  décider  d'ajouter  d'abord  l'année 
1921,  puis  enfin  l'année  1922.  Le  Volume  V  contient  par  conséquent  six  années  de  documentation 
numérique  (11)17  :l  '  922  inclus). 

Ces  retards,  que  nous  déplorons,  sont  dus  à  l'extrême  complication  de  la  vie  d'un  Comité  comme 
le  initie,  dans  la  période  encore  chaotique  où  nous  devons  évoluer.  Nos  progrés  suivent  ceux  réalisés 
par  l'organisation  générale  du  Monde  et  particulièrement  du  Monde  scientifique,  dans  le  plan  inter- 
national. 

Ces  difficultés  n'ont  pu  être  vaincues  encore  que  grâce  aux  initiatives  heureuses,  aux  dévouements 
connus  et  inconnus,  qui,  dans  les  Pays  les  plus  divers,  nous  ont  été  consentis. 

Parmi  ces  dévouements,  nous  tenons  à  signaler  ceux  de  nos  collaborateurs  que  nous  n'avons  pu, 
encore  cette  fois,  indemniser  comme  il  serait  juste  de  le  faire. 

Que  tous  ceux  cpii,  par  leur  activité  désintéressée,  sont  parvenus  à  nous  obtenir  des  résultats 
définitifs,  ou  préparent  encore  ceux  qui  seront  réalisés  demain,  trouvent  ici  l'expression  de  notre 
vive  reconnaissance. 

Ces  résultats  définitifs  sont  d'ailleurs  déjà  de  première  importance.  La  liste  des  subventions  donnée 
page  vin  et  celle  des  adhésions  au  Fonds  International  que  nous  donnerons  dans  le  Volume  VI  per- 
mettent de  s'en  rendre  compte. 

La  plupart  des  Pays  qui  participent  à  la  vie  scientifique  et  qui  jouissent  actuellement  d'une 
stabilité  au  moins  relative  et  d'une  vie  financière  normale,  contribuent  d'une  manière  continue  à  nos 
travaux.  Pour  quelques  autres,  leur  adhésion  est  proche,  et  tout  nous  permet  d'espérer  que  nous 
pourrons  en  faire  état  quand  nous  présenterons  au  public  notre  Volume  VI. 

Ce  Volume  VI  doit  contenir  les  documents  des  années  1923  et  1924.  H  terminera  la  liquidation  du 
passé  et,  dès  le  Volume  Vil,  la  publication  sous  sa  forme  annuelle  reprendra. 

Avec  ce  Volume  VI,  nous  commencerons  une  nouvelle  série  et,  pour  permettre  à  nos  lecteurs  de 
consulter  plus  aisément  nos  cinq  premiers  Volumes,  nous  étudions  dès  maintenant  la  rédaction 
d'une  Table  des  Matières  détaillée,  dont  on  peut  s'imaginer  aisément  le  difficile  et  considérable  travail 
qu'elle  représente. 

Le  Volume  que  nous  présentons  aujourd'hui  ne  diffère  pas  sensiblement  de  ses  devanciers. 
Il  comporte  les  mêmes  améliorations  déjà  réalisées  dans  le  Volume  IV,  mais  étendues  à  de  nouveaux 
Chapitres.  Dans  le  Volume  VI,  par  contre,  nous  tenterons  des  perfectionnements  nouveaux,  en  nous 
inspirant  de  l'avis  des  spécialistes  et  des  conseils  de  nos  lecteurs.  Nous  demandons,  par  suite,  à  ces 
derniers,  de  nous  écrire  et  de  ne  pas  craindre  de  nous  faire  connaître  leurs  desiderata  :  leurs  critiques 
seront  les  bienvenues. 

Cette  cordiale  collaboration  nous  est  indispensable.  Elle  représente  une  des  formes  de  cette 
Coopération  intellectuelle  internationale  que  le  plus  grand  nombre  des  Nations  tentent  actuellement 
de  réaliser. 

Nous  demandons  qu'il  nous  soit  permis  de  constater  que,  dans  le  domaine  de  la  documentation 
numérique,  cpii  est  le  nôtre,  notre  Comité  constitue,  depuis  1910,  un  exemple  concret  de  cette 
Coopération  intellectuelle  internationale,  effectivement  réalisée. 

Paris,  \"  janvier  1925. 

Pour  le  Comité   ijsternational, 

Le  Secrétaire  général, 

C.  MARIE. 


LISTE    DES    COLLABORATEURS. 

LISTE  DER  MITARBEITER.  -   LIST  OF  COMPILERS.  -   LISTA  DEI  COLLABORATOBI. 


PREMIERE    PARTIE. 

M"c  L.   Bidet,   Paris   (Chaleurs  spéci/iijues.    Conductibilité  thermique,   Acoustique,  Rayonnement,   Vitesse 

de  la  lumière,  Photométrie). 
D'  Brùninghaus,  Collège  Chaptal,  Paris  (Spectroscopie). 
Prof.  Van  L\ar,  Tavel-sur-Clarens  (Tensions  de  vapeur,  Loi  des  gaz). 
M.  Malapert,  Ingénieur,  Paris  (Electricité,  Magnétisme  \. 
Dr  F.  Meyer,  Paris  (Points  de  fusion). 
Dr  F.  Michaui),  Université,  Paris  (Tension  superficielle). 
M.  H.-R.  Raikes,  Exeter  Collège,  Oxford  (Densité,  Viscosité). 
Dr  E.  Sai.i.es,  Université,  Paris  (Pouvoirs  rotatoires). 
M.  Ch.  Vaurvuourg,   Ecole  de  Physique  et  de  Chimie   industrielles,    Paris  (Diffusion  de  la  lumière,  Pouvoirs 

réflecteurs,  Coefficients  d'absorption,  Réfraction  et  Dispersion.) 
M.  Ch.  Volet,    Bureau  International  îles  Poids  et  Mesures,  Sèvres    (Élasticité,    Compressibilité,    Coefficients 

de  dilatation  ). 
D'  R.  Wurmser,  Collège  de  France,  Paris  (Thermodynamique). 


DEUXIÈME    PARTIE. 

Dr  André,  Pharmacien  chef  à  l'Hôpital  Beaujpn,  Paris  (Huiles,  Graisses  et  Cires). 

Dr  Aubel,  Faculté  des  Sciences,  Bordeaux  (Supplément). 

D'  R.  Audubert  et  M1"  M.  Quintin,  Université,  Paris  (Photographie). 

M.  A.  Buffat.  Université,  Lausanne  (Conductibilité  des  électrolytes). 

Prof.  H.  Colin,  Institut  catholique,  Paris  (Physiologie  et  Chimie  végétale). 

M"c  I.  Curie,  Université,  Paris  (Radioactivité). 

h.  Dkscroix,  Ingénieur,  Paris  (Art  de  l'Ingénieur,  Métallurgie). 

M.  R.-O.  Griffith  and  W.-J.  Shutt,  Universily  of  Liverpool  (Equilibres  chimiques,   Vitesses  de  réaction). 

D1    G.-I.  Higson  and  K.  Gordon,   The  Brilish  Photographie  Research  Association  (Forces  électromotrices). 

Dr  Koehler,  Paris  (Huiles  essentielles). 

M.  P.  Landrieu,  Collège  de  France,  Paris  (  Thermochimie). 

M1"  M.  Marquis,   Université,  Paris  (Poids  atomique,  Poids  moléculaire,   Températures  de  transformation). 

Prof.  Palfray,  Institut  catholique,  Paris  (Chimie  organique). 

Dr  G.  Bebière,  Paris  (  Colloïdes). 

J.  Saphores,    École  de   Physique    et    Chimie    industrielles,     Paris    (Atomistique,   Electronique  et  Ionisation, 

Physique  cosmique). 
L.  J.  Spencer,   British  Muséum,  London  (Cristallographie  et  Minéralogie). 
Prof.  Tkrroine,  Faculté  des  Sciences,  Strasbourg  (Physiologie  animale). 
Prof.  Tourneux,  Faculté  des  Sciences,  Besançon  (Solubilité). 
Dr  R.  Wurmser,  Collège  de  Fiance,  Paris  (Photochimie). 


LISTE  DES   COLLABORATEURS 

QUI  ONT   DÉPOUILLÉ   LES  PÉR10DIQI  ES  DE   1917  A   1922. 

\'oir  la   liste  de  ces  périodiques  p.   XII. 


LISTE  DER  MITARBEITLR,  WÊLCHB  IM  JAHHEN   L91Î-1922 

DIE  ZEITSCHRIFTEN  EXTRAHIERT  HABEN. 

S.  Liste  der  Zeitschriften  S.  XII. 


LIST  OF  TIIK  ABSTRACTORS 

OF  THE  PERIODICALS  FROM  1917-1922. 

/  .  List  of  Periodicals,  p.  XII. 


ELENCO   DEI  COLLABORATORI  CHE   HANNO  ESTRATTO  I  PERIODICI  NÉL   1917-1922. 
Fédère  l'Elenco  di  questi  periodici,  p.  XII. 


Allemagne . 
(1917-19141.  —    Prof.  Berthoid,  Université  de  Neuchâtel.  — 

D'  G.  von  Weisse,  Lausanne. 
(1921-1922).  -   M1U  L.  Bidet,  Paris. 

Autriche. 
D'  A.  Fi'RTii,  Universitât,  Wien. 

Australie. 
(1917-1921).—  Prof.    X.  T.  M.   Wilsmore,    The    University, 

Perth  (West  Auslralia). 
(1921-1922).  —  M.  Rossiter,  University  of  Melbourne. 

Belgique. 
Van  de  Walle,  Université,  Bruxelles. 

Canada. 
Dr  G.-II.    Archibald,    University    of  British   Columbia    (Van- 
couver). 

Danemark. 
H.  N.  K.  Rôrdam,  Copenhague. 

Espagne. 
Prof.  Dr  L.  Moles,  Université,  Madrid. 

États-Unis. 
(1917-1922).  —  Dr  Merle  Randall,  University  of  California, 

( Berkeley)  Secrétaire  adjoint  pour  les  États-Unis. 
(1922).  —  C.-J.  West  (Washington),  Secrétaire  adjoint  pour 
les  États-Unis. 

France. 
(1917-1921).  —  M1"  Marchal,  Collège  de  France,  Paris, 
i  1921-1922  i.  —  M1"  L.  Bidet,  Paris. 

Grande-Bretagne . 
D'  C.    Scott  G\nRETT,   Secrétaire   adjoint    pour    la    Grande- 
Bretagne.  —  L.  J.  Spencer,  British  Muséum,  London. 

Grèce. 
Prof.  D.  Zenghelis,  Faculté  des  Sciences,  Athènes. 

Hollande. 
D'  Th.  Strengers,  Utrecht. 

Hongrie. 
Prof.  J.  Grôh,  Budapest. 


Italie. 

Prof.  I.  Auhklio  Mauri,   Milano. 
Japon. 

Lextraction  est  effectuée  sous  la  direction  du  National  Research 
Council  par  MM.  Yasuhiko  Asahina,  Eiji  Aovagi,  Kotaro 
Honda,  Katsuji  Inouïe,  Gen-itsu  Kita,  Koichi  Matsubara, 
Tsurizo  Matsumara,  Seiji  Naka.mura,  Yukichi  Osaka, 
Umetaro  Suzuki,  Takuro  Tamaru,  Nobuji  Yamaga,  INoboru 
Yamaguti,  Professors  (Tokyo  Impérial  University)  and 
M.  Mitsumaru  Tsujimoto  (Tokyo  Industrial  Laboratory, 
Department  of  Agriculture  and  Commerce). 

Norvège. 
M"1-  E.  Gi.editcii,  Professeur,  Université,  Christania. 

Nouvelle  -  Zélande . 
Prof.  T.  H.  Easterfield,  Nelson. 

Pologne. 
Prof.  Dr  J.  de  ZaWidzki,  Varsovie. 

République  Argentine. 
Prof.  H.  Damianovitch,  Faculté  des  Sciences,  Buenos-Aires. 

Roumanie. 
Prof.  C.  Miculescu,  Université,   Bucarest. 

Russie. 
Prof.  Bor.  Menschutkin,   Institut  Polytechnique,   Leningrad. 

Suède. 
(1917-1920).  —  Dr  Hjalmar  Mandal,  Upsala. 
(  1920-1922).  —  D'  B.  Beckman,  Upsala. 

Sud -Afrique. 
b1  J.  Mont,  Johannesburg. 

Suisse. 
(1917-1922).  —   Prof.  Duboix,  Lausanne. 
(1922).  —  Prof.  Berthoud,  Neuchatel. 

Tchéco  -  Slovaquie . 
Prof.  D'  Jean  Sierra  Bôhm,   Prof.  D'  Vaclar  Posejpal, 
Prof.  Dr  Bohumil  Nemeih,  Université  tchèque  de  Prague. 


LISTE  DES  PÉRIODIQUES. 


LISTE  DER  ZEITSCHRIFTEN.     —     LIST  OF  PERIODICALS. 


ELENCO  DE!  PERIUDICI. 


Cette   liste   ne  contient,   en   principe,   que  les  périodiques   cités  dans  ce  Volume.   Un  grand  nombre  de  périodiques  qui  n'ont 
fourni  aucun  document  utile  ont  été  vus  par  les  collaborateurs  du  Comité;    mais,  pour  simplifier,  ne  figurent  pas  ci-dessous. 


Acta   Schol.    Med.    Unn 

Imp.  Kioto. 
Am.  Drugg. 

Am.  Food  J. 

Am.  Gas  Eng.  J. 

Am.  Gas  J. 

Am.  Gas  Light  J. 

Am.  J.  Botany. 

Am.  J.  Pharm. 

Am.  J.  Physiol. 

Am.  J.  Sci. 

Am.  Minerai. 

Analyst. 

Anal.  Soc.  esp.  Fis.  Quiri 

Anal.  Soc.  Quim.  Arg. 

Ann.  Chem. 

Ann.  Chim. 
Ann.  Chim.  anal. 
Ann.  Chim.  applic. 
Ann.  Chim.  Biol. 
Ann.  Inst.  Agr. 

Ann.  Inst.  an  al.  phys.  chii 

Ann.  Inst.  Pasteur. 
Ann.  Inst.   Phys.   Mosco 

Ann.  Inst.  polytech. 

Ann.    Inst.    Réact.    chii 


Noms  des  périodiques. 
r.  Acta  Scholœ  Medicinalis  Universi- 
tatis  Imperialis  in  Kioto,  Tokyo. 
The  American  Druggist  and  Pharma- 
ceutical   Record,   New-York  City. 
Tl.e  American  Food  Journal,  New- 
York  City. 
American  Gas  Engineering  Journal, 

New-York  City. 
American   Gas   Journal,   New-York 

City. 
American  Gas  Light  Journal,  New- 
York  City. 
American  journal  of  Botany,  Lan- 

caster,  Pa. 
American     Journal    of    Pharmacy, 

Easton,  Pa. 
The  American   Journal   of   Physio- 

logy,  Baltimore,  Md. 
The   American  Journal   of  Science, 

New-Haven,  Conn. 
The    American    Mineralogist,    Ann 

Arbor,  Mich. 
The  Analyst,  London. 
(i.  Anales    de    la    Sociedad     espanola 
Fisica  y  Quimica,  Madrid. 
Anales  de  la  Sociedad  Quimica  Ar- 

gentina,  Buenos-Aires. 
Justus  Liebig's  Annalen  der  Chemie, 

Liepzig. 
Annales  de  Chimie,  Paris. 
Annales  de  Chimie  analytique,  Paris. 
Annali  di  Chimica  applicata,  Milan. 
Annales  de  Chimie  biologique,  Paris. 
Annales  de  l'Institut   agronomique, 
Paris, 
n.    Annales  de  l'Institut  d'analyses  phy- 
sico-chimiques, Russie. 
Annales  de  l'Institut  Pasteur,  Paris, 
u.  Annales  de  l'Institut  de  Physique  de 
Moscou. 
Annales  de  l'Institut  polytechnique, 
Petrograd. 
n.   Annales    de    l'Institut    des    réactifs 
chimiques  purs,  Russie. 


Ann.  Mines. 

Ann.  Missouri  Botan.  Gar- 
dons. 
Ann.  Mus.  Nat.  Hung. 

Ann.  P.  Ç. 

Ann.  Phys. 
Ann.  Physik. 
Ann.  Rœnt.  Radiol. 

Ann.  Se.  nat.  botan. 

Ann.  se.  Univ.  Jassy. 

Ann.Soc.Encour.  Sc.Exp 

Ann.  Soc.  Géol.  Belg. 
Ann.  Soc.  Se.  nat.  méd. 


Ann.  Univ.  Saratov. 
Anz.  Akd.  Wiss.,  Wien. 


Arch.  Fisiol. 

Arch.  ges.  Physiol.  (Pflii 


Arch.  Intern.  Med. 

Arch.  Ital.  Biol. 
Arch.  Math.  Natur. 

Arch.  néer.  Se.  ex.  nat. 

Arch.  Pharm. 

Arch.  Se.  phys. nat.,  Gen. 

Ark.  Kern.  Min.  Geol. 


Noms  des  périodiques. 
Annales  des  Mines,  Paris. 
Annals    of  the    Missouri    Botanieal 

Gardens,  Saint  Louis,  Mo. 
Annales   Historico-Naturales  Musei 

Nationalis    Ilungarici,    Budapest. 
Annales    des    Ponts    et    Chaussées, 

Paris. 
Annales  de  Physique,  Paris. 
Annalen  der  Physik,  Leipzig. 
Annales    de    Rœntgenologie    et    de 

Radiologie,  Russie. 
Annales  des  Sciences  naturelles    et 

botaniques,  Belgique. 
Annales  scientifiques  de  l'Université 

de  Jassy,  Roumanie. 
•  Annales  de  la  Société  d'Encourage- 

mentaux  Sciences  Expérimentales, 

Russie. 
Annales   de   la   Société    Géologique 

de  Belgique. 
Annales   de   la    Société    Royale   des 

Sciences  naturelles  et  médicales, 

Bruxelles. 
Annales  de  l'Université  de  Saratov. 
Anzeiger  der  Akademie  der  Wissen- 

schaften,  Wien. 
Archiv  for  Chemi,  Minéralogie  och 

Géologie,  Stockolm. 
Archivio  di  Fisiologia,  Firenze. 
-  Archiv  fur  die  gesamte   Physiologie 

drr     Menschen     und     der    Tiere 

(Pfluger's),  Berlin. 
The  Archives  of  Internai  Medicine, 

Chicago,  111. 
Archives  italiennes  de  Biologie ,  Pisa. 
Archiv   for   Mathematik   og   Natur- 

videnskab,  Christiania. 
Archives  néerlandaises  des  Sciences 

exactes  et  naturelles,  Haarlem. 
Archiv  der  Pharmazie,  Berlin. 
Archives  des  Sciences  physiques  et 

naturelles,  Genève. 
Arkiv  for  Kemi,  Mineralogi  och  Geo- 

logi,  Uppsala. 
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XII! 


Axk.  Mat.  Astr.  F\ 


Vtti    Vccad.  Se. 
Soc,  Napoli. 


Aiti 


id.  To 


Atti  Ist.  Veneto. 

Bâoy.Koh-1. 

Ber.  Dtsch.  chem.  Ces. 

Ber.  Dtsch.  phys.  Ges. 

Bioch  Z. 

BioI.Bull.  Marine  Biol.Lab 

Biol.  listy. 
Botan.  Gaz. 
Brenn.  Gliem. 
Bull.  Acad.  Belg. 

Bull.  Acad.  Se.  Russie. 

Bull.  Ass.  Chim.  Suc.  Dist 


Bull.  Féd.Ind.  chim.  Bel 

Bull.     Geol.     Inst.     Uni' 
Upsala. 

Bull.  Geol.  Soc.  Ain. 

Bull.  [mp.  [nst. 
Bull.  Inst.  Chim.  ap. 
Bull.  Inst.  Min.  Met. 

Bull.  Inst.  polyt.  Ivanov< 

Vosniesensk. 
Bull.  Inst.  polyt. 

Bull.    Inst.    polyt.    Yladi- 

kavkaz. 
Bull.  Inst.  sup.  ferm.  Gand. 

Bull.  int.    Acad.    Se.  Cra- 

covie. 
Bull.  Mus. 
Bull.  .Nat.  Res.  Council 


No„,s  des  périodiques. 

Arkiv  fôr  Matematik,  Astronomi 
och  Fysik,  I  ppsala. 

The  Aslrophysical  Journal,  Chi- 
cago, III. 

Atti  délia  Reale  Accademia  dei  Lin- 
cei,  Roma. 

Atti  délia  Reale  Accademia  di  Scienze 
Fisiche  e  .Maternai iche  délia  So- 
cietà  Reale  di  Napoli. 

Atti  délia  Reale  Accademia  di  Scienze 
di  Torino,  Torino. 

Atti  del  reale  Istkuto  Veneto  di 
Scienze,  leltere  ed  arti,  Veuize. 

Bânyâzati  es  Kohâszati  lapôk,  Bu- 
dapest. 

Berichte  der  deutschen  chemischen 
Gesellschaft,  Berlin. 

Berichte  der  deutschen  physikalis- 
chen  Gesellschaft,  Berlin. 

Biochemische  Zeitschrift,  Berlin. 

Biological  Bulletin  ofthe  Marine  Bio- 
logieal  Laboratory,  Lancaster,  Fa. 

Biologickc  listy,  Praha. 

The  Botanical  Gazette,  Chicago,  III. 

Brennstoll'-Chemie,  Essen. 

Bulletin  de  l'Académie  royale  de 
Belgique,  classe  des  Sciences. 

Bulletin  de  l'Académie  des  Sciences 
de  Russie,  Moscou. 

Bulletin  de  l'Association  des  Chi- 
mistes des  Sucreries  et  Distilleries, 

Bulletin  de  la  Fédération  des  Indus- 
tries chimiques  de  Belgique. 

Bulletin  of  the  Geological  Institu- 
tion ofthe  University  of  Upsala. 

Bulletin  of  the  Geological  Society 
of  America,  New-York  City. 

Bulletin  of  the  Impérial  Inslitute, 
London. 

Bulletin  de  l'Institut  de  Chimie 
appliquée,  Bussie. 

Bulletin  of  the  Institution  of  Mining 
and  Metallurgy,  London. 

Bulle  tin  de  l'Institut  polytechnique  à 
I  va  novo- Vosniesensk. 

Bulletin  de  l'Institut  polytechnique, 


Peu 


,rad. 


îulletin  de  l'Institut  polytechnique 

de  Vladikavkaz. 
Bulletin  de  l'Institut  supérieur  des 

fermentations  de  Gand. 
bulletin  international  de  l'Académie 

des  Sciences  de  Cracovie. 
Bulletin  du  Muséum,  Paris. 
Bulletin    of  the    National   Research 

Council,  Washington. 


IbrévialioUs. 
Bull.  Se.  pharmac. 

Bull,  sec,  s,-    Acad.  Rou 

Bull.  Soc.  Ast.  France. 

Bull.  Soc.  belge  Biol. 

Bull.  Soc.  chim.  Belg. 

Bull.  Soc.  Chim.  biol. 

Bull.  Soc.  chim.  France 

Bull.  Soc.  Enc. 

Bull.  Soc.  fr.  Élect. 
Bull.  Soc.  fr.  Min. 
Bull.  Soc.  fr.  Photog. 
Bull.  Soc.  Ind,  E. 
Bull.  Soc.  Ind.  N. 
Bull.  Soc    Ind.  Rouen. 


Bull.    Soc.    pharm.    Bor 

deaux. 
Bull.  Soc.  Se.  Cluy. 

Bull.  Soc    Se.  nat.  méd. 


Bull.  Soc.  Vaud. 
Bull.  Syn.  fab.  sucre. 
Bull.  tech.  A.  M. 
Bull.  U.  S.  Bur.  Mines. 
Bull.  U.S.  Bur.  Standard 
Bull.  U.  S.  Dep.  Agr. 

Cas.  es.  in. 


n.  M. 

z.  M. 


Cent.  Min.  Geol. 


Chem.  Age,  N.-Y. 
Chem.  Age,  London 


Noms  «les  périodiques1. 
Bulletin   des   Sciences   pharmacolo- 

giques,  Paris. 
Bulletin  de  la  section  scientifique  de 

l'Académie    Roumaine,    Bucarest. 
Bulletin  delà  Société  Astronomique 

de  France,  Paris. 
Bulletin  de  la  Société  belge  de  Bio- 
logie, Bruxelles. 
Bulletin  de  la  Société  chimique  de 

Belgique,  Gand. 
Bulletin   de  la   Société   de    Chimie 

biologique,  Paris. 
Bulletin  de  la  Société  chimique  de 

France,  Paris. 
Bulletin    de   la    Société  d'Encoura- 
gement   à    l'Industrie    nationale, 

Paris. 
Bulletin  de  la  Société  française  des 

Electriciens,  Paris. 
Bulletin   de  la   Société  française  de 

Minéralogie,  Paris. 
Bulletin  de  la   Société  française  de 

Photographie,  Paris. 
Bulletin    de    la   Société    Industrielle 

de  l'Est  de  la  France,  Nancy. 
Bulletin  de  la  Société  Industrielle  du 

Nord  de  la  France,  Lille. 
Bulletin  de  la  Société  Industrielle  de 

Rouen. 
-  Bulletin  de  la  Société  de  pharmacie 

de  Bordeaux. 
Bulletin  de  la  Société  des  Sciences 

de  Cluy,  Roumanie. 
Bulletin    de    la    Société    royale    des 

Sciences  naturelles  et  médicales, 

Bruxelles. 
Bulletin  de  la  Société  Vaudoise  des 

Sciences  naturelles,  Lausanne. 
Bulletin  du  Syndicat  des  fabricants 

de  sucre,  Paris. 
Bulletin   technologique  des  Arts  et 

Métiers,  Paris. 
Bulletin    U.    S.    Bureau    of    Mines, 

Washington. 
».  Bulletins  U.  S.  Bureau  of  Standards, 

Washington. 
Bulletins  U.  S.  Department  of  Agri- 
culture, Washington. 
Casopis  pro  pëstovânî  mathematiky 

a  fysiky,  Praha. 
Casopis  es.  inzenyrfl,  Praha. 
Casopis  nârodniho  Musea,  Praha. 
Casopis  zemského  Musea,  Brno. 
Centralblatt  fur  Minéralogie,    Géo- 
logie und  Palàontologie,  Stuttgart. 
Chemical  Age,  New-York  City. 
The  Chemical  Age,  London. 


LISTE    DES    PERIODIQUES. 


Chem.  Drug. 
Chem.  listy. 

Bhem.  Met.  Eng. 

Chem.  News. 

Chem.  Trade  J. 

Ghem.Weekbl. 

Chem.  Zg. 

Cir.  U.  S.  Bur.  Standards. 

Corn.  Phys.   Lab.   Leyden. 

Gom.  Trav.  se.  tech.  Rep. 
Russe. 

Concrète. 

Gon.  Int.  Ek.pl.  Mer. 

C.  R. 

C.  R.  Acad.  Agr.   Fiance. 

C.  R.  Soc.  biol. 

C.  R.  ti  av.  lab.  Carlsberg. 
Denks.  Akad.  VViss.  Wien, 

D.  Kgl.  Vid.  Selsk. 


Ecology. 
Econ.  Geol. 
Electrician. 
Elec.  J. 


Elect.  Times. 
Elec.  World. 

Elektrotech.  Masch. 

Electrotech.  Z. 
Engineer. 
Engineering. 
Eng.  Min.  J.  Press. 

Eng.  News-Record. 

Fcildt.  Kozl. 

Fysiograf  Salis.    Hand, 
Lund. 


Noms  tics  périodiques. 

Tlie  Chemist  and  Druggist,  London. 

Chemické  listy  pro  vêdu  a  prumvsl, 
Praha. 

Chemical  and  Metallurgical  Engi- 
neering, New-York  City. 

Chemical  News  and  Journal  of  In- 
dustriel Science.  London. 

The  Chemical  Trade  Journal  and 
Chemical  Engineer,  London. 

Chemisch  Weekblad,  Amsterdam. 

Chemiker  Zeitung,  Cothen. 

Circulais  U.  S.  Rureau  of  Standards. 
Washington. 

Communications  from  the  Physical 
Laboratory  of  Leyden. 

Communications  des  Travaux  scien- 
tifiques et  techniques  de  la  Répu- 
blique Russe. 

Concrète,  Détroit,  Mich. 

Conseil  International  pour  l'explo- 
ration de  la  mer,  Danemark. 

Comptes  rendus  des  Séances  de 
l'Académie  des  Sciences,  Paris. 

Comptes  rendus  des  Séances  de  l'A- 
cadémie d'Agriculture  de  France, 
Paris. 

Comptes  rendus  des  Séances  de  la 
Société  de  biologie,  Paris. 

Comptes  rendus  des  travaux  du  labo- 
ratoire de  Carslbcrg,  Copenhague. 

Denkschriften  der  Akademie  der 
Wissenschaften  in  Wien. 

Det  Kongelige  Dan>ke  Videnska- 
bernes  Selskals  Fysike  Meddel- 
elser.  Copenhague. 

Ecology,  Lancaster,  Pa. 

Economie   Geology,    Lancaster,   l'a. 

The  Electrician,  London. 

The  Electric  Journal,  East  Pills- 
burgh,  Pa. 

The  Electrical  Review  (London), 
London  and  New-York  City. 

The  Electrical  Times,  London. 

The  Electrical  World,  New-York 
City. 

Elektrotechnik  und  Maschinenbau, 
Wien. 

ElektrotechnischeZeitschrift, Berlin. 

The  Engineer,  London. 

Engineering,  London. 

Engineering  and  Mining  Journal- 
Press,  New-York  City. 

Engineering  News- Record,  New- 
York  City. 

Fôldtani  Kozlonv,  B  ulapest. 

Kungliga  Fysiografiska  Sallskapelsi 
Lund  Handlingar. 


Gazz.  chim.  italian. 
Gén.  Civil. 
Gen.  Elec.  Rev. 

Geofys.  Publ.  Kristiania 


Geol.  For.  Forh. 

Giorn.  Chim.  ind.  applic 

Gntt.  Nachr.  Ges.  Wiss. 

Helvetica  Chim.  Acta. 

Ind.  chim. 

Ind.  élect. 

Ind.  text. 

Ing. 

Ing.  Hand. 

Ing.  chim. 

Iron  and  Steel,  Japan. 

Jahrb.  geol.  Rund. 

Jahrb.  Radioak.  Eiektron 

Japan.  J.  Chem. 

Jernk.  Ann. 
J.  Agri.  Res. 

J.  Am.  Ceram.  Soc. 

J.  Am.  Chem.  Society. 

J.  Am.  Inst.  Elect.  Eng. 


J.    Am.     Leathe 

Assoc. 


CI,,' 


J.  Am.  IVled.  Assoc. 

J.  Am.  Soc.  Naval  Eng. 

J.  Am.  Waler  Works  Assoi 

J.  Biochem.  i  Japan)- 
J.  Biol.  Chem. 
J.  Civ.  Eng.  Soc. 
J.  Chem.  Ind.  Japan. 


.Noms  des  périodiques. 
C;iz/,etla  Chimica  italiana,  Roma. 
Le  Génie  Civil,  Paris. 
General    Electric  Review,  Schenec- 

tady,  N.-Y. 
Geofysiske    Publikationer    utgit    av 

den    geofysiske    komission,    Kris- 

Geologiska  Foreningens  i  Stockholm 

Forhandlingar,  Stockholm. 
,  Giornale  di   Chimica  industriale  ed 

applicata,  Milan. 
Nachrichten    von    der    Koniglichen 

Gesellschaft    der    Wissenschaften 

zti  Gottingen,  Berlin. 
Helvetica  Chimica  Acta,  Basel. 
L'Industrie  chimique,  Paris. 
L'Industrie  électrique,  Paris. 
L'Industrie  textile,  Paris. 
Ingeniorur,  Copenhague. 
Ingeniorvelenskapsakamins     Hand- 
lingar, Suède. 
L'Ingénieur  chimiste,  Belgique. 
Iron  and  Steel,  Japan. 
Jahrbuch  der  geologischen  Bundes- 

anstalt,  Autriche. 
.  Jahrbuch    der    Radioaktivitiit     und 

Elektronik.  Leipzig. 
Japanese     Journal     of     Chemistrv, 

Tokyo. 
Jern-KontorelsAnnaler,  Stockholm. 
Journal    of    Agricultural    Research, 

Washington. 
Journal   of  the   American    Ceramic 

Society,  Easton,  Pa. 
Journal   of  the  American  Chemical 

Society,  Washington. 
Journal  of  the  American  Institute  of 

Electrical    Engineers,    New-York 

City. 
.   The  Journal  of  the  American  Leather 

Chemists'  Association,   New-York 

City. 
The  Journal  oft  lie  American  Médical 

Association,  Chicago,  III. 
Journal  of  the  American   Society  of 

Naval  Engineers. 
.  Journal    of    the    American     Water 

Works     Association,     New- York 

City. 
Journal    of    Biochemistry    (Japan  ), 

Tokyo. 
Journal    of    Riological    Chemistry, 

Baltimore,  Md. 
Journal    of    the    Civil    Engineering 

Society  (Japan). 
Journal  of  Chemical  Industry  (Japan) 

Tokyo. 


.1    Cbem.,   Met.   and   Mil 
S  >c.  S.-A. 

I.  Chem.  Soc.  Japan. 

.1.  Chem.  Soc.  Lond. 

J.  Chim.  phys. 
.1.    Coll.    Agr.    Ilokkaid 
[mp.  Univ. 

.1.  Coll.  Eng.,  Tokyo. 


Noms  des  periodn 
Journal  of  tke  Chemica 

gîcal     and     Minning 

South-Africa. 
Journal  of  the  Chemica 

lapan,  Tokyo. 


:al 


London. 
Journal  de  Chimie  physique,  Paris 
Journal  oftheCollegcofAgriculturc 
Hokkaido     Impérial     I  niversil) 
Tokyo. 
Journal    of   the    Collège    of    Engi- 
neering, Tokyo  Impérial  I  niver- 
sity,  Tokyo.  ' 
J.  Coll.   Sci..    Imp.    Univ.  Journal  of  the  Collège  of  Science 
Impérial     Universit}     of    Tokyo 


Tokyo. 
I.  Exp.  Zôol. 
J.   Franklin  Inst 
J.  Gen.  Pbysiol. 


Toky 


I  h 


of  E 


per 


al  Z- 


logy,  Philadel| 

Journal  of  the  Franklin  Institut.-, 
Philadelphia,  Pa. 

The  Journal  of  General  Physiology, 
Baltimore,  Md. 

The  Journal  ofGeology,  Chicago,  III. 

Journal  of  the  geological  Society  of 
Tokyo. 

Journal  of  the  Illuminât  in-  Engi- 
neering Society  I  Japan  ). 

The  Journal  oflndustrial  and  Engi- 
aeering  Chemistry,    Washington. 

Journal  of  the  Institute  of  Brewing, 

J.Inst.Elect.  Eng.  (Japan).  Journal  of  the  Institution  of  Elec- 
trical  Engineers,  Japan. 
Journal  of  the   Institute  of  Metals, 
London. 

Journal  of  the  Fron  and  Steel  insli- 
tute,  London. 

Journal  and  Records  of  the  Transac- 
tions of  the  Junior  Institution  of 
Engineers,  Lngland. 

The  Journal  of  Médical  Research, 
Boston,  Mass. 

The  Journal  of  Metaholic  Research, 
Morrislown,  N.  J. 
J.  Meieorol.  Soc.  Japan.      Journal  of  the  Me teo rological 
Society  of  Japan. 

Journal  of  the  Optical  Societj  of 
America  and  Review  of  Sçientific 
Instrument^.  Ithaca,  N.-Y. 

Journal  of  Pharmacologj  and  Expé- 
rimental Therapeutics,  Baltimore, 
Md. 

Journal  de  pharmacie  de  Belgique, 
Bruxelles. 

Journal  de  Pharmacie  et  de  Chimie, 


J.  Geol. 

J.  geol.  Soc.  Tokyo 

J.  III.  Eng.  Soc. 

J.  Ind.Eng.  Chem 

J.  Inst.  Brewing. 


J.  Inst.  Metals. 
J.  Iron  Steel  Inst. 
J.  Jun.  Inst.  Eng. 

J.  Med.  Res. 
J.  Metabol.  Res. 


J.  Opt.  Soc.  Air 


J.  Pharmarol. 


J.  pharr 
J.  Phan 


Journal  of  the  ParmaceulicaISo! 

ol  Japan,  Tokyo. 
The  Journal  of  Physical  Chemi 

Ithaca,  N.O  . 

TheJ nalof  Physiologie,! 

Journal  de  Physioloi 


le    l'.i 


.1.  Phys.  Rad. 


J.Roy.Astn 
.1.  Roy.  Soi 

J.  Soc.  Chc 
J.  Soc.  çhii 


e,   l'a 


■  ri 


•  Ra 


fui 


iraktlsche 


Journal    of    the    Rontgen     Society, 

l.ondun. 
Journal  of  the  Roval   Aslron cal 

Society  of  Canada. 
Journal  of  the  Royal  Societj  of  ^rts, 

London. 
J nal  of  the  Society  of  Chemical 

Industry,  London. 


imal 


cl, il 


.  Pé 


ique 


J. 


J.  Soc 

Min. 

Ind. 

J.  Soc 

Nav. 

Arch 

J.    So, 

Ord 

i.  Ex, 

)l. 

J.Soc 

Phys 

-Chii 

•■ 

J.  Soc 

.  Tele 

J.  suis 
J    \Ya 

h.  A. 

i,l.  S 

i. 

J.  We 

5t.    So 

:.  Lui 

Kis.  1 

ûzl. 

Kitasa 

to  Ai 

•h.  Ex 

P 

Kolloid  Z. 
Kosm. 
Lîllj    Sri.  Bl 

IL 

Lotos 

Magy 

Ch.  1 

Math. 

es  Ph 

ys.  L 

P 

Magj 
Math. 

0.  A 

Ter  n 

ch. 

.  Lit 

Mech 

Eng. 

iciétéde  métallurgie 
rad. 
Society    of    Mining 


ofTelegraphy 


rnal  of  the  Washington  Academy 


Engineers,  Chicago.  III. 

Kisérletugyi  Kozlemények,  Buda- 
pest. 

Kitasato  Archives  of  expérimental 
Médecine,  Japan. 

Kolloid-Zeitschrift,  Dresde. 

Kosmos,  Lemberg. 

The  Lilly  Scierttific  Bulletin,  India- 


u\\- 


inchaftlirhe   Zeit- 


Mai 


Che 


Fblyi 


Buda- 


pest 


Mathematikai   es    Physikai    Lapok, 

Budapest. 
Magyar  Orvosi  Archivu'm,  Budapest. 
Mathematikai    es     Természetludo. 

manyi  Êrtesitô,  Budapest. 
Mechanical  Engineering,  New-York 

City. 


Tables  internationales,  1917-1 


LISTE    DES    PERIODIQUES. 


Medd.Vetenskapsakad,No- 
belinst. 


ém.  Acad.  Belg. 
em.  Accad.  Lim 


Mem.  Coll.  Eng.  Kyushi 
In. p.  Univ. 


Mem.  Coll.  Sci.  Kyoto  Imp. 


M. 


5m.  poudres. 

em.     Proc.     Manchester 

Lit.  Phil.  Soc. 


Mes.  Acad.  Se.  Russ 
Mes.  Ind.  Met. 
Mes.  Ind.  Silicates. 


M. 


es.  Soc.  phys.- 


Métal.  Iialiana. 
Minerai.  Mag. 


Mikrochemie. 
Mining. 

Min.  Peir.  Mitt. 

Mitt.med.Fakult.K.Univ. 

Kvusl.u. 


Mil 


i-d.  FMu.lt.  K.[Jm\ 


Tokyo. 
Mitt.  Slaal.  tech.  Versuch. 
Mitt.  Wien.  Min.  Gesell. 
Monatsh. 

Monatsh.  Math.  Physik. 

Mon.  se.  Quesn. 

Montan.  Rundschau. 
Nature. 
Natuurvvet.  Tijds. 

Nippon  G.  Gakkwai  Zassi. 
N.  Jahr.  Min. 


Noms  des  périodiques. 

Meddelanden  fran  K.  Vetenskapsa- 
kademiens  Nobelinstitut,  Stock- 
holm. 

Mémoires  de  l'Académie  de  Bel- 
gique. 

Memorie  délia  Reale  Accademia  dei 
Lincei,  Roma. 

Memoirs  of  the  Collège  of  Enginee- 
ring, Kyushu  Impérial  Univcrsity, 
Fukuka. 

Memoirs  of  the  Collège  of  Science, 
Kyoto  Impérial  University,  Tokyo. 

Mémorial  des  Poudres,  Paris. 

Memoirs  and  Proceedings  of  the 
Manchester  Literaryand  Philoso- 
phical  Society,  Manchester. 

Messager  de  l'Académie  des  Sciences 
de  Russie. 

Messager  de  l'Industrie  des  Métaux, 
Russie. 

Messager  de  l'Industrie  des  Sili- 
cates, Russie. 

Messager  de  la  Société  physico-chi- 
mique Lomonossow  à  Moscou. 

La  Metallu.gia  Italiana,  Milan. 

Mineralogical  Magazine  and  Journal 
of  the  Mineralogical  Society,  Lon- 
don. 

Mikrochemie,  Autriche. 

Mining,  Journal  of  the  Mining 
Board,  Russie. 

Mineralogischeund  pet  rographische 
Mitteilungen,  Wien. 

Mitteilungen  aus  der  medizinischen 
Fakultât  der  kaiserlichen  Uni- 
versitât  zu  Kyushu,  Fukuka. 

Mitteilungen  aus  der  medizinischen 
Fakultât  der  kaiserlichen  Univer- 
sitàt  zu  Tokyo,  Tokyo. 

Mitteilungen  des  staatlischen  tech- 
niscl.en  Versuchsamtes,  Wien. 

Mitteilungen  der  Wiener  mineralo- 
gischen  Geseilschaft,  Wien. 

Monatshefte  fur  Chemie  und  ver- 
wandte  Teile  anderer  Wissens- 
chaften,  Wien. 

Monatshefte  fur  Mathematik  und 
Physik,  Wien. 

Moniteur  scientifique  du  docteur 
Quesneville,  Paris. 

Montanistische    Rundschau,    Wien. 

Nature,  London. 

NatuurwetenschappelijkTijdschrift, 
Antwerp  (Belgique). 

Nippon  Gankwa  Gakkwai  Zassi. 

NeuesJahrbuch  fur  Minéralogie, Géo- 
logie u.  Palâontologie,  Stuttgart. 


Nors.    Videnskab.     Selsk 
Skrif. 

Nova  Acta  Reg.  Se.  Upsal. 

Nuovo  Cim. 
0.  Klet.  Kort, 

0(1'.  Chim. 

Onde  Elect. 

Orv.  Hetilap. 

Ôsterr.  Chem.  Tech.  Z. 

Osterr.  Chem.  Z. 

Ôsterr.  Woch.  ôflf.  Baud. 


(»v, 


Finska     Vet.    Soc. 


Fôrh. 

Perf.  Ess.  Oit  Record. 
Petrol.  Oil  Shale  Ind. 
Pharm. J. 
Pharm.  tyds. 
Pharm.  Weekblad. 
Philippine  J.  Sci. 
Phil.  Mag. 


Phil.    Trans.     Roy.     Soc. 

Lond. 
l'hotog.  J. 
Physica. 
Physik.  Z. 
Phys.  Rev. 
Physiol.  Res. 


l'I.v 


ol.  Rev 


.  Acad.  Arts  Sci 


Proc.  Am.  Phil.  Soc. 

Proc.    Am.    Soc.    Testing 
Mat. 

Proc. Cambridge  Phil. Soc. 


Noms  des  périodiques. 

Det  Kongelige  norske  Videnska- 
bernes  Selskals  Skrifter,  Tron- 
dhyem,  Norvège. 

Nova  Acta  Regire  Societatis  Scien- 
tiarium  Upsaliensis,  Upsala. 

Il  Nuovo  Cimento,  Pisa. 

Kozlemények  az  osszehasonlilô  élet- 
ès  Kôrlan  Korébol,  Budapest. 

Office  chimique,  Belgique 

L'Onde  électrique,  Paris. 

Orvosi  Hetilap,  Budapest. 

Oesterreichische  Chemiker  and 
Techniker  Zcitung. 

Oesterreichische  Chemiker-Zeitung, 
Wien. 

Oesterreichische  Wochenschi  ift  fur 
den  olfentlischen  Baudienst,  Au- 
triche. 

Oversikt  ar  Finska  Vetenskaps- 
Societetens  Forhandlingar,  Hel- 
singl'ors. 

Perfumery  and  Essential  oil  Record, 
London. 

The  Petroleum  and  oil  Shale  In- 
dustry,  Russie. 

The  Pha.maceutical  Journal  and 
Pharmacist,  London. 

Pharmaceutisch  tydschrift,  Bel- 
gique. 

Pharmaceutisch  Weekblad,  Ams- 
terdam. 

The  Philippine  Journal  of  Science, 
Manila,  P. 

The  London,  Edinburghand  Dublin 
Philosophical  Magazine  and  Jour- 
nal of  Science,  London. 

Philosophical  Transactions  of  the 
Royal  Society,  London. 

The  Photographie  Journal,  London. 

Physica,  Amsterdam. 

Physikalische    Zeitschrift,    Leipzig. 

The  Physical  Revievv,  Ithaca,  N.Y. 

Physiological  Researches,  Balti- 
more, Md. 

Physiological  Reviews,  Baltimore, 
Md. 

Proceedings  of  the  American  Aca- 
demyof  Arts  and  Sciences,  Boston, 
Mass. 

Proceedings  of  the  American  Phi- 
losophical   Society.   Philadelphia, 


Pa. 

Proceedings  of  th«*  American  Society 
for  Testing  Materials,  Philadel- 
phia, Pa. 

Proceedings  of  the  Cambridge  Phi 
losophical  Society,  London. 


LISTE   DES   PERIODIQl  ES. 


Abréviations. 
Proc.    Eng.    Soc.    We 
Penn 

Troc.  Inst.  Civil  Eng. 

Troc.  Inst.  Mech.   Eng. 

Proc.  Insl.  Radio  Eng. 

Proc.  K.  Akad.  Wett.Amst. 

Proc.  Nat.  Acad.  Sri. 

Proc.    Phystco-Mat.    Soc. 

.In  pan. 
Troc.  Phys.  Soc. 

Proc.  Roy.  [rish  Acad. 

Proc.  Roy.  Soc.  Edin. 

Proc.   Roy.    Soc.   London. 

Proc.  Roy.  Soc.  New  South 
Wales. 

Proc.  Roy.  Soc.  Victoria. 

Proc.  Soc.  Exp.  Biol.Med. 

Proc.-Verb.  Assoc.  Fr.-B. 
Es.  Mat. 

Pub.  Carnegie  Inst. 

Pub.  Earthquake  laves. 
Corn. 

Pub.  Facul.  Cien.  Fis- 
Mat.  Univ.  de  la   Plata. 

Rech.  Inv. 

Rec.  Trav.  chim.  P.-B. 

Rep.  Brit.  Ass. 

Rep.  Cent.  Meteorol.  Sta. 
Rep.  Earthquake  Inv.  Com, 

Res.    Electro-Tech.    Lab. 

Tokyo. 
Rep.    Fix.    Nitrogen    Res. 

Lab. 
Rep.  Re=.  Dep.  Nav.  Pow- 

der  Fact. 


Proceedings  of  the  Engineers'  So 
ciiMx  of  Western  Pennsylvanie, 
Piltsburgh,  l'a. 

Proceedings   of  the    Institution    of 

Ci\  il  Engineers,  London. 
Proceedings  of  the  Institution  of  Me 

chanical    Engineers,   London. 

Proceedings  of  the  Institution  of 
Radio   Engineers.  I.  S. 

Proceedings  Koninklijke  Akademie 
van  Wetenschappen,   Amsterdam. 

Proceedings  of  the  National  Aca- 
dem\  of  Sciences,  Washington. 

Proceedings  of  the  Physico-Mathe- 
nialical  So.ciety  of  Japan,  Tokyo. 

Proceedings  of  the  Physical  Society. 
London. 

Proceedings  ofthe  Royal  Irish  Aca- 
deniy.  Dublin. 

Proceedings  ofthe  Royal  Society  of 
Edinburgh,  Edinburgh. 
.   Proceedings    of    the    Royal    Society 
( London i,  London. 

Proceedings  of  the  Royal  Society 
of  New   South   Wales",    Australie. 

Proceeding  of  the  Royal  Society  of 
Victoria.  Australie. 

Proceedings  ofthe  Societj  for  Expé- 
rimental Biology  and  Medicine, 
New-York  City. " 

Procès-Verbaux  de  l'Association 
Franco-Belge  pour  l'Essai  des 
Matériaux,    Paris. 

Publications  ofthe  Carnegie  Institu- 
tion of  Washington,  Washington. 

Publications  of  the  Earthquake  In- 
vestigation Commitee  of  Japan. 

Publicaciones  de  la  Facultad  de 
Ciencas  Fisico-Matematicas  Uni- 
versidad  de  la  Plata. 

Recherches  et  Inventions,  Paris. 

Recueil  des  Travaux  chimiques  des 
Pays-Bas,  Leyde. 

Reports  of  the  Rritish  Association 
for  the  Advancement  of  Science, 
London. 

Reports  of  Central  Meteorological 
Station,  Japan. 

Reports  of  the  Earthquake  Investi- 
gation Commitee  of  Japan. 

Researchesof  the  Electro-Technical 
Laboratory,  Tokyo. 

Report  of  the  Fixed  Nitrogen  Re- 
search Laboratory,  Tokyo. 

Report  of  the  Research  Depart- 
ment of  Naval  Powder  Factory, 
Japan. 


Rep. S.-A. Assoc.  Vdv.Sc 
Res.  Elect.  Lab.  Tôkyô. 

Res.  Rep.  Tokyo  Nav.  Ai 

Rev.  Chim.  Ind. 

Rev.    Facul.    Cien.    Quim. 

Univ.  de  la  Plata. 
Rev.  gén.  Elect. 
Rev.  gén.  Mat.  color. 


Rev.  Gén.  Mil. 
Rev.  Gén.  Sci. 


Rev.  Métall. 
Roczniki  Chei 


S.  A.  Govern.  Pub. 
S.  A.  Inst.  Med.  Res. 


S.  A..I.  Sci. 
Sbornik. 

Sci.  Pap.  Inst.  Phys.  Che 

Research. 

Sci.      Pap.      U.     S.      Bur. 
Standards. 

Sci.  Proc.  Rov.  Dublin  Soc. 


XVII 

Noms  des  périodiques. 

Reports  ofSoutb-African  Association 
loi  the  Advancement  of  Sciences. 

Researchs   of  the    Elecli  ical    Labo- 
ratory, Department  of  Agriculture 
and  (  lommerce,  I  ôkyô. 
,  Researches     and     Repot  ts     of    the 
Tokyo  Naval    Vrsenal,  Tokyo. 

La  Revue  «le  Chimie  industrielle, 
Paris. 

Revista  de  la  Facultad  de  Ciencias 
Quimicas.Universidad  delà  Plata. 

Revue  générale  d'Électricité,  Pans. 

Revue  générale  des  Matières  colo- 
rantes, de  la  teinture,  de  l'im- 
pression et  des  apprêts,    Paris. 

La  Revue  du  Génie  Militaire,  Paris. 

La  Revue  générale  des  Sciences 
pures  et  appliquées,  Paris. 

La  Revue  de  Métallurgie,  Paris. 

Roczniki  Chemji  (Chemik   Polski), 


Varso 


Rozi 


,  w 


Jel 


Ro 


l/.ialu  Matematyczno- 
iczego  Akademii   Umie- 
Krakovi. 
es.  akademie.  Mémoires 


Sci.    Rep.    Tôhoku    Imp. 

Univ. 
Sitz.  Akad.  Wiss.  Wien. 

Sitz.  prcuss.  Akad.  Wiss. 

Skand.  Arch.  Physiol. 
Smilhsonian  Miscel.  Coll. 
Sp.  Karl.  U. 


de  l'Acad.   tchèque  des  Sciences, 

classe  II,   Prague. 
The    South  -African    Governement 

Publications. 
Journ.  or  Proceeding  of    the  South 

African      Institute      of       Medica 

Research. 
The  South  African  Journ.  of  Science. 
Sbornik     Klubu    pnrodovedeckého, 

.  Scientific  Papers  of  the  Institute  of 
Physical   and  Chemical  Research, 

.  Scientific   Papers    U.   S.   Bureau   of 

Standards,  Washington. 
The    Scientific    Proceedings    of  the 

Royal  Dublin  Socîety,  Dublin  and 

London. 
The  Science  Reports  of  the  Tôhoku 

Impérial  University,  Tokyo. 
Sitzungsberichte  der  Akademie  der 

Wissenschaften,  Wien. 
Sitzungberichte     der     preussischen 

Akademie     der     Wissenschaften 


Berlin. 

Skandinavisches  Archiv  fur  Physio- 
logie, Helsingfors. 

Smilhsonian  Miscellaneous  Collec- 
tions, Washington. 

Spisy  vydâvané  prirodovêdeckon  fa- 
culton  Karlovy  university,  Praha. 
(Publications"  de  la  Faculté  des 
Sciences  de  l'Université  Charles 
de  Prague). 


Abréviatio 
Sp.  Masaryk.  U. 


Spraw.  AUa.l.   Krak< 


Sprechsaal. 
Svensk  Kern.  Tid. 
Sz.  IstvànA. 


LISTE  DES 
Noms  des  périodiques. 

Spisy  vydâvané  pîirodovédeckon  fa- 
kulton  Masarykovy  university  v 
Brnë.  (Publications  de  la  Faculté 
des  Sciences  de  l'Université  de 
Masaryk,  Brno). 

Sprawozdania  z  czynnosci  i  posied- 
zen  Akademii  Umiejetnosci  w 
Krakowie. 

Sprechsaal,  Goburg. 

Svensk  KemiskTidskrift  Stockholm. 


A  Sz 


Uad 
izeltui 


;,l\ 


Tech.  Gids. 
Tech.  Mod. 
Tech.  Hep.  Tôhoku    Imp. 

Univ. 
Tech.    Pap.    U.     S.     Bur. 

Mines. 
Tech.    Pap.    U.    S.     Bur. 

Standards. 
Terr.Magnet.Atmos.Elect. 

Tids.  Kemi. 

Tôhoku  J.  Exp.  Med. 

Trab.  Lab.  Invest,  Fis. 

Trans.  Ain.  Electrochem. 

Soc. 
Trans.    Ain.    Inst.    Chem. 

En  g. 

Trans.  Ara.  Inst.  Min.  Met. 
Eng. 

Trans.  Ara.  Soc.  Test.  Mat. 

Trans.  Camb.  Phil.  Soc. 

Trans.  Ceram.  Soc. 

Trans.  Faraday  Soc. 


Teel, 


I  ï.-l 


,  Budap< 
gique. 
,  Pari 


Trav.  Inst.agn.il.  Kubani, 

Trans.    Inst.     Eng.    Sipb. 

Scot. 

Trans.  Inst.  Naval  Archit. 

Trans.   N.-E.    Coast  Inst. 
Eng.  Shipb. 

Trans.  N.-Z.  Inst. 


The  Technology  Reports  of  the  Tô- 
hoku Impérial  University,  Tokyo. 

Technical  Papers  U.  S.  Bureau  of 
Mines,  Washington. 

Technical  Papers  U.  S.  Bureau  of 
Standards,  Washington. 

Terrestnal  Magnetism  and  Atmo- 
spheric  Electricity,  U.  S. 

Tidsskrift  for  Kemi",  Norvège. 

TheTôhokuJournalof  Expérimental 
Médecine,  Sendai. 

Trabajos  del  Laboratorio  de  Inves- 
tigationes  Fisicas,  Espagne. 

Transactions  of  the  American  Elec- 
troçhemical    Society,   N.-Y.   City. 

Transactions  of  the  American  In- 
titule of  Chemical  Engineers, 
Brooklyn,  N.-Y. 

Transactions  of  the  yVmerican  Insti- 
tute  of  Mining  and  Metallurgical 
Engineers,  New-York  City. 

Transactions  of  the  American  Society 
for  Testing  Materials. 

Transactions  of  the  Cambridge  Phi- 
losophical  Society,  London. 

Transactions  of  the  Ceramic  Society 
(England),  Stoke-on-Trent. 

Transactions  of  the  Faraday  Society, 
London. 

Transactions  of  the  lllmninating 
Engineering  Society  (New-York). 
New-York  City. 

Travaux  de  l'Institut  agronomique 
de  Kubani,  Russie. 

Transactions  of  the  Institution  of 
Engineers  and  Sliipbuildcrs  of 
Scotland. 

Transactions  of  the  Institution  of 
Naval  Architecte,  England. 

Transactions  of  the  N.-E.  Coast  Ins- 
titution of  Engineer  and  Ship- 
builders.  England. 

Transactions  of  the  New-Zealand 
Institute,  Wellington. 


PERIODIQUES. 

Trans.  Roy.  Irish  Acad. 

Trans.  Boy.  Soc.  Canada 

Trans.  Roy.  Soc.  Edin. 

Trans.  Roy.  Soc.  S. -A. 

Tsc.her.  Min.  Pet.  Mil. 

Y.  D.  I. 

Vèda  p. 

Verh.  dtsch.  Physik.  Ges. 

Verh.Naturfors.Gés.Basel 
Vers.  med.  K.Vlaam.  Acad. 

VersI.K.Akad.Wet.A.nsl. 
Vèstnik. 

Yiertel.    Naturfors.    Ges. 

Zurich. 
Wiener  Klin.  Woch. 

!..  AU.  Physiol. 

Z.  anal.  Chem. 

Z.  ange*.  Chem. 

Z.  anorg.  allg.  Chem 

Z.  Eleklrocliem 


Zentr.  ôster.  Papier. 

Z.  Instrumen. 

Z.  Kryst. 

Z.  Nahr.  Cenussmit. 

Z.  ôster.  Ing.  Arch.  Ve 


Z.  Physik. 

Z.  Physik.  Chem. 


m  y. 
Transactions  and  Proceedings  of  the 

Royal  Society  of  Canada,  Ottawa. 
Transactions   of  the    Boyal    Society 

of  Edinburgh. 
Transactions   of  the    Royal    Societv 

of  South-Africa. 
Tsehermarks  mineralogische  und  pe- 

trographische  Milteiliingen.Wien. 
Zeitschrift    des  Vereines    deutscher 

Ingenieures. 
Vêda  prîrodni,  Praha. 
Yerhandlungen  der  deutschen  Phy- 

sikalischen    Gesellschaft,    Braun- 

<chweig. 
Yerhandlungen  der   Naturfoisehen- 

den  Gesellschaft  in  Basel. 
Yerslagen    œn     mededeelingen    der 

Koninklijke  Vlaanische  Académie, 

Anwert. 
.   Yerslag  Koninklijke  Akademie   van 

W'etenschappen  te  Amsterdam. 
Yèstnik  Krâl.  ces.  spol.  nauk.  (Mé- 
moires  de  la    Société   royale    des 

Sciences  de  Bohème,  Prague). 
.   Yierteljahrsschiift    der    Naturfors- 

chenden  Gesellschaft  in  Zurich. 
Wiener    Klinische    \\ochenschrift, 

Wien. 
Zeitschrift    fur    allgemeine   Physio- 
logie, Iéna. 
Zeitschrift  fur  analytische  Chemie, 

Munich. 
Zeitschrift  fur  angewandte  Chemie, 

Leipzig. 
Zeitschrift     fur     anorganische     und 

allgemeine  Chemie,  Leipzig. 
Zeitschrift    fur    Elektrochemie    und 

an  gewand  le  physikalische  Chemie, 

Leipzig. 
Zentralblatt    fiir   die  ôsterreichische 

Papierindustrie,  Wien. 
Zeitschrift   fiir   Instrumentenkunde, 

Berlin. 
Zeitschrift  fur  Krystallographie  und 


\l.i 


•alo. 


,    Le, 


Zeitschrift  fiir  Untersuchung  der 
Nahrungs  und  genussmittel  sowie 
der  gebraucbsgegenstàn de,  Berlin 

Zeitschrift  des  oslerreichischen  In 
genieur  und  Architekten  Vereines. 
Wien. 

Zeitschrift  fiir  Physik,  Braunsweig. 

Zeitschrift  fiir  physikalische  Che- 
mie, Stôchiometrie  und  Verwandt- 
schaft'lehre,  Leipzig. 

Zeitschrift  fiir  wissenschaftliche 
Photographie,  Photophysik  und 
Photochemie,  Leipzig. 


AVIS  AU  LECTEUR. 


OBSERVATIONS  GENERALES  POUR  L'EMPLOI   DES  TABLES. 


Classification  générale.  --  Les  titres  des  Chapitres  (p.  \\l>  montrent  dans  quel  esprit  celte  classification  a 
été  faite:  sauf  pour  les  Chapitres  spéciaux  qui  tcrminenl  le  volume,  le  classement  a  été  fait  d'après  la  nature 
de  la  constante. 

Le  lecteur  déterminera  facilement  le  Chapitre  qu'il  doit  examiner;  la  Table  .les  matières  (p.  \\l  à  XLI) 
précisera  ensuite  cette  indication  et.  grâce  à  de  nombreux  renvois,  permettra  de  découvrir  les  données  qui,  par 
exception,  ne  sont   p.i-  à  leur  place  normale. 

Tables  partielles.  —  Pour  certains  Chapitres,  plus  particulièrement  compliqués,  le  lecteur  trouvera  des  Tables 
partielles  qui  indiquent  les  corps  et  systèmes  étudiés.  Ces  Tables  sont  signalées  dans  la  Table  analytique  générale. 

Chimie  minérale.  —  Chimie  organique.  —  Le  plus  souvent  la  distinction  est  facile;  pour  certains  corps, 
Cependant,  il  »era  prudent  de  regarder  dans  les  Tableaux  contenant  pour  une  même  constante  soit  les  corps 
Organiques,  soil  les  corps  minéraux.  Il  n'a  pas  été  possible,  en  effet,  de  toujours  appliquer  une  règle  rigoureuse 
qui,  dans  certains  cas,  aurait  conduit  à  séparer  des  corps  qu'il  y  avait  intérêt  à  laisser  réunis. 

Erreurs  et  omissions.  —  Nous  prions  nos  lecteurs  de  bien  vouloir  nous  les  signaler  en  utilisant  les  cartes  pré- 
parées page  \\  bis.  Non',  leur  enverrons,  dans  quelques  mois,  la  Table  ainsi  obtenue  par  la  collaboration  de  tous. 

Renseignements  complémentaires.  —  Nous  serons  à  la  disposition  des  lecteurs  désireux  de  compléter,  sur  un 
point  particulier,  les  données  provenant  d'un  périodique  qu'ils  ne  peuvent  se  procurer. 


ZUR    BEACHTUNG    FUR    DEN    LESER. 


ALLGEMEIXE  BEMERKUNGEN   l'BER  DEN  GEBRAUCH  DER  TABELLEN. 


Allgemeine  Einteilung.  —  Die  Titel  der  Kapitel  (S.  XXI)  zeigen  in  welchem  Sinne  die  Einteilung  geschah  ; 
bis  auf  einige  spezielle  Kapitel  am  Schlusse  des  Bûches  erfolgte  sie  nach  der  Natur  der  Konstanten. 

Der  Léser  wird  leicht  enlscheiden,  in  welchem  Abschnitt  er  zu  suchen  bat.  Das  inhaltverzeichnis  (S.  XXI 
bis  XLI)  gibl  die  Stelle  nâher  an.  und  die  dort  belindlicben,  zahlreichen  Hinweise  erlauben  die  Konstante 
zu  finden,  wenn  sie  ausnabinsweise  niebt  an  ilirer  normalen  Stelle  wàre. 

Partielle  Tabellen.  —  Fur  gewisse  besonders  verwickelte  Abschnitte  wird  der  Léser  partielle  Tabellen  finden, 
welche  die  untersuchten  Kô.rper  und  Système  angeben.  Dièse  Tabellen  sind  in  der  allgemeinen  analitischen 
Tabelle  angewiesen. 

Anorganische  Chemie.  —  Organische  Chemie.  —  Mei*tens  ist  die  Unterscbeidung  leicht,  fur  einzelne  Kôrper 
jedoeb  wird  es  angezeigt  sein,  jene  Tabellen  nacliziisehen,  die  eine  Konstante  fur  anorganische  und  organische 
Kôrper  enthalten,  denn  es  war  nichl  immer  moglicb  nach  einer  festen  Regel  vorzugehen,  die  zuweilen  dazu 
gezwungen  batte,  Korper  getiennt  aufzuiuhren,  die  besser  veieinigt  bleiben. 

Druckfehler  und  Unterlassungen.  —  Wir  bitten  unsere  Léser  uns  solche  auf  <\t-n  beigehefteten  Postkarten 
(S.  XX  bis),  mitteilen  zu  wollen.  Die  derarl  ent-landene  Liste  der  Errata  wird  ihnen  dann  in  einigen  Monaten 
zugehen. 

Auskùnfte.  —  Wir  stehen  gern  zur  Verfugung  der  Léser,  welche  iiber  eine  spezielle  Konstante  nàhere  Angaben 
wiinschen,  denen  die  belreffende  Zeitschrift  jedoch  nichl  zuganglich  ist. 


NOTICE    TO    THE    READER. 


GENERAL  OBSERVATIONS  ON  THE  MODE  OE  EMPLOVING  THE  TABLES. 


General  Classification.  —  The  Tilles  of  the  Chapters  on  p.  XXI,  indicate  the  nature  of  this  classification  :  with 
the  exception  of  the  spécial  Chapters  at  the  end  of  the  volume,  the  classification  lias  been  made  according  to 
the  nature  of the  constant. 

The  reader  will  he  able  to  find  easily  the  Chapter  that  lie  desires  to  consult  :  the  Table  of  Contents  on 
pages  XXI  to  XLI,  will  aid  him  in  lus  search,  and,  thanks  to  the  mimerons  références,  will  show  him  where 
to  look  for  those  data  which,  in  exceptional  cases,  are  not  in  their  normal  places. 

Partial  or  Subsidiary  Tables  of  Contents.  —  In  the  case  of  certain  chapters  of  a  rather  complex  nature  the 
readers  will  find  partial  Tables  wich  contain  the  substances  and  Systems  studied.  Thèse  Tables  are  mentioned 
in  the  gênerai  Table  of  Contents. 

Inorganic  Chemistry.  —  Organic  Chemistry.  —  As  a  rule  it  will  be  easy  to  distinguish  between  tbe  two.  Foi- 
certain  substances,  howewer,  it  will  be  advisable  to  consult  the  tables  containing  the  saine  constant  for  both 
organic  and  inorganic  substances.  In  fact  it  bas  not  been  found  expédient  to  apply  a  rigorous  rule  to  everv  case, 
for  such  a  rule  would  bave  separated  substances  which  ought  to  be  found  together  in  the  same  table. 

Errors  and  omissions.  —  We  earnestly  request  our  readers  to  call  our  attention  to  errors  and  omission,  using 
the  cards  attached  to  page  XX  bis.  A  table  of  corrections  thus  obtained  will  be  issued  wilhin  the  next  few 
months. 

Supplementary  Information.  —  We  place  ourselves  at  the  disposai  of  readers  desirous  of  obtaining  fuller 
information    concerning  data  contained  in  periodicals,  to  which  they  hâve  not  access. 


AVVISO    AL    LETTORE. 


0SSERVAZI0N1  GENERALI  PER  L'USO  DELLE  TABELLE. 


Classificazione  générale.  —  I  ti toi i  dci  capitoli  p.  XXI,  dismostrano  con  quale  criterio  è  slata  fatta  questa 
classificazione;  eccetto  che  per  i  capitoli  speciali  alla  fine  del  volume,  la  classificazione  è  stata  fatta  secondo  la 
natura  délia  costante. 

Il  lettore  potrà  stabilité  facilmente  il  capitolo  che  deve  esaminare,  con  l'Indice  délie  Ma  te  rie  p.  XXI  à  XLI, 
précisera  in  seguito  questa  indicazione  ed  i  nuinerosi  rinvii  permetteranno  di  trovare  quei  dati  che  eccezional- 
mente  non  fossero  al  loto  posto  normale. 

Tavole  parziali.  —  Per  certi  capitoli  particolarmente  complicati,  il  littore  troverà  délie  tavole  parziali  che 
indicano  i  corpi  ed  i  sistemi  sludiati.  Queste  tavole  sono  indicate  nell'indice  analitico  générale. 

Chimica  organica.  —  Chimica  inorganica.  —  Nel  maggior  numéro  dei  casi  la  distinzione  è  facile;  per  certi 
composti  pero  sarà  prudente  consultare  le  tabelle  conlenenti  per  una  stessa  costante  tanto  i  composti  organici 
che  i  composti  inorganici.  Non  è  stato  possibile  di  applicare  sempre  una  regola  rigorosa  perché  questa  avrebbe 
condotto  in  certi  casi  a  separare  dei  corpi  che  si  aveva  interesse  à  tenere  riuniti. 

Errori  e  omissioni.  —  Noi  preghiamo  i  nostri  lettori  di  volerceli  indicare  utilizzando  i  fogli  préparati  p.  XX  bis, 
noi  invieremo  loro  fia  qualche  mese  le  Tabelle  cosi  ottenute  con  la  collaborazione  di  tutti  i  lettori. 

Indicazioni  supplementari.  —  Noi  siamo  a  disposizione  dei  lettori  che  desiderassero  coinpletare,  sopra  un  punto 
particolare,  i  dati  provenienti  da  un  periodico  che  essi  non  possono  procurarsi. 
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OBSERVATION  IMPORTANTE. 
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Tavola  délie  Materie,  tutti  i  rin- 
vii  di  Capitolo  in  Capitolo.  Si 
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Wàrme  im   Punkt  von  Curie 

Verschiedene  Legierungen. 

Anorganische   Verbindungen 

Feste  und  flussige  Stoffe. 

Verschiedene  Mineralien,  Pyrex 
Glas,  SiO,  und  Silicate. 

Binàre  und  ternàre  Mischun- 
gen. 

Wàsserige  Losungen. 

Organische  Stoffe. 


ischr 


isebr, 


Gase  und  Dàmpfe. 

Spe/.iliM-lic  Wiirme  im  Siilliguns- 
zustande  (Dampf  und  Fliissig- 
keit)  A,  0„  N2,  H2,  N1I3. 

WARMELEITVERMOGEN. 

Gase. 

Metalle. 

Ànderung  des    Leitvermogens 

wàhrend  des  Schmelzens. 
Einfluss  des  Druckes,  desZuges. 

Beziehung  des  Wârmeleitver- 
môgens  und  der  elektrischen 
Leitfâhigkeit. 

Oxyde.  Stahl  in  verschiedenen 
Fàllen.  Verschiedene  Legier- 
ungen. 

Wasser  und  Eis.  S.  C. 

Salze  und  Mineralien. 

Krystallisierte  Salze,  Quarzite, 
SiO.,,  Asbest,   Glimmer,  Glas, 


SURFACE  TENSION. 

Pure  substances. 

Solutions  in  water. 

Mixtures. 

Glass. 

Liquids  in  contact. 

Hg  and  amalgams  of  K  in 


V.pn 


s:, lut!,, 


ri  th 


Colloïdal  solutions  in  c 
with  benzène  and  v 
liquids. 

Various. 

SPECIFIC  HEATS. 

Eléments  (omiiling  gase 


and    I 


•  de 


of  fusi 


Uiscontinuity    of    spécifie   beats 

at  the  Curie  point. 
Various  alloys. 
Inorganic  compounds. 
So/ids  and  liquids. 
Various   minerais,    pyrex    glass, 

silica  and  silicates. 
Binary  and  ternary  mixtures. 

Aqueous  solutions. 

Organic  substances. 

Petrol  and  minerai  oils. 

Fats.    Flour.    Insulating   mate- 

rials. 
Mixtures  of  organic  substances. 
Gases  and  vapours. 
Spécifie  beats  al  saturation  point 

(vapourand  liquid)  A,  03,  N,, 

H,,  NH,. 

THERMAL    CONDUCTIVITT. 

Gases. 
Metals. 
Change   in   conductivity  during 


Oxides.  Steel   under  différent 
conditions.  Various  alloys. 

Water  and  Ice.  S  C. 
Salts  and  minerais 
Crystallised  salis,  quartz,  Si02, 


TENSIONE  SUPERFICIALE. 

Corpi  puri. 

Soluzioni  nell'acqua. 

Miscugli. 

Vetro. 

Liquidi  in  contatto. 

Hg  e  amalgame  di  K  a  ;ontalto 

di  diversi  liquidi. 
Acqua    a    contatto     di     diversi 

liquidi. 

délia  benzina. 
Soluzioni    colloidali    a   contatto 

délia     benzina     e    di    diversi 

liquidi. 
Diversi. 

CALORI  SPECIFICI. 

Elementi  (esclusi  i  gas). 
Relazione  tra   il  calore  specifico 
e  il  calore  di  fusione, 

Discontinuité  dei  calori  specifici 

al  punto  di  Curie. 
Leghe  diverse. 
Combinazioni  inorganiche  t 
Solidi  e  liquidi. 
Minerali  diversi,  vetro  Pjrex. 


Miscugli  bin 


Soluzioni  acquose. 
Corpi  organici. 
Petrolio  ed  olî  minerali. 
Corpi    grassi.    Farina.    Materic 

isolanti. 
Miscugli  di  corpi  organici. 
Gas  e  vapori. 
Calori    specifici     allô    stalo    di 

saturazione  (vapore  e  liquide] 

A,  0„  Nr  H„,  NH,. 

CONDUCIBILITÀ  TERMICA. 

Gas. 

Metalli. 

Variazione    délia    conducibilita 

durante"  la  fusione. 
Intluenza   délia   pressione,   délia 


U.,,.p.„ 


le    condin ■ibilitii 


Ossidi.  Acciaio  in  diverse  con- 
dizioni.  Leghe  diverse. 

Acqua  et  ghiaccio.  S.  C. 
Sali  e  minerali. 

Salicristallizzati,  quarzite,  SiOa 
amianto,  mica,  vetro,  ecc. 


Isolants  et  matériaux  de  cons 

traction. 
BboDite,  briques,  étoffes,  papier 


TABI.K    DES    MAT 

Isolier-  und  Baumaterialen 


Insulating  and  building  mate- 

rials. 
Ebonile,    bricks,    stiiffs,    paper, 

w l.  cardboard,  etc. 


Isolanti  e  materiali  da  costru 

zione. 
Ebanite,  maltoni,   stoffe,  i  aria, 


Combinaisons  organiques. 


Organic  compounds. 


Co  nbinazioni  organiche. 
Salolo,stearina,eteredi  petrolio 


THERMODYNAMIQUE 

Données  générales. 

Equivalent     mécanique    de 
calorie.    Coefficient   Joui 
Thomson  de  la  vapeur.   Com- 
pressai lfté- M  esure 

à  température  constante. 

Énergie  totale  et  entropie  des 

corps. 
Liquides  à  leur  point  de  fusi 


THERMODYNAMIK. 

Allgemeines. 

MechanischesWârmeâquivalent. 
Joule-vThomson'scher  Coeffi- 
zientfurdenDampf.Zusammen 
druckbarkeit.  Messung  der 
Veranderuog  der  inneren  Ener- 
gie bci  konstanter  Tempera- 
tur. 

Gesamtenergie  und  Entropie 
der  Stoffe. 

Fliissigkeiten  beimSchmelz- 
punkie. 


THERMODYNAMICS. 

General  data. 

Merl, annal  équivalent  of 
The  Joule-ThomsoncoeH 
for  vapour.  Compressil 
Measurement  of  tlie  var 
of  internai  energy  at  co. 
température. 

Total  energy  and   entropy   of 
substances. 


TERMODINAMICA. 
Dati  gcnerali. 

raloria.  Coefficiente  Joule- 
Tliomson  del  vapore.  Com- 
prcssibililà.  Misura  délia  varia- 

zione  d'encrgia  interna  a  tem- 


pe 


nie. 


Energia  totale  e  entropia  dei 
corpi. 


elektr 


Entropies  des  éléments  dans  les 
mposés. 

Données  sur  la  vaporisation, 
la  dilution,  etc..  Activités 
et  énergies  libres  de  dilu- 
tion. 

Entropies  de  quelques  transfor- 

Vaporisation    des    liquides    non 

Sublimation  des  solides. 

Produitsd'activitéde  (H+)  (CI). 

Comparaison  des  degrés  de  dis- 
sociation thermodynamique  de 
H  Cl  et  KCI, 

Coefficients  d'activité  de  H  Cl. 
HN03,  H,S04,  dans  l'eau  et 
les  solutions  salines. 

Détermination  du  P„. 

lence     du     saccharose     sur 


l'e 


.o|„- 


Coefficienls  d'activité  et  coeffi- 
cients osmotiques  de  KCI, 
NaCI,  KNOj.de  sels  et  acides 
divers  (HCI  dans  l'alcool 
élhylique  ). 

Energie  libre  de  dilution  : 
LiCI,  KCI,  NaCI,  H  Cl,  etc. 

Diminution  d'énergie  libreel  cha- 
leur isobarique  des  réactions: 
ILh-  -HgCl  =3  H  Cl  -t-aHg, 
H,  +  2AgCI=2HCI  +  2Ag. 


Elcktronen  in  den  Melallen. 

Fesie  Stoffe. 

Entropie   bei    konslanten   Volu- 

Eotropie   der    Elemente   in  den 

Verbindungen, 
Petroleum. 
Angaben    ûber    Verdampfung. 

Verdùnnung    u.s.w.    Aktivi- 

tàten  und  freie  Energie  der 

Verdùnnung. 
Entropie     einiger    l'mwandlun- 

gen. 
Verdampfung   nicht  assoziierter 

Flùssigkeilen. 
Sublimation  fester  Stoffe. 
Aktivitatsprodukt  (H+)  (CI-). 
Vergleich     des    thermodynami- 

schen    Dissociations  grades  bei 

H  Cl  und  KCI. 
Aktiviiâtskoeffizienten  von  H  Cl, 

HN03,  H,SOt   in  Wasser   und 

Salzlusungen. 
P„  Bestimmung. 
Einfluss  der   Saccharose  auf  die 

Aktivilal      des      Wasser     und 

verschiedener  Losungen. 
Aktivilatskoeffizienten    und    os- 

motische  Coeffizien  ten  von 

KCI,    NaCI,    KNO3    von   ver- 

schiedenen  Salzen  und  Sauren 

(H  Cl   in  Aethylalkohol). 
Ereie    Verdiinnungs    énergie    : 

LiCI,  KCI.  NaCI,  H  Cl,  u.s.w. 
Abnabmeder  freien  Energie  und 

Heaktions  wàrme  bei  konstan- 

Lum  Drucke  fur 

H2-H2HgCl  =  2HCI  H-sHg, 

H.-t-sAgCI  =  3  11  CI  +  2 \s. 


Entropy  of  électron  gai 

Electrons  in  mêlais. 

Solids. 

Entropy  at  constant  vo 


Entropy  of  tli 

pou  mis. 
Petrol. 
Data  on  vaporisation,  dilution. 

etc.Activities  and  free  ener 

gies  of  dilution. 


•opy  of  c 


Vaporisation  of  unassociated 

liquids. 
Sublimation  of  solids. 
Aclivily  products  of  (H+)  (CI"). 
Comparison    of    the    degree     of 

thermal    dissociation    of    H  Cl 

and  KCI. 
Activity   coefficients   of    H  Cl. 

HNOj,    H2SOt    in    water    and 

Détermination  of  P„. 
Influence  of  saccharose  on  the 

Activity  coefficient  and  osinotic 
coefficient  of  KCI,  NaCI, 
KN03,  of  salts  and  various 
acids  (HClinethyl  alcohol). 

Free  energy  of   dilution  :  LiCI, 

KCI,  NaCI,  HCI,  etc. 
Diminuition  of  free  energy  and 

beat   of  reaction    at   constan 

pressure  : 

H,+  2HgCl  =  2IICI  H-  2  Hg, 

H,+  2AgC!  =  aHCl+ïAg 


Entropia    d'un    ; 


Entropie  degli  elemenli  nei 
composti. 

Petrolio. 

Dati  sulla  vaporizzazione.  la 
diluizione,  ecc  ..  Attività  ed 
énergie  libère  di  diluizione. 

Entropie   di    alcune   trasforma- 

Vaporizzazione   dei    liquidi   non 

Sublimazione  dei  solidi. 

Prodotti  d'attività  di  (H+)(C1-). 

Confronto  dei  gradi  di  dissocia- 
zione  termodinamica  di  HCI 
e  KCI. 

Coefficienti  d'attività  di  HCI, 
HNO3,  H3S04  nell'acqua  e  le 
soluzioni  saline. 

Determinazione  del  P„. 

Influenza  del  saccarosio  sull'atli- 
vità  dell'acqua  e  di  soluzioni 
diverse. 

Coefficienti  d'attività  et  coeffi- 
cienti osmotici  di  KCI.  NaCI. 
KNO3,  di  sali  ed  acidi  diversi 
(HCI  nell'alcool  etilico). 


nergia  libéra  di  diluizione  : 
LiCI,  KCI,  NaCI,  HCI,  ecc. 
iminuzione  d'energia  libéra  e 
calore  isobarico  délie reazioni: 

H,-t   2HgCI=:2lICl-+-2lIg, 

H,+  2AgCl  =  2HCI-+-2Ag. 


TABLE    DES    M \T! EUES  . 


dilution:HCI.HBr,HI,SOsH,, 
AgCI,  Hg,CI„  CdCI.,,  ZnClj, 
HN03. 

Thermodynamique  des  réac- 
tions chimiques. 

Energies  libres  :  composés  de  S, 
CCI.,,  SiCl4,  TiCI4,  S11CI,,, 
CIO,,  cyanures  el  c\  anales, 
cyanogène  et  iodure  de  cyano- 
gène, halogénures  alcalins, 
composés  de  Ti,  oxydes  de  Fe. 
composés  de  Pb. 

3  Mn  04  (  1  M)  -+-  2  H,  O  =  M  ti  0,  (  s  | 
-t-«Mn07(iM)+-40HT(i  M). 

Réactions  impliquant  Ag,  Cu, 
Hg- 

Formation  de  l'alcool  éthylique, 
de  l'acide  formique,  de  l'urée, 
réduction  des  quinones. 

POINTS  DE  FUSION. 

Éléments. 

Combinaisons  inorganiques. 

Combinaisons  organiques. 

(Corps  organiques  divers,  V . 
p.  3o4.  Phénols  et  crésols,  V. 
p.  309). 

Influence  de  la  pression  et 
changement  de  volume  cor- 
respondant à  la  fusion. 

Mélanges  binaires. 

Éléments  (Liste  des  systèmes 
étudiés). 

Éléments-Combinaisons. 

(Liste  des  systèmes  étudiés). 


des  systèmes  étudiés). 
Mélanges  ternaires. 


étudiés). 
Mélanges  quaternaires  et  qui- 
naires    (liste    des     systèmes 

etudœs). 

Vitesse  de  cristallisation. 

Métaux  par  précipitation  galva- 
nique. 
Surfusion  dans  les  tubes  capil- 

Influence  de    la   substance   dis- 


Abnahme  der  freien  Energie 
du  ici.  Vcrdunnung  :  H  Cl, 
HBr,  HI,  S04H2,  AgCI,  CdCI,., 
ZnCI,,  HNO,,. 

Thermodynamik  der  Chemi- 
schen  Reaktionen. 

Freie  Energie  :  Verbmdungen 
von  S,  CCI,,  TiCI4,  SnCI4. 
CIO",  Cyanide  uml  Cyanale, 
Cyan   und   Cyanjodid,    Vlkali- 


haloïde  TI   verbindunge 

,    Fc 

gène,   alkaline   halides,    com- 

oxyde, Pb  verbindungen 

pounds   of  TI,    oxides    of    Fe, 
compounds  of  Pb 

:;  Mn04(iM)4-2H,0  =  Mi 

0,(s, 

3  Mn  0,  (  1  M)  +  îH„0=  Mn  0,  (s) 

■4-2Mn04(i  M)  +  ',  OH 

.M). 

+  2Mn07(iM)-4-40H-(iM). 

Reaktionen     unler     Beteil 

gung 

Reactions   concerning    Ag,    Cu. 

von  Ag,  Cu,  Hg. 

Hg. 

Rildung  der  Àethylalkoho 

,   der 

Formation  of  eibyl  alcohol,  of 

Ameisensàure,  des  Harn 

toffs, 

formi.-acid.of  u"rea,  réduction 

Réduction  der  Cbinone. 

Of  quinones. 

SCHMELZPUNKTE. 

MELTING  POINTS. 

Elemente. 

Anorganische  Verbindungen. 
Organische  Verbindungen. 
(Verscliiedene  organische  Stoffe, 

5.  3o$.  Phenole  und  Kresole, 

S.  3oy), 
Einfluss  des  Druckes  und  Ànde- 

rung   des   Volumens  infolge 

des  Schmelzens. 
Binàre  Mischungen. 


Klei 


c(\,-i 


lisdci 


suchl 


Flemente  u.  Verbindungen. 
A  n organische  Verbindungen 
(Verzeichnis  der  untersuchten 


Ternàre  Mischungen. 

Elemente  und  anorgani 

bindungen    (Verzeicl 


Quaternare  und  Quinare  Mis- 
chungen (Verzeichnis  der  un- 
tersuchten  Système). 

Kristallisations  geschwindig- 
keit. 

Metalle  durcli  g.ilvanischen  Nie- 


Diminuition  of  free  energy  by 
dilution  :  H  CI,  HBr,"  H  I , 
H3SO„  AgCI,  Hg,Clj,  CdCI.., 
ZnCI,,  HNO:„ 

Thermodynamics  of  chemical 
reactions. 


Eléments. 

Inorganic  compounds. 

Organic  compounds. 

(Various  organic  substances,  see 

p.  3o4.    Phénols    and    cresols, 

see  p.  3o9). 
Influence     of     pressure     and 

change  of  volume  on  fusion 

Binary  mixtures. 

Eléments  (List    of   the    Systems 


Inorganic  compounds  (List  of 
Ihe  Systems  studied). 

Inorganic    compound  -  Organic 

studied). 
Organic  compounds  (list  of  the 
syslems  studied). 

Ternary  mixtures. 

pounds     (list    Of    the    Systems 
studied). 
\n   inorganic    compound    with 
two    organic     compounds     or 
three   organic     compoun  Is 

Quaternary  and  quinary  mix 
tures  (  list  of  the  Systems  stu- 
died. 

Velocity  of  crystallisation. 

Metals  (galvanic  précipitation). 
Superheating  in  oapillary  tubes. 
Influence  of  the  dissolved   sub- 


Diminuzioned'cnergia  libéra  per 
diluizione  :    Il  Cl,    HBr,    HJ, 

H2SO,,    AgCI,   CdCI,,  ZnCI2, 


CCI,,  SiCl4,  TiCI,,,  SnCl4, 
ClOj.cianuriecianati.ciano- 
geno   e    ioduro    di    cianogeno, 

di  TI.   ossidi  di  Fe,  composti 

di  Pb. 
3Mn04(iM)  +  2H20=  MnO,(s) 

+  2MnO;(iM)  +40H-(iM). 
Reazioni  implicanti  Ag,  Cu,  Hg. 

Formazione  dell'  alcool  elilico, 
dell'  acidoformico,  dell'  urea, 
riduzione  dei  chinoni. 

PDNTI  DI  FUSIONE. 

Eiementi. 

Combinazioni  inorganiche. 
Combinazioni  organiche. 
(Corpiorganici  diversi,  r.p.3oi. 
Fenoli  c  cresoli,  V.  p.  3og). 

Influenza  délia  pressione  e 
combiamento  di  volume  cor- 
rispondenti  alla  fusione. 

Miscugli  binarii. 

Eiementi  (lista  dei  sistemi  stu- 
diati). 


iche  (lista 


Miscugli  ternarî. 


Miscugli  quaternarî  e  quinarî 


Velocità  di  cristallizzazione. 
Metalli  per  precipi tazione  gaha 


TABLE    DBS    M  ITIBRES. 


haute  press 

.;.  probabilité  de 
spontanée  de 
fondus. 


Thermométrie. 

Thermométrie. 

Différences   mire   le*   tempéra- 

l uterschied  /w  ischen  den  ther 

tures  thermodynamiques  el  les 

modynamischenTemperaturen 

températures   de-  thermomè- 

und   den   Temperaturangaben 

tres  à  gaz  .1  pression  eoiisliinle 

der  Gasthermomeier  bei  cons- 

et  à  volume  constant. 

tant  cm    Druck    und    conslan 

ii  ni  \  olumen. 

Thermomètre  à   gaz   et    échelle 

Gasthermomether  und  absolute 

absolue. 

skala. 

Points  fixes 

Fi* 'le. 

Thermomètre    .1    résistance    de 

rt  \\  iderstandslhermomeler  u. 

Pi  el  échelle  absolue. 

absolute  skala. 

(Comparaison  des  thermomètres 

(Vergleichung  der  Widerstands 

à  résistance  de   Pt,  d'Au   et  du 

thermometer   mit  Pt  und  Au 

thermomètre  à  Ile.  V,  p.  765). 

und  des  Ile  Gasthermometers. 

S.  765). 

Comparaison  d'échelles  de  tem- 

Vergleich von  Tempérât  urskalen. 

pératures. 

Thermomètre  à  air  et  échelle  ab- 

Luftthermometer   und    absolute 

solue. 

skala. 

Thermomètre  à  azote  et    échelle 

StickstoITlliermometer  und  abso 

absolue. 

Iule  skala. 

TENSIONS  DE  VAPEUR. 
POINTS  D'ÉBDLLITION 
OU  DE  SUBLIMATION. 

Éléments. 

Combinaisons  inorganiques. 

Halogénures   des    métaux     a 


•alu.s. 


Halogénures  d'autres  métaux, 
ydes.     NaOll.      K  OU,    s 

Composés  de  B  et  de  C. 
Silicanes  substitués. 
GeCI„    Gel'.r,.    PbCl,,  Ml,  n 
r  et  composés  azotés. 

Composés   de   P,  As,  Sb. 

H,0,   H2Oj. 

Composés  de  S,  Se. 

MCI,  1-eCI,.  Co  (CO,),NO. 

Températures  standard. 

Tension    de  dissocia/ion   d'à, 


Polvhalogénures. 

Aluns  et  schônites. 
Carbonates,  Cu  O.  BN.  COS. 
U,0,  Hydrates. 

Combinaisons  organiques. 
Carbures  et  carbures  susbtilu 
de  la  série  grasse. 


unler  ho  lie  m  Druck. 
\\  ahrsi  heinlichkeil  enier  s 

lani-ii       Krislallisalion      uber 

schmolzener  Flussigkeltei 

S.  hmcl/warnir.  Knsi.illis.il 

geschw  iodigkeil  u.   chemi 
vffinitat. 


DAMPFSPANNUNGEN.  SIEDE 
PUNKTE  BEZW.  SUBLIMA 
TIONSPUNKTE. 

Elemente. 

Anorganische  Verbindungen. 


Uka 


illl.aloide. 


Haloïde  anderer  MeUlle. 
Oxyde,  NaOH,  K  OH,   verschii 

dene  Salzc. 
Verbindungen  des  15  und  C. 
Substituiertc  Silicanes. 
GeCl4,  GeBr4,  PbCl,,   N  II    sel 

rein  und  dessen  Sticksloffve 

bindungen. 
Verbindungen    des    P,    As.    SI 
H,0,  11,0,. 

Verbindungen  des  S.  Se. 
H  Cl,  FeCI3,  Co(CO,)3NO. 
Normal  lemperaluren. 
Dissozintinnsdnir/,   dey  Ai  111m 


dert 


isalze   und    einiger 
r  Verbindungen. 

rbindungen. 


Polyha 

VuCI, 

Alaune  und  Schônite. 
Carbonate,  CuO,  BN,  CO  S 
L  ,0,.   Hydrate. 
Organische  Verbindungen 
Carbide   und  substituiertc   Car-    Carlndes    and 
bide  der  aliphatieche  Reihe.     |      bides  of 


high  pressure. 
Probabilité  of  spontanei 


Heat  of  fusion    and  velocil 

affînitj 

Thermometry. 

Différence  belween  the  tliei 
dynamic  lemperatures  and  the 
gasthermomeier  temperaluc 
at    constant    pressure    and 


La    probabilité    di  crislallizza- 

ïione  sponlanea  di  liquidi 
soprafusi. 

Calore   di    fusione,  vélocité    di 

Termometria 

Diflerenze    tra    le    température 
termodinamiche   e   le   tempe- 


meter  a nd  the  absolute  scab 
l  Comparison  of  résistance  ther 
mometers  of  Pt.  of  Au  and  ol 
the   Hélium    thermometer,  sec 
p.  765  ). 
Comparison  of  seales  of  tempe- 
rature. 
Pyrometry. 


scale. 


VAPOUR  PRESSURES.  BOILING 
POINTS  OR  SUBLIMATION 
POINTS. 

Eléments. 

Inorganic  compounds. 

Halides  of  alkaline  mêlais. 


Compounds   of   P,  As.    Sb. 
H,0,  11,0,. 

Comp ds  of  S.  Se. 

H  Cl.   FeCk.    Co(CO,  |,NC 

Standard  tçmper res. 

Dissocia  non  Pressure  of 


Termomelri  a  resistenza  di  Pt  e 
scala  .issnluta. 

(Confronlo  dei  termomelri  a  re- 
sistenza di  Pt,  d'An  et  del  ter- 
mou,  elro  a  Ello.    V.  p.  ?65). 

Confronlo    di    «cale    di    tempe- 


TENSIONI  DI  VAPORE. 
PUNTI  D'EBOLLIZIONE 
0  DI  SUBLIMAZIONE. 

Elementi. 

Combinazioni  inorganiche. 

Uogenuri  dei    metalli    alcali 


eCl,,    GeBr„    PbCl,,   NH,  pu- 


Composti    di    P,    As,    Sb. 
H,0,   11,0,. 


lullis 


un  g    I 


npounds. 


nd  schônites. 
Carbonates.   CuO,   BN,  COS. 
I    0,.    Hydrates 
Organin  compounds. 


ubstituted 


Carbonati.  CuO.  BN,  COS. 
1,0,.  Idrali. 
Combinazioni  organiche. 


TABLE    DES    MATIERES 


11 

hers,  o 

xydes,  alcoo 

s. 

p< 

rglycé. 

ine  et  perka- 

glycérin 

A 

ides   h 

urique   et    .. 

yristiqu 

K 

hers. 

A 

nines. 

C2HSC1.C3H 

,C1. 

Cj 

clopropane,  Cyclol 

exane. 

rburec 

e  la  série  an 

matique 

Hjl,  C 

H6OCl  et  s 

s  dérivé 

\ 

Uhraqu 

inone,     acél 

ophénon 

lenzop 

lénone. 

N 

trophé 

lois,        chlo 

•ophénol 

N(C6Hs)3,phénéty  lamines 
Anhydride  phtalique,  cbl 

ne,   CNBr   et   quelqu 

es. 

I,ane,  furfurol. 

rs    inéthyliques    des 


Dérivés  du  cycloliexane. 
Détermination  du  point  d'ébu 

lition  avec  de  petites  quantit 

de  substances. 
HéducLion  des  températures  < 

dissociation  de   la   pression 

à  la  pression  .5-. 

bvation     de     la     tempéralu 

d'ébulii 


par     dessication 

Mélanges     binaires     et     ter- 
naires. 


Allier,  Alkohole. 
Perglycerin,   perkaglyrciin. 

insàure  und  Myristinsaure. 

ne.  C3HSG1.C3H,C1. 

Cyclopropane,  Cyclohexane. 
Carbide  der  aromatisclien  Keibe. 
CCH5I,  C6H50C1  und  der  Deri- 

Antbrachinon,  Acetoplicnon, 

Benzophenon. 
Nitroplienole,      Chlorophehole, 

Cbloroaniline,  u.s.w. 
N(C6H5)3,  Phenethylamin. 

Isaure     anhydrid,     Chloro- 
irin,  CNBr   und  einige  Ar- 

Urelhane,  Furfurol. 

Methyl  aHher  der  substituierlen 

Zimtsauren. 
Derivale    der    halbaromalischen 

Kohlenwasserstofle. 
Derivate  des  Cyclohexans. 
Siedepunklbestimmung  mit  klci- 

len  Substanzmengen. 

ReduklionderDissoziationstem 
peraturen  vom  Druck  p  aus 
,S"»Mlg. 

Erhohung  des  Siedepunktes 
durch    lang   dauernde  Trock- 


H-C2-CN. 

Elliers,  alcohols. 
Perglycerin  and  perk: 
ic  and  myristic  i 
Ktbcrs. 


ids. 


unes.  C2H3C1.C3H,CI. 
Oyrlopropane,  Cyclohexane 
Carbidesin  (he  arornatic  se 
C6H5I,    C6H,OCI  and    ils  i 


Perglicerina    e    perka-glic< 
Acidi  laurico  e  miristico. 

ne.   C3H5CI.C3H.C1. 
Ciclopropano,    cicloesano. 
Carburi  délia  série  aromal 
C6HSI,  C6H5OClesuoi  der 


Vnil 


a<|un 


.1.1. 


N(C6HS)3,  phenetyla 
phthalic  anhydride, 
picrin,  CNBr  and  somi 


ophenon, 
rophenol 


Anlr.i 


etofe 


N(C6Hs)3,fenetilamine,anidride 
lica,   cloropicrina,   CNBr  e 


io,  lurfurolo. 
netilici  degli  ; 


Derivatives    of    semi    benzinoid 

hydrocarbons. 
Derivatives  of  cyclohexane. 
Détermination   of  boiling   point 


Mil,     • 


.al    .,., 


i    Of    i 


Solutions  aqueuses  de  NH3  -l-  di- 
vers sels. 

NH4CNS-+-  NH3-i-NH4N03. 

NH4CNS  +  NH3. 

Hg(CN)2  +  NH3,  H,S04+NH3, 
H,0  +  NH,. 

NH4C1  +  autres  chlorures. 

Systèmes  de  C02  avec  des 
corps  divers.  N203-r-N204, 
N,  O,  -t-  H  N03,  Br  +  I, 

COCja+  Cl2. 

Na  OU  +  H20,  UNO,  -+-  H20. 

H,  SO„  -4-  H20,  II  Cl  +  M20, 
HBr  +  H20. 

HN03-f-H2S04  -t-  H,0. 

Ml,  N<),    -  H20  H- sels  divers. 

NaCI  +  II20. 

KCI  -+-  H20-t-sels  divers,  ioni- 
sation de  solutions  aqueuses 
d'électrolytes. 

CaCI2  -4-  IL.O,  aluns  -+-  H20, 
C2lï5OH  +  H2<J. 


CI 


OH 


;e  (o 


se  -t-  H20,  C2H5OH  + 

her-+-H,0. 
Alcools  divers -t-  H20. 
Glycérine-t-H20  ,inannite+II20. 


Metalle,     Legierungen,     Are 

Wasserige  Lcisungen  von  NHS+ 

verschiedene  Salze. 
NH4CNS  +  NH3  +  NH4N03. 
NII,CNS  +  NH3. 
Hg(CN),-4-  NH3,  H5S044-  N 

H,0  +  NHj. 
NH4C1  +  andere  Chloride. 
Système    von    COa  -f-  verschie- 

dene     Stoiïe.    N,03  -+-  N204. 

N204  -+-  HN03,  Br  -+-  I, 

COCI, +  C)2. 
NaOII-t-H,0,    HN03H-H20. 
H2S04  -h   H20,      H  Cl  +  H20, 

H  Bu-  H20. 
INO,+  H2S04-4-  H20. 
NH4N03  +  H30  +  versch.  Salze- 
NaCI  -f-  H20. 
KCI    +   H,0  +   versch.     Salze. 

Ionisation     der    wasserigen 

L.isungen  von  Eleklrolyten. 
CaCl2  +  H20.    Alaune  +  H20, 

C,HsOH  +  H20. 
CjHsOH  +  Glucose   (oder  Sac- 
charose) +  H20,     C2U5OH  + 

Aether+  H20. 
Verscbiedene  Alkohole  +  H20, 
Glycérin -+-H,0.  Mannit+HjO. 


Réduction  of  the  dissociation 
températures  from  pressure  p 

Baising  of  the  boiling  point  by 
prolonged  drying. 

Binary  and  ternary  mixtures. 

Metals,  alloys,  anialgams. 
Aqueous  solutions  ofNH3-f-va- 

NH4CNS  -4-  NH3+  NH4N03. 

NH.CNS  +  NH,. 

Hg(CN)j+NH„  H2S04-t-NH3, 
H20-H  NH3. 

NH4CI  h-  otber  chlorides. 

Systems    of    C0„    with    variou 
substances      N,03-H  N20( 
N50(+HN03,        Br-fl," 
GO  CI, -i- CI,. 

NaCH-+-H20,    HN03+H,(I. 

H2S04-hHjO,  HCI  +  H,0, 

HBr-t-H,0. 

HNO;-+-  H2SOs+H20. 

NH4N03-HH20-f- various  salts. 

NaCI  +  H20. 

K  Cl  -+-  H.,0  -4-  various  salts,  ioni- 
sation of  aqueous  solutions  of 
electrolytes. 

CaCI,-t-H20,  alums-+-H20, 
C2H5OH  +H,0. 

C2H5 OH  -h  glucose  (or  saccha- 
rose)-!-H,  O,  C2H5OH-+- 
ether-t-  H20. 

Various  alcohols  +  H20. 

Glvcerin-|-H20,  mannite+H20. 


Determinazione  del  punlo  d'ebol 
lizione  con  piccole  quantità  di 

Biduzione  délie   température  di 
dissociazione  dalla  pressione  p 

Innalzamento  délia  lemperatura 
d'ebollizione  dovuta  a  essica- 

Miscugli  binarî  e  ternarî. 

Metalli,  legbe,  amalgame. 

Soluzioni  acquose  di  NH3  -+-  di- 

versi  sali. 
NH4CNS-H  NH3-i-NH4N03. 
NH4CNS-i-NH3. 
Hg(CN),-+-NH3,  H2S04+NH3, 

1I20  -4-  NH3. 
NH4Cl-l-altri  cloruri. 
Sistemi  di  C02  con  corpi  diversi 

N203H-N204,    N204  +  HN03, 

Br  +  I,  COCl2-+-CI,. 

NaOH  +  H,0,   HN03-4-H20. 
H2S04  -4-  H20,       II  Cl  -t-H;0, 

ïlBr  +  H20. 
HN03-t-H2S04  +  H2O. 
NH4N03-r-HaO-+-sali  diversi. 
NaCI-4-H20. 

KCl4-H20-t-sali  diversi,  ioniz- 
luzioni    acquose. 


rH,0, 


d'elettroliti. 

CaCI2+20,        allun 

C2HsOH-t-H20. 
CjHjOH  +  glucosio    (o    sacca- 

rosio)  -+-  H20,       C2H5OH  + 

etere  -+-  1I20. 
Alcool  diversi  +  H20. 
Glicerina+H20,  mannile+HaO. 


TABLE    DES    MATIERES. 


d'acides  gras. 
Br,H-  CCI,. 
CS,-»-CHCI„  Cil, 011  -  I    il  OH, 

i     II   (Hl        glycérine, 

C,H5OH  +  (C,H,   .<». 

acétone  h- (C,Hs)jO, 

acétone  --.   CHCI,, 
CO(CH3)3H-CH,CO.CaH5, 

(CjHJjO-hCH  Br„  acide  arc- 
tique -+-  acide  propionique. 
Acétate    de    méthyle  -t-  acétate 

d'ëthyle. 
Mélanges  à  point  d'ébullition 

constant  : 
11,0  -t-  acide  formique. 
Mélanges    lunaires    et    ternaires 

divers, 
œuvre  de  Maurice  Lecat. 
H.,0  -(-dérivés   de    l'acide    ben- 

11,0  -H  furfurol,  aniline  et  tolui- 


l,lch\,l        Essigsàure  -+-  11,0, 

Essigstture  +  ll.so,    ;    ll.o. 

Bromal       H,0 
VSsserige   Losungen   der    Siilze 

der  Fettsàuren. 
!r,+  CCl4. 
CS3+CHCI3,  CH3OH  +  C2U5OH, 

c, Il  (ill  i   Glycérine, 

l    ,11,(111         ,C,II.  ..,(>. 

Aceton  +  (C,H5)jO, 
Acetonn-  CHCI,. 
CO(CHs),  +  OH.CO.CJI,,. 
(CaH5),0-l-CHBr31 

Mischuiizi-n     mil      ronslantcni 

Siedepunht. 
H.O  -t-  Ameisensàure. 


Aldéhyde -+  acelic  acid  1  H,0, 
Acct.c  acid  !  H,SO,  l  H,0, 
Bromal  -I-  ll,(). 

Aqueous  solutions  of  fatly  acids. 


Udeide  acido  acetico  -+■  11,0, 
acido  acetico  +  H,SOt-t-  H50, 
bromale   t-  11,0. 

Soluzioni  acquose  di  sali  d'acidi 


-CCI, 


lit. 


IK'.I,,  CHOU  i-CJI  «m, 


grassi. 

:S,  i  ciici,.  CH3OH  i  en  on. 

c,ii,uii    i   glycerina,  ' 

C,HsOH  +  (C,Hs)jO, 

aectone-l-  (C,H6)sO, 

acétone  -+-  CHCI,. 
:0(CH3),-+-  CH3CO.C,H8, 

(C,H5)jO    1    Cil  1  : i     acido  ace- 


Constant  boiling  mixtures. 
HjO-Hformic  a<  ici. 


gli  a  j 

mnto  debollizioi 

gli  bin 

formico. 
ari  e  ternari  diver 

di  Ma 
-i-deriv 

urizio  Lecat. 

ati   dell'acido   bei 

H20  +  Furfun 


dine- 


COj. 


anges    comprenant    ('.,,11,,    et 
s  dérivés. 
(C,Hs):lO  +  CO(CN3)2. 
m-xylène -I- NH3. 
Crésol -I- corps  divers;  anisc 
corps      divers,     napbtalèn 
aci.le  picrique4-  CO,. 

LOIS  DES  GAZ. 


Mischungen  mit  C6H6  und  se 
Dériva  te  n. 

(CjILJjO  -+-  CO(CN3)3. 

OT_XyIol  +  NH3. 

Kresol  +  versch.  Stofle;  Vnisol 
-H  versch.  Srolfe;  Naphlalen 
+  Pikrinsâure  +  CO,. 


H20  -t-  furfurol,   aniline  and  te 
luidine-+-CO,. 
lixtures    including     C6H6    an 


H,0 

H20-(-  furfurolo,  anilina  e  tolu 

a  +  C02. 
Miscugli  comprendenti  C6H0  e 

moi  derivati. 
(CjH5)î0-+-.C0(CN3)J2. 


Cresolo-i-c< 
>rpi  div 


-NH3. 
rpidiv 


LAWS  OF  GASES. 
Isothermals  and  virial   coeff 
cients. 


LEGGI  DEI  GAS. 
-Isoterme  e  coefficienti  del  vi- 
riale. 
L.  N3,   Ile,  Oa,  aria. 


)    Volumes  de  liquides  s 
lauffés. 
naturel   de   Buffalo.   Valeur 
;  B  pour  H,  et  N3. 
Valeurs  du  litre  normal  (L.)  et 

de  B„  pour  divers  gaz. 
H-,    Ile. 


Ne,      A, 


S,  F 


H,  Se,  HBr,  CIL.  C,H4, 
C,H6,     C3HS,    CII.F. 

(CH3)30,  divers. 

Données  critiques. 

H,0,  air,  <>,,  Ne,  P,  Hg, 
NIL.  ILS.  HBr  CO„  COCI2, 
S03,  C,H5CI,  G, H, CI,  CHjF, 
(CH3),0,  (C,Ht)sO,  CHjCOH, 
C3H,  —  acétate,  aminés. 

Diamètre  rectiligne  et  densité 
critique. 

H._.  N„  Ne,  Hg,  NU,,  S0„ 
(CHjJjO. 

Divers. 

Variations  des  pressions  baro- 
métriques et  du  poids  spéci- 
fique de  l'air  avec  l'altitude. 


H20.  Volumen  iiberhilzter  Fins 
sigkeiten. 

iNaturgas  von  Buffalo.  Wert  vo 

B  fur  H2  und  N,. 
Werte  des   Normalliters    (  L. 

und  B„  fur  verschiedene  Gase. 
IL.    Ile. 
0„     N.,,     Luft,     Ne,      Vr,     S 

11,  Se,      HBr,      C,  IL,      C. 

CjH61    C,  ll8.    CH3F. 
n  ;||,  ),(.),  Verschiedene. 
Kritische  Daten. 


,0.   Volumes 
liquids. 


1LO.   Vo 
:aldati 


di  liquidi    i 


of  Buffalo.  Val 


B  for 


,  and  ? 


Luft. 

,  ILS, 


IL. 


iCII 


:  H  „<::<» 


•  Ac( 


Gerader  Durchmesser  und  kri- 
tische Dichte. 

H2,  N„  Ne,  Hg,  NH3,  S03, 
(CI13)20, 

Verschiedenes. 

Ànderung  des  Baromelerstandes 
und  der  Luftdichte  mit  der 
absoluten  Hôhe. 


Value  of  the  normal  litre  (L) 
and  of  B„  for  various  gases. 

IL,  Ile. 

0„  N,.  air,  Ne,  \.  Si  F„  H2Se, 
HBr,  C,  IL,  C,  II,,  C,H6,  C3H8, 
CH3K. 

(CHJ..O,  various. 

Critical  data. 

IL,  air,  03,Ne,P,  Hg,  NH3,  H2S, 
H  Br,  C02,  COCI2,  S03,  C2HSC1, 
CH.CI,  CH3F,  (CH3)30, 
(C,llj,0,  CH3COH,  C3H,  — 

Rectilinear  diameter  and  cri- 
tical density. 

H2,  N,,  Ne,  Hg,  Nil,,  SO,, 
(CH3)20. 

Various. 

Variations  in  the  barometric 
pressures  and  in  the  spécifie 
weights  of  air  with  altitude. 


Cas   naturale  di  BufTalo.  Valore 

di  B  per  IL  e  N2. 
Valori  del  litro  normale  (L.)  e 

di  B0  per  diversi  gas. 
H2,  He. 
02,  N3,  aria,  Ne,  A,  SiF4,  H,Se, 

HBr,  C2H2,  C2H4,  C.,H6,  C3H8, 

CHjF. 
(CH3),0,  diversi. 
Dati  critici. 
H2,   aria,    0,.   Ne,    P,   Hg,    NH3, 

H2S,  HBr,  C02,   COCI2,  S03, 

C2H5CI,       C3H,CI,       CH3F, 

(CH3)jO,  (C2HJ20,  CH3COH, 

CjH,  —  acetato,  aminé. 
Diametro  rettilineo   e  densità 

critica. 

„    N„     Ne,     Hg,     NH3,     S03, 

(CH3)20. 
Diversi. 

azioni  délie  pressioni  baro- 
etriche  e  del  peso  specifico 
11'  aria  con  l'altitudine. 


TABLE    DES   MATIERES. 


Changements    de    volume    p. 
des  mélanges  de  deux  gaz. 
Valeur  de  T0  à  (=o»C). 
Équations  d'état. 
Entropie  des  gaz. 

Valeur  de  -,  • 


ielle  des  atomes   libres    i 


Changes  of  volume  for  m 

of  iwo  gases. 
Value  of  T„  to  (  =  o°C). 
ations  of  state. 
ropy  of  gases. 


\hhangigUcii  der  Grossen  a  und 
b  von  T   und    v   im   gasfôrmi- 


Verallgemeinerung  des  Gesetz« 
der   korrespundierenden    Zm 


Value   of-,. 
Dependence  of  t 


Values  for  ijie  attraction  of  frei 
oins  v  \,   and  beats  of  disso 


Dipendenza  délie  grandezze  a  e 
b,  di  T  e  v  nello  stato  gasoso. 

degli  stati  corrispondenti. 
Valore  dell'  attrazione  valenziale 


of  a  and   b  l'or  IL  fro 


on  sic. 


ACOUSTIQUE. 
Vitesse  du  son  : 


Divers. 

Orientation  dans  l'audition  par 
les  deux  oreilles. 

Mesure  du  pouvoir  auditif. 
Minimum  d'énergie  nécessaire  à 

a  perception  d'un  son. 

Libation  de  l'énergie  dans  la 


Me 


des 


duelles. 
Pression     dans      les     tuyaux 

sonores. 
Résonateurs  sphériques. 
Étude  des  cornets. 

Divers. 

Étude  des  microphones-.  Vibra- 
tion des  plaques. 

Étude  du  Géophone. 

Influence  de  l'amplitude  sur  la 
fréquence   des  diapasons,  etc. 


Velocity  of  evaporation. 

(Dcnsilies  of  coexisting  plia 
of  M,,  NH3,  COGl,,  S( 
CH3C03C3H,,  see  p.  20). 


Schallgeschwindigkeit  1  |  Velocity  of  sound. 


l'aloredi  «  e  b  péril,  da  200°  C. 
Jali  diversi  sul   vapor  d'aeqna. 

i'clnciti  d'evaporazione. 

Dati  délie  fasi  coesistenli  di 
II,.  Ml,.  COCIj,  S03, 
cil mu: ,11,  r.  p.  20). 

ACUSTICA. 

Velocità  del  suono 


Reflexion  des  Schalles. 
Reflexion,    Fortpflanzung     un, 


Reflection  of  s 


Riflessione  del  s 


Orientiemng  durch  binaurales 

Horen. 
Messung  der  Hôrfahigkeit. 
Minimale  wahrnehmbau  Scliall- 

Verlcilung     der    Energie    in 


Minimum    of  energy    ne( 


Druck  in  den  Pfeifen. 

Kugelresonatoren. 
Untersuchung  der  Schalltrich- 

ter. 
Verschiedenes. 
I  ntersuchung  der  Mikrophone. 

Schwingung  der  Platten. 


Analyse  der  Tdne. 
In   L'uft  und  in  Wasseï 
Vkustiche  Filter. 
Glocken. 


Pressure  in  organ  pipes. 


Spherical  resonators. 
Study  of  horns. 


Propagazione  del  suono. 


Minimo  denei 


Pressione  nei  tubi  sonori. 


Risuonatori  sferici. 
Studio  dei  cornetti. 


Anaiysis  of  sounds. 


Inlluen/a    dell'   amp 
frequenza    dei   dia 

Analisi  dei  suoni. 


RAYONNEMENT. 

Constantes  diverses. 
Constantes  de  la  loi  de  Stefan- 

Boltzniiimi.  de  la  loi  de  W  ien- 

Planck,  de  Planck. 

layonnemeni  intégral. 
Pouvoir  émissif. 
W.  Métaux  el  oxydes.  C. 
Étude  du  manchon  Welsbacli. 


surface*  chaufTées,  etc. 
Répartition  de  l'énergie  dam 
le  spectre 


FI 


S  l.l.f. 


TtBLK    DES   MATIERES. 

[•heorie  des  Violinbogens  ,  Ver 
baltnis  der  Geschwindigkeit 
der  Saiif  /.in-  iler  Gesi  nwin 
igkeil  des  Bogens. 

STRAHLDNG. 

Verschiedene  Konstanten. 

mann'schen  Gesetzes,  des  Ge 

setzes  nom   W  ien  Planck,    von 

Planck. 

Rsamtstrahlung. 
Emissionsvermogen 
W.  Melalle  und  Oxyde.  C. 
Untersuchung    des      Uer     von 

Welsbach'schen      Gluhstrum- 

pfes. 
Strahlung    in  °/0   der  gesamten 

von  erhitzten  Flachen  abgege- 

benen  W  aime. 
Verteilung    der    Energie    im 

Spektrum. 


Projecteurs. 

nière     du     jour     reproduit 
rtificiellement. 

Lampe    au    tungstène   et    radia 
leur  de  Planck. 


OPTIQUE. 
Vitesse  de  la  lumière. 


Diffusion  de  la  lumière. 

tr  les  gaz. 

ir  certains   liquides  privés   i 


P 

poussières. 
Diffusion   moléculaire  de   la 

mière      par     IVtliei  ,     par 

n-pentane. 
Divers. 

Pouvoirs  réflecteurs. 


i  nachgebildetesTages 


OPTIK. 
Lichtgeschwindigkeit. 

i  einem  bewegten  Médium, 
./eau   Effect. 

Diffusion  des  Lichtes. 
Durch  dieGase. 
Durch  gewisse   staubfieie   Fliis- 

sigkeiten. 
Molekulare  Diffusion  des  Lichtes 
ii  <  I.  n-Pentan. 


Reflexionsvermôgen. 

0/>lise/ie    Aoiista/iten   der    Me- 
mile.   Legierungen   and  Mi 


W 


i  l  lu 


Met 


■alil, 


Rb,  pellicules  de  Na  et  K,  mé- 
taux alcalins  dan  s  l'ultraviolet, 
alliages  Na-K,  siellite  et  Ag 
laqué,  alliages  Ag-Cu,  Ag-Pt, 
Al-Mg,  Al-Zn. 

Métal  Monel.   Zn. 

Alliages  liquide*:  Bi-Pb,  Cd-Pb, 
Sn-Pb,  Bi-Hg. 

MgO,  I  0   Mg,  molvbdénite. 
taux  dans  l'infrarouge. 


Alkali  Metalle. 

Kb,  Na  und  K-Hâulchen.  Alkali- 
Metalle  im  Ultraviolett,  Le- 
gierungen Na-K.  Stellit  und 
lackiertes  Silber,  Ag-Cu, 
Vg-Pt.  Al-Zn-  legierungen. 

Monelmetall.  Zn. 

Fliissige  Legierungen  :  Bi-Pb. 
Cd-Pb,  Sn-Pb,  Bi-Hg. 

MgO,  C03Mg,  MolybdSnit. 

Kristalle  im  Ultrarot. 


the  bow.  Ratio  bel 
velocifyol  the  string 
relocitj  of  the  bow. 


RADIATION. 


Various  constants. 
Constants  of  the  Stefan-Boltz 

manu  law,  oftbe  W  ien-Planc 

law  and  of  Planck. 

Radiation  intégral. 
Emissive  power. 
W.   Metals  and  oxides.  C. 
Stud\  of  the  Welsbach  mante! 


Distribution   of   energy  in  the 

spectrum. 
Solar  spectrum. 
Acetylen  flame. 
Projectors. 
Daylightreproduced  arlificiallv. 

Tungsten   lamp   and    Planck  ra- 

OPTICS. 

Velocity  of  light. 

In  a   mediUm  in   motion. 
Pi/eau   Effect. 

Scattering  of  light. 
By  gases. 
By  certain    liquids   depiived    of 

dust. 
Molecular  scattering  of  light  by 

ether,  by  normal  pentane. 


Reflecting  powers. 
Optical    constants   of  mêlais, 


Various  mêlais. 

Melled  metals. 

W  in  the  infra-red. 

Alkaline  metals. 

Rb,  films  of  Na  and  K,  alkalin 
metals  in  the  U.-V.,  alloy 
Na-K,  Stellite  and  lacquered 
Ag,  alloys  Ag-Cu,  Ag-Pl, 
Al-Mg,    Al-Zn. 

Monel-metal.  Zn. 

Liquid  alloys  :  Bi-Pb,  Cd-Pb. 
Sn-Pb,  Bi-Hg. 

MgO.  MgCO,,  molybdenite. 

Crvstals  in  the  infra-red. 


'eoria  dell'  archetlo.  Rapporto 
délia  velocita  délia  corda  alla 
velocita  dell'  archetto. 


IRRADIAMENTO. 

Costanti  diverse. 

Costanti  délia  legge  di  Stefan- 
Boltzmann,  délia  legge  di 
W  ien-Planck  di  Planck. 

[rradiamento  intégrale. 
Potere  emissivo. 
W.  Metalli  e  ossidi.  <:. 
Studiodella  reticella  Welsbach 


trradiamentodàtoin%delcalore 

totale  emesso  da  superficie 
riscaldata,  ecc. 

Ripartizione  dell  energia  nello 
spettro. 

Spettro  solare. 

Fiamma  dell'  acetilene. 

Projettori. 

Luce  del  giorno  riprodotta  arti- 
ficialmente. 

Lampada  al  tungstène  e  radia- 
tore  di  Planck. 


OTTICA. 
Velocita  délia  luce. 


Diffusione  délia  luce. 


ïiti   liquidi  pi  i  v  i  di  polv 


Diffusione  molecolare  délia  I 
con  l'etere  et  il  pentano. 


Poteri  riflettenti. 
Costanti   ottiche  dei   metalli. 
le^he  el  minera!/. 

Metalli  diversi. 

Metalli  fusi. 

W  nell'  infrarosso. 

Metelli  alcalini. 

Rb,  pellicole  di  Na  e  K,  metalli 
alcalini  nell' ultraviolet,  leghe 
Na-K,  siellite  e  Ag  laccato, 
leghe  Ag-Cu,  Ag-Pt,  Al-Mg, 
Vl-Zn. 

Métallo  Monel.  Zn. 

Leghe  liquide  :  Bi-Ph,  Cd-Pb, 
Sn-Pb,  Bi-Hg. 

MgO,  CO,Mg,  molibdenite. 

Cristali  nell'  infrarosso. 


Tables  internationales 


»KS    MATIERES. 


Coefficients  d'absorption 
ou  d'extinction. 

I.  Corps  inorganiques  purs  o 

en  solutions. 
Eau  privée  de  poussière*. 
Eau,    solutions    d'alcalis  ou    d 


s  dans 


infra   ! 


Solutions  aqueuses    de    S04Na, 

de  MnOtK. 
CuCl,   dans   L'eau   et   des   soin 

lions  de  chlorures  divers. 
Solutions  aqueuses  de  chlorun 


i   Li. 


soluli 


Hydrosols  d'or, 
Solutions  colloïdal 


dn 


II.    Corps  organiques   purs 

en  solutions. 
Acétate  et  picolate  de  Co. 
C6H6  privé  de  poussières. 

aben/.oy  lélhy  léne      dans 


Azobenzene  dan*  l'ai 

ÎOOl. 

Nilrophénolates    dan 

des   mé 

Mélanges  de  trinitro 

benzène  e 

de    stilbènes   dissoi 

s   dans    le 

chloroforme. 

Hématineacide.oxyhé 

moglobine 

et  carboxv  lu j; l<> 

ine. 

lolorants,    indicateu 

s   colorés 

Cyanines. 

Sndothine  rouge  en  s 

>lulion  al- 

Milieux     troubles     (s 

.spensions 

de  gomme-gutteet  i 

e  mastic) 

Mémoires  divers. 

III.  Gaz  et  vapeurs. 
Atmosphère  (U.   V.  ) 

Air  humide  (infrarouge). 
Transmission  de  lumières  colo- 
rées à  travers  le  brouillard. 
Absorption  de  la  lumière  par  la 

cente.  Vapeur  de Cs.  CO.,  (dans 
l'infrarouge),  Cl,  vapeur  de  Br, 
III  gazeux,  etc. 

IV.  Corps  solides. 
Absorption  et  transparence  de  la 

biotite  dans  l'infrarouge. 


Gefarbte     Pigmente     in     Forr. 

Absorptions-  oder 
Extinktions-  koeffizienten. 

I.   Anorganische    Stoffe,    reii 
oder  in  Lôsungen. 

Staubfreies  Wasser. 


alkal 


r  Lo 


Gold-hydrosole. 
Colloïdale  Schwefdlôsungen, 
Verschiedene  Abhandlungen. 
II.    Organisc/ie  StoJ/e,  rein  and 

in  Lôsungen. 
Essigsàuresund  PicolinsâuresCo 
Staubfreies  C6H8. 
Tetrabenzoylâthylen    in  Toluol. 

\nlhracen  in  Alkohol. 
Azobenzol  in  Alkohol. 
Nitrophenolate     in     Gemischen 

mit  Wasser  und  Alkohol. 
iemische     von     Trinitiobenzol 

und  Stilben  (Diphenylâthylen) 

in  Chloroform. 
lamatin,     Oxyhamoglobin    und 

Kohlenoxyd  bamoglobin. 
arbstoffe,  gefârble  Indikatoren. 

Rotes    Endothin    in    alkoholi- 

her  Losung. 
Trùbe     Medien     (  Suspensionen 
von  Gummigutt  und  Mastix). 
Verschiedene  Abhandlungen. 

Gase  und  Dâmpfe. 

.sphâre  (U.V.). 

■hic  Luft  (U.  R.). 
Fortpllanzung   farbigen    Lichter 


dur- 


len  Nel 


Absorption  des  Lichtes  durci 
lumineszierenden  Quecksilber 
dampf,  Cs  dampf,  CO,  (in 
Ultrarot),  Cl,  Br-  dampf,  gas 
formiges   III,  u.s.w. 

IV.  F  este  Korper. 

Absorption  und  Durchsichtig 
kcit  des  Biotitsim  Ultrarot. 

Anderung  <ler  Durchsichtigkei 
verschiedene,  korper  mit  de 
Temperatur  der  Quelle. 


C.olnured  pigments  in  dry  pow 


Coefficients  of   absorption 
or  of  extinction. 


u*    solutions    , 

f    double 

and  CuSO,   ii 

"ikaline 

>danochromate 

of   K  in 

us  solution. 

ut  in  solution. 

laie  and   pic.date  of  Co. 


Ha-matine.     ac 

bine,  carbox; 

Golouring  mat 


Turbid     média     (suspen: 
gambogeand  of  m.nstii 
Various  références. 
III.  Gases  and  vapours. 
Atmosphère  (U.  V.). 
Damp  air(infra-red). 


\l,s, 


oflight  bylu, 


IV.  So/id  Substances. 
Absorption   and  transparency  of 


anous    substances    with 
emperature  of  the  souri 


l'unie 


(dorât! 


Memorie  diverse. 
Coefficiente     d'assorbimento 
di  estinzione. 

I.    Cor  pi   inorganici  pu  ri 
o  in  soluzioni. 


di    NajS04, 
:  in  soluzioni 


omatodi  K  insolu- 


II.     Coi- pi  organici   puri  e   in 

soluzioni. 
Acetalo  e  picolato  di  Co. 
C6H6  privo  di  polveri. 
Tetrabenzoilelilene  nel  toluène. 


\nn 


:  nell'  alcool. 


Mezzi    torbidi    (sospensione    di 
gomma  gulta  et  di  masticc). 
Memorie  diverse. 

III.  Gas  e  vapori. 
Atmosfera  (C.V.). 

\na  umida  (infrarosso). 

Trasmissione  di  luci  colorate 
attraverso  la  nebbia.  Assor- 
mimenlo  dellalucedal  vapore 
di  mercurio  luminescente. 

Vapore  di  Cs,  CO,  (nell'  infra- 
rosso),  Cl,  vapore    di    Br,    III 

IV.  Corpi  so/idi. 
Assorbimento  e   trasparenza 

délia    biotite    nell'   infrarosso. 
Variazionc  délia   trasparenza    di 
diversi    corpi    con     la    tempe- 
ralura  délia  sorgeute. 


\ni.i:   m-:  s  mmikuks. 


fiquede  piles  <  I  c  la  mes  de  verre 

ci  de  celluloïd, 
tourmaline  verie  de  Min. 

raes  (Brésil). 
Influence  do  la  lempéralu 

la  transmission  de  la  I. 

par  des  verres  colorés. 
Transparence  de  verres  colorés 

employés  dans   le  photomètre 

Hess-Ives. 
Substances  diverses  dans  l'ull 

iolet  extrême. 
Mémoires  divers. 

Indice  de  réfraction. 
Dispersion. 
1.  Corps  solides. 

Étalons  primaire-  en  quai  tz. 
Verres  pour  matériel  île  lalm 


Glas-  und  Celluloidplallen. 
Grttnes   Turmalin    von    Minai 

Geraes  i  Brasilien). 
Einfluss  der  Temperatur  auf  dit 

Fort  pila  n/n  n  g     des    l.ielile! 

durch  gefarbtes  <;l.is. 


Recuit,  biréfringence  et  tension 

des  verres. 
Biréfringence  de  la  silice  fondue. 

Indices  de  réfraction  des  stries 
des  verres  d'optiques. 

Réfraction,  dispersion  et  com- 
position des  verres  d'optiques. 

Cristaux  mixtes  de  Na  Cl  et  KC1. 

Cristaux    mixte-     Uermanite- 


Nitrates  de  Pl>  isotopiques. 

Cristaux  diver-. 

Solides     divers     (ondes      hert- 

înnes). 
Sulfures  phosphorescents. 
Tourmaline  verte  de  Minas  Ge- 

es,  Brésil. 
Cinabre    d'Ahnaden    (variation 

ec  la  température). 
II.  Gaz  et  vapeurs. 

itmosphérique,  0„  C<  »,  (con 

:ions   normales,    au-dessous 
i  atm.,  dans  l'infrarouge). 
Relation    entre    la    réfraction  et 
la  densité  de  CO,. 

II.  (indice  absolu). 

CO,  CH4,  N,  (à  sa  température 
d'ébullition),  mélanges  bi- 
naires de  gaz. 

Vapeurs  de  II g,  Tl,  K. 

Dispersion  anomale  des  vapeurs 
létalliques. 

III.  Liquides,  mélanges  et  solu- 

Kdu    (dans   ultraviolet)     Varia- 

ec  température. 
H,0,  pure. 


farbigen  Glâser. 
\  ersi  hieden'e  Substanzen  im 

àussersten  I  ltra  Violett. 
\  ersebiedene   Vbbandlungen, 

Brechungs  koeffizienten. 
Dispersion. 
I     /  este  Kôrper 
Optische  Glâser. 

(lias    fur    Laboratoriuins-mate- 

rial. 
Kristalle    und    Glâser   ans    i;,,- 

doppelsilikat     in    den    Ba- 

crowns. 
Kûhlwerfahren,  Doppelbrechung 

und  Spannung  des  (Hases. 
noppelbrecluing  des  geschmolz- 

enen  Quarzes. 
Brechungs   index   der   Schliercn 

Bre 


Mischkrislalle    von     NaCI    u 

K  Cl. 
Mischkristalle    Akermanit-G< 

lenit. 
Binâre  «'.laser. 
[solopische  Bleinitrate. 
Verscliiedene  Kristalle. 
V'erschiedene  feste  Stoffe  i  Hei 

sche  Wellen). 
Phosphoreszierende  Sulfide. 
Grttnes     Turmalin      ans      Mil 


i  liras, 


n). 


Zinnober  ans    Almaden    (  \udei 

ig  mit  der  Temperatur). 
II.    Gase  und  Dàmpfe. 
Umosphàrische    Luft,   0„    C( 

(normale   zustâi.de.   unterhal 


i  Ult 


it). 


ezieuung  zwïschen  der  lire 

chung  und  der  Dichte vonCO,. 
Il  (absoluter  Brechungsindex). 
CO,  CM,,.  N,  (bei  der  Siedetem- 

peratur),   binâre    Mischungen 

von  Gasen). 
Dàmpfe  von  Ilg,  Tl,  K. 

maie  Dispersion   von   Metall 
mpfeu. 
III.  Flâssigkeiten,  Mischungen 

nid  anorçrmische  Losungen. 

Yasser  |  un  U.V.)  Ànderung  mit 

der  Temperatur. 
11,0,  (rein). 


Geraes    Brazil. 
Influence  of  température  on  the 
transmission  of  liglit  through 

Coloured    -lasse-. 
Ii  anspai  ene\  of  eoloiired  glas-es 

used   m   the  Hess  Ives  photo- 
meter. 
Varions    substances    in    the 
extrême  ultra-violet. 

\  anoiis   références. 

Indices  of  refraction. 

Dispersion. 
Solid  substances. 


Opli 
Primarv  el 
Glass  for  i 


e  Laboi 


Crystals  and  glasses  of  disilical 
of  Ra  included  in  Ba-crowns. 

îonealing,    biréfringence     an 

Double     réfraction      in     meltf 


Mixed  crystals  ofNa Cl  and  KC1. 

Mixed  crystals  Akermanite-Geli 

lenite. 
lîinarv  glasses. 
Nitrates  of  isotopic  l'b. 
Varions  crystals. 
Varions  solids  (Hertzian  waves). 

Phosphorescents  sulphides 
Green  Tourmaline  iVom    Minas 

Geraes,  Brazil. 
Cinnabar  Iroin   Almaden  (varia- 

Mmospl.er,,-  air,  <),.  CO,  (nor- 


II    (absolute  index). 

CO,     Cil,,     N,     (at     ils     boiling 

point),    binary    mixtures    of 

gases. 
Vapours  of  Hg.  Tl,  lx. 
Anomalous     dispersion    of    mo- 
lli.    Liquids,     mixtures     and 

inorganic  solutions. 
Water  (in  U.V.).  Variation  wilh 

Pure  H,02. 


issorbimento   luminoso 

nlieo     .1,     pile     (Il     lai 
velro  el  di  celluloide 


Influenza  délia  temporal  m  .1  -ulla 
transmissione  délia  luce  attra- 
verso  vei  n  colorati. 

Trasparenza  di  x  or  1  i  colorati 
adoperali  nol  fotometro  Hess- 

Sostanze  diverse  nell'  ultravto 


letto  estremo. 
Mcmorie  diverse. 

Indici  di  rifrazione. 
Dispersione. 
[.  Corpi  solidi. 
Vetri  d'ottica. 

Campione  primario  in  quarz; 
\ctri    per    materlale  di   labo 


tensione  nei  vetri. 
Birifrangenza   délia  silice    fusa. 

Indici   di    rifrazione  délie   strie 


Cri-tall 


i  di  NaCI  0  IxCI. 


Cristalli     misti    akermanite- 

gehlenite. 
Vetri  binarî. 
Nitrati  di  Pb  isotopici. 
Cristalli  diversi. 
Solidi  diversi   (onde  hertziane). 

Solfuri  fosforescinti. 

Torrn al inaverdedi  Minas  Geraes. 

Brasile. 
Cinabro  d'Mmadcn  (  variazione 

con  la  temperatura). 
II.  Gas  c  vapori. 
Aria  atmosferica,  O,,  CO,  (con- 

dizioni    normali,    inferiori    a 

,  atm..  nell'  l'nfrarosso). 

rifrazione  e  la 


Relazione  ira 

dcnsilâ  di  CO,. 

M,  (indice  assoluto). 

CO,  CIIt,  N,  (alla  sua  tempe- 
ratura d'ebollizione)  miscugli 
binarî  di  gas. 

Vapori  di  Hg,  Tl,  K. 

Dispersione  anomala  dei  vapori 

III.  Liquidi,  miscugli   e   solu- 

zioni  inorganiche. 
Acqua   (in    U.  V.).    Viariazione 

11,0,  pura. 


CS2,  S04H2.    LiOH,    L.C1    (Va- 

avec  la  concentration). 

Recherches  optiques  sur  la  cons- 
titution de  l'acide  sulfureux, 
ses  sels  et  ses  éthers. 

Mélanges  de  solutions  de  KG1 
etHgCI,. 

Sels  divers  de    K  et  Na  (Varia- 


;  la 


•rnlr; 


Sels  divers  dis 


e). 


N03Na,    N03K,    NaOH,     KOH 

fondus. 
Solutions     aqueuses     de     NaCI, 

KC1  et  leurs  mélanges. 
N2  liquide  à  son  point  d'ébulli- 

He  liquide. 

Mémoires  divers. 

IV.  Corps  organiques  solides, 

liquides  et  en  solutions. 
Liste  des  corps  étudiés. 


(Corps  organiques 

3<>4). 
V.   Refractions  ai 


du/es  de  réfract 

Ion,  réfrac- 

niodul,  spezifische  Brechung. 

tion  spécifique. 

Réfrac. .on     et    dis 

lersion    ato- 

Atomrefraktion-   und   disperser 

.niques  de  Si,    ( 

d,   Pb   letra- 

von  Si.  Cd.  tetravalenten  Pb 

Modules  de   réfrac 

.on  de  quel- 

Refraktions  modul  einiger  orga 

ques  liaisons  orga 

niques:  CH, 

nischer  Atomgruppen  CH,  ..II 

CH,,  CN„  etc. 

CN,.  u.s.w. 

Réfraction    spécifie 

ue    .le    l'en 

^Tnrn'wa^ei'1''""'1'^'1''''1 

^liEr 

de    fusion 
sion  de   leur 
aturede  >o°. 

Molekularrefraktion     von    Sub 
^tanz.en   mit   hohem    Schmelz 
punkte    und    Redukliun    ihre 
Br,  index  auf  20° C. 

Constantes      atomi 

lues     de     la 

Al. un  konstanten  fùrmolekular 

réfraction  molécu 

laire. 

Refraktion. 

VI.  Mélanges    bint 

ires   et    ter- 

VI.    Binàre    und    tenture   Mis 

Alcool  isopropylique  -4- aeéloi 
Eau  +  alcool  -4-  éther. 
Acide  acétique  +  acide  formiqi 
Mélanges  des  deux  formes  is 

mères    de    l'élher    acélylac 

tique. 
Acides    retirés   des    m  élan  g 

d'huile    de   lin   et   d'huile 

bois  de  Chine. 
VII.  Divers. 
Polarisalion    de    la    lumière 

en  vapeur  par  des  solutions 
matières  colorantes. 
Polarisation  parles  réseaux. 


TABLK    DES    MATIERES. 


CS2,  SO,H2,  LiOH,  LiCI.  (An- 
derung  mit  der  Temperatur 
und  mit  der  Konzentration  ). 

Optische  Untersuchung  iiber  die 
Constitution  der  schwefligen 
Saure,  ihrer  Salze  und  Ather. 

\l  1  m  liuii^en  von  Losungen  von 
KC.I  und  HgCL. 

Verschiedene  Salze  von  K  und 
Na  (Ànderung  mit  der  Kon- 
zentration   und   mit   der  Te.n- 


111     Wai 


peratur). 

Verschiedene 

gelôst. 
NOjNa,  NO3K,  NaOH,  KOH  im 

gesch.nolzenen  Zustande. 
Wasserige  Losungen   von    NaCI. 

KC1  und  ihre  Mischungen. 
FIussigesN,  im  Siedepunkt. 

Flûssiges  Hc. 

Verschiedene   Vhhandlungen. 
IV.    Organische  feste,  flussige 
und  gelôste  Stoffe. 


irganische  Stoffe 


For  me  n    des   Acelessigsaure- 

esters. 
Aus  Mischungen  von  Leinôl  und 

chinesischen  Holzôl   erhaltene 

Sàuren. 
VII.  Verschiedenes. 
Polarisierung   des    Fluorescens- 

lichtes  des  Ioddampfrs    durch 

Farbstofflosungen. 

Polarisation  durch  Gitter. 


04H„   LiOH.    LiCI    (Va 


.nid 


n). 


Opticâl  researches  on  the  cons- 
titution of  sulphurous  aeid,  its 
salts  and  ils  ethers. 

Mixtures  of  solutions  of  KC1 
aud  HgCL. 

Various  salis  of  K  and  Na   (Va- 

and  température). 

\  .irions  ^all»  dissolved  111  waler. 

Melted    NaNO,.    KN03.    NaOH, 

KOH. 
Aqueous solutions  of  NaCI,  KC1, 

and  their  mixtures. 
Liquid   N,  at  ils   boiling  point. 

Liquid  Ile. 


V.  Atomic  refractions,  indice 
of  refraction,  spécifie  ref  rat 


CS,,  H,SO,,  LiOH,  LiCI.  (Va- 
riazione  con  la  temperatura  e 
1  on   la  concentrazione). 

Ricerche  ottiche  sulla  coslîtu- 
zionr  dell"  acido  solforoso,  i 
suoi  sali  e  i  suoi  eteri. 

Miscugli  di  soluzioni  di  K  Cl  e 
HgCI2. 

Sali   diversi    di    K    e  Na   (varia- 


on  la 


lllr, 


temperatura  ). 

Sali  diversi  sciolti    nell'  ucqua. 

NaN03,     KNO„    NaOH,     KOH 

fusi. 
Soluzioni  acquose  di  NaCI,  KCI 

N,  Iiquido  al  suo   punto  d'ebol- 


.    Corpi    organiri  solidi,   li- 
quidi  e  in  soluzioni. 
isla  dei  corpi  studiati. 


Memorie  diverse. 
(Corpi     organici     div 
p.  3o4. 


miche  di   Si,  Cd,  Pb  tetrava- 
lenti. 
Moduli   di   rifrazione  de  alcuni 
une     organici    :    CH,    CIL, 


lell'   arqua 


of  acetylai 
Acids  extra. 


nze  a  punto  di  fuzione  ele- 
to,  e  conversione  del  loro 
dice  alla  temperatura  di  20", 
anli    atomiche    délia    rifra- 

VL  Miscugli  binari  e  ternari. 

Acqua  -+-  alcool  —  etere. 
Acido  acetico  -+-  acido  formico. 
Miscugli    délie   due    forme   iso- 


îitted  by  iodine  vapours  by 
lutions  of  dyes. 


lia  luredi  fluo- 


Introduction. 
Liste  des  Chapitres. 
Liste  des  corps  cités. 

I.  Description    des  spectres 

d'émission. 
!..   Étalons  de  longueurs  d'onde. 

•  Étalons  secondaires. 

Kl. lions  tertiaires. 
I,,.  Spectres    d'arc,    de   flamme, 
itincelle    ou    de    décharge 
«trique  dans  le  tube  à  vide. 


I,.  Em 


i  de  r 


m-  V 


I.,,.  Spectres    de     luminescence, 
fluorescence,  phosphorescence. 


II.  Phénomènes  de  /.cernait,  de 
Star/,  et  d'Einstein. 

r'  Phénomène  de  Zeeman. 

>"  Phénomène  de  Si.hU. 
.>  Phénomène  d'KinsIcin. 

III.  Structure  des  lignes  spéc- 
ules. 

IV.  Influence  des  conditions  de 
température  OU  de  pression 
sur  la  constitution  des  spec- 
tres d'émission. 

[\„.  Spectres  émis  par  les  va- 
peurs métalliques  dans  le  foui 
électrique. 

IV,,.  Déplacement  des  lignes  sour 
iction  de  la  pression. 

V.  Influente  des  conditions 
d'excitation  sur  les  caracté- 
ristiques des  lignes  s/iee- 
t  raies. 

[•  Influence   de  la  température 
2"  Influence  des  conditions  élec- 
triques. Effet  pôle,  etc. 
.>  Influence  du  milieu  ambiant. 

i"  Variation  des  lignes  spec- 
trales en  fonction  du  temps. 

5"  Variation  des  lignes  spec- 
trales en  fonction  de  la  con- 
centration de  la  substance 
émissive.  Lignes  ultimes. 

6'  Influences  diverses. 

VI.  Groupement   en    séries  des 
lignes  ou  bandes   d'émis 
ou  d'absorption. 

\  II.  Spectres  d'absorption  des 
gaz  ou  vapeurs  de  corps 
simples  et  de  composés  inor- 
ganiques. 


Spcktroscopic. 

Kapitelverzeichnis. 

Ver/.ei.linis  ,1er  aufgefuhrten 
S  toile. 

I.  Beschreibung  der  Emissions 

!..  Wellenlangen  normalien. 

■  •  Seknndare  Normalien. 

>'  Tcrtiare  Normalien. 
I,,.    I.ii  lilhogenspektren  .    Flam- 

men-Funke  a  spek  i  re  n  oder 

elektr     Entladungrn     in     \  .i 

kuum    roliren. 
I  .  Emission  von  Rôntgcn  Strah- 

I,,.  Spektren  der  Lumineszenz 
der  Kliiores/en/.,  t\cv  Plio-pho- 
reszenz,  u.s.w. 

I  .  Emissionsspektren  der  Ge- 
slirne  und  Météore. 

II.  Zeeman-,  Star/.-  u.Einstein- 
effekt. 

r  Zeeman-effekt. 
■•  Stark-effekt. 
3"  Einstein-effekt 

III.  Structur  ilei  Spektral- 
linien. 

IV.  Einfluss  der  TemperatW- 
ii  „d  Druckverhàltnisse  auj 
die  {Constitution  der  Emis- 
sionsspektren. 

IV,.  Spektren  der  Metalldàmpfe 
un  elektr  Ofen. 


V.    Einfluss    der    Anregungs 
bedingungen    au/  die   Chu 

ralderistil.cn     der    Spektral- 


suhstanz.  «  Lignes  ultimes  ». 

G-  Verschiedene  Einlliisse. 

VI.  Gruppierung  in  Serien  der 
Emissions-bezw.  Absorptions- 
Lin  ien  oder  Banden. 

\ll.  \bsorptiunsspcl.trcn  der 
Gase  oder  Dàmpfe  der  Ele- 
menlc  und  anorganischen 
l'erbindungen. 


Spectroscopy 


Introduction. 

Lisl  of  chapters. 

Lisl  of  substani  es  i  ited. 


Descriptii 
.  Scales  ol  w 


î    ICI 


i°  Secondarj  scales. 
a°  Ternarj  scales. 
I,,.  Spectra  of  arc,  of  (lame,  of 
spark   or   of  an   electric  dis- 
charge in  a  vacuum  tube. 


IV,,.  Displacemcnl  of  lines  undc 
ihe  action  of  pressure. 

V.  In  fine  née  of  conditions  of 
excitation  on  the  charaetc- 
ristics  of  Unes  spectra. 


•  Einfluss  der  Temperatur. 

i°  Influence  of  température. 

"  Kinlluss  der    elektr.  Verhâlt- 

2°  Influence    of  electric    condi 

nisse.  Poleflekl,  u.s.w, 

tions.  Polar  effect,  etc. 

"  Einfluss  des  Médiums. 

3°  Influence  of  the  surrounding 

médium. 

\  erânderung    der    Spektral- 

4»  Variation    of  Une    spectra    as 

linien      in     Ahliangigkeit     der 

a  function  of  lime. 

Zeit. 

>•  Veranderung    der    Spektral- 

5°  Variation   of   line    spectra    as 

linien     in     Aliliiingigkeit    der 

a  functi r  the   c :entra- 

Konzentration  der  Emissions- 

tion    of    the    emilting    subs- 

VI.  Grouping  in  séries  of  the 
lines  and  bands  of  cm  issu 

VU.  Absorption  spectra  of 
gases  or  vapours  of  éléments 
and  ofinorganic  compounds. 


Spettroscopie 
Introduzione. 
Lista  dei  capitoli. 
Lista  dei  corpi  citati. 


/><•>.< 


deglt     spettri 


fa.    Campiom     <li     lunghezza 
d 'onda. 

i"  (  lam| ii  secondart. 

2°  Campioni  terziari. 

I,,.  Spcllri    d'arc   di  Jiamma. 

di  scintilla  o  di  scarica  elet- 
trica  ne/  tubo  a  VUOtO. 


I  .  Emissio 

.  ol  \  rays. 

I,.  Emissione  di  raggi  X. 

I,,.  Spectra 

oi   luminescem 

,.. 

1  ,.  Spettri  di  luminescenza,  fluo- 

'  fluoresce 

i  c,  phosphoresi  en 

e> 

rcsi-cn/.i,    fosloi'csrrn/a.   eer. 

!..  Emissio 

of  meteo 

,.spectraof  stars 

or 

1,.  Spettri  d'emissione  degli  asti  i 
o  délie  météore. 

II.  /cerna 

i  c/fec.  StarA    a 

id 

II.    Fenomeni   di  Zeeman,   di 

Einstein 

effect, 

Star/,  e  d'Einstein. 

i-  Zeem; 

0  effect. 

i"  Fenomeno  di  Zeeman. 

2»  Stark 
3°  Einste 

effect. 
in  effect. 

3"  Fenomeno  d'Einstein. 

III.  Struct 

ure  of  Une  speeti 

a. 

III.  Struttura  délie  linee  spet- 
tra/i. 

IV.   Influe 

ice  of  temperati 

re 

IV.  Tnfluenza  dei  le  condizioni 

or  press 

ire  on  the  constit 

u- 

ili  temperatura  o  di pressione 

tion  of  t 

mission  spectra. 

sut/a  costi/uzionc  degli  spet 

IV,,.  Spostamentodellelineesotto 
l'azione  délia  pressione. 

V.    Influenza    délie   condizioni 
d'eccitazione  sulle  caratteris- 

tic/te  délie  linee  spettra/i. 

i"  Influenza  délia   température. 
2°  Influenza      délie      condizioni 

elettriche.  Eflctto  polo,  ccc. 
3°  Influenza  dei  mezzo  ambienle. 

t°  Variazione   délie   linee   spet- 
trali  in  funzione  dei  tempo. 


6«  lnfluenze  diverse. 

VI.  Agruppamento     in    série 
délie  linee  o  strisce  d'emis- 

VII.  Spettri  d'assorbimento  dei 

gas  o  capori  di  corpi  son  - 
plici  e  di  composa'  inorga- 
nici. 


VIII.   Spectres  d'absorption  des 


„./,</,•. 


IV  Spectres   d 

liquides  ou  en  solution. 

Photométrie. 

I.  Eclat   du    corps   noir   et   de 


W,  Au,  Pd. 

Oxydes  incandescents. 


TABLE    DES    M. 

VIII-  Absorptionsspektren    de. 
I\.      ibsorptionsspektren     de, 

\.    ibsorptionsspektren  der  or 

odrr  gelôsten  Stoffe. 
Photométrie. 
I.  Flàchenhelle  des  schwarzei 

Kôrpers  und  verschiedene, 

Lichtquellen. 
Schwarzer  Kôrper  Loi  verschie 

W.   \u.  Pd. 
Glûhende  Oxyde. 
Verschiedene  Lichtquellen. 


»i  im.-H  io   .les   surfaces  pres- 
le  blanches. 

II.  Intensités  lumineuses. 
Soleil. 

Iratère  positif  .le  l'an-. 

Ver  luisant,  etc. 

III.  Températures  de  cou/eu 


rdesLichtbogens 


liai 


vlél 


IV.  h'J/iracité  lumineuse. 
Corps  noir. 

V.  Données   sur    les    lampes. 

ouvoirs  éclairants. 
Étalons. 

Lampes  à  incandescences. 

Ma  nchons  à  incandescence. 
Lampe  à  vapeur  de  mercure. 
Bombes  éclairantes. 
.Mémoires  divers. 

VI.  Visibilité. 

Minimum    d'énergie    néeessai 


III.  Colon  r  Tempera  tu  r. 
Wolfram     Lampe    und    elekti 

Lichtbogen. 

Ver-rliiedcnc  Gliihlampen. 

Vormallampe    mit    Vcetyler 

IV.  Lichtnutzeffekt. 


Wolfram  Lampe. 

Magnetit  lichtbogen. 

V.  Angaben  iiber  die  Lampen. 

lûhlampen. 

peu)- 
Cliilistiumpfe. 
Quecksilberdampflampen. 

chtraketen. 

ichiedene  A.bhandlungen. 
M.  Sichtba rkeit. 

rgieminimum    das    fur    eine 


Sichtbares     Minimum     in     den 


VIII.  Absorption  spectraof  the 


ganic  bodies,  solids,  liquids 

nie     eompounds.     solids,     li- 
quids or  solutions. 

Photometry. 

I.  Brightness    of    blac!    body 
and  of  différent  sources. 

The  black  bodj  al  various  tem- 

W,  Au.   Pd. 

Incandescent  oxydes. 

Various  sources 

Colorimetrj     of    nearly     white 

surfaces.' 

II.  I. limitions  intensifies. 
The  sun. 

Positive  crater  of  Ihe  arc 


III.   Colon  r  tempera!  lires. 

Various  incandescent  lamps. 

Standard     a  cet  vie  ne     fiai 

(Eastman). 
Planck  radial. .r,  etc. 


V.  Data  on   lamps.  —  lllum 
nating  powers. 

Standards. 

Miner's  safelj  lamps. 

Incandescent  mantles. 
Menues    vapour  lamps. 
Bombs. 
Varions  data. 

VI.  Visibility. 

Minimum  energj    necessan    I 


Minimum  visible  in  the  différent 


VIII.  Spettri  d'assorbimento 
dei  gas  o  vapori  di  composti 
organici. 

I\.  Spettri  d'assorbimento  dei 
corpi    inorganici   solidi,    li- 

\.  Spettri  d'assorbimento  dei 
composti  organici  solidi,  li- 

Fotometria. 


Corpo  nero  a  diverse   lem 
W,  Au.  Pd. 


II.  Intensité  lui 


III.  Température  di  colore. 
Lampade   al    tungstène    e    are< 

Lampade  ,1  incandcsccii/.a  divers 

Campione  a   fiàmma  d'acetilen< 

liadialore  Planck,  ecc. 

IV.  Efjicacia  luminosa. 


Kiamnia  dei  magnesio. 
Lampade  al  tungsteno. 


V.  Dati  suite  lampade.   Poteri 


Beticella  a  incandescenza. 
Lampada  a  va  pore  di   mercurio. 
Bombe  illuminanti. 
Memorie  diverse. 
VI.  Visibilité. 


M. MM 


Ml.. 


a  per 


Mininio     visibile    nelle    diverse 
parti  dello  spettro, 

numéro  d'osservatori,    per  gli 


POUVOIR  ROTATOIRE. 
Introduction. 


ÉLECTRICITÉ. 

Conductibilité  électrique. 
Métaux    I  Ni,   Fe,    Ag,    Se,    \\  . 

M...  B,  Ce,  La,  Ge,  Illium,  Ta, 

Ca,   U,  Cu,  'II). 
Uliages  d'AI.    Uliages  de  Cu. 

Oxydes  métalliques. 

Sols  (TI5S,  séléniure  de  Tl). 

Sulfures  métalliques  I  Vg„S, 
Vu   S). 

Carbures  de  W. 

Alliages  (Bi-Sn,  Pb-Sb,  Cr-Kh. 
Ni-  ri,  Vu-Ti,Cu-NiTi,Zn-Pb, 
Sn-Pb,  Se  SI,.  Fe  Ni  Cr). 

Aciers  au  Ni,  mélanges  de  Cu 
et  de  mica,  Se  Cu.  Fe-Si, 
Cu-Cd,  amalgame  de  Na-Li-K, 
manganine).  V.  aussi  alliages 
d'AI  et  alliages  .le  Cu  p.  ~'A- 

Substances  diverses  :   paraffine, 

>istal  de  roche,  silice,  isolants. 
briquettes  de  coke,  llammes. 
sol. 

l'ariation  de  la  résistance  élec- 
trique   avec    la     température. 

Variation  avec  la  fusion  (Hg,Sn). 


Sels  fondus. 
Métaux  liquides. 
Pli.  Tl.  alliage  Pb- 
pérature  de  Ile  1 
Aciers  i  action  de 

V  (à  la  tem- 
quide). 

a    trempe   et 

Gesclin 

Metalle 

Pb,  Tl, 

Tem] 

Stahlso 

l'b-l 

liissigei 

r  des  il 
(Wirku 

Zusta 

îde. 
i  de 
lie; 

Variation  de  la  rés 

autres  facteurs. 

islance  élec- 
;nce  de  divers 

Ànderu 

tande 
verse 

liede 

es    elek 
ter     d, 

r.    VVi 
m      Ei 
erer   1- 

ders- 
iflus 

les  gaz  occlu.  (H,,  0,  ).' 
Inlluence   de    la    rotation  sur  la 

résistance  électrique, 
"ariation    avec     la     liante     fré- 
quence de  la  conductibilité  et 
de    la    constante    diélectrique 

papier  buvard,  marbre,  etc.). 

Influence  d'un  champ  allernatil 

sur   la   résistance  de  Fe  et  Ni. 


TABLE    IIKS    MVTIII 


ROTATIONS   VERMOGEN. 


ELEKTRIZITAT. 

Elektrische  Leitfàhigkeit. 
Metalle  (  Ni,  Fe,  Vg,  Se,  W  ,  Mo 

H.   Ce.   I.a.  Ce.   Illium,  Ta,  Ca 
Al,  Cu.   Tl). 
Al-  legierungeo.    Cu-   legierun- 

Melall-oxyd. 

Salze  (TI..S,  Tl  selenUr). 
Metallsulfide  (  \p. ..S.   \u  S  . 

W-carbide. 

Legierungen  (Bi-Sn,  Pb-Sb 
Cr-Rh,  Nj-Ti,  Au-Ti,  Cu-Ni-Ti! 
Zu-Pb,  Sn-Pb,  Se-Sb,Fe-Ni-Cr), 

Nickelstahl,  Gemische  von  Cu 
und  Glimmer,  Se-Cu,  Fe  Si 
Cu  Cd,  Na-,  Li-.  K-  amalgam' 
Manganin).    Siehe  au.  h  :    \l- 


\rl'-r| 


okshrikelts.FI 


Einfluss  des  Giirbens  auf  den 
spez.  Widerstand  .les  Stables. 

Wirkung  des  Dru.  kes  auf  den 
Widerstand  der  Metalle. 

Widerstand  der  in  CO  erbitzten 
Metalle. 

Widerstand  der  Metalle  mitCas 
absorption  (H,„G\). 

Einfluss  der  Rotation  auf  den 
eleklr.  Widerstand. 

Anderung  der  Leitfàhigkeit  und 
der  Diëlektrizitàls  konslante 
bei  Hochfrequenz  (Metalle, 
Glas,  kautschuk.Fliess-papier, 


Mai 


V.). 


ROTATORY   POWER. 


POTERE  R0TAT0RI0. 
Introduzione 


ELECTRICITT. 

Electric  conductivity. 

Metals  (  Ni.  Fe,  Ag,  Se,  W  ,  Mo, 

It,  Ce,  La,  Ce.  illium,  Ta,  Ca, 

Al,  Cu,  Tl). 
Alloys  of  Al.    Uloys  of  Cu. 


Salis  (TI..S,  Tl  selenide). 
Metallicsulphides(AgjS,  \u,s>. 

Carbides  of  W. 

Vlloys  (  Bi-Sn,  Pd-Pb,  Cr-Rh, 
Ni-Ti,  Au-Ti,  Cu-Ni-Ti,  Zn-Sb, 
Sn-Pb,  Se-Sb,  Fe-Ni-Cr. 

Nickel  sied,  mixtures  of  Cu  and 


■oke   lin.  k. •tirs,    liai 


ELETTRICITA. 

Conducibilità  elettrica. 

Metalli     (  Ni.     Fe,     Ag,     Se.      \\  , 

Mo,  B    Ce,  La,  Ge,  illium,  Ta, 
Ca,  Al.  Cu,  Tl  ). 
Leghe  d'AI.  Leghe  di  Cu. 

Ossidi  metallici. 

;. h  (TI,S,  selenio  di  Tl). 
olfuri  metallici  (  Vg2S,   Vu,S). 


fusion    (Hg,  Su). 


,.■  ,  Bi  Su.  Pb-Sb,  Cr-Rh, 
-Ti,  Au-Ti,  (.u  Ni-Ti,  Zn-Sb, 
i-l'b,  Se-Sb,  Fe  N.  Ci. 
ai  al  .Ni,  miscugli  di  Cu  e  di 
ica,  Se-Cu,  Fe-Si,  Cu-Cd, 
lalgame  di  Na,  Si,  K,  man- 
nina  ).  V.  anche  leghe  d'AI 
leghe  di  Cu,  p.  754. 
anze   diverse  :    paraffina. 

tallodiroçca,  silice,  isolanti, 


k'ariazione  délia  resistenza   elet- 
/ariazione  cou  la    fusione   (Hg, 


l'un 


Li.juid  mêlais. 

PI,.    Tl,    alloys    Pb-U    (at   thi 
température  of  Iiquid  He). 


influence  of  variom 


b,  Tl.  lega  Pb-I  (alla  tempe- 
raturadi  Ile  liquide-). 

ariazione  délia  resistenza  elet- 
trica sotto  l'influenzadi  diversi 
altri   fattori. 

Inlluenza   dell'    avvolgimento   a 
cinghia  sulla    resistività   dell' 


one    délia    pressio 
sistenza  dei  metalli 
Resistenza  dei  metalli  i 


■aidât 


stance  of  nietals   after    th 
clusion  of  gases  (H2,Os). 


lesislanceofFeandNi. 


Resistenza  dei  metalli  secondo  i 

socclusi  (H,,  02). 
Influeriza    délia    rotazione   sulla 

lia  i.'ondui'iliilità  e  délia  cos- 


;.(... 


assorbente, 


istenza  dei    Fe  et  Ni. 


VIII 

Influa 


TABLE    DES    MATIERES. 


X,  etc.  (Cd,  Bi,  N'a,  P, 
taux  divers). 

Na,  P,  Se,  ve 

rschiedei 

es  de  contact. 

talle). 
liber gangswla 

'.rstànde. 

classification   des  ré- 

Untersuchung  t 
der  Uebwgan 

nd  Klass 

pmir  des    densités    de 

Vu.    A  g   fur   ve 

dichten. 
Einfluss  des  (la 

smedium 

La-Cu.  composés  (Sh  +  Se)-Pt, 
Ca-Pb. 
Alliages  divers  opposés  à  Pt. 

Alliages  divers  opposés  à  Te. 

Influence     de     la     température 


•s). 


Influence  de  la  lumière  (Se- 
CuO). 

Influence  de  la  pression  (Sn,  Tl, 
Cd,  Pb,  Zn,  Mg,  Al,  Ag,  Au. 
Cu,  Ni,  Co,  Fe,  Pd,  Pt,  W, 
Bi.   constantan,    mangauine). 

Alliages  Pd-Pt,  Pd-Ag,  Pd-Au 
opposés  à  Cu. 

Divers. 

Constantes  diélectriques. 

Air. 

Substances  en  poudre  et  subs- 
tances cristallisées  diverses. 

CO,,  S02,  NH3)  H,U  vapeur. 
CH3OH,    éther,    gaz    d'éclai 

Glace. 

Benzène,  toluène,  pétrole. 
Vapeur  de  mercure. 
Substances  organiques  diverses. 
Liquides  divers  (variation  avec 

Corps  organiques  divers  aux 
basses  températures. 

Substances  phosphorescentes. 
Mica. 

Constante  diélectrique  et  endos- 
mose électrique  pour  divers 
solvants  organiques. 

(Constante  diélectrique  de  H, G, 

NH,.  V.  p.  3i5. 
Variation  avec  la  haute  fréquence 


papier    buvard,    du     marbre 
etc.   V.  p.  7G3  et  ?64). 


Einfluss  des  Lichtes  aufdieLeit- 
fàhigkeitfluoreszierender  Plus- 


Influence  of  light  on  the  con- 
ductivity  of  fluorescent  liquids. 

Influence  oflight,  uf  \  rays,etc. 
(Cd,    Bi.    Na,    P.    Se, 
crystals). 

Contact  résistances. 


A  g.    for 


den- 


Volta-effekt  im  Vakuum  un 
sehr  verdûunten  Gasen. 

Widerstands  Thermometer. 

Thermoelektrische  Kràfte. 

Thomson  effekt  -  Peltier  efl'eki 

llg-Gu,  Cu-Konstantan,  Ce-Ci 
La-Cu,  (Sb-f-Se)  Verbindun 
gen-  Pt,    Ca-Pb. 

iedene  Legierungen  gege 


Pt. 


Einfluss  derTemperatur  (Stahl). 
Einfluss  des  Lichtes  (Se-CuO). 

Einfluss  des  Druckes  (Sn,  Tl, 
Cd.  Pb,  Zn,  Mg,  Al,  Ag,  Au, 
Cu,  Ni,  Co,  Fe,  Pd,  Pt,  W,  Bi^ 
Constantan,  Manganin  ). 

Pd-Pt-,  Pd-Ag-,  Pd-Au-  Legie- 
rungen gegen  Cu. 

Verschiedenes. 

Diëlektrizitàts  Konstanten. 

Luft. 

Stofle  in  Pulverform  und  ver- 
schiedenekristallisierteStofTe. 

CO,,  SO„  NIL,  II,  G  dampf, 
CH3OH,  \ether,   Leuchtgas. 

Fis. 

Benzol,  Toluol,  Petroleum. 
Quecksilber  dampf. 
Verschiedene  organische   SlolTe. 
Verschiedene    Flùssigkeit    (An- 

derung  mit  der  Dichte). 
Verschiedene    organische   StofTe 

hei  niedrigen  Temperaturen. 
Phosphores/.ierende  Stofle.  Glim- 


Influence  of  gas  médium. 
Volia   effect   in   vacuum   and   in 

Résistance  thermometers. 
Thermoelectric  forces. 

mson  effect.—  Peltier  effect. 
Hg-Cu,    Cu-constantan,    Ce-Cu, 

La-Cu,    (Sl,  +  Sej-I'l,    Ca-Pb. 

Varions  alloys  against  Pt. 

alloys  against  Fe. 

Influence  of  température  (steeU). 

Influence  of  light  (Se-CuO). 

Influence  of  pressure  (  Sn,  Tl,  Cd, 
Pb.Zn,  Mg,  AI.Ag.  Au,  Cu,  Ni, 
Co,   Fe,   Pd,   Pt,  W  ,  Bi,  cons- 

Alloys    Pd-Pt.    Pd-Ag,    Pd-Au 

against  Cu. 
Varions. 
Dielectric  constants. 


cihilita  dei  liquidi  fluorescenti. 

lnfluenza  délia  luce,  dei 
raggi  X,  ecc.  (Cd,  Bi,  Na,  P, 
Se,  cristalli  diversi). 

Resistenze  di  contatto. 

Studio     e     classificazione    délie 

resistenze  di  contatto. 
Au,  Ag,   per  densità  di  correnti 

Effetto  Voila  nel  vuoto  e  in  gas 

molto  rarefatti. 
Termometri  a  resistenza. 
Forze  termoelettriche. 
Effello  Thomson.  Effet to  Peltier. 


llg-Gu,  Cu-c.ostantana,  Ce-Cu. 
La-Cu,  composti  Sb-t-  Se—  Pt, 
Ca-Pb. 
Leghe  diverse  opposte  al  Pt. 

Leghe  diverse  opposte  al  Fe. 

lnfluenza    délia    tempera tura 

(aeciai). 
lnfluenza  délia  luce  (Se-CuO). 

lnfluenza  délia  pressione  (Sn, 
Tl,  Cd,  Pb,  Zn,  Mg,  Al,  Ag, 
Au,  Cu,  Ni,  Co,  Fe,  Pd,  Pt,  W, 
Bi,   costantana,    manganina). 

Leghe  Pd-Pt,  Pd-Ag,  Pd-Au 
opposte  al  Cu. 


Sul.slan,, 


vder  and   va- 


Costanti  dielettriche. 
Aria. 

cristallizzate  diverse. 
CO,.    SG,,     NH3,    11,0    vapore 
CICOIl".     etere,    gas    illumi 


Benzène,  toluène,  petrol. 
Mercury  va  pour. 


Vari. 


...I.sia. 


Varions  liquids  (variation   \ 

Various   organic    substances 

low  températures. 
Phosphorescent    substances, 

mica. 
Dielectric   constant  and   electric 
mose  for  various  organi 


tel. 
(  Diëlektrizizâtskonstanlen    von 

H.,0,  NIL.     S'.  3ir>. 
An  derung   der    Dilektrizitats 
Konstante    des   Glases,    de 
lvautschuks,  des  Fliesspapiers, 
des  Marmors,  u.s.w.  S.  763  u. 


Gorpi  organici  diversi  a 
température. 

Costante    dielettrica    e 
mosi  eletlrica  per  div 


Jielectric  constant  of  II,  G, 
NHj.  see  p.  3i5. 
ariation  wilh  high  frequency 
of  the  dielectric  constant  of 
glass,  of  rubber,  of  blolting 
paper.of  marble,etc.  see  p.  ;63 


(Costante    dielettrica    di    11,0, 
Nll3.    V.  p.  3i5. 

délia  costante  dielettrica  dei 
vetro,  dei  caucciù,  délia  carta 
assorbente,  dei  marmo,  ecc. 
V.  p.  7b3  e  76.',). 


Potentiel  explosil  et  électrique 

Potentiel  explosif  dans  il  ,  Ne 

CO  N  .  Hg  vapeur  ci  vapeurs 
métalliques  diverses  (aux  lias- 
~r-  pressions  el  aux  pressions 

élevées  I. 

Décharge  en  couro ;  I  influ 

«le  la  pression). 

Emission  par  les  métaux  ; 
lins  aux  températures  élevées 
de  particules   positives   lumi 

Décharge  électrique  à  la  surfac 

•les  électrolytes. 
Etude   de   l'arc    au    carbone   el 


Rotation  de  la  décharge  élec- 
trique dans  un  champ  magné- 
tique. 

Déformation    des    diélectriques. 

Pertes  dans  les  diélectriques. 

Electrisation  par  frottement,  par 

Rigidité    électrique   des  résines 

synthétiques. 
Cohésion  diélectrique. 
Tube  de  Wehnelt. 
Elcclrocapillarité. 
Ondes  électriques. 
Biréfringence  électrique. 
Mélanges  liquides  binaires. 
Liqueurs  renfermant  une  poudre 

fine. 
Photoélectricité. 
Etudes  générales. 
Longueur  d'onde  limite. 
Sels  divers. 
Liquides  conducteurs. 
Molybdénite.  bournonite  et    py- 

rargyrite. 
Ag,S,  Bi,S;>  l'I.S.   FeS„  etc. 
Diamant,    Ba,    Ca.    Pi.    solution 

Influence  de  la  teneur  en  gaz. 
Fe  (variation  avec  l'état  magné- 
tique). 
Cellule  photoélectrique,  etc. 


MAGNÉTISME. 


carbone,  alliages  Fe-Mn. 

Ke-.\i.  Fe-Co.  Fe-Ti.   Fe-Si-Ti 

Fe-V.  acier  magnétique  K.  S. 

Alliages   Mn-Sb,    Ni-Cu,    meta 

Monel,    cémentite,    carbure 

double  de  Fe  el   W  ,   cristau> 

d'hématite,  magnétite. 

Hystérésis,  induction  résiduelle 

•rce    coercitive    (effet    de    la 

isebsité  magnétique  |. 


Uberschlagspannung  und  elek 
trisches  Potential. 

Qberschlagspannung  in  IL.  Ne. 
CO„  Nj,  Hg  dampfund  DSmp 
t'en  verschiedener  Meiallc  (bei 
geringen  und  hohen  Drucken). 

Glimmentladung  (Corona-entla- 
dung]  (Einfluss  des  Druckes), 

Emission  von  Içucluenden  posi- 
tive» Teilchen  durch  die  Alkali- 
metalle  bei  Indien  Tempera- 
tuien. 

Elektrische  Entladung  liber  die 
Oberflàche  von  Elektrolyten. 

Uniersuclmng    des   Lichtbogens 
nul  Kohlen  und  verschiedi 
Elektroden. 

Rotation  der  elektr.  Entladung 
in    eineni    magnelisohen    Feld 

Déformation  des  Diëlektrikums 
Diëlektrische  Verlusle. 
Elektrisierung   durch    Reibung, 

durch  Rotation. 
Elektrische     Durchschlagfestig- 

keit  von  synthetischen  Harzen 
Diëlektrische  Collision. 
Wehnelt  Rôhren. 
Elektrokapillaritàt. 
Elektrische  Wellen. 
Elektrische  Doppelbrechung. 
Binâre  Fliissigkeits  mischungen. 
Flûssigkeiten  mit  feiaen  Pulver- 

gehalt. 
Photoelektrizitàt. 
Allgemeine  Untersuehungen. 
Grenzwellenlânge. 
Verschiedene  Salze. 
Leitende  Flûssigkeiten. 
Molybdanit,    Bournonit,    Pyrar- 

gyrit. 


lôsung. 
Einfluss  des  Gasgehalts. 
Fe    (Anderung   mit   dem 

Zustand). 
PTiotoelektrische  /.die.  „ 

MAGNETISMUS. 


ngen. 
Fe-Ni,    Fe-Co,    Fe-Ti,    Fe-Si-Ti, 

Fe-V,  Magnelstahl  K.S. 
Mn-Sb,  Ni-Cu,  Monel  Metall, 
Cementit,  Fe-  und  \\  -  doppel 
carbid,  Hâmalit  kristalle,  Ma- 
gnetit. 
Hystérésis,  rémanente  Induc- 
>n.  Koerzitivkraft  (  Effekt 
r  magnetischen  Viskositât  ). 


TABLE    OFS    MATIERES. 

Explosive  and  electric  poten 


tial. 

Explosive    potential    in    IL.    Ne, 
CO„N„Ha.vapour,and 

metallic  vapours  (at    low   and 
ingli  pressures). 

Corona    dis,  barge    (  inllucnci 

Emission    of  luminous  posil 
particles  by  alkaline  metals  at 


Electric,  discharge  a t  Ihesurfa 

of  électrolytes. 
Study  of  Ihe  carbon  arc  and  of 


Déformation  of  dielectrics. 
Losses  in  dielectrics. 
Eleclrilication    by    rubbing,    by 


Klectrif 


of 


Dieleclric  cohésion. 
Wehnelt  tube. 
Electrocapillarity. 
Electric  waves. 
Electrical  biréfringence. 
Binary  liquid  mixtures. 
Liquorsconlainingafinepov 


Photoelectricity. 
General  studies. 
Limilting  wave  le 


glh. 


Liquid  conductors. 

Molybdénite,      bournonite     and 

pyrargyrile. 
Ag,S,  Bi5S3,   Pli  S.   FeS,j  etc. 
Diamond.    Ba,   Ca.    Pt.   solution 

of  rhodamine. 

ifiuence  of  gas. 
Fe  (variation  wilh  Ihe  magnetic 


e). 


IM,,, 


cells.  etc. 


MAGNETISM. 

lagnelic  properties  :  carbon  and 
steel,  Fe-Mn  alloys. 

Fe-Ni,  Fe-Co,  Fe-Ti,  Fe-Si-Ti, 
-V,  magnetic  steels  K.  S. 

Mn-Sb  alloys,  Ni-Cu.  Monel 
métal,  cémentite,  double  car- 
bide  of  Fe  and  W,  crystals  of 
haematite,  magnetiie. 

Hystérésis,  residual  induction, 
coercive  force  (  effect  of  ma- 
gnetic  viscosity). 


\  \  \  I  X 

Potenziale   explosivo  ed  elet 

trico. 
Potenziale  esploaivo  in  H„  Ne, 

•  '■<>...  N...  11^;  vapore,  C  vapoi  i 
niel.illiei  diversi  (a  basse  ed 
elevate  pressione). 


Scarica 

ac 

noua 

influenza  délia 

press 

Emissi 

aile 

parti 

Len 
cell 

)• 

dai    metalli    alcalin 

perature    elevate    d 

positive    liiminose 

degli  ele 

Studio  del 

d'archi  d 

1  loi  II 

alla    superficie 

al    carbone    e 

Rotazione 

délia  s 

carica  elellrics 

inui 

ca 

ipo  m 

agnelico. 

Deforn 

Perd  i  te 

n^ 

ne  de 

.lielet 

dieletlrici. 

I  iiIh 


i    \\e 


Elettrocapillaritâ. 
Onde  elettriche. 
Birefrangenza  elettrica. 
Miscugli  hquidi  binari. 

line. 
Fotoelettricità. 
Studî  generali. 


Molibdenite,  bouri 


AgjS,  Bi,S3,   PbS,  FeS„  ecc. 
Diamante,  Ba,  Ca,  Pt,  soluziom 


MAGNETISMO. 

Proprielà    magnetiche  :    acciaic 
al  carbonio,  leghe  Fe-Mn. 

s- Ni,  Fe-Co.  Fe-Ti,  Fe-Si-Ti 
Fe-V,  acciai  magnetici  K,  S 
Leghe  Mn-Sb,  Ni-Cu,  metî 
Monel,  cernent  il  e,  carbur< 
doppio  di  Fe  et  VV,  cristall 
d'ematite.  magneiiie. 
teresi,  induzioni  residua,  forzi 
coerciliva    (effetto   délia    vis- 


llo 


Tables  internationale*. 


TABI.K    I1KS    AI  VTIKHKS. 


Démagnélisalion  du  fer.  Temps 
de  magnétisation. 

Perméabilité  magnétique  de  Fe 
et  Ni. 

Propriétés  magnétiques  des  al- 
liages Fe-Mn,  Fe-Ni. 

Transformations  magnétiques  du 
fer  et  des  aciers. 


Thé 


moléculaire   des   subs- 
s  ferro-magnétiques. 
ts    magnétiques    de    Fe 


imantation     rémanente     et 
imantation  spontanée. 

Influence   de  l'hydrogène 
sant  sur  les  propriétés 


tiqu 


t  de  l'a 


Propriétés  magnétiques    du 

en    poudre    (influence   de    la 

pression  ). 
Magnétisation  par  rotation  (  i 

Ni,    Co)    et    structure    «le 

molécule  magnétique. 
Moment     magnétique     et     effet 

Richardson. 
Propriétés  magnétiques  de  bar- 
des champs  intenses. 
Fatigue   de   Fe  et  Ni   sous  l'in- 

lluence  'le  champs  magnétiques 

alternatifs. 
Propriétés  magnétiques  dans  un 

champ  alternatif:  Fe,  alliages 

Fe-Si. 
Démagnétisation  par  choc  et  par 

courant  alternatif. 

agnétostriction  :  Co,  Fe,  Ni. 

îtion    de     la     torsion    sur    les 

propriétés  magnétiques  de  Ni. 
Magnétostriction  de  l'acier. 

posante    horizontale    du 
imp  magnétique  terrestre. 
Susceptibilité  magnétique. 
Eau  pure. 

0„  air,  oxydes  d'azote. 
H30, 

Pd,  Pt,  AI. 
Corps    divers    dans    de    faibles 

champs    magnétiques    (Te,  S, 

Sb,  Zn.  Au,  Ag). 
Mn,  Ni,  Co. 
Point  de  Curie  de  Fe  et  Ni. 

,  tourmaline. 
Cristaux  divers. 
Magnétile,  oxydes  de  fer  naturels 
et  artificiels  (influence  de    la 

pression,  point  de  Curie). 
Oxydes  de  terres   rares.  i 


Entmagnetisierung    des   E 

Entmagnetisierungs  zeit. 
Magnetische    Permeabilitat    des 

Fe  und  Ni. 
Magnetische   Eigenschaften    der 

Legierungen   Fe-Mn,  Fe-Ni. 
Magnetische    Umwandlung    des 

Eisens  und  des  Stahles. 
Molekulartheorie  der  ferro-ma- 

gnetischen  Substanzen. 
Magnetische    Momenle    von    Fe 

und  Ni. 
Magnetische  Eigenschaften   von 

Eisenkristallcn.vonwàsserigen 

Lôsungen. 
Wirkung     (1er    Temperatur    auf 

und    die     spontané     Magneti- 

Einfluss  des   H    "  in   statu  nas- 

cendi  "  auf  die  magn.   Eige 

schaften    der  Metalle  und  ( 

Stables. 
Magnetische  Eigenschaften    \ 

Eisenpulver    (Einfluss    < 

Druckes). 
Magnelisierung   durch    Rotation 

(Fe,  Ni,  Co)  undStruktu. 

magn    Molekuls). 
Magn.   Moment  und  Richan 

Eirekt. 
Magn.  Eigenschaften  von  Ei 

und    Stahlstâben     m    sta 

Feldern. 


Magnetic     permeabilily    of    Fe 

and  Ni. 
Magnetic  properties  of  the  alloys 

Fe-Mn,  Fe-Ni. 
Magnetic  transformations  of 

and  of  steels. 
Magnetic    theory    of    ferro- 


Magneti. 


of  Fe  and  Ni 


\lt( 


ml    Ni 


■l.le 


i.We 


I    Le; 


Entmagnetisierung  durch  Stoss 

und  Wechselstrom. 
Magnetostriktion:  Co,  Fe,  Ni. 
Wirkung    der   Torsion    auf   die 

magn.  Eigenschaften  des  Ni. 
Magnetostriktion  des  Stahles. 
rizontal     Komponente   des 
nagn.   Erdfeldes. 
gnetische  Susceptibilitàt. 
Reines  Wasser. 
02,  Luft,  Stickstofloxyde 
H30r 

Pd,  Pt,  Al. 
Verschiedene  Kôrper  in    schwa- 

chen    magn.    Feldern    i  Te,   S, 

Sb,  Zn,  Au,  Ag). 
Mn.   Ni,  Co. 
Punkt  von  Curie  fur  Fe  und  Ni. 


1,1m 


,    Idn 


islalle. 


Verschied( 

Magnetit,  nalurliche  und  kunst- 
liche  Eisenoxyde  (Einfluss  des 
Druckes,  Punkt  von  Curie). 

Oxyde  derseltenen  Erden. 


Magnetic  properties  of  crystals 
of  iron,  of  aqueous  solutions. 

Action  of  température  on  tem- 
porary    and     permanent     ma- 

Inlluence  of  nascent  hydrogen 
on  the  magnetic  properties  of 
metals  and  of  steels. 

Magnetic  properties  of  powdered 
iron  (influence  of  pressure  ). 

Magnétisation    b; 

Ni,Co)and  ma 

of  the  molécule. 
Magnetic  moment  and  Rich 


c  structure 


i  effet 


Magn. 


i  by   shock   aiH 


Demagnetls 
by  a  lier  n: 

Magnétostriction:  Co.  Fe,  Ni 

Action  of  torsion  on  the  ma- 
gnetic properties  of  Ni. 

Magnétostriction  of  steel. 

Horizontal  component  of  the 
earth's  magnetic  field. 

Magnetic  susceptibility. 

Pure  water. 

02,  air,  oxide  of  nitrogen. 

H,0r 

Pd,  Pt,  AI. 

Various  substances  in  weak  ma- 
gnetic fields  (Te.  S,  Sb.  Zn, 
Au,  Ag). 

Mn,  Ni,  Co. 

Curie's  point  for  Fe  and  Ni. 

Magnetite,  natural  and  artificial 
oxides  of  iron  (influence  of 
pressure,  Curie's  point  ). 

Oxides  of  rare  earths. 


Smagnetizzazione  del  ferro, 

Tempo  di  magnetizzazione. 
Permeabililà    magnetica   del  Fe 

e  Ni. 
Propriété  magnetiche délie leghe 

Fe-Mn,  Fe-Ni. 
Trasformazioni    magnetiche  del 

ferro  et  aeciai. 
Teoria  molecolare  délie  sostanze 

ferro-magnetiche. 
Momenii  magnelici  del  Fe  e  Ni. 

Propriété  magnetiche  dei  cris- 
talli  di  ferro,  délie  soluziom 
acquose. 

Azione  délia  temperatura  sulla 
ralamitazione  residua  et  la 
calamitazione  sponlanea. 

Influenza  dell'idrogeno  nascent  e 
sulle  propriété  magnetiche  dei 


Propueta   magnetiche  del   ferro 
in    polvere     (influenza    délia 


,  Ni,  Co)  e  struttura  délia 
)     e    effetto 


Richardsc 
di  ferro  e 


ïliche  di  sbarre 
cciaio  in  campi 

Ni   sotto   l'in 
mpi     magnetiei 


correnti  alternate. 

Magnelostrizione  :   Co,    Fe,   Ni 

Azione  délia  lorsione  sulle  pro- 
priété magnetiche  del  Ni. 

Magnelostrizione    dell'   acciaio. 

Componente    orizzontale   del 
mpo  magnelico  terrestre. 

Suscettività  magnetica. 

Acqua  pu.a. 

02,  aria,  ossidi  d'azoto. 

H„0,. 

Pd.  l't,  AI. 
>rpi    diversi    in    deboli    camp 
magnetiei  (Te,  S,  Sb,  Zn,  Au, 
Ag). 

Mn,  Ni,  Co, 

o  di  Curie  di  Fe  e  Ni. 
,  tonnalina. 

Cristalli  diversi. 

Magnetite,  ossidi  di  ferro  natu 
ralieartiliciali  (influenza délia 
pressione,  punto  di  Curie). 

Ossidi  di  terre  rare. 


ta  h  il:  iiks  m  vnr.iu:- 


Métaux  alcalino-terreux. 

Sels  anhydres. 

Sels  divers. 

Aciers  au  Ni. 

alliages     Cu-Zn,  Zn-Fe,  Fe-Si 

Sb-Bi. 
Cu  fondu  |  influence  .lu  fer  i  on- 

tenu). 
Alliages  Mn-Sb. 
Aciers  divers  au   Mn 
Liquides  divers. 
Mélanges  de  liquides. 
Composes    de    I'.    de   As,    de   S 

de  Sn  et  de  Si. 
Solutions  de  NiCI,  et  de  CoCI2 
Sels  de  Go,  Fe,  Mn.  Or. 
Rotation  magnétique. 

Phénomène  de  Ken-. 

Liquides  conducteur-  (  eau  el 
alcool  éthylique,  acide  acé- 
tique). 

Variation  avec  la  température 

Retards  absolus  dan>  le  phéno- 
mène de  Ken. 

(Biréfringence  de>  fumées.  V, 
p.  782). 

Phénomène  de  Hall,  Nernst, 
Ettinghausen,  Leduc,  Cor- 
bino,  etc. 

Eflel  Hall  pour  Bi,  Cd,  Kg,  gra- 
phite, alliages  divers. 

Analogies  et  différences  entre 
l'effet  galvanomagnétique  to- 
tal et  l'effet  thermomagné- 
tique. 

Effet  Hall,  Ettinghausen,  Nernst, 
Leduc,  pour  Cd,  Ni,  Zn. 

Effets  axiaux  du  champ  magné- 
tique. 

Bffet  Hall  et  Corbino  pour  Fe. 
Cu,  Za.  Bi,  Bi  fondu,  gra- 
phite. 


Erdalkali  Metalle. 

\\  asserfreie  Salze. 

Verschiedene  Sal/.e. 

Nickelstahl. 

Cu-Zn-,    Zn-Fe  .  Fe-Si-,   Sb  Bi- 

Legierungen. 
Geschmolzenes  Cu  (Einfluss  des 

Eisengehaltes). 
Legierungen:   Mn-Sb. 
Verschiedene  Mn-Stahlsorten. 
Verschiedene  Flussigkeitcn. 
Flùssigkeitsgemische. 
r  .    \-,    S-,    Su-  und   Si-  Ver- 

binduifgen. 
Lôsungen  von  NiCI,  und  CoCI,. 
Salze  von  :  Co,   Fe,  Mn,  Cr. 
Magnetische    Rotation    des 

Lichtes. 
Kerr'sches  Phanomen. 
I.citi'ndc   l'iùssigkciten   (Wasser 

...   iethylalkohol,    Essigsàure. 


\l.d,M 


;  dci  Temperatur 


(Doppelbrechung  des  Rauches, 
S.  782). 

Phanomen  von  Hall.  Nernst, 
Ettinghausen,  Leduc,  Cor- 
bino, us  w 

Hall-Effekl  fur  :  Bi,  Cd,  Ag, 
Graphit,  verschiedene  Legier- 
ungen. 

Analogien  und  Unterschiede 
/wischen  déni  galvanomagne- 
tischen  Gesamteffekt  und  dem 
thermomagnetischen  Effekt. 

Hall-,  Ettinghausen-,  Nernst-, 
Leduc  effekt  fur  Cd,  Ni,  Zn. 

Axialeffekt  des  magn.  Feldes. 

Hall-    und    Corbino   effekt    fur 
Fe,  Cu,  Zn.  Bi,  geschmolzene 
Bi.  Graphit. 


Alkaline  earth  metals. 

Anhydrous  sali- 

Varions  salis. 

Nickel  slcels. 

Uloys  :    c.u-Zn.   Zn-Fe,    Fe 

Sb-Bi. 
Melted  Cu  (-influence  of  the  ii 


\llo 


langan. 


Varions  liquids. 
Mixtures  of  liquids. 
Compounds   of    I'.   of  As.   of  S. 

of  Sn  and  of  Si. 
Solutions  of  Ni  Cl,  and  of  CoCI,. 
Salis  of  Co.   Fe,  Mn,  Cr. 
Magnetic  rotation. 

Kerr  effect. 

Liquid    conductors    (  water    and 
ethyl  alcohol,  acetic  acid). 


(Biréfringence    of    smokes.   Set 

p.  782). 
Hall,    Nernst,     Ettinghausen, 

Leduc.   Corbino  effect,   etc. 

Hall  effect  for  Bi,  Cd,  Ag,  gra- 
phite, variousalloys. 

Analogies  and  différences  bet- 
vveen     the    total    galvanoma- 

Hall,  Ettinghausen,  Nernst,  Le- 
duc effects  for  ;Cd,  Ni,  Zn. 

Axial  effects  of  the  magnetic 
field. 

Hall  and  Corbino  effect  for  Fe, 
Cu,  Zn,  Bi.melled  Bi,  graphite, 


Xl.l 
Metalli  alcalino-ferrosi. 

Sali  diversi. 
Acciai  ..l  Ni. 
Leghe      Cu  Zn.    Zn-Fe,    Fe  s,. 


>       lll. 


I  frr, 


Compostidi  P,  di  \s,  di  S,  di  Sn 

Soluzioni  di  NiCls  e  di  CoCI,. 
Sali  di  Co,  Fe,  Mn,  Cr. 
Rotazione  magnetica 

Fenomeno  di  Kerr. 
Liquidi     conduttori     (acqua     e 
alcool  etilico,   ,.rido  acetico). 


,1,  Kerr. 

(Birefrangen/.a  dei  fumi.  V. 
p. 782). 

Fenomeno  di  Hall,  Nernst, 
Ettinghausen.  Leduc,  Cor- 
bino, ecc. 

Effetlo  Hall  per  Bi,  Cd,  Ag,  gra- 

Analogie  e  differenze  tra  l'effetto 
galvanomagnetico  totale  e 
l'effetto  termomagnetico. 

Effetto  Hall,  Ettinghausen, 
Nernst,  Leduc,  perCd,Ni,Zn. 

EiTelti  assiali  de  campo  magne- 
tico. 

Effetto  Hall  e  Corbino  per  Fe, 
Cu,  Zn,  Bi.  Bi  fuso,  grafite. 


Élasticité.    Compressibilité  Élasticità.    Compressibilità 


ELASTICITE.    COMPRESSIBILITE. 


I       Module  de  traction,  ou  Module  do  Young, 

i:  =/, 


/         longueur  d'une   li. nie   lioniu^rni-  ; 
A/ 1    p       eflbn.  p.  h  unité  de  Mirf.nc.  exercé  normale 
/  i  mont  à  la  section  droit 


I  s/  =  v 
e  de  rigidité,  de  glissement, le  Coulomb. 

/  longueur  d'une    barre   homogène,  à  ! 

'  '"'  \  circulaire  de  rayon  r; 

(- , .  |  m  moment  du  couple  qui  lord  cette  ban 

{  angle  a. 


Coeflicienl  de  Poisson. 

Module  de  compression  i 
r       BAP       I 


<V> 


=  Compressibilité. 


Les  coefficients  d'élasticité  d'un  corps   liomogeiie   et  isoirope  dépendeul  de  deux  quelconques  d'eulre  t 
particulier,  au  moyeu  des  coefficients  a  et  a  de  Lamé,  par  les  formules  suivantes 

r  =  \MVt> -*- ■>.;*)  .  À  r  _  3X  +  2H 

2(X  +  H)' 


i  .ilivis  des  dimensions 
:'  el  longitudin1"  d'une 
imise  à  des  effoi  ts  noi 

;i  section  droite. 


.  Ils  s'expriment,  t 


I    Ulugl 


lui  te  C.  G.  S.  de  pression       ihne  par  cm-      barye;         ioG  baryes  =  i  mégabarye; 
nie-poids  par  cm'2  =  0,9807  mégabarye:  1  atmosphère  =  t.oi'V!  inégal  uir\e       70""  de.  mercure. 

Rvcntuellement,  voir  aussi  Thermodynamique.) 


I.  -  ÉLÉMENTS  fsauf  les  gaz 

E.  ;; 

ïoo  kg  'mm-  2  i  m.  kg/mms 


780...  108  c.  <;.  S. 

Ï25o.  108  C.  G.  S. 
1  25oo  kg/mms 

19600  kg/ m  m2 

10000  à  1  (000  kg/mm! 
58oo.io*C.G.  S. 

{100.  io«  C.G.  S. 
355oo.io»C.G.S.  à  2o°C. 

6 

i5 
9000 

00   h.'  C  (i  S 

Bismuth 

" 

•>        (  graphite  1 

', 780  kg/mm'2 

•      

Étain 

-600  1  2  mm  - 

>■     1  fondu  i 

Gallium  solide 

liquide 

Or.. ' 

Palladium 

Plomb 

>  à  "1 1  kg/mm 

io.io»  C.  G.  S. 

Soufre 

Tantale  ductile 

Tellure 

Tungstène 

32300.  io8C.G.S.àiooo°C. 
35370  kg  mm2 
34920  kg/m m- 

"        fils  d'un  seul  cristal. 

- 

par  kg/cm2 
par  kg/cms 


g  et  // 

i 

b 
g  et  /' 


Tables  internationales,   191- 


Elastizitàt.   Kompressibilitàt.  —  Élasticity.   Compressibility. 


I.  —  Eléments  (suite). 

Bibliographie  (Élasticité  des  éléments).  —  1.  H.  Carrington,  Phil.  Mag.,  1921,  41,  206.  —  2.  P.-W.  Brig.man,  Phys.  Rev.,  1017, 
9,  i36.  —  3.  L.-H.  Ai.ams,  J  Washington  Acad.,  1921,  11,  ^.—  4.  W.-M.  Thornton,  Phil.  Mag.,  1919,38,  70.0.  -  5.  T.-W.  Richarde 
et  S.  Buyer,  J.  Am.  Chem.  Soc,  1921,  43,  2-4.  -  6.  T.-W.  Richari  s  el  J.  Sameshima,  J.  Am.  C lie m .' Suc,  1920,  42.  49.  —  7.  R.-F. 
Bacon  et  H. -S.  Davis.  Trons.  Am.'lnst.  Chem.  Kng.,  1022.  13.  1.  —  8.  L.-P.  Siku  et  R.-F.  Miller,  Phys.  ficc.  i(|m,  17.  /(n.  - 
9.  K.-R.  Kocn,  ,4/i/i.  ofer  PA/s..  191-.  54.  3-.  -  lu.  C.-YV.  Rai. kl.  t '/«?»(.  J/pf.  £•«»•.,  1922,  27.  1  '-1.  -  11.  I..  P.  Sikh,  /j/mj.  7?ev. 
i.)i-.  9.  ■''>•  -  1-'.  H.-L.  \><>i>1;e,  Phys.  /Iry.,'  i.,iS.  11,  3  i  i .  —  13.  Il .  Scii.ïnboh.n,  Zp/m.  /'.  P/()-s..  i  <,'.'<.,  8379.  I  1.  E.  D.  \\  îi'.i.i  amson. 
./'.  Frank,  /nsl.,  1922,  193.  /l9i.  -  15.  E.  Madu.um;  et    R.   En  us,     \nn.  >trr  Phys.,  1921,  55.  4. 


Observations.  —  a 
roulement  force 
.  Etude  de  l'influi 


=  99-' 


;.  Dans   L'hyp* 

ueei  de  l'hvd 
Intervalle  de 


M lie 


us  U/, 


Eils  obtei 

négab.  à  2 

omegaD.  —  g.  A  0 

ope.    Module   de 


Mercure  (F.  Dolezai.ek  et  F.  Speidel,  Zeiis.f.  plnsilc  Chem  ,  1920,  9 

Pressions  en  kg/cm2 92  264  409 

c  à  24°,6C i,oo."ro-6  1,97.10-°  3,94.  io~6 


Nickel  (Influence  du  champ  11 


,  Se.  Proc.  Roy.  Dublin  Soc,  1917,  15,  i85). 


«(C.G.S.). 


(«-fréquence.) 


OR  1    CONST 

NT 

EFFORT  CONSTANT 

l.lli^/rUr. 

100  ks 

/cm'. 

ip  lougitu 

Jinal 

Champ  tr 

însversal 

nltif. 

constant. 

alternatif. 

constant 

I3000 

1  3  1  i«> 

i3iio 

13200 

13320 

,1     ...H 
1  3 1 1 0 
i3i8o 
i3>io 

L3370 

12760 

12780 

i345o 

i33io 

i35io 

[2670 

iv.  7  00 

13570 

13370 

i368o 

- 

t368o 

1  ;  1 20 

i38io 

[2720 

1  2760 

.  3740 

13470 

i385o 

- 

- 

i378o 

[35io 

i38oo 

12810 

[2870 

i38oo 

i35?.o 

1 368o 

[289o 

1  2960 

1  I720 

1  l43o 

1  353o 

,2980 

1  îo3o 

i359o 

i333o 

1  3  i  1  0 

l'Un., 

1  1 1  5o 

i  1  Igo 

rii-o 

i323o 

EFFORT   CONSTA 

200  kg/cm2. 
Champ  transve 


"  K   Op 

1    dK 

''  K   dt 


Métaux  (P.-W.  Bkidg.man,  Proc.  Nat.  Acad.  Sci,  1922,  8,  36 1). 
lité  cubique  par  kg/cm2,  à  la  pression  ordinaire  et  à  3o°  C.  ; 
nation    relative    de    la    conipressihiliié.    ;ivec    la    pros < i ;i ri -. 


5,697 

1,574 
0,539 


,347 


6.103. 
o,54 
0,60 
0,04 
o,3o 
0,46 
— o ,  23 

0,23 

o,56 

0,72 
0,28 
0,06 


K.10c. 

a.l0«. 

o,529 

8,02 

H.    >28 

8.0 

o,36o 

[0,0 

35,65 

[61 

0,987 
15,62 

9,0 
38 

8,187 

'7,s 

o,479 
0,293 
3,42 

1  .i. 
33, '6 

Te  fondu . 
Zn  fondu. 


is  le  système  c 
A-.106.  «.' 
o,767  9 


o,65i 
-o,236 


o,7i3 


Métaux  (variation  thermique  du  module  de  Young)  (A.  Mallock,  Proc.  Roj.  Soc.  London,  1919,  95,  429). 
E„  =  Module  de  Young  au  zéro  absolu  ;        E,  =  Module  de  Young  à  o°C. 
Rh.  Pt.  Fe.  Pd.  Ni.  Cu.  Au.  Ag.  Mg.  AI.  Zn.  Pb.  Cd.  Bi.  Sn. 

1,18        1,27        1,27        1,27        1.12        1,37         i,32        1,37         1,57        1,44        2,00        1,80        2,5o        i,85        2,22 

Ch.  Volet. 


Élasticité.    Compressibilité         Elasticità.  Compressibilità. 


I.  —  Éléments  {suite). 

Rigidité  et  décrément  logarithmique 

aux  températures  élevées  (T.  Kikuta,  Se.  R 

rp.  Jo/loku  Iirip.  Umv,  1921,  X,  i3g). 

i,'Mi|. 

Temp 

(jL.10  •             X. 

Tcmp.        |j..lo-\ 

■■• 

Temp.      ia.10_s.             ). 

Plomb. 

Argent  |  suite  1. 

Cuivre  (suite  1 

Acier  0,9  %  C.  (suite). 

i  ■ .  ".  i     709,8 

o,  1  •  [7 

Igg 

M  18           o,o557 

i38°C.      l84o 

o,o5  ig 

833"  C.     'il-,.          0,5228 

v. 

0,1  180 

i  >- 

,.,;.         0,0823 

307           i  5 1 6 

0,0671 

88g          2goi           0,6275 

90          6o3,o 

0,  1  '  >  i 

5  >ii 

1804         0,1028 

374          3325 

o,o832 

937           '".70          0,7665 

,22 

0.  1  i  ->9 

590 

r.c-i         0,1278 

416           i 1 5 5 

0,0860 

.,s           536,0 

0      >u'i  ■ 

655 

1  i  xi             0,  1  "il  ! 

ils          3o33 

0,0895 

Platine. 

1  s  ,           [8i,o 

0,2983 

705 

1 260          o,i8o3 

53i          -7S; 

0,1190 

i'i          653o          0,0011 
116          65oo          0.000". 
200          637'.          0,0016 

w5 

258          348,5 

(».  [53a 

811 

1114          0,2071 
io3g          0,2290 

6o5          9.1 19 
666           2288 

0, 1  î 4" 
o,i83g 
0,21 58 

Zinc  1  élire 
[58,5 
65           126,7 

>■   . 

0,0  >i  1 
0,2046 

89 

Or  1  étiré  l. 
>-■>*           (.,oo4"> 
S722            0.0100 

794            i6g3 
846           1434 
904          i«>i; 

0,2742 
0  33 1 - 
o',53.{8 

281           6345           o,oo3i 
337           633o          o,oo65 
4 19.            6lOO            0,0160 
185          (.060          0,0245 

Su           >o7,o 
99          >-78,o 
111           >  (7,0 

0,  205 5 
0,2737 
0,3o86 

1-1 
236 
296 

2588          o,o43o 
2336          0,1014 

2069                   0,  19  33 

Nickel  (reci 
1 1          7820 

il  |. 
0,0066 

V7S          586o          0,0611 
699           IÎ27          0,12.39 
73.          4976          0,1775 
810          392I          0,2454 
929          2921          o,2453 

i-i           .37.0 
1  î<)          220,0 

0,3276 
0,3420 

Î5i 
3?7 

21  (8              0,0902 

2040          0,0873 

64          754o 

123                 7557 

o,roo43 

1 58        2i-.; 

o,3886 

1886 

168        7530 

0 , 0052 

179        ':;•  ; 

...  j836 
o,528o 

525 
599 

[747 

1 6 1 5 

192           7990 

237        7370 

0,0049 

Duralumin  (étiré). 

1  to'o 

o,6636 

684 

i5ig 

9.91           7300 

0 , oo5 1 

19          2210          0,0022 

a56           119, ! 

0,7130 

-70 

1 î  13           o,i5o3 

353           7230 

88           9.173           0,0117 

991            162,3 

0,7910 

836 

12Î7           o,2o5  i 

3g5           7000 

o,o395 

i36           9073           0,0271 

Aluminium. 
1 1          27 i-          0,00270 

925            9.1"          0,3075 
Or  1  chauffé  à  99  V  C.  1. 

497           665o 
544           625o 
656          5 130 

0,0760 
0,0947 
0,1489 

204            1847           0,0771 
243            1376           0,1625 
296           1217           0,2900 

60           ».635 

0,00696 

26 

2822           0,0172 

786          45oo 

0,2260 

.3  >o           1122           0,2671 

1 10             9.5  >- 

0,01818 

1  - 1 

1700           0,0216 

8o5           4480 

0.2278 

4oi            1107           0,2687 

t5g          >ii<> 

o,o3823 

202 

2521           0,0533 

855          4470 

0,2706 

458           1014           o,5885 

210          2059 

0,  [o3O0 

26  i 

2375          0,0741 

264          1819 

o, 10700 

320 

..;-        o.o736 

Acier  0,35  ° 

0  C. 

Laiton,  7CU  —  3Zn  1  étiré  1. 

299          1660 
;>-         [551 

87K                  19  'il 

,,.  t086 

386 
626 

2171           o,o588 
l'i'l          0,0599 

(recuit  à  900 
20           8070 

C.  l. 
0,0010 

25,2       4oio           0,0004 

102                40I1                 0,0088 

44  ■          1008 

o,3io6 

1 I69          0,1110 

108          7910 

0 ,  of)  1 5 

196           ".7 14           o,o365 

487             -5i 

o,3658 

-- 1 

1  j2  ;         0, 1 Î92 
1184         0,2080 

199           768 5 

0,0020 

295           33o4           0,1717 

Il  6                   78J 

836 

284           7420 

0,0026 

421           1828           0,4200 

912 

960         0,2842 

35o           7227 

0,0062 

496           1602           0,3820 

Argent  (éti 

é  1. 

443           6996 

0,0979 

571            i569           o,33oo 

22           s658 

97           2570 
i5i            s528 

9.10           /U)o 

>i")                9  S  11 

288           2  3  09 
341           2129 

Cuivre  (étiré  1. 

13o           6093 

0,0837 

6^0           1378           o,3525 

0,004g 
0,01  V- 

0,023l 

0,04  '<" 
0.0I9I 
0,0628 
0,0876 

64 
i34 
'94 
235 
291 

3904          0,0087 

iSliJ             0,0098 

86-2          o,o553 
3571          0,1046 
3o6o          0,1288 
2879          0.1  dis 

63i            323o 
698            1457 
753           3277 
793           3 178 
842           2928 
924           2069 

o,2o3g 

0,36^.3 
0,4583 
0,4682 
0,5787 
0,8060 

696           1128           0,4402 
777             814           o,5468 
84",               Vil             o,625o 

Laiton,  (le  même,  recuit  1. 
27         4' 34         0,0004 

49J           «697 
564          ii-'» 

o,i332 

0,188  ï 
0,2664 

334 
371 
43 1 

s553           0,2110 
2248          0,2459 
312.4          0,1870 

Acier  0,9  "/ 
(recuit  à  900e 

0  c. 

C). 

91            4o5o           o,ooi>4 
190          3870           0.0043 
'  1  <>           8707           0,0249 

6i5           i3o5 

o,3i34 

465 

3io4          0,11978 

20           7890 

0,0001 

3o8           3 ',77           0,0844 

679                Mil 

0,3756 

5i3 

2992          0,1171 

108           7720 

0 

000'! 

371            2946           0,1 3qo 

726             I032 

0 , 4 1 3 1 

55o 

9.928          0,1249 

172          7597 

0 

00 1 1 

44o           9.498           0,1 585 

8o3            779 

o,4844 

6lO 

9.897          °i  '  i73 

221          7495 

0 

0018 

5o6          221 5           0,2086 

Argent  i  recuit  ù  80 

l°C.    (M.V.). 

G87 

7  34 

2.489          0.1802 

276a               0,2552 

289          73i7 
353          7i55 

0017 
0021 

556          1887          0,2457 
611            1690           o,3o5i 

27          2680 

0,004 1 

853 

1956        0.4910 

446           681 5 

0 

0234 

65 1            1400           0,3553 

l3o                 9J()li 

189        2481 

O.OI7» 

0.028 5 

Cuivre  (recuit  à  6000  C.  env.). 

554       3975 
619        5193 

0 

i3.o 

2663 

700           1196           0,4240 
753            io32           o,474o 

255           2400 

o,o323 

2  5 

43o3             0,0029 

680       3757 

0 

4937 

782            868           0,5174 

283           23 1 3 

o,o324 

109 

4197        0,0089 

735       3342 

0 

4188 

832            717           0,5780 

39.7               2253 

o,o358 

179 

4071           0,0329 

Voir  les  courbes 

780          3i5o 
lans  le  Mémoire. 

0,4394 

893             585           o,638o 

Elastizitat.    Kompressibilitât     -   Elasticity.   Compressibility. 


Rigidité  et  décrément 

Temp.    :j..10-8.|Tenip. 
Cuivre. 


I.  —  Éléments  (suite). 
logarithmique  aux  températures  élevées  (K.  Iokibé  e 


i.  Sa  km,  Se.  Hep 


4  4«o 

J260 
399° 


o , 00 1 08 
o, ooi85 

O.Oo5o3 


>,o364 

»,o538 
».  099.1 


0,0407 
0,0567 
0,0741 
0,0921 


>,oo583 
>,  00842 

>, 012.8 
>,02o5 

>,0245 
»,o358 
>,o5i6 

.....si. 


o,o3i4 

O.O  jo<| 

0,0705 


Argent. 


j   Temp.    (i.lO-».|Temp. 
Argent  (suite 

Q2°C.2l3o    '      8/C. 


0,0082 

o , o 1 27 

0,0173 
0,0246 

o,o4o6 
o,o578 


Tungstène  ( 
u8°Ci3ioo  | 
i63     i3ooo 


369 


743       5o4o  |     - 
Platine- Rhodium  <  IH  = 


4690 

- 

4290 

- 

- 

Fer  pur. 

78  3o 
773o 
765o 

46 
67 

0,00092 
0,00026 
0,0001  "> 

Tungstène  (étiré). 


0,0072 

65o 

5o8o 

- 

- 

Acier  0,55  "/ 

»  c. 

- 

43 

7680 

29 

0,00190 

72 

7660 

5i 

0,00079 

re). 

120 

7>9" 

7' 

o,ooo5i 

0 , 00062 

i63 

754o 

9° 

o,ooo45 

0 , oooo 1 

207 

75oo 

120 

0,00047 

0,000 e» 

•269 

736o 

1  >9 

0,00046 

0,00048 

$12 

7290 

227 

0,00047 

s  courbes  dans  le 

Mémoire. 

CORPS   INORGANIQUES. 

a.   So 

ides. 

.  Tohol 
Terni 

u  Tmp.  1 

;J.lii-. 

Temp 

0  _- 1 ,  X .  1 

Acier  0,55 

VoC 

(suite). 

36o°C.  7250 

294* 

:.  0,00047 

399 

7210 

362 

0,00067 

456 

7000 

402 

0,00194 

5o4 

6790 

423 

o,oo353 

552 

6420 

462 

0,008g 

(100 

55io 

5  06 

o,oi83 

- 

- 

56g 

°îo377 

Acier  0.90  "/ 

»  c. 

56 

7670 

3i 

0,001  y 

81 

766e 

r'\ 

0,00045 

763o 

80 

o,ooo35 

1  î  7 

7540 

k>4 

o,ooo38 

18- 

i35 

o,ooo3q 

22  > 

73  (0 

161 

0,00044 

>i~ 

7290 

226 

o,ooo38 

3og 

7i3o 

267 

o.ooojl 

\-\ 

6900 

3oo 

O,00043 

i'9 

6700 

333 

0,O0o6l 

4?S 

634o 

377 

0.001  ;  "j 

.'i 

598o 

4.5 

0,0037 

571 

534o 

476 

o.OI 17 

616 

19°° 

55i 

0,0371 

- 

602 

o,o586 

Acier   1 

,30  »/ 

C. 

599       6280  j  446 


Aciers  au  carbone 
t  H.  Hasimoto,  Se. Rep.'fohoku, Imp. (  hu'v., 1921 ,  X,  7 


B+Si»/,. 

Recuit. 

Trempé. 

Recuit 

Trempé. 

0,20 

ao55o 

19550 

8320 

8060 

o,58 

•20120 

ig35o 

8120 

783o 

0,70 

19660 

18880 

8080 

7670 

0.S0 

i865o 

8200 

7880 

°,79 

20240 

18980 

8110 

"720 

o,73 

20040 

1 8680 

8220 

785o 

«,79 

'997° 

18800 

8200 

7660 

0,64 

197*20 

i855o 

7820 

735o 

ile  à  900' 

C.         Ur 

ités  C.G.S 

x  10-8. 

Aciers  au  cobalt 
(  K.  Honda,  Se.  Rep.  To/ioku,  Imp.  Uni 


Cobalt 

7o- 


o 2.0870 

5 20620 

10 2o3oo 

1 5 20900 

20 21 190 

30 2  1320 

Jnités  C.G.S.  x  10-s. 


834o 
8240 
8140 
8i3o 
83oo 
8860 


20680 
i836o 
17030 
19340 


893o 
63oo 


Élasticité.   Compressibilité         Elasticità.   Compressibilità. 


II   —  Corps  inorganiques 


.  Solides  i 


r  \h 

-l'-ii 

i  k,  5b 

Rep.  1 

Mn 

E. 

7980 

o.  ; 

20810 

7910 

...S 

i .  i 

20820 

■  1  1  )0 

>  1  ioo 

8000 
8000 
8200 

Aciers  au  manganèse 
'      Imp.  l 'ni 


o5oo 

763o 

,,,,„, 

-s;,, 

o3oo 

7870 

0  )  Ml 

7920 

i85o 

8200 

°/o  envi 

ron. 

Aciers  au  tungstène  1  k.  Honda  et  T.  Matsushita, 

Se.  Rep.  Tohoku,  Imp.  Univ.,  1919,  VIII,  96). 

long-  C  =0,3"/,,.  C      0,6  •/,  (').        C  =0,6  »/„('). 

0 SO900       Si",,  m  iOO       8280  21  [50      8280 

d,  i >i  i-u     8220  m  |5o     8320 

I !I220       8300  'lli-.i       SIS,.  8280 

■> 21200  833o  2i85o 

• 212.50  83>.o  21900  854o     2ii5o  8280 

5 2i5oo  838o 

6 2i56o  8400  22000  855o    2i3oo  8280 

10 22100  >>>5o  865o  2i56o  838o 

I  '» 22720   8820       "S  !..   8860       !I750 

"I >.3l00   9020        >H'2JO   ()o8()  8820 

25 '!")()<>     9200  '  38oo     9280  22900     9080 

(')  Recuil  i i-C.  cl  refroidi  lentement. 

, i  Chauffe  .1    [ ioo"  C.  et  trempé.         Unités  C.G.S      M  \ 

Aciers  au  nickel  et  nickel-chrome  (l'oir  Appendice,  p.  <)>• 

Acier  (H.-M.  Dadourian,  Phjs.  Hev.,  [919,  13.  356). 
Variation,  avec  la  température,  du  module  de  Young  d'un 

icier  non  caractérisé. 
B=  igroo.io'  (1  -  0,0002790        1  Méthode  du  diapason  1. 

Acier  doux 

.  .1.-1.  (il  EST  el  F.-C.  Lka,  Proc.  Roy.  Soc.  London,  1917,  93,  2i3  1. 

Élude  de  la  torsion.  Hystérèse.  Action  de  divers  traitements. 

(>ir  de  nombreuses  courbes  dans  le  Mémoire. 

Acier  et  Laiton 
1  E.  Madelung  el  H.  Fucus.  Ami.  der  Phys.,  1921,  65,  4  1. 
Compressibililés  par  mégabarye,  jusqu'à  1 5o  m<;gab. 
c.106.  c.lO6. 

Acier 0,61  Lai  ion 0,90 

Nombres  obtenus  en  prenant  c  =  3,86. 10  ,;  pour  le  mercure. 

Aciers.  Duralumin.  Laiton,  Platine-Rhodium  (Voir  aussi  p.  3el  ,  1. 

Glace  (C.-D.  Hargis,  Pins.  Rec,  1922,  19,  îa6  1. 
[a  =  282.10»  C.G.S. 

Méthode  du  pendule  de  torsion. 

Quartz 
(G.Beiindt,  Ber.  d.deutsc/ip/iys.Ges.Braunschnei^,  1919,5-6, 1 101. 

Il  Axe.       1  Axe.       Fondu. 
Charge  de  rupture  par  compression.. .     7.5000       22800       19800 

»     traction 1 160  8  5o 

»  »     llexion 1  joo  920 

lités  C.G.S.  x  10-». 


kr  cl  B.  de  Mandrot,  ('■  R ..  19-'.  175.  6a  >. 


Quartz  1 
Module-   de    Young   (kg/mm2)    parallèlemenl   (En)   el   per 

pendiculairement  (  K|  1  à  l'axe  optique,  puis  dans  deux  direc 
lions  normales  a  l'axe  binaire  et  à  5o°  de  part  et  d'autre  de 
l'axe  optique. 


t.  KM. 

[8°C.  [0480 


973o 
935o 


Bll- 
SC.  6320 
6020 
6680 
5  9060 
956o 
97 I0 
9800 
9860 
99O0 
99M 


'-l- 


■  i°C. 


3210 

go3o 
io53o 


Sulfure  de  zinc  1  W.  Voior.  Gottin^cn.  Nach.,  1918,  424 

Modules  principaux,  suivant  les  axes  crislallographiques, 

n       ;  iSii.s.10-8      sri  =  — 7o,2.io-8      .vJ4  =  4-22o,3.io-8  ici; 


Alun  de  potassium  <  \V.  Vou.r,  Gôuingcn.  Xach.,  1919,  85  1. 
Modules  principaux   suivant   les  directions   crislallographiques. 

S,,=  H-52I.IO-8         Si3  =  — [53.10    s         *t4=-t-Il3o.IO-8    (C.G.S 

Sels  et  Minéraux  divers 
1  E.  MADELUNG  et  H.  Ficus,  Afin,  der  Phys..  1921,  65.  3o5). 

Compressibililes  par  mégabarye,  jusqu'à  1  5o  mégab. 
Nombres  obtenus  en  prenant  c  —  3,86. 1er6  pour  le  mercure. 
Corps.  formules.  c.lCr. 

Sel  ordinaire NaCl  i,iî 

Sylvine KC1  5,62 

Spath  fluor CaFl2  1 ,2  i 

Salpêtre NaN03  3,83 

Azotate  d'argent AgN03  3,67 

Calcite CaC03  1 ,34 

Aragoniie CaC03  1 ,53 

Dolomie CaC03.MgC03  1,21 

Slrontianite Sr  C03  1 ,74 

Witherite Ba  C03  2,02 

Cérusite PbCOj  1,90 

Sidérose FeC03  0,99 

lihodochrosite MnC03  i,3 

Gvpse (;aS04.2H20  2,45  à  2,53 

Anhydrite. Ca  SO4  1,76a  1,90 

Célestine Sr  SOi  1,57  a  1, 63 

Baryline Ba  S04  1,74  a  1,78 

Hématite Fe203  0,59  a  1,08 

Magnétite FeO.Fe,03  o,  54  à  0,57 

llménite (FeTi),03  o,55 

Butile TiO,  o,58 

Corindon AUOa  °,'8 

Saphir -  (>,43 

/.incite ZnO  ",77 

Ch.  Volet. 


Elastizitàt.   Kompressibilitàt         Elasticity.   Comprëssibility. 


II.  —  Corps  inorganiques. 
Sels  et  Minéraux  divers  {suite). 


Corps. 
Cas>itérite.  , 

Quarlz 

Opale  

Ma.nesie.  . 


Adulaire..... 

Béryl 

Tourmaline.  . 

Pyrite 

Marcassiie. . . 
Chalcopyrite. 
Mispickel. ..  . 
Coballite.  .  -  . 


Formules. 

SnO 

Si02 

Si02  +  aq 

MgO 
SiOs.Zr02 
K.sAI2Si6016 
Be3AI2SicO,8 

Fe  S» 

FeS, 
CuFeS2 
FeAsS 
COAsS 


(M.  Born,  Ber.  d.  deutsch  phjs.  Gesett.,  1919,  53?  >. 
»rps:  NaCI.  NaBr.  Nal.    KCI.   KBr.     Kl.    TICI.  TIBr. 


(E.-D.  Williamsox,  /.  Frank.  List.,  1922,  193. 


Corps. 
NaCI.  ... 


i,39 

i,4i 

légabarye,  à 


Basalte. . . 
Diabase.. . 
Verre. .  . . 


(P.-W.  Bridgeman,    fm.  J.  Sri.,   1918,  45:  211). 

Étude  théorique  des  déformations  élastiques  des  cristaux.  Cas 
du  quarlz. 


(L.-H.Adams  et  E.-D. 

Wll.LIAMSOX././P 

asl 

•  AC'" 

.,  1919,  9,  609). 

Crown  ordinaire 

»       borosilicale  . . 

»       barvum  léger. 

").       lourd. 

Flint  baryum 

»      moyen 

0 
5-> 

12 

■Ml 
43 
i5 

1 1 
8 
8 

9 
3 

3 
6 
3 
3 

8 
5 

4 

4 
3 
3 

3 

4 
6 

41; 

>i 

\:> 
i< 

•  X 

43oo 

|200 

;  )uo 
3400 
3400 

2Ç)00 

2900 
2600 

'-4oO 
■2200 

»      extra  lourd.  . . . 

'•9 

•2000 

l'étude  de  la  biréfringence. 


a.  Solides  {suite). 
Comte  de  Berke 


Verres  {suite). 
Ï.-G.-J.  Hartley  et  C.-V.  Burton,  PAU. 
Hoc.  London.  1919,  218,  3o3). 

C=  2,23.10-6 


.  Roy.  Soc.  London,  1920,  221,  1 63 ). 
ture  de  (ils  de  verre. 


I    <>II1[MI-'I 

êtres.  Charg 


AU03  = 

1,8 

CaO    = 

4,5 

MnO  = 

o,9 

Diamètre 

.  Charges. 

ke/nim- 

0,01  \:> 

[08,2 

0,0127 

1 3- ... 

0,0096 

i63,o 

0,0066 

233,o 

1  F.  T\\  vman  et  J.-W.  Perrv,  Proc.  P/ijs.  Soc,  1922,  34,  1 
Si02=55;        PbO  =  35;        Na20  =  6;        K20  = 


Par 


étude  de  1 


i  E.  Moles  et  h.  Miravalles, 

1//.    Soc.  Esp.  l'isini  y  (Juimica,  1922,  XX,  104). 
La   contraction   d'un  ballon  de  verre  peut  se  calculer  par  I; 
ormnle  empirique  : 


.me  du  ballon; 
établie  d'après  s 


m   '■  par  atmosphère. 

P  =  poids  du  ballon  (sans  1 
t  verres  différents  et  trois  r 
sibililé  moyenne  du  verre  : 
2,59.  io-u. 


(H. -T.  Jessop,  J'/iil.  Mag.,  1921,  42,  55 1  ). 
Constantes  élastiques  de  verres  non  définis.  Variations  avec 
le  temps.  Méthode  de  Cornu. 


iJ.-lî.-P.  Wagstaff,  Proc.  Cambridge  P/ril.  Soc,  1922,  21,5g) 
Application  d'une  méthode  interférentielle  à  la  détermination 
du  module  de  Young  et  de  la  rigidité  des  lames  de  verre. 


Magnésie-Silice  (O.-L.  Kowalke  et  O.-A.  Hougen, 

Trans.  Am.  Electrochem.  Soc,  1918,  33,  2)5). 

La  magnésie  pure  s'écrase  sous  une  pression  de  4>65  kg/cm2 

à  i()8o"C.  L'addition  de    silice  augmente  la  résistance;  celle-ci 

est  maximum  avec  7  à  8  »/„  de  silice.  La  température  à  laquelle 

le  mélange  s'écrase  est  alors  i87o°C. 

Ch.  Volet. 


Élasticité.    Compressibilité         Elasticità.    Compressibilità. 


II.  —  Corps  inorganiques  {suite).        b.  Liquides. 

Eau(J 

-H.  Hydb,  Proc.  Rov. 

.s«c.  London,  1920,  97.  ■>.'■< \  1. 

Eau  (  E.-D.  WlLLIAMSON,  /.  Franklin  I> 

st..  1922,  193 

49' )• 

Cotnpressibilild  moj 

oiuio  par  mégabarye. 

Pressions              Volumes  à 

Pression 

Voll : 

à 

Knlre 

c .  1 0 

Entre  1                       c.  In,; 
et                         .1  20"  C. 

kg/cm'.     u°C.      20"  C.      10°  C. 

en 
kg/cm' 

0-C.   20"  c!  " 

_ 40°  C. 

[OO 

[o,8 

,57,5  kg/cm*..        ,..■ 

0...     1  ,0000   1  ,0016   1  .01171'. 
Soo...    0,9-71   0,9808  0.9873 
1000...     0,9578  0,96  îo  0,9700 

> >...       0,9260    0,9327    o.cj.joi 

3ooo...     0,901  5  0,9087  0,9164 

i 0,8807  0,8880  Q,8g56 

5 »...     o,863  ■  0,8702  0.8778 

6000...     0,8480  0,8545  0,8623 

7000. 

.    -    0,8404 

.     -     0,8275 

o,8,6o 

o,8485 
0  836o 

ïoo 

9000. 

10000. 

1  1000. 

I  2000. 

1  2  5oo. 

0,8249 
0,8,49 
o,8o56 
0,7966 
0,792a 

"OU 

3g   ;", 

QOO 

tq  i 

-s-    i jo,6 

1IOO 

t8  o 

i  Ïoo. 

■;-.  ; 

;i,    i 

[,02,5 39,0 

i -oc                             1 5    \ 

14,7,5                    ;-  i 

Anhydride  carbonique  (COj)  liquide  (C.-F.  .Ienkin,  Proc.  Roj.  Soc.  London,  1920,  f 
es  Coinprrssiliilitrs  vraies       W\  par  mégabarye,  à 


qo 

290         |3o         565 

725           g,5        ,3-io 

4g3o 
i74o       2760 

97 

■ 2-».o       ,;< 

c.  Gaz  ./•«//•  a  Lois  des 

gaz  p.  3,2  ou  .1  rherm 

-h  namique  p.  88). 

lenzène.  Toluène  1  T.-VV.  Ki< 


II.         CORPS  ORGANIQUES  ET  DIVERS. 
rds,  K.-l\  Bartli  11  el  J.-H.  Hodges,  /.    im 
■ssibilités       [O6 


100  à  300.  300  i500mégab 
77. lis  66,46 


100a  300.  300à500mégal 
74,07  63,93 

63,98  57,61 


Mélanges  de  liquides  1  F.  Doi.kzm.lk  et  F.  Si-eidel,  Zeits.  f.  pins.  C/iem..  1990,  94,  86). 


30.  I  100.   200    300.    100.    500.   600. 


|  100.  I  200.  I  300.      :oo.    5 


I  100.1  '.'00.   300.     00.   500.   600 


89,4 

88,0 
86,5 

s-i.r, 
82,1 

s"-7 

79,2 
74,6 

■,772,1  66, 8.62,1  î8,6 
i,  i  70.9  65,7  61 ,2  37, g 
i,i  69,764,660,357,1 
1,768,563,5  59.5  Ï6,  ', 


►,769,: 
1.  i  68, 
i,8  67,'. 


-.961.1  57,8  )4,6  52,  I 
ï . 7  <;o    ;  >6,7|53,8[5i,5 


98,8 
I  97, 3| 


89,4 

83,5 

77,7 

72,1 

(16.8 

<|o.<| 

83,2 

-,')■:> 

72,8 

b7,o 

q2,4 

si,,, 

s,.,,; 

-3.4 

67.2 

«|3,- 

*7," 

81,1 

7  1,0 

07,5 

«li-  « 

SS,  , 

S  1,8 

71.1. 

67,8 

1 1  ", .  7 

«q,3 

82 .  3 

7^,1 

68,4 

96.  ; 

90,0 

82,8 

75,7 

6q,l 

96.  N 

i|0.6 

Si,  ■>. 

76,2 

69,7 

')»,«> 

83,4 

76,6 

70 , 2 

97.4 

9«,i 

S), 9 

77,' 

7°, 7 

97,^ 

91,1 

84,1 

77,4 

71,2 

Elastizitat.    Kompressibilitat  —  Elasticity.   Compressibility. 


Aniline-Hexane 


(D.-B.KEYEselJ.-H.HiLDEi 


Corps  organiques  et  divers  {suite). 

Huiles  i  J.-H   Hyde,  Proc.  Roy.  Soc.  Londou.,  1920,  97,  240  i. 
Coefficients  moyens,  par  mégabarye.  à  partir  de  la  pression 


33.io- 


Eau,  solutions  de  sucre  et  de  méthyle  glucoside. 

(Comte  de  Berkeley  et  C.-V.  Burton, 

P/iil.  Trans.  Roy.  Soc.  London,  1919,  218,  3i2.) 


Eau  <  /  0 
jusqu'à  70 


ire  les  observations  à  0"  et  à 


Sucre  de  canne. 
A  0°  C. 


'  -  '99 
1  -  264 


:  Méthyl-glucoside. 


Solutions  de  sucre 
(E.  Cohen  el  A.-M.  Valeton,  Zeits.J'.  phj  s.  Chei 

I  oir  au  Supplément. 


Solutions  aqueuses  de  caséine,  peptone,  uréthane. 

Compressibilités  à  20"  C.  entre  100  et  3oo  mégabaryes. 


3,o53 


:->■>- y 


0,039 

3,322  0,107  41,77 

8,597    0,166   41,  o3 

9,g83    0,193   4o,56 

Solutions  alcalines 

de  caséine  ('). 

5,009         0,201        4 1 , 7 x 

8,006  0,322  4 1,o8 

10,012        0,402       4°,5i 
(  '  )  S.  Palitzsch,/.  Am.  Chem. 

îoc.  1919,  41.  346. 
C)   Ï.-'W.    I!n:iiu;[is  et   S.  P.\- 

.itzsch,  idem.,  60. 


Solutions  de  peptone  ('  1. 
Peptone 

pour  100e  d'eau.  .lu. 

os  }3,25 

3,986  41,29 

7,978  39,71 

11,970  38,33 

i6,o32  37,67 

Solutions  d'u  rcl  liane  (  -). 
Uréthane 

pour  100b  d'eau.  c.106. 

Ofoo  43,2  3 

2,28  42,49 

20.88  39,17 

37^ 22  38, 93 

6. ,63  ;.,.;. 

89,63  40,00 

127,33  îo.Sfi 


i-linai 


kï/.-n 


Paraffine 

(E.  Madelung  el  R.  Fucus,  Ann.  der  Phys.,  1921,  65.  i 

Compressibililé,  par  mégabarye,  jusqu'à  1  5o  mégab. 


Nitrocellulose  (E.-G.  Coker  el  K..-C.  Chakko, 

P/lil.  Trans.  Roy.  Soc.  London,   1920,  221,   i3<))- 

Propriétés  élastiques  do  la  nilrocellulosc  cl  propriétés  optiques 
correspondantes.  Nombreuses  courbes  dans  le  Mémoire. 

Caoutchouc  (I.-lî.  Rduy,  et  H.-A.  Dëpew  :  H.-K.  Schippei., 
./.  Ind.  Eng.  Chem.,  1920,  12,  33,  u55). 

Action  de   divers  traitements  sur  l'élasticité  de  composés  de 


Variation  du  vol 

nis  à  une  extensio 
Voir  les  courbes 


de  caoutchouc  sou- 


-   1rs   Méi 


Caoutchouc  vulcanisé  avec  oxyde  de  zinc 
(G.-C.  Stone,  Traits.  Ain.  Inst.    Mm.  Engs..  1918,  57,  693). 

ZnO  % o      25      35      45      55      65      75 

Charge  de  rupture  i  Kg/mm- ).     1,4    i,7    i,7    ',9    ',8    i,4    0,9 
Elongaiion  °/o • 9^0    720    700    680    620    54o   4oo 


Ébonite 
(C.  Barus,  Publ.  Carnegie  Inst.,  Part,  m  et  îv,  1919,  249). 

E  =  240. 108  C.  G.  S  (  valeur  moyenne). 
Voir  les  courbes  d'hystérèse. 

1  M.  Pierucci,  Il  nuovo  cimento,  19 19,  xvm,  87). 

E=  84,8  kg/mm2  à  i5°C;    c  =  8, 128. io"3(par  kg/mm2);    <r  =  o,385. 


Élasticité.  Compressibilité         Elasticità.  Compressibîlità. 


III.  —  Corps  organiques  et  divers  {suite). 


Kérosène  (L.-H.  Adam-,  ë.-D.  VVilmauson  el  J.  Johns: 

./.     tin.   C/iem.    S,),-..    1911).   41.   12  1. 


Sapin  1  H.  Carrington,  l'hil.  Mag.  [92a,  43.  *;i   . 

Module  Limite  Module 

de  ïcninu.  élastique,  de  1  npiure. 

Parallèlement  aux  fibres.       i34o  4.1  8,1 

Direction  radiale 7S  0,20  0,98 

llneclion  lan-enlielle..  .  .  :">  i  o.  i/j  o,4g 

Le  coeflScienl  de  Poisson  varie,  suivanl  les  directions,  de  0,01 1 


APPENDICE 
Choc. 


C.-V.  Kvmvn.  Phys.  Rev.,  1918,  12.   \\i. 

fïlude  photographique  ilii  choraux  1res  petites  \iies-cs.  l'o 
dans  le  Mémoire,  les  courbes  du  coefficient  do  restitution. 


.1.  OkUKO,  V.  I!'1/!.    ï'ohokn  Iniji.   I  nie  .    1922,   SI,    [55. 
Klude  photographique  du  choc  dan-  ih>s    conditions    variées, 
l'.oellioient  dp  restitution,  durée  du  contact,  etc. 

Étude  optique  des  déformations  de  solides  transparents 
jusqu'au  delà  de  la  limite  élastique  |  L.-N.-ti.  In  on  et  ll.-T. 
Jbssop    l'hil.  Traus.  Roy.  Soc.  London,  [922,  223,  89). 

Éludp  théorique  et  expérimentale  détaillée.   /  oir  les  courbes 
dans  le  Mémoire. 


Alliages   fer-nickel   (P.  Chévenard,  C.  H..  1920,  170. 
Coefficients  àe  variation  thermique  de  \i. 


C.-\.  Kamax  cl    \.  \  i.xkm  vsi  iumiiwiw.  Phys.  Rev.,  1920,1s 

Étude  du    choc   d'une   sphère   d'acier    sur   un    plan    de    \ 

Vérification  d'une  formule  théorique. 


E.  Enwald,  Soc.  Se.  Fennica 
Coefficient  de  restitution  lors 
enles  matières  sur  des  plans  d'i' 


t.  //In s.  lundi..  I,  u"  ;>. 
oc  do  sphères  de  diflé- 


r& 


Alliages  fer-nickel  chrome 

il'.    CllÉVENARI),    C.    R..     I()'0,    171, 

Coefficients  de  variation  thermique  de  \i 


Tables  intcrnalionalesli<ji--iq:!2. 


Ausdehnung.  —  Expansion.  —  Dilatation.  —  Dilatazione. 


COEFFICIENTS   DE   DILATATION. 


Les  coefficients  de  i 

■xiVime  lu   d.lalni, ilil<- 


sonl    tous  rxprimr.s  par  rapp..i-l  .1  lï-chelle  ren^rade  dos  iomperal.u-.  Ils  «•<>,,,■>,,. ,11(Jrtu  à  des 

)li«lcs.  ri  a  des  dilatations  cubiques,  p •  1rs  liquides.  Lorsque  li>  coelïirienl    y  rsi  muiI  donné,   il 

a  temporal. iiv  i  1  n  I  ïf  |  »«>«_> ,  ou  la  dilalabd.lr  mosenne  dans  l'intervalle  .1rs  températures  indiquées. 
Lorsque  les  deux  coefficients  de  la  formule  de  dilatation.  /,  =  /„.  1  -+-  a/  -,  [i>s  i.  sonl  donnes,  y  est.  la  dilatabilité  \raie  à  o°C.  Le 
coefficient  vrai,  à  ton  le  au  Ire  temporal  11  ro  de  I  m 1er  va  Ile  dans  lequel  la  formule  e.-t  valable,  est  :  x,  =  y.  -  -  ■>.  [:  l  :  le  eoefiieienl  moven 


I.  -  ÉLÉMENTS  (  sauf  les  gaz  1. 


lalcium 

Chrome  aluminothermique. 


1        élire,  reruil,  trempe. 


Fer  (  voir  Aciers  |. 
Gallium. 

Magnésium  fondu. 


Te  m  p.  et). 

,.  10". 

p.109. 

Bibl. 

Obs. 

t5  à  295 

22,  3l 

11,1') 

1 

a 

il  1  iii 

;;:;!:; 

'.1 
2,95 

2 
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0 
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•> 

cl 

3  00 

•t.. s 

- 

•> 

d 

600 

1 2 ,  3 

s 

d 

900 
[6  à  3oo 

«4,7 
8,11 

\\  83 

6 

7 

d 

16, 65 

3,36 

7 

f 

2  ;  à  3oo 

i(i,iii) 

3,22 

/ 

-24  a       64 

r6,  {8 

•)('),  86 

3,82 

8 

'.1 
10 
10 

h 

Manque 

Mercure 
Molybdèi 

voir 

'.'.IS '!""!:. 

l  '(voir pïuV loin)'.:::: 

Soufre  1   i 
Tantale  d 
Tantale.. 

oir  pi 
ictile. 

s  loin j. .  .  . 

Tunisien 

emp.CC.) 
-20  à— 190 

o  à  ioo 


a.106. 

,'i.lU'J. 

Bibl. 

26,07 

9,36 

"2 

21 ,61 
23, o3 

1 2 , 1 0 
37,2 

6 
6 

5i5 

5,70 

11 

3 , 0 1 

1  ,38 

11 

> ,  1 0 

1,2-1 

(> 

5,26 

),73 

(i 

12,36 

6,60 

(i 

[3,08 

,6,60 

fi 

69 

4 
12 

l'45 

o.-l 

3,28 

6 
6 
(i 
13 

■</ai„l..  .,,".,  76.  -   .'.  K    SeiiKi-.L.  /eils.  /'.  /'/nx. 
-\\  .  Iii «an.  /'/'„■.   A,n.    \<r,,(..    mi'...' 56.  'i.. 


Phys.  Rev.,  rgao,  15. 


;78;  \-  n,V!(..-- 
1000;  S  0.0017 
0,12;   Si  =  o,oi5 


Mercure  (Meissneh  et  Hoffmann,  Zeits.   /'.  Insin 
Entre  100  e  l3oo°:  coeff.  cubique  :  v.,=  181,81.10  6-t-  3,  J7.10  '' 
et  5oo" C.   :    xt)P=  [182, 22. io_6-i-  r,3i.io_9f  -t-  39,9.10   12*2-t-  9,3.10- 
p  =  pression  en  atmosphères. 


Nickel  commercial  (W.-H.  Soudek  et  P.  Hidnf.kt. 
Se.  Pap.  Dur.  Stand.,  1921,  426). 


99,  °6 


99  >°* 

0, 

12 

0 

37 

98,76 

0, 

17 

° 

38 

97,05 

0 

'5 

0 

ïi 

94,21 

0 

i4 

0 

46 

0,ig       O, 12       0.I2 


0,08    o. 16     0,020 


Traitements. 

(  ()"•'"  rond,  laminé  à  cbaml.. 

'    /  le  même  recuit,  à  S700 

$  9mm  rond,  laminé  à  chaud.. 

(  le  même  recuit  à  900" .... 

rond. 


400°      ôno« 
K    600°. 


1  le  même  recuit  à  900". 


rond,  1 


S  6""n  rond,  laminé  à  clia 
(  le  même  recuit  à  8700. 


[5,9     16,6     17,* 


Ausdehnung.         Expansion. 


I.  —  Éléments  (suite). 

Soufre  I  A. -M    Kbllas,  ./.  Cliem.  Soc.  i o i S.  113,  90$). 

Tungstène  en  filaments 

Intervalles.  Coeff.  moy.        Intervalles.    Coeff.  moy.        1 rvalles     Coeff.  moy. 

(  A.-G.  WORTHING,   PhyS.  I\rv..  M)\- .  10    638  i. 

(cubiques  1.                             1  cubiques  1                              I  cubiques  >. 
n',   i34°C.         i3o.io   "    i.ï8,5    i6i°C.        i35.h>  "     210    •  :■>'.  ">('..      ï  ï  ï .  1  «  » — '• 

Entre  3oo°  et  S700"  absolus 

1  ;,   ,  18,  -          ji-i                161    i65             127             '3;>.  .   '.-S,  ',       !66 

Le      l.„|i       i.44-io  »(8-  3oo) 

i38,a   1  [5,5          [65                i65   i;i.  :         i;<>            278.5  r,-           166 

■+-  l,5.io   "(0      3 '       ,..0.10-' •,()  —  3,,,,)'|. 

,  [5,5   r.i .-,         ;s:            171,3-178,3         194               357   i.j'.           138 

I.„      Longueui  .,  3oo°  absolus; 

i5i,5   [56,9         490            '78.3   >*i             298 

,-,(-,.„  158,5       182            184  210         ■;<>* 

8      Tempéi  al  ure  absolue. 

II.        ALLIAGES. 

Aciers  (W.  Souder  ci  P.  Hidnert,  Se.  Pap.   Bur.  Stand.,  1922.  433  1. 

"«»»■ 

COEFF.  MOYENS 

v\lli,;,:V''',^r',1:.ll';;::;:,,:;ii: 

"^t: 

i;i.n<  ES 

C. 

Mit. 

l'. 

s- 

s,. 

Cr. 

Va. 

Ni. 

Divers. 

11,0"  ( 

,I:, 

^r? 

j^   descend. 

lëmpT 

TT^T 

":,;:.;;;:;; 

o,35 

1,42 

0,01  i 

o,o57 

1,00 

0,11 

- 

i3,3 

[5,6 

1 255 

7J2 

1  [75 

68, 

,  i.  j 

22,7 

14,5 

— 1250 

<>.49 

1  .   M 

o,o5 

n.nill 

0 ,  12 

- 

- 

12,7 

16,3 

1  i9  ' 

1  ">4u 

(Î87 

22,7 

1  j  ,(■> 

(',!,, 

0,41 

0,64 

0,052 

0,06l 

0.080 

12,7 

I  5 . 8 

1  j  Jo 

-■>  > 

22,7 

22 .7 

14,5 

1  2.5 

0 ,  \  i 

0, 57 

0,01  ! 

o,o33 

0.1 1,1 

- 

0.  1  i 

- 

1  '  ■': 

l6,l 

1  i<i") 

735 

[325 

7i(» 

22,8 

22  ,8 

'4,  i 

—  i45 

«>,59 

0,92 

0,0  <  î 

o,o33 

0,25 

[2,9 

16,  1 

llio'i 

729 

1 590 

685 

'i  .0 

23 , 1 

1  1 . 5 

—    [65 

o,35 

0,08 

0,010 

0,027 

0,110 

1.17 

0.14 

24  •  1 

o,36 

0,46 

0,01  1 

0,029 

0,09 

0,57 

0, 12 

- 

[3,i 

1 5 , 9 

i535 

744 

i  Go-, 

763 

24,0 

32,6 

1 4 ,  î 

-    195 

0,168 

0,01 

0.010 

0,026 

o,i35 

2,  )0 

o,3g 

3.9  i 

12,1 

(4,3 

860 

71 1 

1 5 1  5 

i'ii 

22,3 

>o,7(s) 

- 

0,   [10 

o,i44 

1 . 1 1 
0. 10 
0,06 

o,o53 
0,012 

"  '  "  !  '.' 

,;I5 

0,21 

-"" 

Cu       1,85 

1 2 , 5 

16^0 

i,i35 
1410 

764 

695 

7-s' 

"■9 

38o 

o',i68 

0,08 

0.010 

0,02g 

o'o38 

0,92 

0,24 

- 

Mo  =  o,6  j 

12,5 

[5,9 

700 

77  i 

79"' 

83g 

1  !,9 
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01  >  • 

0.0  î 

0,020 

0,0  jo 

0,846 
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0,23 
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- 
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1 2 , 1 

[5,3 

i73o 
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1  205 
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0,04  i 
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0,82 

0,26 

- 

Cu  =2,70 

12,9 

16,1 

i3io 

-38 

1  4  10 

746 

- 

1  \ ,  5 

38o 

0,396 

0.»') 
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d,o2  ; 

0,095 

- 

\Y  =3,96 

1 2 .  "> 

1 5,7 
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-  >8 

IQIO 

*'7 

- 

- 

14. 1 

4-    110 

- 

1 .  1  - 

o,o55 

0,067 

0.  10 

- 

0,81 

12,9 

16, 1 

1  3oo 

718 

[200 

7)0 

- 

22,7 

i4,5 

—    225 

0,  188 

I  .Al 
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0,043 

1 .0  j 

- 

3,67 

[2,3 

i5,o 

97" 

694 

- 

',  ïo 

22,6 

21,1 

>oNo 

0 , 5 1  ■ 

0,42 

0,016 

0.0. 1 

i,45 

- 

- 

- 

\Y  =  1 .  58 

[2,2 

1  5,9 

1  ")S(( 

1  335 

7,8 

>3.o 

[4,2 

—     |8o 

o,35 

i3, 00 

- 

- 

1  1  .0 

i3,3 

Go", 

se,  j 

835 

846 

1  ».  1 

—     [00 

0,68 

0,01  > 

0,025 

0,23 

- 

- 

- 

12,1 

16,2 

1710 

17  ■>  > 

721 

22  ,6 

2  ;.  1 

1  i .  » 

366 

0,00 

0,000 

0.007 

0,006 

1  Cu  +  ('.0  —  Ni  =  0,01  J  1 

1 3 . 3 

[5,9 

i3io 

912 

i(',3 

906 

23,  i 

23  .  i 

1  3 . 3 

— i5oo 

1,28 

o,37 

- 

0,19 

- 

- 

1  >.o 

i5,g 

1000 

732 

660 

712 

3  1 

28,6 

14,3 

825 

0,20 

1 ,  10 

o,oi 

0 , 0  5 

- 

o,5 

- 

0. 5 

1 3 , 2 

16,5 

1  i3o 

722 

1020 

"47 

23,  j 

21,6 

1  j  ,8 

—  5  1 0 

3,o8 

_ 

1,68 

- 

- 

- 

11 ,6 

- 

indéf. 

790 

2120 

17 

>', 

1  4     1 

+9340 

0, 1  1 

- 

- 

- 

34 ,  52 

9,  ' 

18,2 

- 

- 

- 

- 

[3,6 

°,°9 

0,19 

3,70 

0, 176 

0  ,  <  10  ") 

0.0'. 

[2,6 

i5,3 

12,6 

0 

(')  Dans  la  plupart  des  cas  entre  Soc-  et  9oo°C.         1  2)  De  273°  à  25°C.         (3)   De  5oo»  à  î5°C.         («)  De  5oo»  à  j>C. 

Nombreuses  courbes  dans  le  Mémoire. 

Aciers  au  carbone  Krupp  (K.  Honda,  Se.  Rep.  To/ioku  Imp.  Univ..   11)17,  VII,  2o3). 

Carbone  (l/o (  Fer  de  Suède)    0,14      0,18      o,3i      o,44      o,56      o,6j      0,7")      0.80     0,94      1,02      i,3o      i,5o 

Manganèse  °/o.- ■ (Traces)   0,39     o,34      o,65     0,67      o,3o     0,27     o,35      o,3o     o,35     o,3G     0,40     o,36 

Coeff.inoyens.io6entrei5"et75"C.               12,66      11.88    12,11    11,7.3    11. 65    12,08    11,79    l1-"    11,70    1  l,5o    11,49    lo-9i    'o,83 

Métliode  du  comparateur.  Pour  les  mesure-  aux  températures  élevées,  voir,  dans  le  Mémoire,  les  courbes  obtenue-au  dilatometre  Clievenard. 

Acier  au  chrome  iW.-H.  Solder  et  1'.  Hidnert,  Se.  Pap.  Bar.  Stand.,   [922,  426). 

Analyse Cr=t3,io;     C.=  o,3o;     Si  =  0, 1 1  :     Mn  =  o,i8;     S  =  o,on;     P  =  o,020. 

Trempé.     Recuit.                                                                                          Trempé.    Recuit. 

Chaude  de    20"  à  200°C 9,8         10,7 

Refroidi  de  6000  à  4oo°C i3,6         i>,3 

»            200  à  -i°° 9 1 9         iss ,  3 

»            4°°  à  200 1 2 , 2        12,3 

»             4°°  a  600 1 3 , 8          1 3 . 3 

}oo 

Ausdehnung.  —  Expansion.  —  Dilatation.  —  Dilatazione. 


II.  —  Alliages  [suite). 
Aciers  au  manganèse  |     Aciers  pour  étalons  à  bouts  (G. -G.  Peters  et  H. -S.  Bovn. 


T.  Matsushita,  Se.  Rep.  Tohoku  Imp.  Univ.,  1919,  VIII,  79). 
Coefficients       106 


a.       =  »  austénitique. 

M  —  un-  elfe,  lu-,-  dans  le  vide.   Dilalomclrc  Chcvenartl. 


Aciers  au  tungstène  (K.  Honda  et  T.  Mai  si  • 
.Se.  Rep.  Tohoku  Imp.  Univ..  1919,  \  " 


Se.  Pop.  Bur.  Stand..  1922,  436). 


Bar.  of  Standards  . 
Pratt  et  Wliitnev.. 

Soluichardl  cl  Seltn 


20  el  )0°C. 
28  el  80 

28  et  80 


Méthode  interféi-entielle. 

Alliages  fer-nickel 
(Ch.-Éd.  Guillaume,  C.  R.,  1917,  164,  900). 

Coefficients  moyens  x  106  entre  0°  et  iO°C 
analyses.  -        -- - — 

Tiges         Trem-  Re-        Trempées 

naturelles.      pées.  cuites.  Allongées  i'  .       |i.l0'. 

11,42       M. 92        12,76       12,06         +34,1 


.-s     10,06      9, J8      —   1 . 

,93       1  I,  12       10,6;         -H    1  , 

,98     11,92     11,9.1      +4, 


Alliages  fer-nickel  avec  additions  (Cn.-Én.  Guillaume:, 

Biltl.    Soe.   industrielle,     Mulhouse,  juillet    !<)'Mi. 


" 

^\\ 

— *H 

= 

, 

Alliages  aluminium-zinc  (Cire.  Bur.  Stand..  1919,  76 )'. 
Zn  pour  100 "1  t  "<  20 


Alliages  nickel-cuivre  (Alliages  monétaires)  (W.  II.  Solder  et  P.  IIidnert,  Se  Pap.  Bur.  Stand.,  1921,  426). 


analyse 

Ni.          Cu.         Fe.        Mn.        C.          Si.  S. 

60, oj     32, 46     2,21     2,00     o,i5  0,87  o,o35 

66,18     28,42     2,37     2,10     0,18  0,70  o,o38 

66,58     29,57     1,79     1,78     0,(5  0,09  o,o3o 

67,32      •s,;;     ..;î     1,66    o,3i  0,19  o,o35 


Traitements.  10( 

S  fondu. i3 

I  recuit  à  9000 1  \ 

\  fondu i3 

(  recuit  a  9000  et,  rei'r.  lentem1.  1! 

\  <>"""  rond,  laminé  à  chaud  .  .  1  \ 

I  le  même,  recuit  à  8700.. ...  1  ; 

\  9,r'"  rond,  laminé  à  chaud  .  .  1  j 

1  le  même,  recuit  à  900" i_j 

\  laminé  à  chaud 1  i 

(  le  même,  recuit  a  870" 14 


C.      100"       200°       300"      400- 
)•>.     -Mi".     300°.     400°.     500- 


Ausdehnung.         Expansion. 


Alliage  cuivre  aluminium 
(P.  Hidnert,  Se.  Pap.  But.  Stand.,  19 


II. 

,  410  I. 


Alliages  {suite  1. 


Lamine  à  chaud,  étiré  el 
t  =  15,79. io~ 
Intervalle  de  tempéra  tu  n 


Alliages  cuivre-étain 

(P.  HiDNERT,  Se.  Pap.    linr.  Stand..    197.1,  410  1. 

lvelianlillons  lam ino  a  froid,  ('tirés  cl  rrciiil-. 


analyses. 

cl       s^T      p! 

[ntervalles 

(  ce.  . 

a,,10':. 

ioefficiei 
"fîTîoV 

ts. 
a,,„.10<\ 

95,4o        \.i.'<    0,37 
94,86        ï ,88     0,12 
92,04       7,67     0,11 
1*9,69      10.1l     0,00 
De  ces  quatre  obser\ 

'd  à    >oi 

[9  à  298 

20   à     loi 

aiions,  on  dé«lu 

l6,8l 

[6,63 

,(,.S, 

[,5g 
3,67 

i,2> 

17,89 
'7,73 
■  8,10 
[8,?4 

DtIS0  |    .(..S.',o  —  O.l  ,   ■>,'(    „ 

•  ù  t'.u  —  Cuivre  exprime  en   pour  100. 
A  verre-  mêmes  alliages  fondu-,  l'auteur  . 
»,  ,      (-    33,991-4  i,i9i7oCu  -0,006 

l'es  ileii\  formules  s. ml  valables  pour  <i'i 
Il  \  a  cl.-  |ieliles  différences  cuire  les  dil. 
nlérieiire-  el    extérieure-  d'un  même  éelianti 


Alliages  nickel-chrome  c  P.  ( .m:\ i:x\bi>.  C.  /!..  ni".  174.  ioç 


Dilatabilité--.  111  liin.lic.il  de  la  tein- 
rature.  <lu  nickel,  du  e-bi-e.m. 
de  cinq  de  leurs  alliages.   I  Les 


= 

-0=Ê- 

>—~~~~'      ..... 

"T-"""57  -  fci    ' 

1 

---■    ,..    ■ 

„ 

~~; — '     ~~~~ 

: 

V 

c' 

l'donnic's  de  gauelie  1. 
du  Poinl  de  Curie 
de  droite] 


Alliages  cuivre -zinc 
I'.  Hidnert,  Sir.  Pap,  Bur.  .s/m,,/.,  1921,  n    HOj 

Alliages  laminés  a  froid ,  dires  recuits. 


analyses. 

cet!, ne, 

Cu. 

Zn. 

Pb. 

Fc. 

{r 

J.). 

ï.IO6. 

p. 10». 

«„0.106. 

97.0.» 

2,97 

0,01 

0,02 

-4P 

1  3oi 

16, 48 

3,63 

'7,57 

94,87 

>,  1 1 

0,01 

0,01 

h-28 

:,,  . 

16,81 

3,89 

';-9s 

90,26 

9,70 

0,01 

o,o3 

!    26 

302 

17,01 

l,7q 

r  8 , 1 5 

85,21 

14,76 

0,01 

0,02 

5o 

3oo 

17,05 

18,57 

80,02 

.9,89 

o,o3 

•  28 

02 

'-'  '8 

1,90 

1-8,99 

64  '81 

ig.66 
34,:92 

!>' '!>'•! 

',;! 

299 

1  s .  ,  5 

6  !  j  5 

i'i-9i 
20,08 

63,63 

36, 17I0. 17I0.0Î 

21 

299 

18,11 

7 , 2  > 

10,28 

62 .  in 

1- .  - 1  < > .  1  -  0,02 

23 

3o8 

i8,o5 

8,55 

20,62 

<S8 ,  3o 

10,00 

1  ,68 

,,.,,. 

-+-21 

3oi 

17,0(1 

3,8q 

18,23  • 

78,28 

20,01 

1  ,68 

0,0  3 

-+-22 

3oi 

.7,48 

1  -  '  i 

ig,o5 

68,65 

29,67 

r,65 

0.0  > 

-+-■■>(> 

Soi 

1  7  •  '.)  ' 

6,52 

[9,87 

62,33 

35,o4 

■1 .  Î7 

0,06 

-+-■2  1 

io> 

1 8 ,  26 

6,56 

20,23 

81.70" 

'7,94 

().<»| 

0,01 

+  '9 

3oi 

I7,3i 

5.8o 

M|     0  1 

70,6/j  * 

28,21 

0,0/j 

0,01 

-+-20 

3oi 

'7,94 

6,9  > 

20,02 

996  I  II       0,0006766  I  II'  1 .  III    '. 

-     culte     les    dilatabilités    des    colle  le 
térieures  d'un  même  échantillon  :  tuiir  le  Mémoir 


ta     =1    'S-T<' 

■    petites  dilférei 


)9,I2 

58,96 
56,3g 

61,07 

(io,21 


Zn 

Pb. 

F,  . 

v,, 

35,68 

2,85 

o.o3 

- 

i"-  i9 

o,35 

0,0  i 

- 

40,16 

0,06 

0,01 

0,8  i 

40.95 

0.09 

0,96 

1.5. 

38,66 

0,24 

o,o3 

38,86 

,,,->„ 

0,02 

0,71 

ÎB— 49    +3o 

A+i5    -+-3o 
B-+-18     -f-3o 


C 

,,-lUc:,, 

i„.t06 

p.109. 

18,66 

7,77 

18,17 

•i-9' 

18,42 

8,6- 

[8,79 

737 

■  «■'Il 

8,i3 

18.68 

8,27 

19,21 

10.77 

lS.,,1 

8,16 

18.81 

',9° 

18. 56 

6,8q 

19-98 

5,8q 

l8.sC 

6.81 

Alliages  cuivre-antimoine  (P.  Braesco,  C.  M.,  1920,  170.  io3). 

Coeiï.  mov.       Iir  Coeff.  moy.  x  10e  CoelT.  moy.       10* 

entre  100°èt  3QU"C.      \nUmome         entre  1 00"  et  300"  C.  Xlltj,1Joi„e  entre  10:)"  et  3011"  (  :.     ^ 
trempés.        Ilecuils.               "/„■                     Trempes.        Recuits.              n/er  Trempe'--.       Recuit- 

.      16,4         16,4  32 23,3        23,8  5o 2i,f>        22,5 

17,9         17,9  38,6 23,4         24,2  55 20.0         21,6 


Ausdehnung.  —  Expansion.  —  Dilatation.  —  Dilatazione. 


II.  —  Alliages  {suite). 

Stellite  (alliages  de  cobalt,  chrome,  tungstène,  etc.; 
i  W.-H.  Soudeb  et  P.  Hidnert,  Se.  Pap.  Bur.  Stand..  1921,  426). 

Coefficients  moyens  x  Kl' 


Mêlai  I-Vslel 

Stellite  doux s., 

»       dur. 55 


'  -  \i,o.     i3,i      1  i,<>     [4,3     i5,4     17/ 

11,0     [2,3     i3,6     i3,8     (3,3     i(i.« 
et  —  94°  C.  =  10,2.10  6. 


Électrodes 
des  bougies  d'allumage 

(H. -F.    ST4LEY, 

Tech.  Pap.  Bur.  Stand.,  199.0, 155). 

.  (   Ni  =  97,0;     Mn=  1,6 

Analyse.   (  pe==    ()  8;     (;u=o3 


Amalgames  argent-zinc  (W.  H.  Souder  et  C.  G.  Peters,  Tech.  Pop.  Bur.  Stand..   1920,  157). 
68  08  6S  68  fi;  67  60  5  j 


Coeff.  moyens  x  10e 
Nombreuses  courbes  monti 


"C.       2D,4  25,0  24,7  28,0  26,4  28,0  24,5 

iangements  de  longueur  dans  le  cours  du  temps. 


Amalgames  de  thallium  (T.-E.  Richards  et  F.  Daniels,  ./.  Ain.  Chem.  Soc.  1919,  41.  174!  » 

Thallium  °/o 0,000  4,93»  17,030  21,023  34,029  42,83) 

Coeff.  dilat.  cubique [81.10  "  i79.io-,;  173.10°  iëi.io-6  i4o.io~°  137.10 


III.  —  SUBSTANCES  DIVERSES. 
n.  Solides  inorganiques. 


Coelïicienls  nio\  eus  entre        m  ci        ■<(,"('..  sui\anl    le 
iireet ions  cristallograpliiques  : 

«1  =  59,9.10-°.         scs=  38,1. 10-6,         a3=44,8.[o- 
Coefficient  cubique  =  a,  -+-  a2-4-  a3  =  1  j 2,8.  [O  B. 
Méthode  interfèrent..  Ile. 


Quartz  cristallisé 
1  W.-P.  White,  Am.  J.  Se,  .  1919,  (4),  47.  29). 
de  dilatation  cubique    <  toB,  en  fonction  du  volume  à  o"( 


Silice  (II. -S.  Houi.nswoKTH  et  J.-W.  Cobb, 

'freins.  Cerainic  Soc,  1922,  21). 

Kl  iule   de   matériaux   à   haute    teneur  en  silice,  entre   i5°  cl 

iooo'C.  Action  des  chauffes  antérieures.  Nombreuses  courbes. 


Silice  fondue  et  Verres 
(K.  Scheel,  Zeits.  f.  P/ns.,   1921,  5,  [67). 


Silice  fondue. . . 


ifiS1"..     3,3o6     +i,4574  -  oà5oo 

ifi"1..     7,78       +2,96  oa  )oo 

Soi1"..     3,973         -  oà  [00 


Verres  1  sons  forme  d'objets  de  laboratoire)  (C-G.  Peters,  Tech.  Pap.  Bur.  Stand..  1918,  107). 


Libbey. 


Fe203 

ZnO. 

PbO. 

MnO. 

CaO. 

MgO. 

Na20. 

K,0. 

SiO.,. 

Bs03. 

P,  Oj. 

S03. 

As,U, 

Sb,0, 

0,08 

- 

- 

0,02 

8,7 

0, 17 

7,  1 

7,9 

75,9 

- 

0,08 

0,20 

Tr. 

o,35 

5,6 

- 

0,02 

0,66 

1,3 

10, S 

o,3o 

73,0 

3,6 

- 

0,O2 

0,02 

0,60 

0,25 

- 

- 

0,01 

0,29 

0,06 

i ,  4 

0,20 

80,5 

11,8 

- 

- 

0,70 

- 

0,27 

ro,9 

- 

0,01 

o,56 

o,25 

7, S 

o,3i 

64,7 

10, fi 

- 

- 

0,19 

- 

O  ,  23 

7,8 

- 

0.01 

°>79 

3 , 4 

l0,9 

o,3o 

67,3 

fi,  2 

- 

- 

Tr. 

0,62 

0,22 

3,6 

- 

o,o3 

2, fi 

2,  fi 

9,8 

I  ,3 

68, fi 

8,1 

- 

- 

0,18 

- 

0,44 

- 

1.0 

o,o3 

0,42 

0.08 

8,2 

0,67 

75,9 

10,8 

- 

- 

o,36 

- 

7  ,  >(.) 
6,00 
3,34 
4,79 
6,4° 

5,96 

5,06 


Verre  Pyrex  (F. -G.  Keyes  et  W.-A.  Felsing,  /.  Am.  Chem.  Soc,  1919,  41). 
Coefficients  cubiques a  =  9,679.10-°  [3  =  3,[07.io-9. 


Ausdehnung.         Expansion.         Dilatation.         Dilatazione. 


Substances  diverses  {suite).         «    Solides  inorganiques  ( 

Verres 
i     t..  Peters  el  C-H.  Cragoe,  v.  Pap.  Bttr.  Stand.,  [920,  393.. 


Désignations. 

\i  0 

Klini  au  bah  11m..  . 

\  itre  américaine..  . 

" 

»     française .... 

»     allemande  . . 

l'.row  11  léger 

IlOl'OSlIlcatr. 

au  baryum. 
Flinl  moyen...'.... 

gër 

Verre  commercial.. 
Macbeth  Evans. . .  - 

: 

1.0 

Pyrex     

Schotl  el  Genossen. 

i' 

léna  >9in 

.... 

Intervalles  de  tempéra 

/ni» 

ri. i» 

Mi. i» 

Ca  0 

MgO 

v,  0 

K  i» 

SiO 

1:  i» 

\s      .1 

SI.   Il 

BaO 

et  coeff.  m 

..VUS            1 

.     i 

[2,7 

_ 

- 

1 ,7 

8,3 

>8,8 

',7 

- 

[4,3 

ta-494 

8,8 

hg    .... 

0, 1 

- 

- 

n.- 

i..  1 

1  i-  i 

i..  1 

71,6 

- 

0,  1 

- 

m-488 

Kl.') 

»  >6   '17  '1 

0,4 

- 

- 

11,7 

- 

Kl.   î 

•'.  1 

-'•' 

- 

- 

- 

>  1    >-  \ 

'1.   i 

•97-61  : 

0, 1 

- 

- 

- 

1  i .  » 

- 

1  1,8 

0,2 

72,  1 

- 

0,  > 

- 

11    [96 

9,9 

ii.j    >8g 

1  .» 

- 

- 

- 

- 

12,0 

.... 

(i-.S 

1,5 

...  1 

• 

10, 1 

i3    i-i 

io,3 

J«)S      M". 

- 

1,0 

- 

- 

- 

9,8 

"..<» 

66,5 

7, s 

0,2 

- 

-.s 

22-  I98 

9,0 

>3g   562 

- 

9,9 

- 

- 

- 

- 

2 ... 

6,0 

.-.'> 

1 ,0 

1,1 

"i,  ' 

■>.  3-  i99 

9,o 

- 

- 

- 

i... 

- 

i.  i 

i,» 

M-  ! 

0,2 

- 

- 

23-402 

9,7 

i  »  ■'■    178 

- 

- 

»5,q 

- 

2  ,û 

- 

1  ,0 

6,8 

54,0 

- 

...  ; 

- 

23-436 

-..i 

i<i"i    >i  ■> 

~ 

- 

- 

6 . 2 

2,9 

16,8 

- 

74,i 

- 

- 

- 

- 

2  'i'") 

[0,4 

526  5  [8 

5,6 

- 

- 

0,7 

,.  < 

Kl, S 

o,3 

-;... 

1,6 

- 

0,6 

- 

22-4  ilt 

6,9 

.1.-    '.8C. 

- 

o,3 

i-   1 

...  2 

80,5 

n,8 

0.7 

- 

- 

M       i;i 

3,6 

552   ".-1 

0,  ; 

[0,9 

- 

0,6 

0.2 

".    . 

0, \ 

64,7 

to,9 

0, 1 

- 

- 

'9- i 1  i 

.,() 

>'i"   (62 

- 

I  1  ,0 

7l,9 

1  >,o 

a 
~b 

18-522 

22     i-,. 

!..  i 

'!.!]-!!!!': 

a.  Parallèlement  à  l'axe  d'nn  tnLe  de  thermomètre.        b.   Perpendiculai 
Méthode  interférentielle.     Nombreuses  rourbes  dans  le  Mémoire. 


f  d'un  tube  de  thermomètn 


Matières  isolantes  1  W.- 


I.  Souder  el  P.  Hidnert,  Se.  l'ap.  Bur.  Stand.. 
I      Porcelaines. 


A,,:,., 

Fel.1- 

*.!., 

Cr*. 

5o 

!.. 

- 

"... 

20 

■  ~ 

."' 

lo 

- 

5o 

_ 

to 

_ 

4o 

- 

- 

- 

5o 

- 

" 

B 

\0 

-1 ,  "> 

[5,6 

2,4 

1  -  i 

5o 

16 

12,  ) 

1 .  > 

77 

12,0 

- 

1  .  . 

, 

3o(«) 

„:;:;.  ** 

>o 

io 

- 

~ 

- 

!.. 

- 

20 

40    - 

Béryl  = 

15 

[8 

>  i 

16 
i5 

4o 

•  ' 

" 

■i. 

,45 

- 

9, 

Coeff 

moy. 

<  I0«. 

-■  ' 

m 

m° 

200 

m' 

540°. 

19,4 

9,  i 

t.   1 

[9,6 

ii,i 

S,  1 

7,3 

6,  1 

8,9 

4,4 

4.  1 

Kl, S 

3,4 

4 ',2 

4,4 

4,8 

1,6 

3,o 

3,6 

10,4 

"..r> 

4,4 

10,9 

6,6 

7,8 

8,9 

.... 

5,i 

2,9 

1 ,0 

- 

6,2 

4,6 

- 

M 

S,  9 

- 

Arsile. 

Fcld- 

s,„. 

80,1 

9,5 

- 

S", 

1  ;.;. 

- 

S.. 
80 

1  3  '. . 

7 

l\ 

[  8  '  5 
19 

1  î ,  5 

70 

[9 

9,5 

80 

10 

8,5 

7  > 

[3,5 

10 

5o 

[6 

[8,5 

Coi  il 

m..\  . 

Al20:). 

25   . 

T 

8,97 

î,' 

3,8 

" 

2,9 
3,3 

3.-, 

3,2 

4,i 

3,7 

î,7 
4, 1 

: 

3,3 
3,4 

i-7 

4,0 
3,6 
4,6 

_ 

6,1 

4,7 

4,'e 

'•G,o 


.:-!.. 


■  (* 


76,1 


2°    Marbres  et  calcaires. 
Douze  marines  el  calcaires  île  compositions  très  voisines  de  : 
•.aO  -  55,6;     C02=43,5;     MgO  =  o,3;     Al203=o,[5;     Fe20ï  =  o,o5;     Perte  par  calcination  =^  43,8;     Insoluble  dans  HCl  =0 
>nt  ilonné  des  dilatations,  "rnéralcmenl  non  réversibles,  comprises  dans  les  limites  suivantes  : 

Coeff.  moy.  x  10''.  Coeff.  moy.  x  10e. 

Chauffe  de     >">°àtoo"C de     ".à  il'.  KelroiilissemeiU  de      2.j"à        o"C...     de — iJà^i 

100   à  200 le  i3  à  25  »  o  à  — 20 de— ioà-f-i 

200   à  3oo de  [5  à  29  "  — 20  à  — 4° de  — 10  à  — 2 

Refroid'de3oo   à  200 de    7  à  19  »  —40   à  —60 de — 10  à—  2 

>•  200   à  100 de    3  à  18  »  —60  à  —80 de  — 12  u  —  1 

•>  1 00    à    25 de    o  à  1  o 

Mesures  effectuées  dans  l'air  ou  dans  l'huile.         Nombreuses  courbes  dans  le  Mémoire. 


Ausdehnung.         Expansion. 


III.  —  Substances  diverses  (suite). 

b.  Liquides  et  solutions  inorganiques 

Peroxyde  d'hydrogène  (H202) 

Anhydride  carbonique  (  C02i  liquide  1  C.-F.  Jenkin,  /'roc.  roj  .  Soc.  1 

.ondon, 

920,98,  170,. 

i  o.  Maass  el  W.  11   IIaitih -h. 
./.  Am.  Chem.  Soc.,   1920,  42.  2.554  i. 

Coefficients  cubiques  vrais       IO3  à 

absolues.      —  37"  C.  -  10°. 

-20°.  -10°.      0".         5°.         10°.         15°. 

20°. 

el  +  •>()"('..  =  0.00107. 

;.  ;      3,8 

''-       &i         -           -           -             - 

Coeiï.  moyen  entre  «•  el   18°  C. 

i'{.'.'.'.'.       :'i       î.'i'i 

i '  ' ,        ', .  7       7  .  J 

- 

- 

des  mélanges  de    II,')  el    H202. 
ll,0.,           a. IIIe.           11,(1.,.              a.  10°. 

68 v.s 

]■]     \-[    l;"':    ~\\    ';'■';       - 

1  5 .  ', 

" 

22,33...      j'.;          84,86...       980 

82.'.'.'!.'       2,' 7       î)i 

l;«   lis   \\\   6|i   :-'i    S'j 

"'"' 

'!:..   %]l 

40,14...      573          i)o,4?....       iojo 

SX 

5 '9       6,' 8         S.o 

9  ,'6 

i',6       i"i''i 

56,70...     744          98,89...      1067 

95 

6,6         7,7 

9,i 

0,6       [2,9 

Sels  fondus  1  W.  Ili:nz,  Zrv'/.v. 

f.  Vlns.  Chem.,  .921,  98.  99). 

D,  =  D0 

1  —  la  1.              (D,=  Densité  à  f  C.  ) 

Intervalles.            /.  .I0;. 

Intel 

ailes. 

/.  .lie1. 

Molybdate  de  sodium 8o4àio63"C.       -;<».". 

Fluorure  de  rubidium 820 

1  1 ,,,,(."  (  : 

351.2 

»           de  potassium 9C.4  -  1 '!■>  i             27.5,2 

Iodure  de  caesium. . <>'><) 

700,7 

382 , 7 

Azotate  de  lithium 288-    546            110,2 

Bromure  de  rubidium 697 

780 

i°7,  • 

de  sodium 

35o-    55o             156,4 

Sulfate  de  caesium 1040 

Tungslaté  de  potassium 991 

- 1 161 

?.63,7 

de  ca'siiiiu 

llialleux. 

214  -    290             398,  1 

.33o 

2 16 ,2 

■    ' 

Chlorures,  nitrates,  sulfates  de  nickel  et  de  cuiv 

re.  et  sulfate  de  cadmium  en  solutions 

aqueuses. 

Coefficients  de  la  formule  :  1),  = 

>„|,       a(t-i5)+B(<-i5)»]. 

I),  et  DI5=  Densités  à  1  et  à  1  >  :          w  =  Goncen 

ration  en  gramme  de  sel   par  gramme  de  sol 

ition. 

/w.             D,.,.       -*.10';.    -  p.10°. 

m.           D,,,.      -a.ln,;.      ;:.Hi". 

m.            1»,,.       -a.106.    -p. 10°. 

m. 

D,,. 

x,106.    -p.  10e 

CL  Ni  (M. 

SO,  Ni  <  '  1  {suite). 

Cl.Cu  (    )  {suite). 

1  NO 

),Cu  1  - 

I  suite ,. 

0,02          .,o,N,          ,7,           j.,, 

0.1  s       [,2160      298       1,7 

ii.iî        1  ,  i3i|0        il'!       2,4 

O,   IO 

1  .«1X70 

0,04       F,o368       191       .'),35 

0,20       [,245o       3o8       1,5 

0,16       t,i6io      333       2,] 

0  ,  1  2 

1 . 1060 

3o5       2,8 

0.06       1  ,o562       209       2,7.5 

0,22       [,2700      3i6       i.i 

0,18       i,i84o       i52       1,9 

0,(4 

328       2,4 

o,oX       1  ,o7<S'>        ïaè       2 .3 

0.2  j       1   3o56       123       i  .  ' 

0,20       1 ,2080       371        1.7 

0,l6 

35o       2,1 

O,  10          1  .0970         2  }2         2.0 

0,22       1 ,  2030       38g       1  ,  5 

0,l8 

1  '  1660 

37i       1,8 

0,12        1,1188       256        [,75 

1  NO:!),Ni  (  1  1. 

0,24       '  ,2070       1"  »       !  ,4 

1 , 1860 

3qi        i,5 

o'i   ::ÏÏ  il  ïi 

0,26        1 ,2820        [20       1 ,3 

0,28       1  ,3070      434       '  i'' 
o,3o       t,332o       Îi7       1.1 
0,32       1  ,',570      46°      1 , 1 

::S 

i:S 

i'io       i,3 

(46      o,g 
I64      0,8 

0,22         [,2380        3oo        0,95 

0,10       i,o885       298       2,4 

o,34       r,3820       \:>       1,1 

o,3o 

■ ,2990 

{81       0.7 

"•''!       [.a644       3o6      0,8 

0,12        1,1082       321        2,1 

SO,  Cu  (  -  ). 

0,32 

1  . 3 2  |o 

497       °,6 

SO.Cd  (2). 

o,3o       ['35oo       321       o'55 

0, 16       1 , 1496      364       1 ,8 
0,18       1, 1713        IX  j        1 ,7 

0,0 \       i,o4o5       199        i,3 

0,02 

1 ,0205 

166       î,x 

0,32       1   38oo       '!■>('>      04  5 

0  20       1    n'po       }o3       1   6 

0,06       1 ,062 j       22 i       3,8 

0,04 

I ,0425 

181      4,3 

0  34       1  4 118       33o      o35 

0,08       t,o85o       244       3,4 

0,06 

1,0640 

195       3,9 

SO.NiC). 

0,26       1 ,26 jo      452       1 ,5 

0,10       1,1 080      26 3       3  . 1 
0,12        1 , i3>o       286       2,9 

o,oS 
0,  IO 

1 ,o855 
1 , 1070 

•no      3,6 
223       3,3 

0,02        1,0202        172        j.i) 
0,04        1,0419        [93        i.'i 

CL_Cu(2). 

0.14       i,i56o      3o5       2,8 
0,16       K1820       3>3       2,7 

°'i4 

1 j 128  5 
1  ,i5i5 

236       3,1 
248       2,9 

0,06       1 ,0528      2i3       1,9 

0,02       1,0170       177       5,o 

0.  [6 

1  ,1750 

25g      2,7 

0,08       i.oxc  j      ■!_',->      3,4 

0,04          1  .O  365         202           i  .  i 

iN03)2CuC2). 

o,  iX 

1,1995 

269       2,5 

0,10       [,iiio      25o      3,o 

0,06       1 ,o56o      225       3,9 

0.02       1  ,oi5o       179        ),o 

o.>o 

1 ,2255 

279       2,3 

0,12       1    i353       265       2,6 

0,08       [,0760      249      3,4 

0,04       i,o325       206       4,5 

0,22 

1,2.535 

287         2 , 1 

0.  i  j       1 .  i(ir>        178       2,3 

0,10       1,0965      271       3,o 

0,06         1,0300        232        4,0 

0,24 

i,283o 

295       1,8 

0,1(1       1,1880       288       2,0 

0,12       1,1173       292      2,7 

0,08       1,0680       258       3,5 

0,26 

1 ,3 t 55 

302       1 , 5 

(>)  B.  Cabrera.  An.  Soc.  espan.  Fis.  y  Quimica,  1914,  XII,  284 

—  C-)  R-  Irueste,  /d.,  1916,  XIII,  462. 
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III. 
i  de  cuivre 


1  '•" 

20 .  I 

32,3 


—  Substances  diverses  [suite).  (>.  Liquides  et  solutions  inorganiques  i 

et  de  zinc  en  solutions  aqueuses  (11.  Siominkn,  Soc.  Scient.  Fénnica.  Comm.  ph 

ZnSO,. 

Solution  i//. 


63,i         i,o-..ï 
73,o         1,0281 


20,0  1,0027 

3o,6  1,0060 

39)3  1,0095 

>2,2  i,oi58 

67,5  l,023o 


Solution  t/iow. 

21,2  1  ,<><>>  j 

32,2  i,oo54 

43,4  i,oog3 

>o,4  1,0126 

5g,8  1,0178 

73,4  i,oa5a 

83,2  i,o3i8 


,9         i,'>oo;) 


6i,5 
73,5 
89,0 


Azotate   de   calcium   en  solutions  aqueuses    1  G.   Ahlma 
(t.   Kniioos,  .Soc.   Scieur,   l'arnica.  Connu,  phys.-maih.,  1 


t. 

H  au. 

,.      ; 

IO?0 

C... 

l4o 

12,5 

17 ,  * 

180 

\ 

20.0 

190 

1 

22,  j 
>.'■> . c 

2IO 

3o,< 

Î2.5 

35,  < 

93o 

>'|0 

260 

1 

3 

3 

d' 

Les  c 
îuu  pi 

mcenl 

rations  c 

sont 

Azotates  d'ammonium  et  de  potassium  en  solutions  aqueuses 
[A.  H.  S.tvoLWiTi  (Guslaf.sson),  Soc.  Scient.  Fcnnica.  Connu. 
phy-s.-math.,  1922,  I,  15). 

Le  coefficicnl  moyen  enlre  i;n.  5  el  1"  esl  donné  parla  formule 
«  =  A  +  B(*-25)-hC(<-25)« 
dans  laquelle  les  coefficient  A,  H  èl  C  ont  les  valeurs  suivantes  : 
Solutions.  A.10s.  B.tOG.  C.tO6. 


3.  )%  NO.,K 3o4,95 

4.  10        »       338,44 


Gaz  < 


i  Loi  des  Gaz  p.  3t  >.  ou  à  Tliurmotlyiiatuique,  p.  88;. 


d.  Substances  organiques. 

Chloroforme  (C.  Sciuefeu  et  G.  Heisen,  Zeits.f.  l'hys.,  1922,  12,  170). 

Intervalles i5°  à  25°C.        2  j°  .à  3 ">"<:.        35°  à  4 5° C.        0a  à  55"C. 


Coefficients  moyens  > 


123 


[32 


i38 


Chlorure  de  cyanogène  liquide  (Ch.  Mauguin  et  L.-.I.  Simon,  Jim.  Chimie,  1921,  XV,  4<  )• 
efficient  moyen  entre  o°  et  45°C a  =  o,ooi5. 


Tables  internationales,   11)17-192, 
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III.  —  Substances  diverses  (suite).         </.  Corps  et  substances  organiques  (suite). 
Éther,  dilatation  aux  basses  températures  (voir  au  Supplément). 

Sulfure  d'éthyl 

e  dichloré  (J.-A.  Wilkinson  et  C.  Yernlukd,  /.  dm.  C/icm.  .Soc, 

(C2H4CI)SS. 

.920,  42 

i384). 

M 

Acroléine 
Coefficient  moyen  enti 

C.  Moureu,  A.  Bouta ric  et  C.  Dufrais.se,  J.  Cliim.  physique,  19' 

e  o°  cl  t" 

ig-C. 

..  18,  33 

>)■ 

Silicium.  Combinaisons  organiques  (voir  au  Supplément). 

Mélanges  de 

Proportions  en  poids. 
1<  =  Éther  éthylique... 
C  =  Chlorure  d'élliyle. 
1  \  q")()C  -;    85 ,041  E.. 

liquides  (Éther  éthylique  +  Chlorure  d'éthyle  -  Éther  éthyliqi 
(Irène  D.  Gotz,  Zeits.  j.  pins.  C/iem.,  [920,  94,  181  ). 

vt  =  c0(i  +  v.t  +  'Al- ). 

e  -+■  Benzène) 

i:nn.-  0'  et  iO"  C. 
ï.106.                       p  106. 

1110,9                        ',,i!)(i 

î4 1                      3,99 

326,6                  -,798 
243,9                     a ,24 

i353,6  3',  66 
'97                         2 ,  57 

127.6  2,38 
i96:5                    i,85 

3o,695C  -t-6g,3o5E.. 
49,870  C  +  5o   I25E  . 

B  -  Benzol 

16,294  B  -t-  8.3,706  i:.. 

■»9  8i3  B  -i    70   187  1 

51,087  B -H  }8, gi3  E.. 

84,g46B+  i5,o54  E.  . 

N 

80 
9° 
100 

l.e 

Nitrobenzène.  toluène,  pétrole  et  mélanges  (E.-W.  Ylonen,  Soc.  .Scient.  Fc/mica.  Comin.  pli/s 

Tableau  (les  \olumesà  différentes  températures. 

=  Nitrobenzène;  T  —  Toluène.  Les  expressions  en  tète  des  colonnes  indiquent  les  proporlions  en  volume,  a 

N.           9X  +  1T.     8N  +  2T.     7N-t-3T.     6N-+-4T.     5N     -5T.     ÎN-+-6T.     3N-+-7T.     2N  +  8T 

C.       I,OO00           1,0000           1.0000           1.0000           1.0000           1.0000           1,0000           1,0000           1,0000 

[,oo83          1,0084          1.008",          1,0089         1,0089          l;°"9'          1,0096         1,0098         1,OIOO 

[,0166         1,0169         1,0172         1,0179         1,0180         t,oi86         1,0190         1,0199         1,0201 

i,o338         1,  o3.ii         1,0'iJi         i,o363         1  .<>!(>  >         1,0378         i,o384         1,0407         1 ,0406 

i,o5i6         i,o")».o         i,o538         i,o555         i,656o         1,0577         1,0587         1  ,<»(',.>-         1,0619 
1,0607         1,0612         [,o633         i,o6V>         [,065g        1,0681         1,0(191         1,0738         1,0730 

..      1,0700          1,070')          1,0728          1,07.1          1,0760          i,<>78'i          1,0801           i,oSVi          1,0844 
..      1,0795         1,0800         1,0826         i,o8)i          [,0864          1,0891          1,0910          1,0970         1,0958 
1,0891          1,0898         1,0926         1.09J9         1,0968         1,1000         1,1021          1,1090         1,1075 
s  données  relatives  au  pétrole  n'ont  pas  été  reproduites  ici  en  raison  du  manque  de  spécifications. 

-math.,  I,  7). 

vant  le  mélange 

1N-4-9T. 

1 ,0206         1 

1,0876         1 
1,0996         1 
1,1120         1 

T. 

,0000 
,  0 1 08 
,0218 
,o333 
,o|48 
,o565 
,0689 
,0812 
,0940 

,  1 204 
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III.  —  Substances  diverses  {suite).            d.  Corps  et  substances  organiques  (fin). 

Paraffines  (VV.  \.  Piotrowski,  Zeits.  f.  phys.  Client.,  1919,  93,  Ï96). 

Coefficients  moyens  cubiques.                       (T  =  température  de  fusion.) 

Paraffines  de  pétrole. 

Paraffines  de  goudron. 

Intervalles.     ot.106. 

Intervalles.      «.10«. 

Inlcrviilles.      a.10«. 

État  solide.                      État  liquide. 

iS->VC.      5 108 

M-40        »i-; 

T    -  55,  i  (suite). 

25-3o           1208 

Intervalles,    a.  10".            Intervalles.      a.108. 
T       "°  1   '('"('      [  âo-3o»C.    1061             49,7-59,8"C.   960 

[0-45        iiii 

[5   ïo           1897 

T=     M.". 

18   ■;         2927 

.-,-;-,         2037 

35-45               iini 

i">-5o          a836 
5o-6o           8740 

T  =55,4. 

55  60        1 7  ', s  ; 
T  =  62,o. 

'  '    ""  j  3b-35        333i             59,8-78            89/, 

l  20-3o         «5.4             56    -63            890 

*      '    l    ••••  j  3o-38         .099            63     -8r,5        754 

~        '    "    '"  j  3o— 38         >.iH.)            "1,8-79,7        868 

ï=  53,6. 
18-25          ;-;; 
a5-4o          2841 
4o-5o           j38g 

T=  •.».  i. 
r  8-25           1 1 1 [ 
i)  35          2247 

>">-jo             10>J) 

40-45       1487 

^5-55           2864 
55-6o        2o35a 

T  =  64,o. 

3.-3  »             S,- 

5o  60           1027 
60-67         171.48 

20-30         191 3            6>. 5-72            863 

t=  56°  à  58°....     3o-4o        2453            72     -79,7        85i 

'  4o-45           991              79,7-8*, 7         887 

'  20-3o         10 ;-             Si ,5-81,9         643 

T  =  740  à  7G0.. . .  J  3o-45          ')()")             81,9-89            9>i 

(  f5-6o         58 16            89    -94,2         8J9 

Caoutchouc  (C.-VV.  Sandkiison.  ./.  Iml.  Eng.  Cliem.,  1920,  12). 

Dilatabilité  de  diverses  sortes  de  caoutchouc  traitées  différemment.  Variations  de  volume  avec  le  temps.   Pour  le  caoutchouc 
vulcanisé,  le  coefficient  de  dilatation  cubique  est  compris  e  tic  2,0.  \a~*  et  8,5. 10-4.  Le  coefficient  le  plus  élevé  correspond  au 
caoutchouc  le  plus  pur.  {Voir  les  courbes  dans  le  Mémoire.) 

Matières  isolantes  dérivées  du  phénol  et  autres  <  Bakélite,  Condcnsile.  Formica,  etc.,  sans  analyses). 
1  W.-H.  Souder  et  P.  Hidnert,  Se.  Pap.  Jlur.  Stand.,  1919,  352). 

a  =  de  14. io-6  à    îî.io-6  entre  200  et   5o°  ou  1000  C,  suivant  les  cas. 

Nombreux  diagrammes  dans  le  .Mémoire. 

Gélatine  en  solutions  aqueuses  (A. Taffel,  Journ.  ('hem.  Soc.  London,  1922,  121,  1971). 

Concentrations  t 

pour  ioos  de  s 

Coefficients  moy 

n  grammes  de  gélatine   desséchée 

0,0              2,02         5,o4         8,90        io,35       16,49       24>8i 
=  24r,4      248,6      267,4      289,1       3oo,o      340,7      386,4 

3iis  de  dilatation  entre  i5°  et  32° C.      z.106  = 

Concenlralions 0,00                       3, 60                        7,°5                       i3,oo 

Température  du  maximum  de  densité 

Dents  (voir  à  Physiologie  animale). 

Density.  —  Densité.  —  Densità. 


DENSITES. 

densité  d'un  corps  est  la  masse  par  unilé  de  volume.  —  En  unités  C.G.S.  la  densité  à  la  température  t  est  mesurée  par 
îotient  de  la  masse  du  corps  par  la  masse  d'un  volume  égal  d'eau  à  4°C.  :  elle  est  désignée,  dans  les  tables  suivantes,  parle 
Mile  o{  ;  la  densité  relative  par  rapport  à  l'eau  à  la  même  température  t  est  désignéo  par  le  symbole  o't  ;  si  la  détermination 
s  faite* à  la  température  ambiante,  elle  est  désignée  par  le  symbole  S;j{  ;  quand  les  auteurs  n'indiquent  pas  si  les  mesures 


sont  rapportées  à  l'eau  (à  i"C. 


i  la  température  de  la  détermination),  la  densité  est  désignée  par  le  symbole  o' ;  \t  = 


V.  !>.=  densil. 


Acétate  de  propyle  (  voir  le  Tableai 
Acétylène  ( 5 ) 


DENSITÉS  DES  GAZ  ET  VAPEURS, 
gène,  0=i6;  V.  D.  (H)  =  densité  par 
,ar  rapport  à  l'ait;        p  -  poids  du  litre 


Acide  bromhydrique  < 


Acide  cyanhydrique  l 


Air  ('«). 


Ammoniaque  i  voir  le  Tabl 
Anhydride  carbonique  (2 
»  à  ">Ko""".  rame 
Argon  (*) 

Azoture  de  carbone  ( 11/'  ) 

Bore  triéthyl  (1C"  ) 

Bore  triméthyl    1S  '  i 


s,  97686 
s,  96996 


Chl"'deméthylsilicométhane(16).     V.D.  = 
Chlorure  de  silicométhane  (16j 

à  i5°,5 V.D.= 

Cyanacétylène  ( 6 1 . AA  = 

Dichlorure    de    méthylsilicomé- 

thane  1")  à  i5° V.D.= 

Dichlorure  de  silicométhane  ( 16)     V.  I).  = 
Diméthylsilicométhane  ( 16 1 .  . . .     V.  D.  = 

Ethane  («) 

Ether  méthylique  < 5 1. 
Ethylène  (  "" 


/': 


1)- 


Hélium  ( 17  ) 

Hydrogène  (voir  le  Tableau,  p. 
Mercure  (  voir  le  Tableau,  p. 
Méthylsilicométhane  f16)  à  1 
Oxygène  (11) 


Phosgène  i  jwVle  Tableau,  p.  ■>.  i  ). 

Propane  (18; 

Tetrafluorure  de  silicium  (')... 
Trioxyde  de  soufre  (voir  le  Tableai 

Madrid,  pendant  une  longue  période  r 


y>=  1  «,4289a - 


Bor 


Ami 


.  19, 


.  52 


./.  Chem.  Soc.  Lond., 


igaa,  20.  \«:  C.  . 
Trab.  Lab.  Fis.  X 

■siq.,  1917,  15.   .1" 

MERMANS,  ./.  Chim 
.  121,  1609. 


.'■■"•"/■ 


d   lîllssKl.l.,  J.  An,. 

I.   Chim.   Physi,/  . 

920,  18.  358.   -  (  '" 

[nul.  Fis.   Qui  m.,   i9a 

("")  Moi 


al.  Fi 


,   16. 


Densités  des  phases  coexistantes  de  l'hydrogène  1  H.  Kammerlingii  Onnes,  ('..-A.  Crommelin  and  P. -G.  Catii,  Verhl.  Akad, 
Wet.  Amst.,  1917,  26,  \>\)\  et  E.  Matiiias,  C.-A.  Crommelin  et  H.  Kamuieri.ixgh  Onnes.  C.  I\.,  1921,  172,  262). 


245,73    o,oo6i3    o,o6o5( 


t.      \ 

apeur  saturée 

liquide. 

-255,19 

0 , 00064 

0,07344 

—255,99 

0.0004 9 

0,07421 

—256,75 

o,ooo38 

0,07  i<)' 

— 257,23 

o,ooo3i 

9,07538 

—258,27 

0,00020 

o,07<)3[ 

H.  R.  Raikes. 

Dichte.  Density.  Densité. 


I.         Densités  des 

Densités  des  phases  coexistantes  de  l'ammoniac 
iA.  BKRTiioin,  Hclv.  Chirn     /«•/..  igi8,  1.  86). 


gaz  et  vapeurs  i 

Densités  des  phases  coexistantes  du  trioxyde  du  soufre 


0 

0,O0  !  | 

o,6389 
(«,  5696 

121,  ! 
19.3,2 

),  10»  i 
>.  io85 

;;;!";;, 

-s,- 

o...;.-> 

0,  >r><> 

1 2 5,45 

»,  1220 

o,3584 

98.7! 

o,o533 

0,4640 

129,6 

o,32  j6 

[09,  ' 

0,0691 

0,  i  13g 

ri>,) 

.,2362 

0,2362 

116,4 

0,0873 

o,4o56 

Volumes  spécifiques  des  phases  coexistantes  de  l'ammoniaque 
(N.  S.  Osborxe  and  M.  S.  Y\n  Dusen,  /!/.  Bar.  Stand.,  1917, 
14,  i'i>- 

V/.  V(. 

—  Se  ■>">'><>  1,1'ii  -4-io  205,0  1,6006 

—4o  i5i4  i,4489  20  148,0  i,638i 

— 3o  941  1,4754  3o  110,2  1,6793 

—20  612  i,5o33  io  82,8  [,7251 

-10            {14,0  i,5332  5o  63,o  1,7760 

0  »S8,7  [,5658 

Voir  aussi  C.  S.   Chaque  and   I».   R. 


(Bl.  Bur.  Stand., 


Densités  des  phases  coexistantes  du  phosgène  (COCL) 
(  PaternÔ  e  Mazzucchelli,  Gazz.  Chim.,  1920,  50.  38). 


t.             vapeur.       liquide. 

l. 

vapeur. 

liquide. 

6o,3          0,0193        1,2780 

[65, 6 

0,2124 

o.Stii, 

79,7          0  ,o  I20        [,2228 

170,6 

0,2424 

0,8219 

100, 1         0. ol<))       1  ,  i655 

178,7 

0,2979 

0,7^76 

1 1 1 .0        o,o655       1 , 1255 

180,8 

0,3177 

o, 7220 

i3o,o        0,0905       1,0637 

[81  .(i 

0,3276 

0,7083 

1  ,7. -        0,1700      0,9217 

Densité  critique  =  o,5i  I7,  no 

nbre 

déduit 

1rs  résultat 

précède. 

1  utilisant  la  loi  du  diamètre 

eclil 

gne  et  ; 

dmetlant  | 

tare  critique  i87»C. 

1  A.  BERTHOI  1).  Urlv.   C/l 

m.  An.,  1922,  5.  >25). 

vapeur 
t-         P •    saturée,  liquide. 

va^etTr    ^ 

98 ,7 î  726, 5    <>.<>>;    1 ,  ">  j  1 
1  io,  "1    728,0    0,047    '  •  i  ' ' 

1  ">f  ,fi      7'io.N      0,071       !  ,326 

[82,6     723 .0    0. 14s     1 , iS» 
192,7    4 12,0    0.  H) ;     1,111 

197.2  (67, 1     o,236     f,oi5 

205.3  568,5    0,271      1,006 
209,6     629,  ">     0.  ii>7     0,960 
212,1     C.C.S.»     o,333     0,921 
■»ii.i     702,2     o,365     0,901 

Densité  critique  (par  extrapola 

ion)  =0,633 

Volumes  moléculaires  des  phases  coexistantes  de  l'acétate 
de  propyle  (  E.  Ariès,  C.  H  ,  1919,  169,  218). 

90      4 i,5466      o,i2635 
i«')o       3o,675o       0,12828 
mo       23,1722       o,i3o37 
120       17,7211       o,i3254 
1  io       10.7  ji)o      0,  i373o 
1G0         6,85467     0,14278 
180         4,5oi73     o,i4934 

220         2,05590      0, 10771 
240        1,347 i  i      0. 18273 

'230               I  ,0871  ')           0.  [9  M,,, 
260              0,84726           0,20799 

270          0,61  j  ~>>        0, 9.3560 

276,2*  0,34523     0,34023 

Densité  de  la  vapeur 

saturée  du  mercure 

(J.  C.  .McLennan,  Proc.  n.  Soc.  Lond.,  1921,  100 A.  194). 
/.      S     IOs(g/cm>).  /.     8     l()S(g/cm3).  /.     8     lui-  ,,„ 

100  0,21  270  60,28  3o5         i38,82 

110  0,40  280  86,45  iio        164,47 

260  '        '..s.'j  3oo         (34,66  320        198 ,79 


Poids  d'un  centimètre   cube   d'air 
(Smit/iColl,  1918,  69,  n0  1,  220). 


Al  («) (liquide 99,750/0  Al)..  3',  =  2,38a  -0,0002 
»  i1)  Préparation  avec  0,235%  Si  cl  o,oi6%Ke.  S.; 
»  (9)  Fil  cl  ire  à  froid,  99,52  "/„    -  99,60%  Al. 

Ba  (*)  (99,u  o/oBa) 6{ 

Bi  («)  (liquide) 8'4    =  10,07  —  0,001  -i 

Br  (")  (liquide) 5J|  =  3,i34 

Cd  i")  (liquide) 0',     =8,02  —  0.0011 

Ca(«, S 

>»  (»)  Laminé  à  froid  (1,08  0/0 CI,  I race  C) S 

»(*") 8 


II.  —  DENSITÉS  DES  CORPS  SIMPLES. 
-0,000272  [t      658) 


C    i")  Densilé  du  charbon. 
»  (16;  Densilc  apparente  du  charbo 
»  fi«")  Charbon  de  noix  de  c  >co, 


Lignite,   carbonisé  à  35( 


Co  i  ,5'  i  l  non  recuit)  .  . 

»  (  recuit  i 

(étampé) 

Ga  i  22)  Au  point  de  fusi 


=  f .  ,S-i .  -.8 
1,33-1,35 
i,45-i,47 
i,42-i,47 

=  8,7918 


H.  R.  Raikes. 


Density.    —  Densité.  —  Densità. 


II.  —  Densités  des  corps  simples  {suite 


He(i'oiV  p.  20). 

voir  le  Tableau  p.  20). 
Hg  ( 22  '  )  (sous  pression  de  3oo  megabars). 
•   (H)  (calculée  d'après  la  sirucuire  cri: 


lallin 


In  («) 

Mo  («)(Feo,i2"/0;Sio)c 
0  (»*)  (liquide)  (iwtr  aus 

1       O/.one  (liquide).. . 
P  (25)  (violet) 


le  Tableau  p.  20) 


Il  \ 


ipiquoà  56o".  La  Iransfonnalios 
=  10,71       o,ooi3-j(f-327) 


est  aidée  par  la  présence  1 

Pb  (1*)  (liquide) 

i  (5)    (éleclrolylique) 3,'JJ  =  11,29-  "•>'.) 

Sb  (  1»  '  ) V23    =0,1 4969 

Se  («)  (noir  ou  gris. heNagonale) 0;;;     =  4.80 

(rouge,  cristallisé) 1, 16—4,  >i 

(rouge,  amorphe) 4 , -j> G — 4,28 

Si  (H) 2,2  -2,3 


hioM 


Sn(«)(  liquide) o{    r 

S  (  voir  le  Tableau  p.  22  ). 

Ta  (3)   (cristallisé) 

Te  (10)  (fondu  eL  refroidi  lentement 

(cristallisé    dans    le     tétra 
fondu) 

(  par  vaporisation  j 

Produit  d'origine 

Après  chauffage  pendant  4i<>''  à 
»  »       17'!''  à 


.,<;"  à  370». 

Près  du  point  do  fusion  non  déterminé. 

(Liquéfié  en  tube  de  quartz  et  refroidi). 

amorphe,  préparé  cl  manipulé  à  l'abri 

de  l'air) 


6,233 

6,236 
6,269 
6,268 
6,268 
6,267 

6,27.3-6,287 


En  ehaulfanl,  la  variété  amorphe  se  transforme  dans  la  variété 
cristallisée  avec  dégagement  de  chaleur. 
V(1! 


[('•terminé  d'après  la  stru-i 

lalline) 

Tt(«)(o,3aV»C) 

Zn  (1*)  (liquide) o{    = 

»  (2«)  (Heurs) 8™  = 


">()  —  0,00097  ('  —  4i9) 


Densités  du  soufre  (A.  M.  Kicn.vs,  ,/.  Cher».  Soc.  Lond., 
1918,  113,  909)  (Méthode  dilatomélrique  et  pienométrique). 


178,} 

1,7681 

i8',,o 

1 ,7632-1  ,7<)")i 

2  10,0 

1  , 7  )0  >— 1 , 7  >  1  1 

278,5 

1  1 7°7  >_ ' -7'  "l 

357,0 

1 ,656 l-i ,6620 

i45,o 

1 , S994-1 ,6i  jo 

Calcul  de  la  densité  des  éléments  au  zéro  absolu  (W.  Hicnz 
Z.anorg.u.allg.  Client..  1919,105,  171,  und  1921, 120,  i59). 


v  and  JOHNSTON,  ./.  Am.  Chem.  Soc,  19 
>rg.  11.  allg.  Chem.,  1920,  114,  ■>.]-.  —  ( 
1922,  121,  20.  -  (■')  lii.i-M,  Liscomb,  Jkncks  and  Bailey,  Trans.  Am.  El.  c, 
(hem..  1918,  10,  117.  —  (")  Brace,  Tram.  Am.  El.  Chem.  Soc.,  1920,  37,  \- 
-  (9)  Bun,  Stand,  Ciuc,  1919,  76,  24.  —  (  "'  )  Damiens,  C.  /t.,  1922,  174,  i.'.','i 
y.  Am.  Chem.  Soc,  1918,  40,  35o.  —  (>-)  Edwards  and  Moormann,  Met.  (h, 
Soc.,  1918,40,  1625.  —  (>s)  Hogness,  J.  Am.  Chem.  Soc.,  1921,  43.  1624.  -  (  '■■ 
and  Haiu'EM,  ./.  Ind.  Eng.  Chem.,  igi5,  7,  7.  —  (,c)  Kamb,  WlLSON  and  Chaney 
and  Cioffi,  Physic.  Rev.,  1922,  II,  19,  4',',.  -  (»")  Me  Lean,  Trans.  II.  Soc. 
11.  allg.  Chem.,  1922,  120,  283.  -  (  ""  )  de  Pauw,  Thèse,  Utrecht,  1922.  - 
(-')  Richards  and  Sameshima,  J.  Am.  Chem.  Soc,  1920,  42,  }g.  —  (»)  Richaf 
("")  Richards  and  Palitszch,  ./.  Am.  Chem.  Soc,  1919,41,  62.  -  ("'')  Rif 
55,  2088;  Z.  Physik.,  1922,  11,  i3.  -  (-')  Schad  and  IIidnkht,  Bl.  Bur  Stam 
(25)  Smits,  Meyer  nnd  Bi:ck,   Yerhl .  Akad,   Wet.  Amst.,   m, 17,  26,  268.  —  (-c)  Ta 


;.  -  (3)  Bai.kk,  Met.  Chem.  Eng.,  .,,>>,  27, 
;  und  Hohorst,  /..  anorg.  u.  allg,  Chem  , 
.,  1919,  36,  266.  -  (6)  Boaos,  J.  Ind.  Eng. 
Bridgman,   Proc.  Am.  Acad.,    1920,  56,  96. 


i.  24, 


-   18, 


I     I>\1 


-  ('■')  Hicks,  ./.  Am.  C 
Heu.,  Physic.  Rev.,  1922,  II.  20,  u3.  —  (''"'  )  K. 
./.  Ind.  Eng.  Chem.,  r919.il,  j3o.  —  (")  Me  Kl 
•an.,  1919,  [3],  13,  .,,,,.   —  (")  Manchot,  /..  ai 

is  and  Iîovi.k,  J.  Am.  Chem.  Soc.,  .921,  43,  2g 
>  nm  i.u  und  Schwab,  lier.  Dlseh.  Chem.  Ges., 


.  15. 


<rg.  u.  allg    Chem.,  1921,  115, 


H.  R.    Raikes. 


III.  -  DENSITÉS  DES 


Ag   Ni 


(Les  sels  doul 
«te    "    AgNO 


Axseni-clilnrure  (»)  Al(AsCI)3 

Bromure  («)  AlBr3 

Chlorure  (5>  AlCI3 

»        («  >     •     • 

todure  («i  AII3 

Am  Bromure  (*) o|°       >,  3  [8  : 

Chlorure  (*) i.  >J6; 

[odure  i,4 1 2, 56  i 

i  calculées  d'après  la  structure  cristalline  1. 

Nitrate  (»)  XII,  xo,  1  *-rhombique 

»  1  ?  rhombique 

»  (rhomboédrique) 

Pallado-chlorure  i 1»  ;  1  XII,  >,  IV1CI, 

(calculée  d'après  la  structure  cristalline  1. 

Plalini-chlorurc  («j  l  MI.iJ'i  r,l,; 

Séléniale  douille  d'An)  et  de  Cd  >  62  ) 

Séléniale  double  d"  Vin  et  de  Mn  1  «2    

Silieilluorure  i7  1  (XIF,  hSiF, ' 

Stannichlorure  |  ",i  l  XIF,USdCI„ 

Az    Peroxyde  1  «  1  N20,  : 

t     =     o  •»  j  (i  8  10         i3 


Pe 


1,480    1 

de  (s " )N,o,  : 
Éclianlillon.  Y,. 

1 0,6739. 

cj 
4 


-s 


t,469 


>,b8uo*     0,68864* 

►,6817a       o,68o38 

.,68168       0,68935 

0,68946 


*  contient  du  irioxyde. 

Ba    Silicates  1 2*  1  BaO.Sibj 

»  BaO.-2SiOs 

»  2Ba0.3SiOi 

Bi    Chlorure  (*')  BiCI3 

Azolure  CtN2  1  voir  le  Tableau  p.  20). 

Chlorure  ("j  CCI, 

»         (2i> 

(32)  (liquide  Cl  solide,: 

t      =       o  —  Xo       —186 

o',  =i,63/i     1  ,809     t,83i 
Oxychlorure  (*)  CoCI,: 

t     =  ~  10  {      —79         o  ;9.  <| 

&<  =  1 ,67c)     r  ,616     1  ,  |36     i,3i4 

(voir  aussi   le  Tableau   p.  21  I. 

Sulfure  i"i  CSj 

••       <32> 5»  =  i,295; 

Ca    Carbonate  (i)  CjCo3  <  calcile ) 

,  Fluor  phosphate    1 20 )    CaFï3CaîPs08 

1  Apatite) 

Hvdroxvde  (-23)  Car  011),.. 

Hvdrurë(«0)CaH2 

Oxyde  (»)  CaO 

0\\ -phosphate    1  20  >    CaO.  3Ca3P208 
1  oxyapalite  l 


=  3)93 


CORPS  INORGANIQUES, 
premier  dans  la  liste  internationale  rlci 
Phosphates  (»)  Cai  POs)j  1  viln 


Silicophosphalc  (  20  t  ".CaO.  l\O,.Si0,  .. 

Cd    Iodurc  i",  C,|| 

Co    Carbonate  ("  i  CoCO 

Chlorures  (12  i  CoCl 

CoCU.-iHiO 

CoCd.GHtO 

Chlorures  ammincs(»)  CoCI2.  •  XII .,  y. ... 
CoCI.,.>XII;iC 
CoCCiXIl, ..'... 

CoCU.'.XII, 

CoCC.iiXTI, 

CoCL.ioNII,.... 
CoCls.5NHa.H.O. 

Co  CI,. 5  XII, 

CoCl3.6NH3 

CoCl3.5NH3.H20. 

Fluorure  (11  )  CoF2.3H20 

Fluorure  double  de  Co  et  d'il  (21)  : 

CoF2.iHF.6ll_,0 

Fluorure-amininc  (")  CoF2.6NH, 


Xiti-i 


f.ll.i 


«      ("  )  Co(XT0;i)2.-2ll,0 

Nitrate-ammine  i11)  Co(N03)2.6NII3... 
Triammine-nilrilc  ( 51  1  : 

|(XTI;,),Col   NOj   );;] 

Lraminiiic  coballi-lélraniln 


,744 
,883 
s,397 


dia 


(XO, 
1  X  !  I , 


Co 


1:6  Dinitro-létranimine  coballi-télranilro- 

Hexammine   cobalti  -  hexanitro    cobal- 
tiate  (H)  : 

[Co(NH3)6 1"'  -  [  Co(X(), ,,  |»' 2,0626 

Sulfate  (12)  CoSO; S|5     =3,710 

CoS04..jH,0 '            2,368 

»           CoSO;.6IU() '-,029 

CoS();.7lI,0... 1 ,048 

CoSOi.5NH3 1,703 

CoS04.4NH3.2H20 1,804 

Cr    Carbures  (s*)  CrsCj 8f'>3  =  6,683 

Cr5Cî 8J*>»  =  6,9t5 

Phosphates  (36)  CrP04.. 5:12;'  =  2,94 

Il  n'est  |>as  possible  d'obtenir  des  résultats  conformes  par 
ce  que,  en  chauffant,  le  phosphate  anhydre  se  décompose 
partiellement. 

Phosphates  (»«)  Crl'O,  .>ll2() 83S>5  =  2,42 

Crl'O^.ilF») 2,10 

»               CrPOi.  611,0 2,13 

Cs    Chloroiodure  (•*)  CsCM o'/,]      =3,86 

Fluorure  1  5«)CsF  (  calculée  il 'a  prés  struc- 
ture cristalline)  .  . .  4,52 
»               -     (calculée  d'après  l'indice 

de  réfraction  1 j ,38 

H.  R.  Raikes. 


Dichte.  —  Density.  —  Densité.  —  Densità. 


Nitrate  («)  (fondu)  : 


l98,o 


III.  —  Densités  des  corps  inorganiques  (suite). 
556,3 


Séléuiale  double  de  Cs  et  de  Mo . 

Cu    Chlorure  («i  CuCl 

Fluorure  double  de  Ci  et  d'il  (*i)  : 
CuF,.  5HF.6  11,0 . 


i,(JM 


lodui 


lll 


Dy  Oxyde  (")  Dy,03 o.f"  =7,«i 

Eu    Oxyde  (*«)  Eu,03 sjs  =  7,42 

Gd    Oxyde  («)  Gd903 o|5  =7,407 

Ge    Bromure  («)  GsBr4 Bfjj  ==.3,1315 

Chlorure  (15)  GeCl4 6||  =1,874 

Iodure  (™)  GeL, Bfjj  =  4,3ai5 

H      Glace    (")    11,0   (  tempo  rature    de    l'air 

liquide) o  =  0,944 

Peroxyde  (39)  11,0, (solide).  3; '••'•••  =  1, 6434;  'îr7'*s  =  i,6ji7 
(liquide)  : 

t    =  — 12, i3       —  9,80       —8,38       —6,23  —2,85 

0'.=   i,4638        i,463i        1.1617       1,4597  i,i5;o 
t     =     8,'ïo            12.60         i").3o          [9,90 
84=  i,454i        i,44{)0      i,4465      i,44i9 

Hg  Chlorure  (2i)  Hg  Cl o?s  =-.53 

(61)HgCI, 8|J  =5,43 

Chlorures  doubles  d'il-  et  de  K  (  si  ,  : 

2HgCla.KCI.2HsO s  !  ?  =4,11 

2llgCI2.KCI.HiiO 4,09 

i,8HgCl2.i,2KCl.HtO 4,02 

i,5HgCl2.i,  5KC1.H,0 3  -9 

HgClî.2KCl.H20 i,',s 

Fulminate  (**).  La  densité  apparente  varie  avec  l'échantillon 
de  [,34  à  1,57, 
K     Bromure  (34)  KBr  fondu  : 


85o,i 


»26 


',6      909,7      943,5 


Chlorure  («)  KC1  fondu  : 
/     =775,7       801,6       ; 

0'4  =   I  ,'yj.',         |  .  "108 

FIuogormanate(«) 

Fluorure  (50i  KF  (calculée  d'après  struc- 
ture cristalline  i 

0      (3*)  fondu  : 
t    =    863  901,3  975,0 

'A  =  1  ,9o3  1 .877  1  ',  828 

Hydroxyde  («)  KOII  : 


Nitrate  (34)  f(l„,|u  : 

t    =        35o  400  r><» 

8|  =  i,834-i,863    i,8o4-{,8a6    1,774-1,789    1,744-1,75: 

Palladi-chlorure(i»)KïPdCl; 0»;      =  ,,i',7 

»  (calculée    d'après    la 

structurecristalline).       0         =2,66 


=  3,46 


Stanni-chlorure  («)  K2SnCl6 S; 

La    Oxyde  (*«)  La203 8j 

Li     Bromure  (so)  LiBr  (calculée  d'après  la  struc- 
ture criî.lalline) S 

Chlorure  1  33  ,  LiCl  (fondu)  : 

/    =    635         660        670        680        6§o 
8'  =1,489     1,478     1,474     1,470     i,465 
Chlorure  (50)  LiCl  (calculée  d'aprèsla struc- 
ture cristalline) 6        =.a,,oa 

Hydrure(«)LiU S?»    =o,8iG 

lodure(s»)Lilicalc  déc  d'après  la  structure 

cristalline) 0        =3,94 

Nitrate  (34  ,  UNO,  (fondu)  : 

t    =■>->         3i5,6     355,1     401,7     44o,6 
K  ~  I,77°     « , 7 4 1>     1  - 7  ' ->     1,699     >  t 'J77 

Mg  Bromure  (»)  MgBr2 BJ»    =3,72 

Chlorure  («)  (fondu) 2,3a5 

»  (non  fondu,  poreux) 2,3i6 

Fo  lure  ( * ) 4,23 

Pcrchloralc  («)  Mg(C100« 2, 60 

Mî,'(Cl04),.3H,0 2,044 

»  Mg(C104)ir6HgO 1,970 

Mn  Fluorure  double  de  Mu  et  d'il  |  "  1,  Ain  F,. 

■>iif.  611,0 8;;;    =1,921 

Séléniale  double  de  Mn  et  de  Rb  (62) 8|«    =2,768 

Na    Borate  (")  Na,B407 S;;j     =■>,  357 

Chlorure  (33,  NaCI  : 


820 
i,543 


840 


85: 


83o 
i,538 

8G0 

I  ,  J22 


Fluorure  («)  NaF 

»  (50)  (calculée  d'après  la  structure 

cristalline) 

Hydroxyde  («<)  NaOH  (fondu)  : 

t     —    340  400  4  }o 

84  =  1 ,89  1,86  1 ,84 

Mohbdalc  (34;  N,i,Mo04  (fondu)  : 

t    =    843         9o5,5      102G       1122,5 


Nil 


)  X.iNO, 


(fo: 


/    =32i,5      35o,i       }i8,8      487,3 

0'.  =  [,900       [,880       1  ,827       1,788 

Tungstate  (")  l.\'a,0,  io\V03,  a3H20  . , . 

(34)NasW04  (fondu)  : 


3,' 


,,,(',,(■, 


,,,(',(-, 


[5oi 


o[  =  3,443       3,33g       3,3o8       3.- 

Nd   Oxyde  (*»)  Nd203 o!;i    =7,2', 

Ni    Fluoriuv  double  de  Ni  et  d'il   («)   Nil',. 

5I1F, 611,0 0,;;     =  2,006 

0     Osone  (")  03 8i18S=  1,71 

Os    Oxyde  (54|  (  ,i)ir  1  OsO, g21     =7,71 

»  (brun)     »     o22    =7,91 

H.  R.  Raikes. 


Dichte.  —   Density. 


Pb    A]  i 


royage,  les  dei 


Oxydos  (J«i  PbO.   La  dons 
I  échantillon  et  le  Irailemoi 

Oxyde  (••  iPbO, 

Pr    Oxydes  (•  i  IV. o, 

(*«)Pr,0, 

(»)Prt04 

»       («)Pr,0Ol8 

Rb   Nitrate  (»)  RbN03  i  ion. lu  i 


III.  —  Densités  des  corps  inorganiques  {suite). 

ydesau 

Dichlorure  de  silico-m 

(  voir  nussi  le  Tablct 

Oxyde  (1*>  Si<)2 


:    3l8 


■;•>- 


Sb    Chlorure  («)  Sbd3 

»-        (")SbCU 

Se    Oxybromure  i 38 1  SeOBrs 

Si     Carbure  i1°i  (calculée  d'après  I 
cristalline) 


Sm  Oxyde  (*•)  SmsO:t 

Sr    Silicate  («  i  StOiSiOs 

U     Niirates  («)  U(),(  Ni).,  u.'tlho  . . . 


Zr    Chlorure  («)  ZrClv. 
Oxyde  t")  Zr04 


Étude  des  Dolomies  (densités,  etc.)  (C.-L.  Harmng,  .!.-li.  Suumakigr  and  A.-W.  Ro' 


k,  Cliem.   Ven-J,  1920,  121,  5o). 


Densités  des  oxydes  qui  entrent  dans  la  composition  des  verres. 
(W.-L.  Baillih,  ./■  .Vbc.  C/œm.  /«<*.,  igai,  40.  1 1>.T). 
AljOj.      Sbjû4.       I!,0,.  ^.s,03.         ZnO.        Iî.iO.        CaO.  MgO. 


e  d'oxydes  alcalins,  4,3o. 


Le  lecteur  trouvera  dans  un  Mémoire  de  F. -M.  Jakgkr,  /.  nnorg:  u.  nllg.  Client. ;  1917,  101,  1  à  >\  i,  les  mesures  de  densilés 
effectuées  dans  un  grand  intervalle  de  température  sur  un  nombre  considérable  do  corps  organiques  et  minéraux.  (  loir  la  liste  de 
ces  corps  au  Sup|)lénient.  1 


J.  Am.  Chet 


Z.  Physik.  Chei 


J.  Am. 

Chem.  Soc.,  1922,  44.  2406.  -  (»)  Dibqk 

and  Ci» 

plu.  J.  Am.  Chem.  Soc.  1920,  42.  2432. 

Stand. 

[Techn.  Pap.),  1917,  85,  i5.  -  (3   1  Esk< 

(M)  Guy.: 

et  Moi.ks.  ./.  CAi/n.  Physiq.,  1917,  15,  I22 

and   Ma 

:    Innks,    ./.  ,1;h.    CAe/W.   Nor..    i >,■:<.  44,   10 

r9)  ha 

ITUHG,    7Van*.    Frt/w/.   .Soc,    1917,   12,   66 

Elektro 

11.,    1920,  26.    }o6.     --    (  •-  )   ISNARDI,   Z.   /'/m 

Jaeoer 

( 38  )  Lf.n 

mi-..  7.  .4///.  C/iem.  Soc.,  1922,  44.  16S8. 

und  Hi. 

k.  /T.  P/tysik.  Chem., 100.  328.  — 

Quim.. 

I9l4,  12.   5l4.    -    <'■)    MUKLLER,  J.     lot     C 

298.    ioU 

lier.  Dt 

ch.  Chem.  Ges„  1922,  55.  6g3.  -  (  '"  )  Pai 

(S«)  Posxj 

ik  and  Wyckoff,  ./.    Wash.  Acad.  Se,  u 

(»)  llu 

skmki.d  un.)  Schwab,    //er.  /j/sc/t.  C/iew. 

104.  3T. 

—   (M)  Ri  1  k   und    Rathsborg,  Ber.  Dtsc 

.  .  117.  .:i9.-(ic)  Sm 
—  (sS)  Stock  nnH  Somi 
ToL'RNEUX,  An,,.  Chirn. 
and  Bell,  /.  Am.  Cite, 
Ain.  Client.  Soc  ,  1920, 
J.  Ant.  Citent.  Soc.  ig 


42. 


H.  R.   Railces. 


Dichte.  —   Density. 


IV.  -  DENSITÉS  DES  CORPS 

ORGANIQUES.                                       "'m.,, 

GRAPHIE 

P.  30. 

{Voir  aussi  le  Chapitre  Chim 

c  organique.  ) 

Classification.        Les  coi  ps  son 

classés  d'après   le   nombre  de-  atomes 

de  carbone  et   dans  chacun  de  ces  groupes 

d'après 

l'ordre 

alphabétique  des  noms  français. 

Pour  les  corps  mixtes  (  sels  min 

.aux  de  bases  organiques,  sels  organiqi 

es  de  bases  minérales),  voir  p.  3o. 

Ci. 

C,  {suite). 

C 

Acide  cyanhydrique  : 

Dibromure  d'éthvlène  : 

Acétate  d'éthvle  : 

(«8)  (liquide) 82    =c 

,7208 

(26) ; S?" 

=  2,178 

(68).   SI3  =0,90476;       0? 

=  0 

,892  1-'. 

16992 

=  2    167 

(39) G? 

_ 

,894  8 
,S907 

Les  densités  sal'isfont  bien  à  Lan 

lalion  : 

iJiméthvlamine  (*•)...     S~3 

.;,  =0^727 

(  43  ) gS 

=  < 

8J  =  o,7oG      o,oo]  j5  {t  —  î 

3) 

Élhylamine  (") 8~3 

>3  =  0,7  ',>. 

(13).  8|°=o, 90100a     8| 

=  0 

,90102 

Klhvlènebromhvdrme: 

Acélate   do    mélhoxy- 

(68).  gis  =  i  )2?.623;      S|5     =  i 

,21378 

(57)....      t     =       0 

mélhylc  ('") 6j 

,o358 

(16} 82S      =  I 

,  2 1 36 

8'    =   I  ,7902        I  , 

7696       [,7629 

Acide  bulvrique: 

Alcool  méthylique(").       8fs     =  < 

(68).  SJ5=  0,96434  :     8j 

=  0 

,951n 

Chloroforme: 

84  =1,7560        1, 

7^94 

Bulyronitrile  (»)... .  .     8: 

=  0 

•79"i° 

(6i  i  (  Voir  Appendice,  p.  4  9  >• 

l-'ormiatc  de  méthyle  : 

Chloracélate  d'élhyle  : 

(  33  ) . . , S  ?       —  I 

=  0,9666 

(  43  ) 8  2 

^4 80  =  '  i7,s!) ;       o,  ' s,;  =  i 

J83i 

Monothioéthylène  gly- 

Chlorobroinacélate  d'é- 

-H 

(25) '.  .          8|°       =   I 

,  J85 

col  (*)... 8?° 

lhyle  («) 8| 

l)iéthy lamine  (20) 0  " 

Chlorure de  cyanogène: 

Oxyde  d'éthvlène  : 

-!,:;  =( 

'7l3 

(49) .' G?          =  I 

,222 

(«)....     t    =-49,8    - 

19,0     -  -15,7 

Bisulfure  de  33'-dichlo- 

(56j H     =i 

,207 

o{  =0,9640     0, 

|620     0,9570 

rodiéthyle  (*) 8| 

,3375 

Cyanamide  : 

(«).  8|°  =  1,08288;       8J8     = 

,07288 

8'(  =0,9478    o,g4o3     0, 

n,o         1 3 , 6 

Éther  éthylique  : 

.7363  5 

Dichlorurc   de    méthy- 

t   =     o,i>        +9,3        1 

3,  1        20,0 

(2') 8| 

_  ( 

, 7 1 3o8 

lène  (26) &*0       = 

,3478 

84=0,8972    0,8849    °j 

8974     0,8694 

86     =( 

,  9'9° 

Forma mide  (  i«) 0?  ■"'     — 

,  i33i 

Sulfure  de  3,;-dichloré- 

(67)   densité   aux    basses 

lempé 

•a  t  ures 

Nilrométhane  (26) S|°     = 

,i385 

thvle(26, oj 

'    =  '  ,>:'»- 

(voir  au  Supplément  ). 

Tcli'anilrométhane  (53).       0  J  jj  ;  g  = 

,65ooy 

(").  8J«  =  1,2790;       8? 

'    =1,1996 

l'urfuraldéhyde  : 

Crée  ( 70)  (calculée 

Tclrabromure  d'acéh- 

(46*).    5?"  =  , .  ,598;     8 

.  1  ',4  ", 

d'après  la  structure 
cristalline) ô        = 

c2. 

,33 

lène(M) '. .       0? 

Tétrachlorure  d'élliyle: 

(55) ;..     v2 

0      fi    M      >< 

Propionale  de  méthyle  : 

(«3  ) r5 

»     =.c 

,9°79 

Sulfure  de  33'-diehh>ro- 

c3. 

Acétate  de  mélh\k'i*3>.       8  - 

diéthyle  (3)(  pas  vé- 

(23"  ).    cg  =  o,8o58;       SJC      =  c 
Acide  acétique  : 

,7839 

0,9253 

sjcan|  )                            g 

,5     = 

•  '  (.)7'2 

Sulfure    de    ax3333'- 

(68;.  515  _  I;0548i  ;       8£5     = 

,.,;  128 

Acétone  : 

hexachlorodiéthyle(«)     0 

,6944 

Acide  dichloracélique; 

(si).  8?"  =  0,79170;       8? 

5        =0,78598 

Sulfure  de  a3|33'-télra- 

(•>)  (liquide) 8}§     = 

,  5727 

Acide  propionique  : 

chlorodiélhvle  ("). .     8 

5,2  _ 

•  "»ili 

Alcool  élhvlique  : 

(68).  84s  =0,99733 ;       or 

»      -0,98  58, 

Sulfure  de  «pfj'-tricblb- 

(68).8i5  =  o,7j)363;       8|5     =  c 

,78509 

Alcool  isopropvlique  : 

rodiélhyle  (*') S 

21.8  _ 

,  î'^'9 

(Foir  aussi  le  Tableau  p.  37). 

(**) " 'A 

Chloroacélone  (  26)..  . .       S| 

»     =.,,78550 

Trichloracétate  d'ethyle  : 
(  43  1 3 

15     _ 

,  3?4 

Bromal  : 

'     =  1  ,  170 

(19)  t     =      2  5             ,j°             5o 

Go 

Cyanure  d'acétylène: 

cs. 

8'=2,665o    •>.  ,(')■'(')()    7, (')<>>> 

Z[  =2,5544  2,5i88  2,  j832 

■>. ,  -.776 

"(50) ; o-j 

:      =0,8159 

1     -  i,u36 

Acétate  de  propyle  (*«  )..    0 
Acide  isovalérique  : 

!°    =< 

,8869 

Dichloroacélone  (")..       8? 

Bromal  I  hydrate  de)  : 

lormiatcyi  elhjle  : ^ 

(68)...  815=0,93726;       8 

\s    =( 

),  92806 

(26) g 

,,91740 

(i«)....     ?    =      {0             5o 

',"'  ., 

Formiate  de  mélhoxy- 

Butyrate  de  méthyle  : 

,  '  _      '_()                'g5 

'i(K) 

méthyle  (H) ". .       3] 

|     =  1,0866 

2  3       _ 

'.«939 

,,'    _  2    '<  Jjg       .,    ']       _ 

2     1371 

<  il  v cé  ri  ne  : 

Chloroformiate  de  h- bu- 

Chloral  : 

(38).    8  =   ,,,65  5  +  0, 00( 

76 li   (  i5o— /) 

lvle(9) 8 

V     = 

,°7i 

(»)....     /    =     25           40 

5o 

-0,000000  ,<><>4 

(i5o-02 

Chlorure  d'isoamvlei  26).     8 

).S6.,(',. 

8i  =  i,5o49     1,4917 

1 ,473o 

Trimélhylamine  (»)...     3-» 

:'-->  =  0,702 

Coumaline(i)... 3 

i°  = 

,  i  .j  1 

/    =     70            85 

Uréthane  (6S) 0';' 

=  [,0482 

Cyclopentane  : 

8<4  =  i,436i     1,4073 

S|°  =  i,o38i  ;     8?( 

=  1 ,0280 

(«)...   8o  =0,7646;     8 

!"    = 

>,75o3 

H.  R.  Raikes. 


Dichte.  Density. 


IV. 
C,  {suite). 
Diéthvlcyanamide 

's  ...8*'        u  85jo;     5;s  ...s,',,, 

Dimélliylélhvlcarbinol 
(«)...."/    =     ?.5  4o 

o'4  =  o,8o6G    0,79*0   0,7821 

/    =      70  85 

5'.  =  0,7605    0.7.1  ii 

l'onnialc  d'isobulvlo  : 

[sovaléronilrilc  t 2C 1... .  0,79106 

Nitrate  d'isoamylc  ( 2ï  )...      S30   =0,99710 

Pentacryllirite  («  )  (cal- 
culée d'après  la  si  inc- 
lure cristalline  1 8       =  1 ,  {o 

Propionale  J'étln  le  : 

(«•) • 3"   =0,8904 

(«) S83   =  0,8828 

(«)...  jj»  =0,894™;     o;3  =0,881.70 
Propionale  de  inélhox\  - 

mélhyl  ("j '. .       6|«       0.9945 

C« 
Acéloacélale  d 'éthvlc  : 

i*3' ' 3"   =  ',024 

Acide  caproïque  : 

(«)...    SI3  =0,932;       8J3   =0,923 
Aniline  : 
(»»)...     8'  =  0.8739  +-  0,0009985  (i85-/) 
o.< ooot)Jî [  (i85-/)2 

(•  =  1.02197;     3!5     =',01744 

Benzaldéltyde  (2Sj 8*°     =  1,0,04 

Benzène  :  (M)  (solide).     39       =i,oi5i 

'"•••■■ s:    =0,9545 

o;s  =0,9900;     84I86  =  1  ,o5o 

84=o,gooo  o,8835     0,8821 
/    =    28,8         36,o         [6,5 

84  =0,8691  0,8620     o,85 10 

t     =     38.3  67.9         7. .7 

84  =0.8370  0,8270    0,8220 
(•)....     t    =       >  i5  25 

8<  =0,8939  o,8832     0,8723 
/    =      [o  60  75 

3.  =o,8565  o,8347     o,8o83 

/>-Broma:dli:ie  (  5  1 3fs    =1,764 

Bromobcnzciie  (**) /        =-<>,i 


Densités  des  corps  organiques  ( >, 


5,9 


5oSS 


[,,.,s 


t    =  18,2        21,9  23,4  28,3 

H  =  i,i9/5  »,  i'.i'"'  i,Î!PJ  i,484i 

[    =  33,i          {3,6  i9,5  61,4 

o[  =  1,1776  I  .  jf>3o  1,4553  1,4392 

l     =  71,2           80 , 7  91,0  102,2 

8'.  =  1  :1Ô7  1, 41-28  1  ,3g88  1,3832 

I    =  111,7  '"•;  l3->-,3  i42,5 

84=  1,3698  i,356o  i,34oo  1.32J0 


Unix 


.ne  .1 


(«») 8Ï5      -0,8728 

(**i or»      =0,8784 

Butyrale  de  méthoxy- 

p  Chloraniline  <  5j.  .  .     8j  •      =  1,358-1,381 
Cidorobenzène  : 

(«O).  8J    -  1, 12813     8{s,!  =  1,  ii346 

(») 8Ï°      =i,o57 

(»»)...     f    =      o,3  1.7  9,7 

8{  =   1 . 1280     1, 1232     1,1 172 

/      =       I  "),()  17, Il  20,  I  25,  I 

o4         1,1110     1 . 1090  1 , 1060  I,lolo 

t^    =     3o,2        35,0  35,2  io,2 

31=   ',0950     1,0901  1,0900  1,0848 

t            [5,o        !<),<)  55,o  60,0 

S'        1 ,079s     1 ,07  [g  1 ,0690  1 ,0640 

t    =     <>j,7        72, 1  7  > ,  1  80,4 

8J        1  .iiiico     i,o5o5  1,0470  i,o4i5 

/            83,3        88,1  96,2  102,2 

84  —   î ,o385     1 ,o33o  1 ,0235  1 ,0170 

/    —    107. s       u3,i  119,6  123,6 

8*  =   1,0100     1 ,0040  0,9962  0,9915 

Cyc.'ohexane  : 

'(10)..   8JS=  0,7830;  o.;11      =  0,7692 

ax-Diétbvléllivlène  (*2) 
ou  [3-élbyl,  Aa-buly- 

lène o'-"-3  =  0,69403 

Diglycérine  : 

0  .}',',  =  1,3 183  ;     848       =  1  .  >  1  1<> 
Diisopropyle  : 

m-Dinitrobenzèiiè  («  1..    V.! =  0^63872 

Dipropylamine  («•)....  8f»      =  o,73853 
Fluorobenzène  (52)  : 

/    =      0,2          9,3  i5,9         19,9 

84  =   i,o466     i,o33g  1,0278     i,o>.!o 

t    =     29,1         33,2  38,i         44,0 

3^=   1,0120     1,0068  1,0010    0,9935 

t    =     5o,2        6o,5  71,9        80,9 

Formiated'isoamyle(*«).  8|°    =0,8750 

lodoaniline  («)... 8J*    =2,07-2,11 

Iodobenzène  : 

(")...     1    =      {,6  17,4        27,5 

84  =  i,854o  1  .s  ;•,.>     1  (8i88 

/    =     36,8        4s, 1  58,i         68,2 

84  =   1,8042     1,7870  1 . 77  ^2     1,75/5 

/    =     80,6        89,2  98,0        107,} 

o'  =   i,7385     1,7252  1,7112     1 ,6g65 

t     =     117,7        126,9  li7i,i       'is.'s 

8t  =   1,6808     1,6662  i,6488     i,63io 

Isohexanc  : 

(io,...   sj    =  0,6711  o.l"'      =  o,6583 

[1-Mannosc  (32) o|J      =i,53g 


C„  1  suite  1. 
Mctliylcyclopentane  : 

i  10).  .    6j|     =0,7666;       0]  •         0,7  i28 
Mi'lh\  ■|enee\clnpeiilane 

(«) ' 8|§        0,7905 

Mélhyl-3  pentano  : 

(10).  .    go    =  0,6819;        0!"  0,6690 

Méltayl-a-pj  rane 8;°    =  0,918 

Niirobenzèno  : 

(  s»...   8<  =  [,006      0. [34  (210  -  /  I 

—  o,cooooo5Go8 (210      /  - 

(") 8f°       -     i,2o36g 

Propionale  de  propyle  : 

1**1 cj°      =0,8809 

Triélhvlamine  1 20 , s  -33>5     0,778 

Triméihyléihylinélhano  : 

|io,.. .  ,]<;  "=  0,6677;     3.I  '  o»<5  m' 

C;. 

Acélaled'isoamyle  (**)...    8ÏS  o,8634 

Acide  hcplyliq.ie  : 

(«»)...    8J3  =  o,g24;     8«3      =0,916 

Anisol(M) 8|o      =0, 99327 

Benzaldéhyde  i26) =1  ,o5o4 

Butyrate  de  prop\  le  : 

(«) ' 823      =0,8669 

Hcptène  : 

2  Isopropyllhiophène  : 

(62> *î°      =0.967', 

3-Isopropyllhiophène  : 

(62,... 8|°       =0,9733 

Lsovalcrate  delhyle  : 

(««)...  8t5  =0,87127;     8|5      =0,86126 

(2«) ol°      =0,8648. 

Mélhylcyclohcxane  : 

o-Nilrotoluène  («)....  S?0  =1,168 
TO-Nilrotohiène  (>•)...  8  =1,168 
o-Nitro-/>toluènesulfon- 

amido  («•) 8J|      =1,612 

2-n-Propvllhiophcne  : 

(62)...". Sfo       =o,9683 

;-//-Propvltliiopliè.ne  : 

(")...'. Or»  =0,9716 

Toluène  : 

(12; ' 8J«       =0,80584 

Trimélhylis-propylmé- 
lhane(î»)..8o=0J7o65;     3{3      =0,69! 

C8. 
Benzoale  de  mélhyle  : 


,08  '. 


Chlorobromoacélale  de 

phényle  («) 

Coumélale  d'éthyle  1 1  ). 


H.  R.  Raikes, 


Dichte.  —  Density.  —  Densité.  —  Densità. 


C„  (suite 
Cvclopenlcnvlacétone  : 
'(«)•■    8»  |;t  =o,9332; 

Cyclopcnlylacélone(42).. 
Diehloroacétate  do  phényL 


p  Dimélhylcycloho 


Y-Méihyl-P-éthvlalIvl-mé 

hylcéton 

(") .-     8 

Il  '|   =  0 

85444 

o-Nilro-p-loluèncsuifomé 

liylamide 

(36) 0 

16           =    ' 

,485 

Phrtnétol  (26) 0 

»o       =0 

,96474 

1 39 1 ? 

ls      =  0 

9618 

/j-Toluènesulfométhylami( 

<36) r 

e  : 

,  54° 

p  Toluènesulfoméltaylniln 
<36) 8 

mi, le  ^ 

,454 

*        =  0 

8(>>S(> 

(55) 

85222 

0  Kylèno  (") 8 

,87810 

/H-Xylène  (33) r 

î        =  0 

,8796 

o7s  =  o,<)Vj5;     8 

■  1  8  r.  _   , 

,oo5 

/j-Xylèno  («) ; 

|°      =0 

,8644 ï 

c,. 

Alcool  cyclohexylisôpropy 

ique  ; 

(  24  ) ? 

25          =    , 

Ilonzoale  d'éthylo  (»»)...    c 

,o43i 

Bulyrated'isoamyUn2*).     ê 

ï°      =0 

,86272 

-Diméihyl-i-diuhlor 

iène-ï-one  (2) 

-I.)iiri('lhyl-4-mclh('n 


VIôsilylène  (H) 

i-MélhyI-4-bromocoumai 


ylcyclohcxa 

=  1,2.41 
ilioxadièuo  : 


Alotliylcouinarone  (1 1.     of  " 

'-Nitro-/>-to!iiènesulloétlivlii: 

(«) 8JS 


-  Densités  des  corps  organiques  (su 
/j-Toluènesulfoélhylamide  (36,  (tempe 


mide  (36;  (tempé- 


5i°-65"  SOUS  ,,',„  '"■"..  (..SSCI  0,957 

65"-69°  »        ..  0,8871  0,91!: 

69"-7'>  »        ..  0,8884  o,9i5 

72°-73°  »        ..  0,8906  0,925 

Cycloheplenylacélone  : 

i-Cvclohexvl-3-buianol  : 

(25)....: ^      =0,946 

i-Cyelohexvl-3-biilanone  : 

(M)  ....  ! gjj         =  0,917 

p-Cymène  (") S| °    =  o,85€ 

Décahydronaphtaline  : 

(  29'  )  .        /      =  25  ÏO  7I 

S\  =    0,8790     0,8610    0.8.1 

Diisoamyle  (») ?;°  =0,722 

i.'i-Dyinéthylcoumarone: 

1 .  |-l)iiii<'ili\  Icoumarone: 

(1) ^ 8?o  =  i,o3i 

[.6-DimétliyIcoumarone: 

(1) ! S|°  =  i,o36 

1 .  i-Diniolliyl-i-éllicnccyclolicxadii'iie  : 

(2  ) gS?    —  ï,    Sr 

r-Métliyl-3-isopropyl-à*'6-cycIohexadièi 
i-Mi5lhyl-3-isopi-opyl-As-cyclohexène  : 

(  29  )  .' 8?S    —  0,822 

i-MéthyI-3-isopropyl-cycloliexane-6-o] 
i-Moihyl-fi  mélhoxycoumarone  : 
Nicoline  (37)  ...     *    =      20  4o 


i-Nitrotclralii 
/        H.     Il 


Ih    <" 


,9652     0,9 164     0,927 


Cm  (suite). 
i.r.2.4-Tétraméthylcyclohexâdièue 

1 . 1  .■».-ïrini(',llivI-|-motl)ônccvclohoxadi 
12) ' Sf°  =  0,86 

Cu. 

Acide  undécylinique(2«).      BJ5  =0,90604 
1  .  3-Dimélliyl-i-dichloromélh}  Icycloliexa- 

(lionc-2.  ')-iii(''tiièi)ecarl)o\yaci(ie  ( .',  )  : 

( 1  ) o|"  =  1  ,01  i 

\  .6-Diméthyl-a-chromèue  : 

1 .  i-Dimctlivl-i-propcnccvcloliexadièno  : 
(2) ' B*o  =  0,858 

5-ElliylpseudocumoI  (»).      oj»  =o,88i 

i-.Méthyl-i-dicliloromélhyleyelohexadiène- 
2.5-6lhène  a-carboxyacide'4  : 
(  2J 8|°  =  1 ,201 

Pen(améihylbenzène(2).      8f°  =0,921 
p-Toluènesulfodiélhylamide  : 

(36, ;  ...  8}|    =    1,230 

1 . 1  . 2.6-T(''lrani(!'tlivl-4-mctlicnec\clol)i>\a- 

diène  (*) ' 3|°  =  0,879 

1 . 1 .3.6-Télraaiéllivl-4-inétliénccvcloliexa- 

diène(2) S|»  =0,877 

1 . 1 .  ■i-Triniélhyl-i-élliùnecydoliexadicne 

<2> SI°  =  °,s7!> 

1 .2.4-Trimélhylcoumarone  : 

(1) • S|»=I,021 

C12. 
i-tert-Amvlc-3-mélliyllienzcne  : 

(8).    .  .  .  ." /      =    —'20 

3<  =  0.8930 
t    =   — 10        ±0  10  20 

8i  =  o,8888   0.8817   0.8774    0,8673 
t    =      3o  jo  >o  C 

S£  =  0,8602    o,8524    o,8454    o,8337 
t    —      70  80  go  100 

81  =  o,83o4    0,8229   0,8161    0,8082 

i-tert-Aiml-  î-méllivlbroinobonzèno  : 
(») Z\    =1  ,2143 

1  -tert-Ain\  l-'i-méllu  lehlorobenzène  : 

[-tert-Amyl-3-mélhylniU'obenzène  : 

I  8) ".  .  .         l\       =1  ,0675 

1 .  i  .l>imotli\l-''-a<vto\\  -coiimarone  : 
(  1  ) 8f  °   =  1 , 1  j2 

t.4-Diméthyl-2-éthvleoumarone  : 
(i) ' .'....      8f°  =  i,oo3 

Elher  phénylique  (39) . .      8|s  =  1 ,0706 

o-Nitro-p-toltiiMioMillopipéridc  : 

(36) 81|  =  i,384 

Tari  raie  de  butyle  : 

o[  =  1,0968  1 ,0600 
/  =  101,2  132,5  169,5 
o'4  =     1,0246     0,9986     o,g654 

H.  R.  Raikes. 


Density. 


Densit.i. 


C12    (Ult'tc). 

Tétrahydroacénaphlènc 

i.i.  L6-TtHroméll>yl    i   clliènccyclohexa 

diène SJ°       0.881 

TétrahydrodiphényU22)..      8 }  |       0,980 

/>  Tcluènesulfopipéridc  : 

36    *\l  ='^Sl 

>.  [.6-Triméihyl-a-cliromcnc  : 

c1) s:a    ■•"" 

i.  i.fi  Triniéllivl-x  -dironiènc  : 

1   ■         •■•■' H°=  t,o»g 

C». 
1  .3-Dimélhvl-G-isopropvlcoumarone: 

0) " 6|»  =  o,gg4 

i-Élliyl-4-niolliyl-a-acéloxycouinarone  : 


ï-lsojono:i  i»1.! Sj°  =  o,<)5")(i 

jUlsojonon  1  *'  ) ô  ?  "  =  0.9')  1 7 

EaepseuJojonon  (41)  :  Après  s  »ns. 

Point  ëbul.  °î°-  SJ°. 

I23°-I25°  sous  1  i""n.     o,gj63       0,9172 
lî8°-i  îi"         »  .     0,9  p6       0,94  18 

1 -Mot In  1-  i-lci'l   !)iii\li-(iuni;irono  : 


»)• 


«-(Kybenzilidono  aniline  (  *5  1  : 

modification  a 8}g  =  1 ,087 

modification  \ SJï  =  1 ,  1S4 

Pseudoiononc    *1 

Point  ëbul. 

1  [5n-i48°sous  iV""'.">..  o|°  =0,8995 

i5o»-i  u"     »     i3mm. ...  of  =  0,8984 

l52°-i58°     "     i3"""....  3|°=o,goo7 
B-Pseudojonon  (*1)  : 

Point  ébut. 

ii8°-iig0sous  18"""....     o|°  =0,9544 
Saisi  i  salicylate  de  phénvle  : 

i7 1 1  solide) '. .    S;;;  =  1,285 

(liquide  en  surfuàioii).     oJJJ  =i]m.o"> 

|H«fc-2.2-diéUiyl-5-mélhvlliydrindèiie  : 

(21) '.  S21  -   =0,9197 

B.mzoale  de  benz  vie  : 

(«)./=       )  '         1  5  25           40 

85=i,ii34   1,1^49  1,1 1*>>  1,0780 

t    =      60            80  90           100 

ô';  =  1 .0S70   i,o546  1,0604    i,o5"i 


-  Densités  des  corps  organiques  {su 

C11  (suite). 
Ben/.oiitc  de  benzyle  (*•)..     SJ8  -    1,1121 
i-Élhyl-3.5-dimétln  1-  t-acéloxyconmarone  : 

(1) ' H6      '.077 

i-Isopropyl-4-mélhyl-2-acéloxycoumarone; 


').. 


0?" 


I>  Mélliow  benzalamluie  : 

<35)---'. BJ2        i,i65 

i-Mothyl-3  jJp  diélhylpropylbenzène 

<2"-'. i\\  -   0,9007 

o-Nitro-/>-lolucne  sulfobenzv  lnitramido 
<3«ï 'o\2  =  i,53o 

»  0\\    //*-iiiolli\ll>cn/ilidrneanilino  : 

(")  (jaune). o,|"  =  i,243 

(rouge) fit T  -    1 ,263 

/?-Toluèncsulfobenzyldmide  : 

I  36  1 ^1  l   —   ,     3,  { 

c,.,. 

Acétate  de  pseudo-jonon  1  41  )  : 
Point  ëbul. 

i33°—  i35°sous  ii"""....     B|°  =0,9607 


-I  îo° 
'-i  43" 


«-Anilidoélhylanisol  (») . .     S }  |  =  1 , 1 4 1 

i-Dimélhyltétrahydronapht-ap-liydrin- 

dène  (**) '. o1"  =o,9685 

r-MéUioxy-w-mélhylbenzilidèiie-aniline  : 


0  Oxy-m-méihyl-c 

(35) ••• 


lidoélhylbenzène  : 


Alcool  cétylique: 
(«•)••■    **>''  =  0,8097  ;    ^î:i  =  0,8042 

a-Cilrylidèneacétoacétatc  d'élhvle  1 41  1  : 
Point  ëbul. 
I  ■'(•,"-!  [8°  SOUS   J,„ «...       8f°  =o,9,S53 

,j-('ilryli(lcneaccloacélate  d'élhvle  (*1): 
Poinl  ébnl. 

i())°-i()6"  sous  1 1""".  ...     0? n  =  1 ,0395 
[i-IsocilnlidenenccloaréUilo  d'élhvle  : 


174"-!  76"  sous  19""",").         =  1,0377 

o-Mcthox\  -/n-mélhyl-a-anilidoéthyl- 

benzène  (35 ) 8}|  =  1  ,098 


Benz    i    méthyl-7-isopropyl-2.2-diélhyl- 
hydrindène  1 2<  1 8JJ    =  0,914s 

■>. .  ■».-|)imi'lli\  ItrlralndroaeiMinplil-afî     ll\  - 

drindène  (») — ' 82S        •■  9884 

C,s. 

Diisoaraylcyanoacétate  d  isoamyle  : 

(M)  .... Q2  |       =   O  ,  c  |o-  \ 

rfZ-Phénylchloroacélale  de  l  menlhyle  : 
(«s  )  (pn  surfusion  »...       S||        1 ,070 

Tarlralo  d'heptyle  : 
(»)...  /    =     4,        67,1      io5,3     rii.i 
8<=o)9g85  0.9776  0,9473  0,9283 

Ci9. 
Benz-2.2  diéthyl    5-lélrahydrophénylliy- 

drindène  ( 22  ) §|jj        0,9.475 

Pinabiéline  («») S|°    =0,9734 

GJ(, 
Acide  piuabiélinique  (69).     ôf'     =  0,7987 
Taftrate  d'octyle  : 

v23)...  t    =  "54,1       73,5       IOO,3      135,1 
84  =  0,9746  0.9601   0,9380  0,9142 


I)il)eii/>  ltoliiono  '  isomères  nnxlesi  : 

(28) Ô^°'01  = 

IMnaliiéliiiate  de  niétlivlc  : 


Coo. 

Pinabiélinale  d'ctliyle  : 


o|'    =  i,o33( 
C2,. 
Benz-  \ - niélln  l-8-isopropvl-2  . 2.6 .6-lél  1  a 
élhyl-.v-dihydrindène(«)  ^i    =0,9466 

CS6. 

Dibenzoyl e/-lartrale  d'isobuhle  : 

(5*)...  f    =     i7lI       55,5      ~ïi         ,00 
84=i,336o  1,0992  1,0867  i.oii.'u 


Palmilate  < 

e  célyle  : 

(68).... 

if    =o,8324 

;s  =  0,8280; 

5«  s    =0,8211 

.     I.e  lccleui-  trouvera  dans  un  Mémoire  de  F. -M.  Jauger,  '/..  wwrg.  u.  «//»•.  Client..  1917.  101.  i  a  214,  les  mesures  des  densités 
effectuées  dans  un  grand  intervalle  de  température  sur  un  nombre  considérable  de  corps  organiques  el  minéraux.   Voir  au  Su 
plément  la  liste  de  ces  corps. 


Analyse  et  composition  de  l'acide  crèsylique  1  méthodes  de 
densités)  (J.-J.  Fox  and  M.-F.  Bakkr.  J.  Soc.  Client,  f/td., 
1920.  39.  169  T,  and  41,  338  T). 


Densités  des  paraffines  et  variation  de  la  densité  par  chauffage 
(T.  l'ix/.w.ski.  Ami.  l'hys..  1917,  7,  2l5). 


Densités  de  plusieurs  dérivés  du  benzène 
v.    v.    Auwers,   Ann.    Client..    1921,   422,    164). 


Contribution  à  l'étude  chimique  des  vins  |  Tableaux  pour 
déterminer  le  contenu  de  l'alcool,  etc.)  <  W.  Fuksenhis  und 
L.  GauNUUT,  '/..  anal.  Cliem.,  1920.  59.  4'.)j- 

H.  R.  Raikes. 


Dichte.  —  Density.  —  Densité. 


IV.  - 

Densités  des  corps  organiques   (suite). 

Bibliographie.  —  (')  v.  Ai  wicits.  Ami.  Cliem..  1 

y  1.422.  .  |,|.  -  (M  a 

.  Au\vi-:ns  uii.1  ZiK.;i.i-:n.  Ami.  che,,,..  ......  425.  m'.-.,, 

.  -  •■■)  Bales 
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CAiih.,  .9-8,  |  H.23,73. 

■  «  .  Guerbkt,  C.  //..  1917,  165.  56o.  -  (    ■)  Ha 

ikins.  Clark  and  i; 

IBERTS,  ./.     \t„.  CI,,;,,.  Soc..    1020,  42.   702.    -  ('■)    Ma 

111  \„,  7>a/w. 

.    .......  15.   ,Vi.    -   c'.  Mkm.kicn   and   Smeato.v,  ./ 

/.<>„,/..  ...  ■■,.117.',  ',.,.'  _  '('"'  1  Herz  und  Se: 

Che,,,..    ,.,...  101.    -1..    -   MM    IIl-.ssl.Kl!  lin.l   I.\MH,   . 

SnC.     M,  M.    43.      •■,««.                 ,    :.    ,     Ml\N„N      ;,M1|      \1,       h 

i.i  .  ./.'  l'ml.  Eng.  1 

■/,,„,..    !,,,«-.  10.  .,.,.  .      ■     C-,   Mi  i.m,\  ami  Swxykii.    / 

In,     Chem. 

Soe..  ,,,,-.  39.  ',-««.     -  .     )  Un  \in. 1.  /..  Physi 

..  .,,••.  9.  i58.  - 

■)  Jmil.li.    Verhl.  A/.iiil.    Wet.  An, st..    ,,,-.,,.  29.    c. 

1   ')  Jaeoer, 

IVerhl.    il.o,/.    Wet.  Ainsi.,    u 29.    167;  /'/ 

oc.   AI.,, <l.    Wel    A 

I.ond. .   [Qiq, 

115.  m 7.  —  .   M  Jwnvski,  /.'»//.  //i/r,-«.    I.v, 

1 .    lirai  ny  ,,- .    ,.,•,. 

k.    no.—    (•'••' 1    Kl-:  Mi. M .[.  .in.l   W  11 11  ;  11  r.  ./.     \m.   C  lien, . 

Soc.,    [920,42, 

102.  ';•'..      -   cM  K.iv.  ./.  r/„v„   '.w..  /..',/(./..' 

..,'•..   119.   ■««...'. 

Lebo,  .7.  .1/». 

f.  Soc.   Chen,.  Jinl. 

CAe«(.  -Soc, 

IQ22,  44.    1717               f Main*.   Met.    Client.   1 

•ng  .  i,ic  26.  7«<o. 

,  121.  596.  - 

(  ■«.   M.wmi-iw-.  iin.l   IMv.i.i  1  .  ./.  Physic.  Che 

n..  i9i8,  22.  .,.'  - 

htm.  Physiq.. 

......  15.   jl. 

<50l   MOU 1    BONGIUND,     \n;     C/tint.   Physi,, 

. 14.  56.    -   f 

M  Morgan   and   S,ai:iiit.  ./.  Ain.  Che  m.  Soc,   191 

-.  39.  2277.  - 

(   M    Mkyi-.i:    iiii.I    .Mm.ii->,.   /.  ,,/ivsi/..    cften,.. 

..)•><),  95.  ■!".•..    - 

,.  117,  296.  - 

Pi/.. 39.  :>■>.  - 

./.  .Soc.  Chem.  /,,,/..  .39.  ,.".T.  -  <M  l!i 

,,l  Carvi  n.  ./ 

[ni.    Client.    Suc.    1.)  ■!  ,  43.    s)"..           .'     ,«,.1111 

1  11    .nul    Ml  Cl   V,    /. 

Physik. ,   12.    170.           (H)  SCHETBLKR    nn,l   SiaiMII 

1  .   lier.  DtSch 

;„..  ,426. 

'|i.     —    C")    S.iimi,mii;\    ,111  1    CuHlN.    ./.    Cl, en. 

Soc     Lond  .  L,  •.. 

119.  [818.      -' |6G)'Stuckgold,  ./.  Chim.  Physiq.    19 

.7. 15,'.'..:,.  - 

,,..,  44.   •',.">•■      -  (' 

)  Tnorc  liée.  Tray.  Chim.  P-li  .  i<p\  41,  ■'*.!.  — 

••)  Virtanen, 

./.    Wash.  Acad  . 

,,,,s.  8.  285.    —   CM   Wherry,  ./.  Wash.   Acad.,   i< 

Soc  .  1920,  42,  ,3 

V 

-  DENSITÉS  DES  CORPS  MIXTES. 

Arsenic. 

Nitrate  du  cd.alliiriéilivlènediainine  (2)  : 

Acide  arsanilique  (*  > 

Jl>0    _    ,     ,.-,-, 

|  Coi  en  )3  ]  (  N03)3    (  racémiqtio ) 

op  =  1 ,709 

»      dilVroiiiiinhiMioliiisiiiiiiiir  , '*  , 

•   '    ::•;,',::; 

(dextrogyre) 

(lévogyre) 

Perclilorate  de  cobaltidiétliylènediamiuc  (2)  : 
|  Co( en  )2  ]  (CIO,);;  ( racémique) 

1 ,729 

1,878 

..       diclilcplirn  ,Mcim,|iu>  ^  \ ..........  . 

»      dimélli\  l.iiiiiii(.|iln'n\  larsi  nique  (*  ) 

I'6?46 

.,      :i-nilro-î-ain'iao|il'iérivlai>ii'ii.|ue  ("*V.  '.  '.  '. 
..      "t-iiitro-  {-oxyplicnylarsiiiiiiuo  (  *  )' 

2o3i4 

»                      (dextrogyre) 

1,881 

i,83i3 

»                     (lévogyre) 

Suiïocyanurc  de  coballidiéllnlenediamine  (2)  : 

1,888 

»      /;-|>liénylèi»ediarséniqiie  i  4    

|Co(  en  )2\  (CNS)3  (racémique) 

1  ,  >io 

»      o-lnliiidinearsiniquc  (*) 

' ,7)7^ 

»                      (dextrogyre) 

I  ,  502 

Triméthylarsiiie  («)  As(CH3)3 

.  m  =  1,124 

»                      (lévogyre) 

1,496 

Bismuth. 

(loir  aussi  Polassium.) 

Acide  bismulliicii  ri  que  ( s  t 

.     o25  =  3,458 
2,926 

Potassium. 

»      bismulhilactiqiie  (5j 

»      bismulhilnrlrique  (  5  ) 

2,595 

Cliromi-oxalale  (2)  : 

Cobalt. 

K3[Co(C204):i]    4-3     H20  (racémique)... 

rj\      =  1,  \\\ 

Citrate  (i)  Co<  C,;IIT0;),->.lLO 

.     of  i  =  1,85 1 

Cobalti-oxalate  (2)  : 

- 

»      ammiuei  '  i  Co( C6H70,  i3  iNH3 

1,686 

K3[Co(C,M-,  i,|    +  3  ',  IloO  (racémique)... . 

3\*  =  1,877 

Bromure  de  eol.allitrielln  lètiediaininc  (2)  : 

»                -t-  i     H20  (actif) 

1,889 

|  Co(en  ):,  1]  Iti'.i       (  racémique) 

.      8| ;  =  1  .81". 
',  97' 

Iridi-oxalate  (2)  : 

K3[Ir(C204)3]     -h  4  f  H20  (racémique).  . . 
-f-  i     1K0  (actif) 

o^8  =  2,688 
8|°  =2,734 

»                    (  dextrogyre) 

Iodure  de  coballiliiélliylonediamine  i  2)  : 

|  Co(eu)3]  Ij           (rdcéraique+  i  I120  i. . 

2  270 

Rhodi-malatc  («)  : 

»                      (dextrogyre  -+- 1 11,0 ). 

2^289 

lv,|Uh<<'  H,04)3J  +'i     H20  (racémique)... 

èl»  =2,25l 

»                     (lévogvré-t- iH20~).  .. 

2,288 

»                -f-  i  |  H20  (actif) 

2,317 

Dichte.  —  Density. 


V.  —  Densités  des  corps  mixtes  {suite). 

Rhodi-malonalc  i 2 1  : 

Dimélhylsilicométhane  l 7 1  : 

K,|RliM'.,  li,(V,>       i     H20  i  racémique)...     o|s 

SiHs(CH3)j 

8;80=  0,68 

-4-  i  1  11,0  (actif) ■>,  ii; 

Mélhylsilicomélhane  (»)  : 

Rhodi-oxalate  (*)  : 

Si  ll(i  (,ll,i 

8"4S7=  0.62 

Ks[Rh(Cs003J    h-  iill.0  (racémiquo)...     SJ0  =2,171 

+  .     ll,o  (dext.    Levog.).               2,255 

Sodium. 

Silicium 

Acétate  acide  de  sodium  i 8 1  : 

Clikmmiéthx  Isilicoinclliiinc  (7' 

('.,11.,(>,,C_111,().Nii 

i'm      -   1  ,  i1" 

SiHt(CH3)C! S" 

—  0,935 

Uranium. 
Acétate  1 5  '  )  1  o.,(c.,l!  ;o.)  ,>ll,o.. . 

K\  =-,893 

Diclilorom'rlInUilicMmi'lliaiic  1  7  >  : 

Si  11;  C.Hiï C,l.> o1 

Bibliographie.    —    ('  >  Ci.auk  ;i  h<1  I'.i  ckmiî,  ./.  Ain.  C/icm.  Sac.  i<y>:\  44,    '!<>.    —    (-)  Jaeokh.  lier.   Trav.  Chim.  P.-B., 

..,..,.  38,  .7.. 

-    (■>)   Jak.iku   .uni   Thomas,   /'roc.  A.  A/.ad.    IIV/.  Ainsi s;  21,  ■■-.!.    —    i'i    LoRENTZ    und   Soumidt,   Z.  anorg.  u. 

dllg.  Chem., 

loao,  112,  afin,   —  (5)   Moi.es  v   I'oiîtu.i.o,  Anal.  Fis.  Ouim..    .(,•?',  20,  5"'.  —  <  ■'"  1    Nir.iioi.s   and    IIowes     / 

ub.   Carneg 

298.    '>.'•.   —   i     i   Kknshvw  .nul   Ihii  m.  ./.   Ain.   Cl, cm.  Sac,   i.po,  42,    i',;.,.  —  (')  Stock  uni  SuMIESlil,  Ber. 

Dlsc/i.  Chez 

t.  Ges.,  1919, 

52.1.,..  —  (»)  Wyckokf,  ^m.  /.  Sci.,  .  ,".  [3],  4,   "M- 

VI.  -  DENSITÉS  DES  SOLUTIONS  AQUEUSES  DES  CORPS  INORGANIQUES 

C  =  éi|ui\alenls-:;raninies  du  corps  dissous  pour   iooocm'  de  solution;  <•>  =  équivalent-grammes  du   corps 

lissons    poill 

IOoos   d'eau: 

G1W  =  quantité  en  grammes  du  corps  dissous  (anhyd.)  pour  n»>-  d'eau;  M"/,,  =  molécules-grammes  du  corps  < 

issous  pour 

00  molécules- 

grammes  de  solution',  (.>,„„  =  quantité  en  grammes  du  corps  dissous  (anhyd.)  pour  ioos  de  solution. 

Acide  chlorhydrique. 

Acide  chlorhydrique 

Acide  phosphorique  l 15  ). 

Acide  sulfurique  (utile). 

Am,  anunoniaqiie  (19). 

G  =  2  :   SJ 3  =  i  .<>'>  î  ;   (1*.. 

i  suite  l.           [*). 

<■>,„„.            s\\. 

">,„.• 

Mol.  "  '„. 

m  =  1 ,022.    '7 1. 

tz^_  ' Il 

t            1,00 5 

90,0      S]3  =  1,8198 

5i ,676 

0,842 

t.             C.            Sf. 

-3                 1.(127 

93.0      o!2  =  1 ,84 14 

52,382 

...s  ;  ; 

'■           ,;-             r:'- 

j        o,ico3     1,0020 

10                1  ,o55 

98,0      S.|  "  =  1 ,8460 

6 1 , 206 

1  ")            1  ,o<>i          1  .OU), 

10         O.  lOOi      1  ,OOI  5 

1 3                1 ,08 3 

98,7      8J°  =  1,8 ',46 

62,765 

0,'8l2 

lS          |,OOi         l,Ol6g 

I  )        0,  10O1      1  ,0010 

20                1,116 

99          o{ 2  =  1 ,84i5 

65,076 

*    0  8o3 

"     0,0999  0,9990 

40     0,09.,;  0,9939 

25               1,149 

99,7      Si"  =  1,8410 

65,711 

°'805 

25       1 ,00  >      1 .01 i  7 

45     0.0991   0,9920 

3o                1,1 83 

100          o):,  =  1,8356 

' 

,79 

3o       0,998       1  .<>!>■>. 

3o      0,0989    0,9898 

35                1,219 

ioo,5      8|°  =  1,8494 

Mol.0/,,. 

!"i     0,996     1 .01  ri 

55       0,0987    0,9875 
(io       0,098/j    0,9s;  8 

ïo               i,256 

90,0      o'l°  =  1 ,8o35 

34,886 
36,5o8 

0,882 

w  =  0,1003. 

Acide  iodique  (1S). 

30                i,336 

95,o     0)7  =  1,8370 

42, '392 

o'864 
0,862 

1.           C.             8{. 

C.                    SJ5. 

5  5                 1 , 38 1 

43,o86 

o,85  i 

l5         0,10<>4      I  ,Oo33 

0,08 3 7'i           i  .0090» 

60                 i,î»9 

98,7      8j°  =  i,8344 

43,73i 

o,848 

0, 144854       1,01878 

65                 1,477 

99          S|4  =  1  ,8292 

48,175 

0,845 

18       0,1002    i,ooi3 

0, 3i86og       1,0.4379 

99,7      3p  =  1,8263 

49,94! 

o.835 

20          0,IOOI       1,000.1 

0,40788        1,05675 

70                 i,)?, 

ioo          i}'  =  1,8242 

53,940 

0,825 

?.5      0,1000    0,9990 

0.66427         i,«9467 

75                 1  ,379 

55,970 

0.817 

30       0.0998    0,9974 

0,68079          1,09768 

80               i,633 

56,923 

o,8i5 

35     0,0996  0,9956 

0,9m  1          1 .  12957 

85                1,690 

95,0         Or'    =    I,826o 

Mol.  »/„. 

to  =  l,022.    (S). 

Acide  nitrique  1 20 1. 

91                1,766 

98,0     8|9  =  1,8269 
98,7      S|°  =  1,8242 

23,01 I 

25,366 

0,902 
0 , 9005 

t.            C.             5'. 

7'i"        oj    =  1,4460 

Acide  sulfurique  i20  ). 

99          t  v  °  =  ' , ,s  '  79 

3o,6go 

o,8833 

5       1,004       r,oi88 

82,9      S|    =  1,4860 

"»ioo- 

too,5      il0  =  1,8230 

32,686 

0.8.7* 

10       1 .ou  i       1 ,0179 

98,70    S*    =1^5300 

90.0       0?  =  1,8327 

H.ut':rîr,Ul.,l,yl'0"'apl''4'''   ' 

i(','  '■>'(' 

o'86/ 

1 3        1 ,002       1  .0170 
25       0,999       1,01 46 

73       s;v  =  1,4295 

82,9      o!8  =  i,4652 

98,0       0;  =1 ,8520 

Ag,  nitrate  (12>. 

39,026 

ji.i33 

iii 

4o       0,993      1,0091 

98.70      S|S    =    1  .'M    io 

98,7       0:;  =  1,8507 

C.                     5J». 

42,925 

0,843 

45       0,991       1,0071 

99            SJ  =  1 ,85io 

0,5                 1,0703 

1  .0                1 ,i395 

2  0                1   2768 

44,624 

0,837 

5o       0,989      1,0049 

7'i         Sf8  =  1 ,4 1 1 5 

82,9     ÎJ»  =  1,4476 
95        of°  =  1 ,  '4730 

99.7       8j  =  1 ,8466 

Î4,557 

0,837 

55       0,987      i,oo>3 

100             of  =  1,8461 

3'o                 1 ,'  4 1 3  1 

46,335 

0,828 

60       0,98',      0.9997 

98.70    5:?°  =  1,  ',870 

ioo,5        8|  =  1,8578 

4,o                i,5479 

*  Erreur  typographique? 

Density.  —  Densité.  —  Densità. 


VI 

.  —  Densités  des  solutions  aqueuses  des  corps  inorganiques  (suite 

). 

Am,  chïoru 

■e(«). 

Be.  chlorure  (12). 

Cd,  chlorure  (suite). 

Ca,  sulfate  ("). 

Cr,  chlorure  C12). 
CfCla*. 

5     1,01672 

1  04441! 

l.o                    l'.nyrf 

S  1,62           i,7°99 
48,67           1,6457 
(4, 69           1,5676 
4079             1  ,  ', < > 5 7 

o,oo5o23        0,99897 
0,0(0096        0,99897 

.,0095 

o,5              1,02349 

20     1  ,06  '■><) 

1  ■"  ".»  " 

3,o                i,"7(,t 

0,00199-5      0,99720 

1,0              1 ,04607 

5     [,01377 

i, 01086 

4,0                 [,1008 
Be,  nitrate  («). 

S;S     j;*y 

o,oo5on        0,99748 
0,0 10081        0,99782 
o,o3o6i*o        0.99911 

2,0              1 ,0903 
3,o                 1,1 332 
*  Violet. 

[O       1  ,02!    [0 

1,03929 

C'.                  5'"' 

i.5 ',53           1 Î1472 

Cs,  bromure  (12). 

Cr,  nitrate  («). 

20     1  ,<i")iiî  2 

1  ,  O  >>02 

1  0               1 ,04009 

j,  i<)             1  ,<)'|3(> 

C.                     &{$. 

25     r ,06997 

1    o6638 

2,0                      I,0800 

0,95             1 ,0061 

i,o836 

C.                      6. 

-su 

3,0                1 . 1 197 

1.0               1,1 665 

0,1                i,oo636 

T  :::::;-: 

::;;;- 

1  . 0                   l  ,  1  ">9 ■> 

Cd,  iodurc. 

V3„.       (S). 

3J0              .',4948 

4,0                i,657. 

0,2               i,oi256 

o,5                 1 ,o3i 19 
1,0                 1 ,0620 

i)     [',o3558 

l'.ii's'r! 

Br  (solution  saturée)  («"). 

46,793       0,62395* 
4o,i3i        0,67766 

24^533       0^0398 

Cs,  chlorure  (21). 
62    1  !             ( ,85-3 

2,0                 1,1228 
3,o                1,1823 
4,0             1,2411 

l^r 

Cd,  bromure. 
C.                    J».   (12). 

ll\%       0^3520 

•>(),  5i>             i,7's">o 

5,o             1,2994 
Co,  bromure  ("). 

„ . 

ihii  11e' 

i,o585 

*  Salurée. 

48, 61             •  ,57-1  ■ 

■!'.'.'"     "fi    : 

''    "  '"'' 

1,0                i,ii58 

S;5-  (21)- 

40,71          1 ,44°4 

Colin. 

peu       r<    [,0  2 

2,0                1,2288 

44,43           i,558i 

32,60          1,3278 

c.               s;;. 

Am,  percli 

orale. 

3,o                i,34oo 

[i, 68           1,5062 

<)88                 l'o82i 

0,5            1,04802 

r 

Bl>.    (12)- 

4,0               i,4499 

37,95           i,44'4 

'i\5o            i',o36o 

1,0            1,0953 

,,), 85 5.     (21). 

il, 49           1,3405 

2,20            1,0172 

2,0            1,1893 

3,0            1,2822 

1 ,0 

,02767 

[6,63            1,6279 

19,10           1,1810 
i4,i,3           1,1273 

67,63            1  ,•)]«>  ' 

4,0            1,3744 

8J\    (18i. 

}2,23            i,5377 

J7.83                          1   ,     i  ")(')!) 

9,54            1,0817 
4,88            i,o393 

61,94            1,8062 
54,96           1,656g 
48,17           [,5329 

Co,  chlorate  («). 

'"'","'    r  *    88 

Co(ClOi), 

;     ;'^fi 

''0I5° 

l8,M,                          '''/S? 

Cd,  sulfate  (*). 

o,5               1,04375 

S        i.uiN; 

Loi',', 

14,20           [,133g 

i4,63         0,60751 

25 '35           î'2080 

1                   1,0868 

10        1 ,0490 

1  ,o455 

9,21           1,0826 

43, 3o         0,61820 

ni'  53           1    1  5o2 

2                   1 ,1717 

12         I. <>">')! 

1 ,0.557 

5,25           1,0447 

37,54         0, 66553 

14,62          1 1 10.14 

3                     i,255i 

I  j         1 ,0700 

1 ,0660 

-5  0 

i'^,49         0,7077° 

9^81              i'ofi',5 

4                 1,3371 

5                   !,4i83 

Al,  ehloru 

e  ( ,2  ). 

6o,8              [,958 

22,52             0,79412 

Cs.  nitrate  («). 

">  "> ,  8               1.81  4 

1J.3I              0,83873 

8 1  * 

Co.  chlorure. 

0  5 

1 ,oig5 

50,9             '■'".)' 

ri']\      l\ll$£ 

[,oÎ454 

CoCl.,  (12). 

1    0 

1 ,o3848 

36   1              1    îo6 

5,67      0,94768 

0,2                I .0290 

C.                   8  J. 

2'0 

1 .07V! 

'3,79          o,9654. 

0,5                1 ,0724 

o,5               1,02901 

s'o 

1,1111 

24,1             i,235 

1,89          o,9834i 

1,0                      1,1-1-1 

1,0               1,0578 

1,0 

1 . 1  \6i 

18,0             i,i63 

„»,„„.                V,„. 

Cr,  bromure  ("). 

2,0                1,11 38 

12,0             1 ,098 

43,564       0,61820 

CrBr8*. 

3,o                1,1684 

Al,  nitral 

5(12). 

6,35           [,044 

4,o                1,2221 

c 

là5 

Cd,  chlorure. 

c.             ô:;-<12>- 

37^692       0^66653 

0,1             1 ,oo84g 
0,2             1,0170 

0,5                          I,0j2l3 

CoCl2(i). 

2,0 

' , '"79 

i,o3954 

•23  '  i"'o        0  -m!'' 

1,0            1,0837 

0, 002036       0,99825 

'/" 

i.  [('„.; 
1,2117 

1,0                      [,0783 
2,0                          [, 1 5  JO 

i6,38;t        0,85198 
i5,336       0,86148 

3'o                1  '--474 

0, 02036         0,9993g 
o,2o36           1,01007 

5,o 

[,2620 

3,0                        I,230l 

8,619       0,92298 

4.0               1,3278 

2,o36             i,n364 

... 

1,3 118 

4,0          1,3043 

7,9865     0,92888 

*   Violet. 

4,0706           1,22.427 

Dichte.  Density.  Densité.  Densità. 


VI.  —  Densités  des  solutions  aqueuses  des  corps  inorganiques  [suite), 


lillMll'   (« 

►(NQ,)i. 


î.o            1 

i.o                      . 

,ai44 

.9S3(i 

,3  iifi 

Cu,  sulfate  ("). 

6à5t56        o 

050202              1 

i 0008 i         i 

,201085            1 

41993       1 

$335           1 

•  !)()!)'» 
,ooi3 
,oo53 
,oi36 
,o3o; 
.  1  {64 

Fe,  bromure 

(«). 

FeRr,. 

C. 

•,,5                1 

,0469- 

,0                1 

,0937 

Fe.  chlorure 

KcCl2. 


,0 

i,on5( 

1 ,0870 

,0 

1,1484 

,0 

1 , 1 690 

)° 

1 , 2090 

1,2486 

Fe 

nitrate  («). 

1 

?«(NOj)a. 

H,  peroxyde  1 17v 

10,57  i  ,<>4  uj  1. <>>;•; 

22,33  1.089;  i»o8i5 

Jo,  1  i  1 ,  i655  1  . 1  ')')■> 

")(').  70  1,2404  1,2270 

(ii  .■><>  1  ,->(i[o  1  .»  |65 

73,44  1,3235  1,3071 

84,86  1,383g  1,366s 

90,42  i,4'44  ',  ''«.)">"> 

98,89  [,4596  ..îi<M 

K,  biobroinato  1 12 1. 


t.,  = 

1,030.    <7 

ET" 

-^z 

1  ,001 

I  .  0|,X> 

1 ,00 

1,0444 

0,999 

'  ,°î  >  ' 

"■997 

[,o4>6 

0,993 

1  ,oi94 

u>  = 

0,1(101. 

o,  1001      1  ,oo4-t 

0,0999  1,0018 
0.0997  1,0004 
0,0996  o,gg88 

c»  =  1.0.30.    («1 

c.         Sî. 


°,999 
0,993 
0,99' 


K.  ohlorure  (.«««). 
.1    .         8°.  ô'".i22i 

5  i,o3  (6g  1 ,03a62 
'o  1,0679g  t,o66o5 
t5  t,io3o4  i,too3g 
20     i,i3g3o      i,i36i5 


1  ,06272       1  ,<>r>97"> 
1 ,09657      1 ,og 3  !  1 


0,OJ  0,99911 

K,  Fcrrlcyanure  (12 1. 


K,  ferrocsanure  (1î). 


,  perman^anale  (2î  ). 


0,98g 

I  ,0)29 

o,n3 

1 ,0089 

0,986 

1 ,o3o4 

0,206 

[,0186 

0,984 

1 ,0277 

o,a63 

o,3-5 

1 ,0240 
[   o368 

<o-( 

.1001. 

.,045. 

c. 

s;. 

0.  j6g 

i,o454 

I).  IO0  1 

1  .00/17 

K,  su 

llale 

(")• 

0, 1001 

1 ,0040 

C. 

0,099g 

1 , 00 1  g 

0,088 

i,oo33 

0.0993 

0,9967 

0.348 

1  ,oaia 

0,0991 

0,9946 

0,527 

i,o335 

0.09X9 

0,9925 

0,810 

1 ,0520 

0,0987 

0,990? 

1,1  o3 

1 ,071» 

0,098', 

o,9«77 

i,34o 

1 ,0804 

a.  nilralo  I 
La(NOâ), 


Li.  bichromate  (12i. 


'  .0349 

1 .oi\- 

»  ,057g 

1,0577 

1 , 1 170 

1  ,  1  )(>q 

1,1823 

1 , i8'i 

1,2189 
1,2554 

1 ,2173 
1 ,455i 

1,0170 

1,0177 

1  ,o>j.X 

1 ,o35o 

i,o554 

1  ,(>584 

1,1828 

1  ,1843 

1,2180 
1  ,  >5  3(i 

1 ,2197 

604*,0  par  1 

lie     (2> 

34,9              > 
56,3             1 

'2837 

70,4  1,1576 

206b,5  par  litre. 


33,8  i,o3ag 

55,1  i,0253 

Li,  hydroxyde  i2>. 
98*,  2  par  litre. 

33,7  ',ogi4 

55  1,0823 

44«t, 6  par  litre. 


3               1  ,0 

26 

4», 3  par  litre 

1  ,0' 

68 

i,o- 

36 

8              1,0 

97 

55.1  0.99X4 

77  0,9876 

Li,  sulfate  (12). 


Mg,  bromate  (12). 


1,0574 
1,1141 
1 ,2260 


Dichte.  —  Density.  —  Densité.  —  Densità. 


VI.  —  Densités  des  solutions  aqueuses  des  corps  inorganiques  {suit 


2,0  1,1 76 j 

3,o  i,a63o 

i,o  I,34l)( 

Mn,  chlorure  («). 


3.0  1,1496 

i,"  i,'97rJ 

5,o  1,2448 

6,o  1,2917 

Mn,  nilratc  («). 
o,">  1, 0J389 


10.0  1,6215 
Na,  bromale  (12). 

0,2  t, 02338 

o,5  i,o58r 

1,0  1 , 1 1 54 

2,0  1,2278 

Na,  chlorure  ("). 


Na.  iodure  (») 

/  oir  Appendice,  p.  49- 

Na.  perchlorate  (12). 


■>. ,  o  1 , 1  5  1  j 

4^0  [,'2969 

Na,  sulfate  («). 

c.  s». 

o,  125  1 .0079 

o,252  i,oi35 

0,668  i.oJ.ji 

1,090  i,o638 

1  ,()'»()  1  ,og  12 


0,1  1,00989 

0,2  1,01978 

o,5  1,04922 

i,o  1,0981 

2,0  1,1945 

3,0  1,2897 

1,0  i,384o 

Ni,  chlorate  («). 


10 

I ,0765q 

1,0709! 

2,0 

1 , 1772 

I  5 

1 , 1 1606 

1 . 1 1235 

3,0 

i,263o 

23 

1, 15635 
1, 18104 

1 , 1 5206 
1. 17634 

.," 

1,3470 

26 

1 ,20652 

I ,20l5l 

Ni. 

clilorure. 

'  '"-' 

I ,03398 

1,03071 

'". 

i,o3o54 

10 

I, 07051 

I, 06664 

1 ,0604 

I J 

1 , lo82D 

i,io386 

1 .1 188 

20 

1, 14742 

1,1 4258 

3  0 

.,.757 

26 

1,17145 
1,19633 

1 ,i6632 

i,'9°99 

4.0 
C. 

i,23i6 

5 

I , 02666 

1,02210 

0 ,  002 

o,99836 

10 

1,06223 

1,03729 

0,02 

°, 99946 

1  > 

1,09902 

1, og38i 

0,2 

1,01044 

20 

23 

1 , 1  J— 4  > 
1 , 1 6099 

1 , 1 3 1 9S 
r , 1 555 ] 

4.'o 

1  ,11618 
1 ,22827 

2b 

1,18546 

<,i;9's" 

7,53o 

1  .  1  >o  i>. 

Ni,  nitrate  («). 

o,')  1,0379 
i,o  1,0704 
2,0      1,1492 


Solution  saturée  (*). 
30=0,67860  à  0,67871 

Rb.  fluorure  (12;. 


1,01828 

1 ,o4ï 1 5 
1,0896 
1 . 1 76  J 
1 , 2609 
i,3438 


3,o 


Sm,  nitrate  C2). 
Sm(N03)a. 


Sn, 

chloru 

•e  (-",. 

SnCl 

o,5 
1 ,0 

2,0 

i." 

,02553 

,f>979 
,'449 
,1910 

Sr. 
C. 

broma 
1 

e(«). 

,02887 

Th.  chlorure  («). 
ThClt. 


4,0  i,3388 

Tl.  fluorure  M2). 


0,2  1,04246 

<>,5  1,1037 

I  .  O  1 , 2 1 02 

2,0  I,4l62 

Tl,  nitrate  (1î). 
TlN03. 
C.  8J5. 

o ,  099  ">9  1,01 926 
0,0^98)  1,00823 
0,09999  1,02344 
o,o5oo2      1,01 i65 

Tl,  sulfate  (*). 
T12S04. 

1,993  0,98602 

2,946  0,97739 
4,267         0,96524 


0,1 

I ,023l4 

58,70 

1,8676 

0,2 

1,0459 

49,2o 

1  ,6984 

U,  nitrate. 

38,94 
3i,i3 

1,4620 

1,3420 

UOî(N03)ï 

[6H,0|. 

24,47 

1 ,253i 

C*. 

8J5.  C1»). 

'7-7  ' 

1 , '7°7 

u,85 

1 . 1074 

0,0997 

1  ,o3oJ 

")  33 

1   0  !  1 2 

0,743 

1 ,021 1 

0^978 

1   oo5o 

0,0494 

1 ,oi33 

o,o3o2 

1,0073 

Zn,  hi 

omate  (12). 

:    dit    pas    si   ce 
ont    relatives 
11  au  sel  anhydre 


D,  nitrate  (suite) 
U02(N03)2. 


Zn,  bromure  (21). 
/  oir  Appendice,  p.  4g- 


1 ,5826 
1 , 5590 
,.4752 
1,3722 


,  2782 


Zn,  i  >dure  1 21  ). 


La  dilatation  en  solutions  concentrées  (A.  Scun.zi;,  l'hysik.  Z., 


,  22,  179  und  363). 


Bibliographie.  —  (M  Brant,  Physic.  liev.,  1921,  II,  17.  69-.  —  (5  )  Buinlh,  1 1  micinkr  et  Ali'imoi-1',  /.  Chim 
(<)  Coukn  und  Moksveld,  Z.  Pliysik.  Client.,  1920,  95,  3i6-325:  Veild.  K.  Akad.  Wet.  Amst.,  1919,28,598 
und  Moesveld,  Z.  Physik.  Chem.,  1920,  94,  226.  —  (6)   Fales  and  Mudge,  /.  Am.  Chem.  Soc,  1920,  4 


Physiq.,  1920,  18,  14.  - 
—  (6)  Cohen,  Hetterschu 
,  2438.  —  C)   Fales  and 


H.  R.  Raikes. 
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VI.  —  Densités  des  solutions  aqueuses  des  corps  inorganiques  (suite). 


V08B0R81I,  ./.    1 

(hem.  Soc.  1. 
41,  1161.  -  (•• 

m.    Cftem.   So<\. 

...  44.  1466. 

'  1    JONI  S 

Knowlton 
1     •     Khaus  an 

M.      UCCHI 

1  Pakkisb,  /.  .1/ 

•him.,  igaa,  52.    i',.,.  -   M")  Nkuhausen  and   Patrick,  J.  l'In 

IKR.  Bl.   Soc  (him..    1.110.   [  i  |.  25.  1  |->.  -  ('■'  1    KwilNOWlTxcH,  /. .  J'hysi/,.  (hem..  1 
Houiba,  ./.  Coll.  Sci.   Tokyo,  m,i-,  2,  1  .         ('-■')  Tiumiii.k,  ./.    [m.  (hem.  Soc,   uyn,  44,  4. 56. 


DENSITÉS  DES  MÉLANGES  DES  CORPS  INORGANIQUES. 
a.        Alliages. 


Ali  Au. 
A-,  Au 
A-,  An 
Au  Au. 
Au  Au. 


Ag-^Pd  (10 1. 


àg 

100 

10,49 

Ai-,  IM.. 

'.i'» 

10,67 

Ag,P.I.. 

7> 

10,93 

Ag3l»ds.. 

1 1 ,08 

AgPd... 

5o 

11,28 

Ag,Pd3.. 

4° 

.1,43 

Ai'Pdj.  . 

»j 

I  1  .  60 

AgPd9.  . 

io 

11,81 

Pd 

0 

1 1  ,«7 

Al  +  Cu^  -Zn("i. 
Les  quantités  de  Cu  et  de  Zn 
siinl  égales;  Al  =  100. 


A 

EU 
di 

t 

Cu 

(6  >• 
07o- 

i,,, 

le 
ide 

TGs 

Al3Mg4; 


Al-HMg(«). 


O  2,70  23,4 

7,5i  2,82  33, 6; 

14,25  2,95  M,  H 

[6,3i  3,oo  56,oc 

18.21  3,o5  100, oc 

22 .22  3,i"> 

Al  +  Zn(»). 
Courbe,  p.  3oy. 
Bi  +  Sn  (i). 
»/oSn  =  45,6;     8».'  = 
Cd--Mg(2j. 


Cil  M» 


Ca  -v-Mg  (*;. 


Hg  +  Tl(«). 

(Amalgames.  ) 


Hg  +  Tl(«). 


Mg- 
MgZn2; 


gr.CCI,.  8J. 

0,1646  1,7667 

o, 08661  1,7012 

0,08162  [,6972 

0,07261  1,6896 


gr.  Br. 

par 
gr.CCI,. 

0,06126 

1,6809 

o,o54  Î3 

1 ,6755 

0,01847 

i.64;<- 

0,01640 

i,6454 

/ 

.  —  Mélanges  divers 

mes  du 

second  cou 
HNO, 

stituant  dans 

■+-Nsd4. 

""'"  '  u  '" 

élange. 

'/•• 

o,65oiô 

0  65557 

^!S-     (3) 

0,661 i3 

37,60 

[,2l68 

0,6483g 

0,6537 i 

0,65920 

42,01 

8.021 

0,63719 

0,6421 1 

o,647i5 

43,7i 

6,88 

0,62 «72 

0,62821 

0,63291 

46,70 

6,09 

0,61214 

o,6i655 

0,62113 

48,66 

4,9" 

0,60445 

0,6088) 

0, 6i346 

49 ,96 

HN03+N,0,  (suite), 


>,  6oi45       0,60639       o,  (>i  161 


H.  R.  Raikes. 
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VII.  —  Densités  des  mélanges  des  corps  inorganiques  (suite). 

/>.  —  Mélanges  divers  i  suite  ». 

HN03  +  N2Ov  (suite). 

%•           v4.           v„.           v18. 

N,0.i-i-N1,Ov  (il;. 

(NH;)2S0,  +Zr<^°4(5). 

5i,37        ô,6o2o5       0,6071'}       0,61248 

100       -           -        i,5oo     1,490     1 , 4793 

7-/0     _,.».. 

53,io       ô,6o34i       0,60873      o,6i436 

88    i,5i2        ~        1,492     [,483     i,47iâ 

93,86             -                 -            0,68610 

80        -            -        1.488         -         1,466 

(NrtjjSO,    S"-12.          (Nh4),S04    8' 

Lu. 

96,93        0,67305       o,68o3o       0.68786 

2o        -        i   4-0    1   458       '- 

iaiBl.1.                                             (niol.l. 

98,49        0,67371       0,68098       0, 68855 

0       -        i',453    i.'ii'i 

0   2  5            2   9,5                  1    00            2 

,5o 

100,00        0,67435       0,68172       o.68g38 

/ 

Solution  saturée 

Solulion  saturée 

CaSiO.,  -t-  MgSiO;;  |  «). 

o,o            2,71                1  ,20          2 

'./ 

de  HNO3 

deN,()i 

"/„CaSiO,                        VoCaSiO, 

'    '                   ' 

dans  N,04  (»). 

dans  IINO3  (•). 

par  vol.           s;».                  par  vol.           8$. 

V, 
t.    HNO3.          5Î- 

/.      NjÔ4.           S{. 
11       Vi,3       1 563942 

0,0           2,758                58,75         2,858 
4,76         2.777                62,80         2.872 
9,54          2,78.                  72,99         2,88. 
28,92          2,823                 84,60          2,891 
38,76          ',835                ')4,7>         2  899 

Na2S0.+Zr(g0    (»), 

Zl\so4~'    • 

18      8,o5      1, 45g4o 

)  1  ,0        I  ,    2301 

52.35         2,854               100,00         2,904 

Na,SO,        o-"l!.              Na3SÔ4        S 

M*m 

Vo-         S».          Z\\        5-".         64".     S?»(11)- 

Ca2SiOt  +  Li,SiO.  (H). 

(imoI.i.                                        [mol.). 

0.0     i,53oo   [,5i3o   i.5o3o   1,4983   i.jN-o 

Mol."/,,.           B4\                  Mol.0/,.           S4*. 

0,2.)           3,37                 1 ,  5o           3 

,02 

0.66       -       i,5i35       -           -           - 
■i.'o                i,5i05       - 
5,20      -      i.vrio 

100            2,280                 60            2,5gi 

o,5o           3,>>.                2,00           2 

•9> 

90            2,400                 55             .,636 

0,66            3,12                  3,oo            2 

,82 

80             2,42.3                  5o             2.847 

1,00           3,o8 

9.0         -        (,5405        - 

12,5       l/)9IO    l.jlijo    I.")')(jo          -               - 

75             2,436                 45            2,669 
70             ',424                 4°            2,566 

23^56        -        1,6057 

65            2,478                  0            2,9? 

Li.SiO,  +  ZrSiO;  («). 

26.50  i,63o         -    '   1.598     r,6g2    1,578 

*  La  température  n'e.-i  pas  donnée. 

Mol."/,,.            84*.               Mol.°/0. 

29,30       -       r,6i4'o       - 

3o,o         -           -           -            -       i,585 

2CaO,Al20(,Si02     2CaO,MgO,2Si02(7). 

0              2,280               40            3 

,479 

36, 0     1,642     1,627     1,616     1,610 

lis    enllc)                            lakermamlc) 

...              3,i45               5o            3 

,601 

4o.o         -                                             1.59J* 

,    ^Jl1    '_^.                               —^' - 

20               3,356                60             4 

024 

44,2o       -        i,63o         - 

44, 5o       -            _        1,618 

0     3,oo8     2,884             75     2,969     2.938 

2)              3,381               65            3 

,9<>5 

45,oo  i,65o         -           -       i.6t2D 

25    3,018    2,903         100    a, 944     .,955 

3o               3,401                 70             4 

,  124 

48,14   i,65o*        -           - 

5o     2,ggS     2,919 

33,3           3,4io              100             4 

,5i 

50,71        -           -           -       1,601* 

5i,o4        -        1,627          - 

H2SOv+Zr02  (*). 

35               3,449 

52,o        -                   1,61 4 
55,o        -          -       1,6075*     - 

H2S()i  =  2ra"'. 

*  Température  non  donnée. 

55,73       -       r,6i86*     - 

ZrO.             S"'*.                  ZrO„            S}»-.. 

*  Saturée. 

(mol.)".                                            imol.i. 

0,2")           2,0 5                2.5o           3  49 

Solution  saturée  de  Na 

0/*.                 -5                             M,                            -,:,                 RI9 

o^5o          2 '20               2 ',60          3 ',52 

dans    NH3    liquide   (9a). 

1,0             2,5o                2,80           3,5- 

0  =o,54. 

0           i,479        1,4685        i,458      i,45o 

i,25            2,78                  3,o              3,62 

5,2       1.483            -                - 

i,5o           3,02                3,5o           3,65 

6,0          -            1,470 

1.7".           3,20               4                3,69 

Solution  de  K  ( ■>".  {8  ) 

6,5           -                                1,462 

7,o          -                                  -          i,45o 

2,0            3,4o               5                3,79 
2,25            3,45                 6                  3,87 

dansNH;,  liquide  (5«,55)(»"). 

**  D«  Premier  constituant. 

2,4«           3,47 

0  =  o,632. 

Bibliographie.  —  (')  Adams,  W  ii.i .1  vmsom  and  Joiinston,  /.  Am.  Çhem.  Soc,  1919,  41,  23.  —   ('■)  Bain  and  Withrgw,  /.  Physic.  Ck 

1921,  25,  544.    —   (-)   lîii.r/  dhd   Hohorst,  Z.  anorg.  a.  ail.  Chem.,  1922,  121,  20.   —    (;)   Bouseield,   J.  Chem.  Soc,  Lond., 

919, 

115,  'p.   —  («)  Ciiauvenkt.  Ann.  Chim.  Physiq,,  1920,  [9],  13,  68.  —  (■')  Chauvenet  et  (Iikvlard,  C.  P.,  1918,  167,  25.  -  (c) 

Ed- 

wards.  Met.  Chem. En».,  19M,  24,  217.  —  (")  Kergusson  and  Buddington,  Am.J.Sci.,  1920,  50,  i38.  —  (»)  Jones  and  Hartm 

\NN, 

Tréma.  Am.  El.   Chem.  So,-..  1916,  30,  3.3.    —   ('■')   Kahlenbehg  and   Montgomery,    Traits.  Am.  El.   Chem.  Soc,  1919,  36,  297 

.    — 

P")  Ki:ais  and  LucassBj  ./.  Am.  Chem.  Soc,  1921,  43,  2.538,  and  1922,  44,  1 9 4 1 .  -  (10)  Me   Keghan,   Physic.  /iev.,  1922,  II,  20, 

429. 

-  (")  I'as,  ai.  el  C.arnikr,  Bl.  Soc.  Chim.,  19I9,  [4],  25,  3ii,  -  ('-)  Bhodin,  Trans.  Farad.  Soc,  1919,  14,  .3',.  -  (»•)  Bien 

\RDS 

and  Daniels,  /.  Am.  Chem.  Soc,  1919,  41,  1 74 4 .  —  ("•)  Richards  and  Smyth,  J.  Am.  Chem.  Soc,  1922,  44,  535.  —  ('■')  Scnw 

ARZ, 

Z.  anorg.  u  aUg.  Chem.,  1921,  115,  9.3.  —   (16)  Tillotson,  /.  Am.  Ceram.  Soc,  1918,  1,  8n. 

H.  R.  Raikes. 
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VIII     -  DENSITÉS  DES  SOLUTIONS  AQUEUSES  DES  CORPS  MIXTES. 

C       molécules-grammes  du  corps  dissous  pour  ,000"*  de  solution;  ,.>  =  équivalente-grammes  du  corps  dis* 

us  pour  [0001  d'eau. 

Acétate. 

Formiate  {suite  ). 

Oléate. 

Sulfocyanure. 

Tartrate 

Cuv'i.   C.              Sj«. 

c.           sjs. 

Na(ty «J, 

Li  (i).  0,  3          1 ,019.48 

de  K  et  de  Na  1  '  1 

_'  ,                 ,     „,(,-', 

Mgi1  |.o,i          1  ,oo85 

t.     w=0,2      0,4         0,6 

{suite). 

o'.»       i,t  ..c,.; 

0,25         [,0208 

0     1,0012  [,oo4o  [,0068 

■>'.<>          (',0488 
3,o         1 ,072 i 

Pb(,*)-  Solutions  saturées 

0,5          t,o4n5 

m      1.000",     [,002g    f,0062 

lS    0.9997    [,0Q20   [,oo5o 

K.                 Na. 

à  températures  diverses. 

SrO).  0,1          i.oijKi 

NaP).  0,5         1,02087 

4 

i,ai  538     1 ,  i<>7>  1 

gO.l          _  ,      ,/ 

o,a5        r,o349 

Propionate. 

i,o         ",o4i4 

>. 

1 ,  109  |(i     1  ,oN3(>9 

s'i'd'      =  i'iq5 

o,5          1,0689 

C.             BJ». 

2,0          [,o8i3 

I, 

>        1,08198     i,p6335 

sis    =i.*6 

0.75        1 , roa3 

Ba(i).  0,1         1,01881 

l,o        1,1 3L  ; 

1 , 

j       1 ,o5433     1 ,o3i 3g 

>        1 ,025ig     1  ,o-'  36i 

*(l:U  =  i,.ii 

Nai1)-o,5         1,02114 

o*5          1)0922 

Tartrate 

0, 

i5      1 ,01069     1 ,00989 

:  =  1 ,  i8 

1,0          r ,04173 

0.73       i,ri('>7 

de  K  et  de  Na  (»). 

0, 

2 3    1 ,oo338     1 ,00294 

°!  oloi  =  I|D 

•i.o        1,08  m; 

1,0        1,1810 

5*°. 

0;  1;  |    =  1,73 

3,0        [,1196 

8!S;lî  =  i,88 

Cai 1).  0, 1          1 ,00914 

C.               K.                  Na. 

4 

1 ,21021      1 , [6227 

Formiate. 

o"5          1] 04345 

4           1,22456     1,17597 

2 

i,io5i6     1,08037 

C.               B|*. 

Lactate 

l.o         1,0840 

2         1 ,11074    1 ,09146 

1 , 

'        •  .°777'      ',l)'".)"i 

ia(l).  0,1          1, oi856 

.le  K  et  de  N*(5). 

1,3           1 ,  1 2 1  7 

1,3        1,  o8835     i,o'''9_n 

r» 

i,o5o43     [,04774 

o.-ià         l,o4588 

%sej                8J5, 

K(1).    0,2          1,00968 

0  5        1 ,02999     1 ,02833 

"' 

1        1 ,021  12     1  ,Qi9'  '' 

o,3           1  ,0907 

o,5          1,02388 

(par        — ~^— — 

0,2 .3       1 ,01 3i  3      1,01  }Q2 

poids).         K.             Na. 

1 ,0          1 .04703 

0, I2P     1 ,00724      I  ,00682 

' 

1  ■'•'■'-'  '          iJ.I.H' 

Ca(1).  o.v>5        1,0228 

2,0          1,0923 

0,")           l,o4442 

1  .  1  ><>       ' -j"- 

3,o          1 , 1 35g 

rj~°- 

~~~~> —  "  — ~7- 

o.;5         1,0661 

70           1  ,  170       1  ,  .■>-■! 

4,0          1,1702 

2             i,u35o     1,08839 

1,0           1,0872 

60         i,3|3      1 ,3-20 
5o         i,263      1,266 

Na(i).  0,2         1,00842 

2 

1,09968    [,07515 

Li(1).  o,5          i,oii85 

o,5         1,02086 

i,3         1,08  53, 3      1,06682 

i  .<>          1 ,02535 

45          1  ,2.37       1  ,-jjo 

.,0          1,04118 

1,0         1  , 0 J7<x|      1  ,o5  J88 

2,0         1,0495 

4o         1,209      1,212 

•2,0               l,o8o2 

o,3        1,02834     1 ,oa645 

"• 

>        1 ,01666     1 ,01  »43 

3,o         1,0- i. 

35         1.178      1,179 

3,0       1.1174 

0,20      1  ,oi332     1 , 0 1 2  't  7 

2 3      1 ,00292     1 ,00174 

i,o         i,o963 

3o         1,134      i,i55 

4,0          i,i5ii 

0,  i:>.~>     1  ,0039(1      1  ,oo3-2) 

"> 

25    0,99374     0,993.8 

Bibliographie.  —  (  ')  Hkydw kili-eii.  J.  anorg.  u.  allg.  Client  ,  uyn,  116,  4!-  —  (")  Ivantele,  Soc.  Scient.  Fenn.  Coi 

un.  Phys.,\/at/t..  1922, 

1.  n"  6.   -  1     1   Laixo  and   Me   Bain,    /.  Clicm.  Soc,  Lçnd.,  1920,   117,    i.i.o.    —    (")  Dundon   and    IIendeiison 

./.    An),    (hem.    Sur.. 

1922,  44,  1199.  —  (5)  Nkubprc  und  Reinfurth,  Ber.  Dtsch.  Chem.  Ces.,  1920,  53,  1788. 

IX.  -  DENSITÉS  DES  SOLUTIONS  AQUEUSES  DES  CORPS  ORGANIQUES. 

C  =  molécules-grammes  du  corps  dissous  pour   i.juo11»'  de  solution  :  gm  =  quantité  en  grammes  du   corps  d 

SSOUS    pour    .nooni.'   de 

solution;  u>  =   équivalents-grammes    du   corps   dissous    pour    -    d'eau;    "/„  =  grammes   du    corps   dissous    p 

iur    iooa    de    solution; 

Mol.  '/,=  molécules-grammes  du  corps  dissous  pour  100  molécules-grammes  de  solution. 

Acétone  (19 1. 

Acide  triméthylsulfanilique  (16'  ), 

Alcool  éthylique  (suite). 

1,2*3  0,99833  3,Î4  o,9957<     5,o3  0,99348 

•/«■            v1-                  '/•■            BJ*. 
1 ,0 >99     1 ,00290            0,471  ï      ' ,00122 

"!»■           S».             BJ 

2.20  0,99705  4,55  0,99399   io,3     0,98729 

45     o;9>J,-34  S 

93   o^ôj-i    o.'!';o3Ô 

°/o-            8J°.                   "/n-         SJ0,  C11). 
100         0,79091            >o,o3    0,92057 

1 ,002  >     1 ,0021  0           o,2l  ;  j     1 ,000,  0 

le    !!'!!h-^  0)qo 

26  0*86076  q'865?7 

94,98    0,80689            >7 ,49    0,94499 

Alcool  éthylique  (20). 

70     0) 884 20  o'ss, 

>r;  0,8 [673  o'nji 14 

89,38     0,82221             29,62     0,95-79 

Les    valeurs  (I'Osboknk    et    Me  Kelvy 

,x<>    q,86oSo  0,85 

>i3  0,82 C2I   0. Si 65? 

79,92     o,83o2o             19,3 1     0,97307 

(/>'/.  Bur.  Stand.,   1913,  9,  42S)  sont  les 

90    0,83498  0,8  ; 

'7,s  0, 79672  ".r^»1  lu 

71,10   0,87215          9,93    0,98532 

meilleures  qui  existent. 

100    0,8062?  0,80 

:o6  0,76761   0,7631  3 

J7,4<>     0,90469 

„ 

p       i        1 

a  10°,  15",  20°    25°    30", 

Acide  formique  i1«). 
C  =  23,6;        S*«  =  i,2o5. 

'<>     °)98i79  0,98452  0,97247  0,9700-2 
20     0,97331   0,9741 3  o,9556i  o,g5253 

Bur.  Stand.,  n,:.i,9 

IBWE  et   Me   Kei.vy  (1U. 
\->'i;  Tables  A  un ..  igai . 

Acide  triméthylène-carbonique  (2a). 

3o     o,96524  0,96257  0,93696  0,93327 

4,  37);  il  y  a  dans  le 

s  7V/^/e.s-  annuelles  une 

Voir  Appendice,  p.  49. 

39    o,95n3  0,9(776  0,91810  0,9140(3 

erreur  typographiqu 

e,  pour  B»°,  lire  BJ». 

Diehte.  —  Density.  —   Densité. 


bibuoob  vphie 

p.  3». 

IX.  —  Densités 

des  solutions  aqueuses  des 

corps  organiques  ( 

suite). 

Alcool  dénaturé  ( 5  ). 

Bromal  (suite  1. 

Glycérine  (15 1. 

IlniLT    m       °lzl     m 

Mol.'Vo-     '/.■           SJ».           8J». 
65'o    9(i,i»-     2I6477     '.,;:I; 

:S 

10 

1)0370           i)o358 

,oï[3 
,0233 
,o354 

10        0,9873               60         o,gi38 

/5,o    97,91     '-»,<>(>  17     2,633; 

>. ,  j6a  ') 

20 

1 ,o4g5         1 ,0489 

,o48i 

i5        0,9816              65        0,9037 

«0,0     98,54     2,6640     2,63oi 

'J/'C-'l 

2  ' 

,0605 

."!        S'9715               7°        o,'88o2 

g5'o     gg'66     2',6375     m'io 

2 '5532 

53 

1,088")         1,0880 

Î0869 

3o         0,9656               80        0,8677 

100,0   too,o       2,6269     2,602: 

2,554  1 

40 

i,ioa3            1,1017 

,090  5 

35         0.9592                8">         0,8529 

4"> 

i , 1 1 56           1,11 5o 

.  1 14'. 

,'0         o,()5i»                90         0,841 3 

Mol.°/0.          "/„.               S1;'. 

°4      • 

'".' 

[.1290           i,i283 

.  '  274 

1 ,  i  1 4  '> 

5o        0;9345              i'oo         o',8n7 

10,0          (ii,î^          1,6676 

1 ,645o 

60 

i,i55o 

_ 

i5,o          7>,">7           r,8569 

1 ,8337 

65 

1 ,  [691 

- 

Alcool-//-butylique  | 17  ). 

ï:l    87'E    Si 

1,9933 

80 

1,1 827 

i,i9(>4 

-                 1 , 2oq 1 

I     223" 

: 

S'iq      o'sîv           7~:'»''      o,'q8687 

g;i    s!;£    iilsii 

2'-M,26 

9° 

[',2368 
[,25o6 

: 

96J96       oJ8i5S6              7',  Y»       o'9877i 

|    S!    'Ê 

il!*! 

100 
•/•■ 

i,263i 

1,0108           1,0098 

,0087 

Ç97      o,'82543             3$      oîSPp 

60 ',0           1)5, 91')           •'.,4")i") 

2' 3853 
2,3964 

20 

i,'o35o           i'o'IJo 

|o328 

,0446 

S(|'(|(i        0   'sviiki                  >   00        oui  502 

65,0           96,67           ''..  i73 1 

2J 

1)0600            1  '0  >8(i 

,0372 

89U6      o,'83o68             i.'ôr       o,'99566 

7o,o           97,33            ' -  1890 

2 ,4348 

35 

1,0729        1,0713 
[,0861          1,0845 

:,,(i97 

,0829 

83',o3      0^4196             0^61       0,^711 

80, 0           98  ,'54           2)5092 

2)4603 

f° 

1 ,0896       I ,0878 

,0960 

90,0           99,29           2,5167 

2,4804 

5o 

'   •  r  '            '     / 

i  '"9  » 

Alcool  iso-propylique  (1*). 

95,o          99,66           2,5i75 
100,0         [00,0             > , 5 1 88 

2,4817 

1,1  >>.           [,1240 

%■    7„par        SJ°.              "/„.    °/„par       S»0. 

Nicotine  (u  1. 

5  ^ôT '0,9894            55  XT' 0,8947 

Éther  éthylique  1 7 1 

°/o- 
100 

1,00925           40,237     1 

0266  [ 

10      12,4     0,982.1             (io     67,2     0,8826 

Solution  saturée  do  l'élher 

91,084 

[,02458           30,291     1 

,02060 

Il  !,";,;  ^04      70  7é',3  o'jSs 

dans  l'eau  (°/o=  ix,6) 

*2  =  0,9804 

81 ,842 
69,202 

1 , o'i  i 3g           20,726     [ 
1,03990           [0,012     1 

,0129g 

0061 1 

20     3o',5     o',96i6           75     8o'â     o'«4(j-. 

Solution  saturée  de   l'eau 

6o,773 

9997° 

3o     36,7     0,9521            80     84,y    o,8343 

dansl'éther(»/oHîO  =  o,85)... 

5J  =  0,7397 

1 ,03278 

!5      i',--     0,9420           85     88,2     0,8220 

1°    47,7     0,931 1            90     92,  6     0,8097 

Furfurol  («). 

Saccharose.        1 21 

et(«). 

45     52,6    0,9192           95     96,3     0^79-4 
5o     57,6     0,9070          [oo   mu)         0,78V) 

»/                       S5». 

S" 

No 

nvelle  écliello  Baume  pour      (i). 

les  solutions  de  sucre. 

0,99869 

Bromal  |  *). 

1,91:5              r,ooi65 

C.  à  2 

'"•             8J5.                   £f 

(•)■ 

Mol.'/,.       "/„.            Z\\             ô;\             SJ°. 

4, [54             1 ,00589 

1,00448 

0,6 

1,0739             1,07 

1 5 

[,o365             i,o333 

j          45,10      1  ,  Ï760      1  ,  |0<>4      1  ,  |jS5 

8.0  i;                 1  .01  !o8 

0!  1 

5             1 ,017                [ ,0[ 

10,0    63,43     1,7247     i,7i45     1,6902 

i5,o     73,37     1,9380     1,9142     [,8802 

a-Méthylglucoside  ( 

)■ 

M       1,08 

".il;    1,08460    [,o8353    1 

,08233 

3oio     s-ioo    2',34oo    2I3Ï.3     ">[S\\ 

Grammes 

6°  '  '  !f 

i4g    [,18192    1,18020    1 
56o    1 ,29 >  j  1     1 .291 17    1 

,17817 
,28884 

do'o    8?'33     2'%7-&    2'%65     2,llt° 

100b  d'eau.              S». 

B?s.             SJ». 

Sf. 

i'.")     92,02     2,5075     2,4737     ■>-,\"">7 

35               1,09319              1 

,08399 

,  loloS 

&  i'H 

,(.)î    '  i°794°    '  ,07767    1 
i|8    1 .  171'ii)    1,17214    1 
'4  i    '  |283gg    1 ,  * 8 1 4 4    ' 

,07575 
,16994 

,27882 

5o  V>    o3  ' 08    2  '  5662    ■'  '  "H  ('  s    '■>  t  ■-"  r 

55               i ,i3i4g              1 

,[2017 

gso 

5a'5     94  ,'54     2 ',5848     2^5498     2^717 

75               [,[6243              1 

'  J  ^g^ 

20             1 

,07366         1 .071 j 1          1 

,o(:,S<,8 

55,o     95,08     2,6oo5     2,5635     2,4867 

<)0                      1,1  8  M)!                     1 

.'  16788 

40           1 

,16759         i,i65o8         1 

,16248 

>;.  >     '.)>.  i:i      ■  ,61  '•<>     ».  i;Sm     >,  10  1; 

10-,                r,  19896 

,.8399 

l'o                 1 

.■>-c,r>        1,27341        1 

,270)8 

H.  R.  Raikes. 


Density. 


Tanii 

1  colloïdal    6  . 

- 

'  >0 

l  ,0898 

i ,081 i     i ,0707 

1  ,11 '.Si 

100 

I.OIH 

1 ,0408 

Kio 

i,o3  [g 

[,oo63 

S,. 

1,0278 

- 

;><> 

i ,0166 

[,0100 

- 

IX.  —  Densités  des  solutions  aqueuses  des  corps  organiques  (suite). 
Tanin  colloïdal  (suitr). 


n.i.i    0,99.56 
976 


Uréthanc  ('»  >. 


<.l.l'     1,0096  il,  M     [,0470 

16,69     '  ,Ol88  50,07     I  .9  31  " 

28,62       i.ui.o  55,65       i,o55q 


Bibliographie.  —  (')  Bâtes  and  Bkari  i  .   Tech.  Pap.  Bur.  Stand.,  1918,  115. 
Soc,  Loiul  .  11,1,,.  218A.  3i3.   —  1  ■"  )  Bruylants  ei  Stassens,  M.  Acad.  Bel, 

42.  ■>">..•>.  -  («)  Cmim  m  ,  ni.    Iss.  Chim.  Sur.  /lis/.,  1919,  37.  17J.  —  (•'■)  Da 

11    lu  MANSKU  Cl   TARASOV,  ./.   SOC.   Chim.  Pusse.  1917,49,  187.  --  (')  DrSMAROI 

Chim.  Busse,  igi8, 50,  347.  -  (»)  Fales  and  Morrell,  ./.  Am.  Chem.  Soc,  1 
Soc,  1919,  41,  489.  —  (")  Herschel,  Tech.  Pap.  Pur.  Stand.,  1917. 100.  :>-.  - 
Lero,  ./.  Im.  Chem.  Soc,  1921,  43.  1006.  —  (  r)  Lewis,  ./.  Soc  Chem.  //>, 
26.  781.  -  ("")  Masao  Katayama  and  Nom.,  Yamada,  ./.  Tok.  Chem.  Soc,  1 
Dabi.,  1919,  15.  [NS],6o6.  -  (18)  Richards  and  Palitzsch,  J.  Am.Chem.  S 
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Akad.   \\et.  An 


Le  mélange  étant  X-+-Y,  "/, 
cules-grammes  de  solution. 
Dans  ce  Tableau,  X  =  le  coi 


DENSITÉS  DES  MÉLANGES  D'UN  CORPS  INORGANIQUE  AVEC  UN  CORPS  ORGANIQUE. 


Acétate  d'éthyle  +  SnCl,  (*). 

Alcool  //-butylique  + 

H  Cl  («). 

Benzoate  d'éthyle    -  SnCl,  (*). 

M,  : 

8;".           S™. 

Mol."  „ 

0         0,8948 

0,86,0    o,8353 

0 

.0|<>     1,0191     i,ooo3 

>'          l,474l 

1,4398     1,4089 

0 

0 .  8060              1  >. 

0,8730 

2.5 

,3572    i,3.i6o    1,2998 

3-,(i     i.'m'.i 

1,5507      I,5l4ï 

2 

0,8195              1  j 

0,8810 

33,4 

,  1692     1  ,  {189     1  ,  jooo 

Î3,4    i,6o38 

I  .  ÏÔ20       I  ,  ">2  19 

f 

o,83i5             16 

0,8895 

35 

3  [,6    1 ,623a 

[,5838     i,5433 

,  >  1 7 5     1 ,  [725     1  .  ï  >77 

•55,9    1,6379 

1,5993     i,563i 

6 

o,8425             18 

0,8960 

4o 

,5461     1 .  "xio      1 ,  (648 

5o        i,77'>9 

1,7361      i,7o3o 

8 

o,854o 

o,9o5o 

45 

,6o58     1,5622    1,5243 

70        1.9 480 

1,9188     [,8837 

10 

o,8635 

JO 

,6614     1,6180    1,5807 

100       a, 21 32 

2,1 520    2,0962 

.00 

,8770     i,83i8     [,7930 

,21 32*    2,1320       1,0962* 

urs  typographiques?  peut- 

Acétone  h-  SbCl3  (*). 

Aniline  4-  CCI,  l 

2|- 

*  Erre 

Mol.»/,*.    S?5. 

oi1".           8J». 

c-tre  a,a 

3a  et  2,0962. 

20              ~ 

•'.,7322 

2,46o3     2,4409 

0 

S".            "/„• 
j     1,01748      79.06 

1 .  \ '■>:'> 

Butyrate  d'éthyle  +  SnClv  (*). 

■>:\ 

2,4024     2,3727 

,  -, 

46  1,078)6     87,05 

1,48057 

Mol.%. 

0;\              8J".               5J°. 

23 

2,364 1     2,34(3 

Ml' 

io  1 ,14087      93, 5i 

1  j  ioC)") 

0 

>,8j3(i     0,8468     0,8239 

3o             - 

2,3097     2,2(181 

Î3,3    2,3i94 

2,2169    2, i856 

1'; 

>3   [,19636     98,14 

1,56853 

io.S 

[,38i8     1 ,  ! 3 1 7     1  ,>i4  i 

38        2,2686 

- 

5i, 

^7   1,25364      99,3g 

1  ,  Ï7938 

32,  > 

1 ,  }2o3      1 .07-8      1  .3>9() 

5o        .,957, 

1,9095 

62 , 

)S    1  .  ',]  27  >     100.00 

1    5846g 

33*3 

i'j!i,     i.'iiVi7     i  *3566 

66 ,  6    1 ,  5900 

1.5716 

_, 

7  1 . 36962 

34  ,0 

,4435     1,4000     i,3634 

7 j       1 ,4012 

1,3624 

100     0.7866 

35' 

,4575     i,4i5i     1,3776 

*  De  l'acétone 

Benzène   -  SnCl, 

(*). 

36 

,4690     1,4265     i,3885 

Acétone  -1-  Nal  («). 

Mol 

»/,.           8». 

_'° 

,o.i8o     1  '9188     1^8837 

"/„•         '-1 

B|5.           5«« 

0 

0,8729 

1,82 ji 

[00 

i,2l32       2,1520      2,0962 

0         0.8 1>.| 
R620  0,864  ' 

0,7873     0,7690 
o,8'i-(,     0,8198 

25 

',2719 
1,6226 

,2014 

Butyrate  de  méthyle  4- Sn  Clj  (*) 

11,72        - 

0,884'      0,867 

-30 

,4832 

Mol.»/,. 

8J5.            850.           8  '". 

17,22 

o,936       0.917 

7"> 

1 ,9o3 8 

,8060 

33,5 

,  5077      1  .  (3-2      1 ,  J166 

>'i:y\ 

0,987       0,967 

100 

2, 21 32 

...,-,(;, 

100 

,2.1 32       2,1 520       2,0962 

Éther  éthylique  -+-  SbClj  (* 


I 

,7076 

0,6995 
1 ,2064 

1 

4i3o 

1 ,4o>8 

2 

2007 

2,1879 

2 

2959 

2,283l 

3  2,2.')  |8  2,2026 

Io         2,3418        2,2913 
15  2,436,         2,395o 

Formiate  d'éthyle  +  SnCl,  (*). 
Mol.»/,.     82».  SJ».  5|». 

0,9082     o,8(i)i     0,882/ 


,8649     1,8465     i,83< 


0O  2,2056      2, l8l6 

*  Erreur  typographiqu. 


Density.  —  Densité.  —  Densità. 


X.  —  Densités 
Formiate  de  propyle  h-  Sn  Cl ,  (  * 
Mol.»/,.        6ï»,  ô;". 


des  mélanges  d'un  corps  inorganique  avec  un  corps  organique  {suite). 

Tétrachloréthylène  -+-  CCI, 


•»5 

32 

33,  i 
35 

i,  >9is 

i ,3687 
i  ,  ig58 

i  .<ii»7i 

3o 

33,33 

1 ,4499 
1 , 5o6o 

i'5882 

1 ,6968 

75 

i  ,()5',C. 

2, l J20 

1  .1)102 
2,0962 

6o 

i,8o36 
1,9637 

Propionate  d'éthyle  -h  Sn  Cl4  (»). 
Mol.»/».         6J».  8». 


Propionate  d'éthyle  -H  SnCli   |  Tétrachloréthane  4-  SbCl3 
Mol.°/0.       S'5.  8J°. 


Tétrachloréthane  -+-  CCI,  (») 


100,0  o,63i3  3j,o  0,62a 

79,7  o,63oo  19,9  0,624 

66,4  0,6289  0,0  0,621 

{9,7  0,6271 

Triméthylamine 

(  chlorhydrate  de)+Br(i). 
Mol.  N  (Cil,),  H  Cl 


0,00 
0,5923 
0,9237 
1 ,9'7 


Bibliographie.  —  (')  Dahby,  J.  Ain.  Chenu  Soc,  n,iK,  40, 
anor».  Ckem.,  icjiç,,  104,  49.  -  (')  Kurnakov,  I'i:i;i;umui 
nakov  et  Beketov,  J.  Soc.  Pkysic.  Chim.,  Pétrograd,  i< 
37.  -  (  ')  db  l'Ai  w,   Thèse,  Utrecht,  1922,  35.  —  (")  VVn 


.  Farad.  Soc, 
Chim  ,  Pétrog* 
and  Coi.kman, 


12.  81.  —  (')  Hkii/.,  Z. 
|i6,48,  ifi6a.  —  (r>)  Kur- 
.  Farad.  Soc,  1919,  15, 


XI.  —  DENSITÉS  DES  MÉLANGES  BINAIRES  DES  CORPS  ORGANIQUES  (ET  MIXTESj. 


- 1  •  7» 


;  n/U  =  mo 
de  X;  MSV.  =  volu 


dans  ioob  du  mélange;  Mol. 
ne  molécule  de  X;  Vol  •/.  = 
écules-grainmes  de  Y  pour 
>rps  Y  en  solution  à  t.  V,  =  1 


éeules-grammes  de   Y  dans 
de  Y  dans   100  volumes  du 
1;  C'=   molécules- 
spécifique  de  la  solution  à  t 


m-  d« 


Liste  des  corps  constituant  les  mélanges  binaires  étudiés  : 


C,.    Alcool  mélhylique.. 


Broinoi'orme. 
Chloroforme. 

Acide  acétique •. .  .  3 

Alcool  éthyliquo \ 

Chloral... 5 

Dibroinure  d'étliylène 6 

Pentachloréthanc 7 

Trichlorétliylène S 

Acétone 9 

Acide  propioniquc 10 

Alcool  propyliquc 11 

.   Acétate  d'éthyle 12 

Alcool  butylique 1 3 

Ether  éthylique i  \ 

Mélhylélhylcétone 1  3 


C3.    Dimélhyléthylcubinol 16 

Pyridine 17 

CG.    Aniline 18 

Benzène 19 

Broinobenzène 20 

Chlorobenzène 21 

/>-Dichlorobenzène 22 

/M-Dinilrobenzène 2.3 

Flnorobenzène 24 

Iodobenzèno 25 

Nitrobenzène 26 

Phénol 27 

C7.    Acide  benzoïque 28 

o-crésol ,. 29 

w-crésol 3o 

/>-crésol 3i 


C7     Toluène 

Cs.    Phénétol 32 

Ca.    Benzoate  d'éthyle 33 

Aldéhyde  ciimamique 34 

Quinoléine 

C10.  Decahydronaphlalène 36 

Naphtalène 37 

^-'Partiale  d'éthyle 

Télrahydronaphtalène 

di-  Acide  laurique 

C12.  Diphényle 

Ether  phénylique 

Ou-  Benzoate  de  benzyle 4> 

C15.  Acide  palmitique 

Ci8.  Acide  stéarique 

C28-  Dihenzoyl-rf-tartrale  d'isobutyle . 


Mélanges  étudiés  (p.  4r  à  43). 


9.. 

4->c) 

14. 

9  14 

10.. 

',  16 

15.. 

9  - 1 5 

11.. 

6  38 

16.. 

12.. 

6-46 

17.. 

12-33 

13.. 

7-8 

18.. 

12-43 

14-18 

25. 

1 7-28 

29  . 

■  q-3i' 

1  i— 19 

26. 

19-20 

30... 

"9-37 

14-26 

27.. 

19-21 

31... 

i9-4i 

34  46 
40-44 
40-45 


Dichte.         Density. 


B.Bt,OOBAI.HIE    r.  43. 

XI.  —  Densités  des  mélanges  binaires  des  corps  organiques  (et  mixtes)  (suite). 

1          7„é- 

Y .....      ,  10 , 

G                                        \            <"t       '/g*-     Mol.»/,*. 

l5Mol.%.        8J».              ■:,"•  ,13, 

1,2711 

0,0                   1,271 1 

67,17      55,0 

,2162     1,1796 

0            0,79082      0,779,1 

,  .    i" 

1,2708 

8.1                    1,2681 

7,,5o    60,0 

,25lO     1,-078 

>i  ,  17      0,79428      0,7831 1 

10,  | 

1,2703 

17,8.5                i,265S 

79,60    70,0 

,3175    1,2787 

32,58      0,79603      0,78495 

4  i  ,oa 

1,2694 

50,0                  1,2627 

83, 3o     75,0 

,3475    1.3197 

14, 6a      0,79782      0,78677 

jo,6g 

1,2695 

88, (i                  1 ,254a 

87,00     80,0 

,383g     i,!îli 

>7,3i      0,79956      0,78869 

84,77 

I  .  2O92 

91  ,2                 1 ,2533 

93,77     90,0 

,4367     1,4008 

70,73      0,801  !5      0,79061 

O1^"' 

1 .  ><;<>o 

95, a                 1 ,  ■'">■»  ■> 

1110,00  100,0 

,i73«»     i,436i 

84,9 j      o,8o3i  i      ",792  ig 

100,0 

1,2692 

100,0                i,2494 

*   Du  premier 

onstituant. 

100,00     o,8o4g5      0,7g j  j  - 

•  Du  premier  . 

instituant, 

7        ",,,               S]  :;        i5- 

»/,*.        Mol. 

/,.        BJ». 

Mol.»/,.        8J».            -:,". 

2           Vr 

\  ....           (10 

0,10              o,7g5aa 

0                 0 

0,71',, 

0          0,76784     0,75599 

0,0 

1 ,2692 

o,35              0,79505 

1 5 .  68       1 0 

0      o,8i  '■' 

',|,l7       °,77'8i       0,76020 

1 1 .  i 

1 ,2668 

Q,58               0,79494 

29,50         20 

0      o,8g38 

32,58      0,77368      0,76233 

»3,8 

G  J .  ■• 
91.8 
9  1.-5 
96,6 

1,2647 

1 .  »  ')  1  a 

1 .  ■>.  "108 

i,33               0,79435 

1  .05  .             0,79 j  1G 
a,53               o,7938o 

41.78  3o 

52,74         4o 
55,26         42 

57.79  i' 

0      0,968g 
0      i,o449 
5       1 ,0626 
0       1,0794 

44,6a      0,77567      0,764:19 
57,31      0.77776      0,76664 
70,7.3      0,77982      0,76877 

1 ,a5oi 

8  vol.»/,.       •/.■        e;|.    (15) 

60,20         ,7 

5        1  ,097") 

8  î , < j  î       0,78173       0,77084 

100.0 

1 ,'i"4 

10,0          io,<)S         o,8oG 

62,60        5o 

0       1,1139 

100,00      0,78391       0,773,5 

2"        •/.*• 

BJS.             i»i 

ao,o        21,80        o,8i5 
3o,o        3a, 34        0,824 

67,17        55 
71,50       60 

0       i,i5o4 

0       1,1788** 

16  (Méthode  dilatométrique).  («j 

0.00 

1 ,01744 

10,0        43,6g        o,832 
■)o,o         52,73         0,841 

87,00       80 

0        1 . 3 1 37 

p/o-                  V30. 

8/21 

0,99964 

93,77        9° 

0       1,3753 

43,21             0, 93168 

I  i  .'2 '2 

0,98602 

Go.o          62,55          0 , S.)9 

100,00      100 

0        I,4°7:> 

39,1,',            0,94923 

19.93 

0,97271 

70,0        72,17        0,858 

*  Du  premiei 

constituant. 

34,22            0,97068 

A ,  ">8 

0,96193 

80,0        81,69        Q,866 

**  Erreur? 

3i,86              0,9X101, 

29,40 
36,6a 

o,95o56 
0,93360 

90,0        90,94        0,874 
93,0        95,22        0,879 

11                "/„  = 
t. 

9,840-             (1*) 

25,75               1,00807 
o,oo               1,12493 

|2.oo 

S4,io 

74,7» 

0,92097 
0,89283 
0,88416 

0. 84 '189 

9         '/.-                      S».      (1««) 
0                     0,7847 
2^,6                 0,8245 

16 

43 
60 

2,oi58 

1,909' 
1 ,g365 
1 , 9006 

1 ,8574 

16  (Méthode  pienométrique).  (*» 

•/•■                                 V30. 

100,00 
*  Du  premier  1 

0,787 jo 

(8,3                 o,8645 
75 js                o,9i58 
92,3                  0,9 ',65 
100,0                o,9656 

100,0 

O                                1  ,12493 

27,64            0,99980 

3          •/,. 

8|\       (1M) 

0.78G7 

12              •/•  *= 
t. 

9,204.            («) 
'  ,9^84 

3o,85            0,98648 

3-, Go               0.9770; 

34,44           0,96976 

1  i ,  1 5 
a3,79 
Saturée. 

0,7947 

0.8090 
0,8241 

0 . 860 1 

10  •/."•   Mol."/»*-    S»5.          6}».   (7) 
0            0        0,8066    0,7920 
i5,68     10,0    0,8878    0,871s 

58 
100 

13      7/. 

i,9378 
1,856] 

V,r,            (1») 

17    Mol."/,,*.                SJf.         (11) 
,00,00               o,89i8 
8g,92               0,9204 

29,30     20,0    0,9660    o,95oo 

100 

0,5984 

7l),77              o,944o 

4       Mol.  °/0*. 

8,"-      (6  ) 

41,78     3o,o    1,0)07     i,o35a 

82,1 

0,6l57 

69,89             0,9598 

100,000 

2,87783 

52,74     4o,o    i,i.387     i,i2o5 

69,6 

(),62G3 

59,98              0,97  ',„ 

89,721 

2,635 

55,26    42,5     1,1678     1,1374 

53,5 

0,6397 

5o,44            0,9866 

75,946 

2 , 3 1 4 

J7,79     45,0     1 . 1791     1,1  i8g 

36 , 5 

0,65  1" 

39,73            0,9992 

64,775 

2,060 

60,20     47,5     1,2002     1,1748 

22,3 

0,6653 

3 1 ,  i  1                ,  ,  0 1 0 1 

54,o3o 

1,820 

62,60     5o,o     1,2191     1,1986 
67,17     55,o     ,,2.576     1,235. 

o,o 

0,6878 

20,88                i,o>2  3 

5 1,486 

1.76G 

*  Du  premier 

constituant. 

12, 16              i,o3  >.q 

46,588 
39,392 

28,203 

1 ,65g 

I  ,  jo  i 

1 ,  268 

7i,.5o     Go,o     1,2913     1,2690 
79, Go     70,0     1,3573     i,33G3 
83, 3o     75.0    1,3908     1,3676 

14       Mol.»/,*. 
0,0 

■  0,70760 

0,00                1  ,(>|3i 
*  Du  premier  constituant. 

19,56, 
7,564 

!  ,OQ2 

0,832 

87,00    80,0    1,4229    1,4002 

10,764 

0,7,418 

18    Mol.0/,,*.                8j5.          (11) 

93,77     90,0     1,4763     1,4563 

20,752 

0,720,2 

100,00              0,8g48 

0 ,  000 

0,-081", 

100,00   100,0     1 , 5049     1 , 4917 

3i.i86 

0,7276*; 

89.80              0,9394 

*  Du  premier 

■onstituant. 

»/,*.     Mol.»/.*.    8*/.          S;». 

4l  ,8,2 

45,646 

0' 73806 

79,9Q              0,9720 
60,73              0,9988 

4"     /  air  Appendice,  p.  49- 

0             0        0,-82,     0,7601 

54,939 

o,745i5 

1 5,68     10. 0    o,86i3    o,8375 

5fi,i 04 

0,74608 

5o  00               1  .0  1 5  \ 

5       Mol.'/,. 

8».          (16) 

29,50     20.0    0,9389    0,9,34 

63,691 

0,75227 

4o',oi               1)0625 

1 00 , 00 

0,9832 

41,78     3o,o     1,0204     0,9931 

72,85o 

0,76005 

3o,(,2                  1  ,0778 

73,o3 

0,9946 

5a, 74     4°.o    1,1019    1,0730 

77, "58 

0, 76380 

2.3,47               1,0867 

{5,36 

I ,0124 

55,afl     i».5     1,1209    1,0908 

85,858 

0,77182 

14,26               ■  ,0972 

io,;4 

I ,0202 

57,79     45,o     1,1422    1,1082 

99,4i8 

0,77903 

7,84               1,1048 

17,93 

1,02 56 

Go,  20      J7,5     1,1 5  52     1 ,1263 

100,00 

0,78567 

0,00               1,1121 

0,00 

1 ,o4Gi 

62,60     5o,o     1,1824     I,l435 

constituant. 

Density. 


XI.  —  Densités  des  mélanges  binaires  des  corps  organiques  (et  mixtes)  (suite). 

„„E,P.43. 

19        •/•■ 

8».       (io<) 

24    Mol.»//-             2;"-         <11» 

33    ■/,.             8». 

8,3,S.    (3, 

o 

0,8037 

100,00             0,71 3g 

59.62       i,oa3io      f, 00837 

2,66       ,.33228 

,  II7.57 

28,34 

o,844 1 

90,92             0,7601 

5o,38       1,00180     0,98713 

5   i3       i. 33632 

,  12l42 

5_   i3 

0,8878 

78,26              0, 821 3 

39,82       o.9785i      0,96400 

7  55       1    \'o>> 

1 ,12533 

71, '3o 

o,qio5 

70,88              o,8554 
60,76              0,8974 
51,02             o,93n 

3-».;97       0,96423      o,9i938 

9)93       r) 14409 

1,12915 

8j,9o 

0,9335 

[»V'i       o'(')36o'l      0 '92232 

i5,?.6       1,15276 

1,1 3765 

1 00 , 0 

o,9656 

}2,45             o,9383 

14)66       0^)27^5      0)91778 

17,31        i,i56i4 

1,14128 

20        '/•■ 

8J5.       (10"i 

32,97             0,9862 

10,16       0,91899      0,901  ij 

19,89       i,i6o53 

,  1  \l   )2 

21,93              1 ,0181 

7,22       0,91329      0,89864 

25,i 5       1,16933 

1,1 5405 

0)8262 
o,8385 

0,8  520. 
0,8640 

i3,i8               i,o38; 

5,25       Conuclé       o.Squ- 

30,42       1 , ,7817 

,16324 

3-2,  d8 

49,43 
82)59 

0)00              1)0706 
*  Du  premier  constituant. 
25                                               C1) 

2,j5                »              0,8898] 

0,984            ».             0,88715 

28  t.        A.            B.           C  (11«) 

32,20       1,18114 
33,70       i,i83o2 
35,02       Congelé 

1 , 16620 

,16793 

,171 02 

89 ,  80 

0,8702 

io    0   00 5 1     '<) "()5-i     0  q)!- 

/■''..? 

I , 18004 

100,00 

0,8790 

0     "  0,8*897        -            - 

20     0)9827     0)9430     0)9117 

4*9)45             '» 

Congelé 

21         •/.*■ 

840.          (*  i 

34,  35,  36           8»  ». 

(*) 

0,00 

1 ,02197 

56        ['o455    1  <>>>">    10182 

'10     o'q'6-     o'qioo     o's-(|o 

„/»     .  —      1         - » 

'4, 54 

0,97322 

62        i'o56o    1 0"o    1  o'îoi 

p-crcsol. 

3o,78 
44,45 

0,92101 

0,87845 

{-'M  !::;!;;;';  ;;::lii  ; ;:!,* 

-0    0.97 J„    o,8S8i    o)856o 
80   0,9125    0,8760   o,8445 

r,o388 

1 .0401 

54,20 

0,84874 

75        1.071!    r)o58i     1,0447 

10     i,o543     1,0422 

1 ,0420 

55,85 

o,84373 

82       1,0747    1,0612    1,0495 

\  =    .>-,,,, ;ix -h  ,5s,  io3o 

i5     1.0557     1,0,40 

i,o438 

62,19 

0,82466 

86           -         [,0698    i,o56o 

B  =  i5b:,ii85-+-  i4*,9737 

ao     1,0570     1,0457 

1,0457 

7  '  ,  76 

0,79606 

100                       ['o-6q        -°5 

*  Erreur  typographique? 

25     i,o584     1,0476 

1,0476 

80, 38 
100,00 

0,77054 
o,7i3o8 

*Du  premier  constituant. 

29/.                  \                     B.  (11") 
0             1,4662            i,2i33 
10            1.  [5i2           1 , 1999 

3o     1,0597     1,0492 

i,o495 
i,o5i4 

*  Du  premier 

constituant. 

26   t.            V.                 I!.                C.  (11«) 

0     1    2qÎ2     1  , 1  V\i     1    0001 

40     1)0623     r)o53a 

i,o534 

21"  Voir  Appenr 

ice,  p.  49. 

10     1)2828     1)1209    0)9898 

20            i,438o           1,1866 

5o     I'0_1J(>         - 

1,0574 

22        •/.*■ 

S?°.          (») 

3o    ['2582    !'og65    o'9(i-| 

55         - 

1 ,o5g4 

0,00 

1 ,2o36g 

io    i'2452    i|o843    0)9363 

5o            1)3962           1)1593 

37  -Mol."/,,'.     8»9. 

»«•«.      (1) 

10,35 

1, 13401 

■'(')--                          '    I  '),( 

20 , 2 1 

[,07293 

60    1)2210    i)o635    0)9339 

80                       1,3  5'J7                      1,1098 

1,0,09 

34,34 

0,99462 

70    1,7074    i,o5oi    0,9226 

48,85 

0,92116 

A  =    5e, 0965  -+-  i5«,i382 

!'.'  .    l,°  '•' 

65, 87 

0,84297 

\  -      '.T'o'-",'-,    r°^''oo-s"' 

B  =  i5e,o587-+-  ^,0299 

66,6     1,09,1 

84,21 

0,77099 

B  =  10^0499+  !o»,i46i 

29"     Voir  Appendice,  p.  .{9. 

Mol.1//.      8J15. 

î  5- 

0,71 322 

C  =  i4«,588g  +-    js,  7972 

30           •/•■                8"-         <17» 

0         1,0174      1 

,008  5 

*  Du  premier  c 

instituant. 

27  t.        A.            B.            C.(ii«; 

7,137         o,883go2 

20           I,o387        1 

o3o4 

23    Mol.0/,*. 

S?5.         (11) 

0    1,0592    1,0020    0,9483 

16,107         o,896385 

5o         1 ,0696      1 

0612 

100,00 
90,04 

0,7139 

o,7458 

10    1,0481    0,9915    0,9376 
20    i,o383    0,9808    0,9267 

4o    1)0170    «.'.9590    0)9053 

'9,9'°         0,901699 
27,148         0,91,965 
3 j,8i2         0,922979 

1 00             -           1 

,0769 

83, o3 

o,7656 

31      •/•■         m     (") 

*  Du  premier  constit 

iant. 

74 ,85 

68,82 

0,7891 
0,8039 

k>     [,0061     o,9|S".    0,8947 
60    0,9964    0.93s»    o.883a 

7,94       0,884995 
15,177     0,895170 

7.3,  i3o          o.qi4o5i 
29,795          0,908424 

38»//-    Bji;».        »//. 

«îîîi-  (•) 

60,48 

0,8283 

70     O,o849     o.q>(>',     o.S—77 

0    i,o387         55 

1,0439 

55,79 

0,8387 

80    o)973'i    o,'gi55    0)8618 

5    1.039}         60 

1,0466 

5 1,06 

0,8488 

Benzène     Chlorolienzène 

29,347         o,93o565 

10    r,o4oo        65 

1,0472 

35,  16 

0,8628 
0,8853 

A  =    5*.  1069 -f-  [5b,oio8 
It    -  i5e,oi  ',7  +  r5s,34a5 

32                          SJ.                  (») 

i,    1,0407         70 
ao    1,041 3         75 

1,0478 
1,0486 

30,26 

25,2.3 

0,8970 
0,9083 

27    •/•■                SJ.               8»>*.   (3, 

t.    °/0=75.    %=50.    V.=25. 
5    1,0640    1,0016   0,9468 

7.5    1,0420         80 
3o    1,0427         85 

i,o499 

18,55 

o,923o 

99,01       i,i2555 
99,016     t, 12535 

,5     ,.(,5  50    0)992.5    o,9363 

35    i,o433         90 

1 ,o5o6 

9,75 

0,9427 

94,86       r,ii 362      1,09885 

23      1 ,0454     0,9825     0,9263 

4o    1,0440         95 

,  0  5 1  2 

7,45 

0,947' 

90,002     1,10019      1,08546 

îo       1   ,1,323      0,9687      0,9K)6 

45    1,0446       100 

,o5i6 

0,00 

0,9618 

79,874     r ,07319      r,o5838 

60    1,01 48   0,9560   0,8904 

5o    i,o453 

*  Du  premier  1 

instituant. 

;o,gi       1,0.10  M       1, 03552 

7",     i.ooi5    0.9359    0,875o 

*  Du  premier  constit 

lant. 

H.  R.  Raikes. 


Density. 


XI.  —  Densités  des  mélanges  binaires  des  corps  organiques  (et  mixtes)  (sui 

e). 

39    Mol  ."/,.*■ 

0,9618 

Mol." 
80, 

\                        I    0603 

42              »/,  =  9,r,48.               («) 

8  j  "       1  .ode»)        8|9        i  ,0128 

44     "/„. 

Mol.11/,,. 

8j».      ,16 

go,  06 

0,9755 

69,  < 

»6               1  ,o683 

',['-       1  .  <>  i  1  7        8|00      0,9974 

1 5  8 1 

1  1  ,  C,S        0 

85 1 0 

81  »*? 

0,9870 

59i 

1                1  ...76,, 
_i               1,0825 

S';"  =  1  ,0276 

34,o.| 

26,65         0 

8494 

60,0a 

39*. 

3               1,0967 

43    »/„.        Mol.»  „.         8's.    !1<m 

48,63 

61 ,27 

52,70     (. 

8481 

847<> 

3<t,53 

1 ,0346 
i,o3g6 

;jj; 

100.00      100,00        0,8457 

85, 08      81,67      0,8468 

74,86 

67,7,       0 

s  i  -,  ', 
8436 

20  -a 

i  o5io 

i,(). 

72,12       66,90       0,8477 

1  l.ii- 

,„-,-; 

0                          I  ,  1  1   M 

59,36       53, 3o      0,8484 

45    •/,. 

Mol.%. 

V-    <n 

*   Du   prcnn. 

. ,. [■;;■;;;; 

'  Du  pi 

entier  conslituanl 

i5,72       39,69       0,8493 
,o.,(,      34,4o      0,8497 

[00,00 

[00,00      0 

M  [36 

*H7 

40    Mol.0/,*. 

s;.      <11> 

41 

7.  =  9,64'+. 

(12) 

27,17      22,57      0,8507 

Ï4,52 

»',9i       0 

8444 

100,00 

i  ...jii 

S ,' 5     —  1 

,o685     o';-    =  1 

o3o8 

[5,53       12,56       o.s'.ii 

39,63 

37,18       0 

8448 

89,63 

1,0524 

Sil'.s  =  . 

,0507     8»»°    =  0 

,9997 

o,oo        o,o<.       0,8527 

0,00 

.,,00       0 

8457 

Densités  et  volumes  spé 

:ifiques  di 

nitrobenzène, 

lu  toluène,  du  pétrole  et  des  mélanges  binaires  de  ces  corps 

i  voit 

E.-W.  Vi 

ONEN,   &>C.  .sr/™/ 

/■cim.  Comm.  Pins.   Math..  1922.  1.  n°  7). 

Los  dcnsili 

s  son!  fondions  li 

éaires  do 

la  température. 
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XII 

-    DENSITÉS  DES  MÉLANGES  TERNAIRES. 

Eau.  Acide  nitri 

que  et  sulfurique  (P.  Pas' 

7„ 

ai.  et  M.  Garnier,  111.  Soc.  Chin,.,  1919,  1  j],  25, 

13). 

7o- 

/•■ 

»/„. 

UNO,.  H.SO. 

H20.           NO,. 

S',6. 

UNO,.  H,S04. 

H20.           NO...           Ôi5. 

HN03.  H,SÛS.    H,0. 

NOj. 

Z\'-. 

98 

0           <o 

1,8390 

7,0       58, 0 

35.0          0,0         1,5490 

25, 0       5o,o      25,o 

<0,0I 

1 ,600 

5           gj 

0          <o,oo5 

1 ,85oo 

5,o       70,0 

25,o          0,0         i,652o 

25,0        -.7,0      23, 0 

- 

1 ,  660 

8           gu 

0 

1,8600 

5,oi     85,o 

i4,99         0,0         1,749° 

25,0       62,0      i3,o 

- 

1 ,  700 

10           90 

0 

1,8620 

4,95     9",i 

4,95         0,0         i,835o 

32, 0       10,0      58, 0 

r_o,oi 

i,3oo 

i5           85 

0               - 

1,8-00 

10,0       47,5 

i',5           0,0          i,465 

3o,o       3o,o      4°,° 

_ 

i,45o 

22           88* 

0 

i,86oo 

Il  ,0         22,0 

77,0           0,0          1,2670 

3o,o       53,o      17,0 

- 

1 ,655 

28           72 

0 

i,85oo 

12,0       3o,o 

68,0                0,01           1,3200 

3o,o       60,0      10. 0 

- 

1 , 7 1  5 

44           56 

0                     '(),<M 

1 ,8000 

i5,o       }o,o 

45,o             -           1 ,442o 

3o,o       65, 0        5,o 

- 

1 ,79' 

5'            49 

0 

1 .74 5o 

iJ,o       S7.0 

28,0             -           1,6010 

36, 0       19,0      45,0 

0 ,  02 

1  ,400 

:»9            4 1 

0                        - 

1 ,71 JO 

1  5  .  0       5g  ,  0 

26,0            -          i,63oo 

34,o       34,o      32,o 

<0,OI 

1  ,5oo 

65           35 

0                       - 

1 , 7000 

1  ">,<>         "0,0 

15  0            -          1 , 700 

35,o       55,o      10,0 

- 

1,708 

75          ?5 

0              0 ,  02 

1 .655o 

19,0         7,0 

74,0            -           1,2000 

45,o       10,0      39,9 

0,  I 

1,375 

80           19,6 

0,4          o,o5 

1,6280 

2O,0         32,0 

48.0             -           i,4oo 

42,0       28,0      20,0 

0,  [ 

1 ,  5oo 

89,4         8,8 

1.2          0 , 60 

1 , 6000 

20,0      40,0 

40 ;0       -      1,480 

43,o       43,0      13,9 

0, 1 

1,683 

9'i-4        4-4 

1,6           o,6i 

1 ,55oo 

20,0      44,0 

36, 0             -           1,509 

49,0       3i,o    -20,0 

<o,oi 

1 ,600 

7,o        7,° 

86.0           0,0 

1 ,  100 

27,0             -           i,6o5 

58, 0       10,0      32,0 

0 

1  ,44  5 

J,5       22,0 

74,5          0,0 

1 ,  200 

20  0       60  0 

20,0                          1,65a 

60,0       16,0      2.4,0 

0 

1 ,5oo 

5,o       35,o 

60.0         0,0 

i,3oi 

20,0      64,0 

16,0             -           1.690 

70,0       10,0      20,0 

0 

1 ,5oi 

5,o       46,o 

Î9, 0           0.0 

1  .  |02 

ïo,o            -           i,75o 

70,0       19,0      11,0 

0 

1,^99 

*  Erreur  lyp 

t,grapln,,aeV 

27,0       10,0 

63,0           0,01        1,2-jj 

80,0       .0,0       9,91 

0,09 

1,553      | 

H.  R    Raikes. 


Dichte.  —  Density.  —  Densité. 


XII.  - 

-  Densités  des  mélanges  ternaires  (. 

aile). 

Eau 

Acide  chlorhydrique.  Oxychlorure  de  bismuth 

1  A. -A.  N'oves,  l'.-W.  Hall  and  J.-A.  Bea 

ie,  ./.  ,1m.  Cliem.  Soc 

.,  i9i7,39, 

,53o). 

Poids  atomique. 

Poids  atomique. 

Poids  at 

omique. 

CI                 Bi 

pour  1000"    pourlKX 

d'eau.         d'eau. 

Acide 
en  poids, 

;ï 

Cl                  lii 
pour  1000-    pour  1000" 

p)88»4      p)p5338 
0,9125       o,o5<»36 

Acide 

total 

(normalité 

en  poids). 

0,6434 

0)7343 

1  ,oiS 

1  ,oa5 
1,028 

7T 

pourlOOOe 
d'eau. 
I,635o 

1 .7706 

î   ,()(>'I 

lii 

pour  11 - 

Aride 

total 

(normalité 

i,o65          1 
1 , io5         1 

1,293         1 

066 
o-5 

o83 

o,522i       o,oo86< 

0)  {960 

1,010 

1,0760      0,08937 

0,8079 

1  ,o36 

3 , 1 865 

o)5685 

1  ,48 1          1 

157 

0)5796      o;o?32! 

1,011 

1 ,111') 

1,2277       0'",77 

0,8746 
0,8752 

1,044 
1  ,048 

3,6366 

4, a55a 

0,679a 
o,83a4 

1 , J99         ' 
1,758         1 

i85 
221 

o,(i'.j.i       0,017(1' 

0,  "171 4 

1,01 3 

i,4348      0,1620 

0,9488 

1  ,o55 

4 , 5o56 

0 ,  902-2 

',799         ' 

■237 

0,6299       o,oi85( 

0,  ")7|'2 

1  ,oi  5 

i,53ai       0,1810 

0,989' 

1,061 

5,325 

1 ,  100 

2,oa5         1 

288 

0,7038       0,02721 

0,6222 

1 ,01") 

1,6235         0,2025 

1  ,016 

1  ,066 

6,066 

1 , 3 1 7 

2,110            1 

229 

Eau.   Acide   sulfur 

que.    Sulfate 

de   cuiv 

re    (H. -M.  Goodwin 

Eau-t-  CaO 

-hAs2Os 

and  W.-U.  Honscii,   Met.  C/u 

m.  Eng. 

1919,  21,  182). 

(C.-M.  Smith 

./.  A  m.  Cfit 

m.  Soc, 

920,  42,  2G2). 

1 

C  =  gri 

nomes  pour  1 

DOO™3  de 

olution. 

gm=  équivale 

nts-grammes  p 

„     c- 

C. 

Cad. 

As,05. 

c7o"~ 

As.Os. 

II, si»,.        CuSÇy 

8". 

ll.so,. 

CuS<>4.           8»\ 

o,956 

1,372 

0,996 

79," 

5i8,4 

,48 

^•7, 70 

1  ,oa5 

64 , 7 

G<)o,5 

,5<)o 

0,1488       2,784 

i,aio5 

',9'4 

a,i53         i,ai6a 

20,74 

87,0 

',09 

5o,  1 

853,6 

,697 

1     20-0 

3,<>77 

1,837         1,2229 

37,09 

5o,  1 

1,157 

33,6 

995,o 

,79' 

0,8680        2,457 

I ,21 13 

3,65g 

1,049         1,2^67 

58/5 

»3a ,  3 
ï5a,  1 

i)a6i 

16,2 
a,  93 

1237,0        1,973 
1 539,0        2,167 

1  ,'54  )                3,  )20 

1  ,ai3o 

0.00 

2,818         1,2140 

69,4 

aS",,  6 

i,3oo 

2,53 

1 5 99,0 

,217 

1,876               2, l8l 

1 ,  a  1 6  5 

92,5 

ioi,4 

1 ,  /,  1 3 

Eau 

+  CrO;i  +  SO 

(L.-F.  ( 

iII.IIERT,  II.   BUCKLEY, 

.  Masson,  /. 

C/iem,  Soc.  Lond.,  1922,  121, 

938). 

Mol."/,,. 

Mo 

•  "/„• 

Moi.%. 

Mo 

•  •/.- 

_Mol:7r 

S03.         Cri)., 

S03. 

CrO,. 

5J5. 

S03.        Ci- 

->:■,•              î"- 

SOj. 

CrO./        0 

S03.        CrO,. 

I  ,  i  7      21,10         I 

5)34    17)41      1 

Ë 

i5,8g 

o'ij 

1   482 

28,17       0. 

;-  !'l 

38,n 

:'l  i; 

799 

38 

09       o,5o 
97       «,36 

0  1           0  ,  -2(, 

,78       0,14 

,'82'i 
,834 
,841 

5,70     i3,ao       1 

179 

•2.4,  iS 

0, 1 1 

1  ,646 

il,  i)3        1, 

2}        1-771 

38,, Si 

1,12.           1  , 

'>- 

,o       o,4o 

,91  ", 

7,5 1       9,70       1 

5ao 

36,43 

0,23 

1  ,680 

32,64          1, 

la       1,786 

38,i)3 

I  .  l6            1  . 

109 

jJ'JJj       g,'?3       ! 

496 

27'  3| 

0'/; 

]'îi8o 

;;','•             ,   ' 

'S         '"Â«S3 

37*79 

0  '  '  i        1 

\\, 

••, 

o5       1,16 

,75i 

11 ',78       4',  18       1 

47 1 

27)56 

())•>  8 

1,690 

34,42            i) 

18         1,808 

37,97 

0 , 4 1       1 , 

3i  i 

38 

,IQ         0,60 

,797 

1  a , G 1        3,38       1 

460 

0,3 1 

1,69a 

34,ag       0, 

|7        l,8o(i 

38,1  j 

0,39      1, 

■5.2 

4  a 

,26       o,38 

,81  i 

Eau.  Chlorure  d'ammonium 

et  de  mang 

anése  1 

MnCl,) 

(  l'.-W.-J. 

Cljkpîpinp 

en  and  A.-C.-D.  Rivei 
C  =  grammes  pai 

r,  ,/.  C/icm.  i 

oc.  /.ont 

.,  19  ",  H9, 

i33o). 

C. 

( 

C 

C. 

N114C1.      MnCJ,. 

5M. 

NH,C|. 

Mn  Cl».           360. 

Ml.,  Cl. 

MnCla, 

gc«_ 

NH„C1.     MnÇl3, 

gso. 

33,52        2,91 

;•;;;;; 

a  l,ii 

\l'H          )')j(| 

r°'55 

3a,  8q 

1 ,  365 
1,446 

2,4 

2 ,  a 

5        50,92 

1        5o,68 

,58i 
i,583 

29,50       10,16 

1,  (83 

20,93 

20,  h         1 ,255 

»  •  i  i 

(3, 10 

1   ,4*2 

1,6 

5  i,i(i 

,592 

27,81       12,95 

1  ,  192 

19,04 

22,4a        1,267 

5,33 

43, 37 

1,486 

0,9 

5 1,4  7 

,6l9 

27,07        i5.;i) 

1  ,200 

16,98 

2  1 ,65          1  ,'.88 

4 ,64 

45,00 

1,5,1 

'''ii        1  5 , 1 G 

1  j  a  1 4 

i4,33 

■27.74         i,3 17 

3,93 

47,20 

1,543 

25,28       i5,9i 

1 ,210 

12,61 

29,87         i,339 

49,33 

1 ,575 

H.  R.  Raikes. 


Dichte.  Density.         Densité 


NH.CI. 
a8,33 


XII. —  Densités  des  mélanges  ternaires  {suite): 
Eau.  Chlorure  d'ammonium  et  de  manganèse  iMnCLi  (suite). 

NH.CI.     MnCI,.  -:  MM.I.     MnCI  .  S". 


8,56       3o,i6         1,338 


16,78         1. 


i5,,'i 

21 , 

4» 

1  .  ■>.  j  •> 

1  1,84 

22 

•7 

i,263 

14,54 

12, 

,S 

i,265 

mi.ci. 

MnCI,. 

5,53 

35,  [2 

1  ,396 

4,86 
3,85 

2,95 

37)02 
39,53 

ii.M 

1 , 4 1  '< 
1,448 
',494 

','.)> 

43,22 

1  •  i9  i 

2,26 
i,3i 

ji,>8 

43,31 

.  .  (g 2 

1 ,49° 

- 

(3,45 

1 .  185 

Eau.  Bichlorure  de  mercure.  Chlorure  de  potassium 
(C.  Toi'RNKUx,  Ann.  C/iim.  Pins.,  1919,  [9].  H,  348). 


Vol. de  —  solutions 

Vol.de- 

olulii 

mélangées. 

mélân 

gées^ 

llgCI,.      KCI. 

':  "• 

HgCl... 

KCI 

1              0 

1 ,0440 

\ 

| 

1              1 

1 .039.4 

0 

I 

4          | 

1 ,0263 

Eau.  Acide  borofluorique.  Borofluorure  de  plomb 

1  W.  Ui.t  m.  F.-.I.  Lisco.mb,  '/..  .1km  ks  and  W.-E.  Haii.ky) 

TràttS.  Ànu  Eletttochcm.  Soc,  1919,  36.   -m 


l'b.        H  B  l'- 


Eau.  KBr.  Br  (Jonks  and  Hahtmann,   'Irons.    Ain.  FAccirorhcm.  Soc,   1916,  30,  i\\). 
Solutions  saturées  de  Br. 
Équivalent  grammes  de  KBr  (par  litre).  . .     0,09906  0,09819  o,o5l02  0,b4g47  o,oig8i5 


Molécules  Br  Cpar  litre). . 


0)37344  o,3736  0,314g  6,31274  0,27737 

1,0309  1 ,o5o2  1,0400  1  ,<>3ç>5  1,0327 


Eau.  Halogénures  de  potassium  et  de  sodium  (A.-E.  Steabn,  J.  Ain.  Clic 


Solutions  contenant  V"0'  K  po 


Normalité         — — 

__   ^L 

Normalité 

__ — 

- 

totale.       Chlorure. 

Bromure. 

lodure. 

totale. 

Chlorure. 

Bromure. 

lodure. 

4,00          i,i45g 

1,2770 

1 ,388g 

4 ,  00 

'  ,  ■ *37 

1 ,2743 

1 ,3864 

3,oo                - 

1  ,2t()7 

[,3o58 

3.00 

- 

1,2144 

1 ,3o2q 

2,00            1,0780 

1 ,  1476 

1 ,2io3 

>,oo 

1 ,0767 

i,i46i 

i,2o83 

1,00         i,o394 

1 ,0754 

i,io8j 

I   .OU 

i,o384 

1 ,0740 

1 , 1072 

»,5o          1,0188 

1  .o'i-ii 

i,o535 

O,    )0 

1 ,oi85 

1 ,o358 

i,o5u6 

o,2i           1,0082 

I,Ol68 

1  .<)■>.  53 

0,2  i 

1,0081 

1  ,01 65 

1,0248 

1922,  44.  675). 

Solutions  contenant  1"1"1  K  pour  2mo1  Na 


totale.       Chloruré.     Bromure.     loi 
4,oo  1,141 3  1,2722        1, 


Eau.    Na,WO;.   Na.SiO,  (J.-A.-.M.  van  Libmpt,  /. 


ici  allg.  Cliem.,  192»,  122,  176). 


Vol.  %■  'le  ! 


1  ,24^        1  ,242        1  ,2.37        1  , ■>  io 


Eau.  Acide  sulfurique.  Éther  éthylique  (J.-U.  Poi-nd,  ./.  Chem.  Soc  Lond.,  1922,  121,  g44). 


78, Go-, 
58,835 
53,85o 
48,o56 
4i,853 


98,25  "/„  en  poids. 

ô,;".  Kther"  „.        Z\° . 

0,7021  3o.3C.o  1,34478 

0,85227  22,oti  i.Imt- 

1,02984  1 3,884  1, 

1,07857  8,9375  1, 65737 

1,13897  5.383  1,7212 

1,20732  0.00  i,8263i 


Ether  •/,. 
100 


79,076  0.S4C7. 

62,176  0,99339 

54,578  i,o6685 

46,53g  1, 14855 

42,3 5 1  1,19363 

40,074  1  ,2i85o 


95,25  "/o  en  poids. 
S]".  Kther"/,,.        SJ°. 

35,91 1  1  ,2663^ 
3i,86i  1  ,  ï  1 1-1 
26, 966    1,37645 


84,10%  en  poids. 

Kther"/,,.         SJ".  Éther"/,,.        8™. 

ioo          0,7021  34,gi8  i,23'66 

ïg,o$8    1,0041  28,5x0  i,3o56 

55,338    i,o3g65  18,7.53  1,4302 

5o.633    i,o8563  10.040  i,564g 

ig,683    i,og2.58  4.417  1,6673 

}5,5oi     1,1 33 16  o  1,75946 
40,192    1, 18388 


H.  R.   Raikes. 


Dichte.  —  Density.  —  Densité.  —  Densità. 


XII.  —  Densités  des  mélanges  ternaires  (suite). 
Eau.  Perchlorate  d'argent.  Benzène  (A.-E.  Hill,  ./.  Am.  C/iem.  Soc.  192»,  44,   n63). 


t.          AgC10<.    C6H6.      H..  0.             5'. 

rcïô — cht 

11.  P. 

VgCIO«. 

CCH6. 

11.0. 

—  58,?.        78,98       0,0       26,02       2,345 

84,45      0,0 

i5,55 

2 ,  806 

L3. 

-  l8                72>3g         2,20       >5.il          2,2  ')- 

-  7            33,3       (o,3)     66,4         1,376 

-  2,7        72,18       4,34     23,48       2,244 

84,28      1,19 
83,98      1,68 

83,g3             i,36 
81/S0              i,4-i 

i4,33 
i4,34 

"  î ,  7  ' 
.5,32 

2,806 

5o,8j 
67,73 

lo,io; 
(1,00) 

1,96 

19,09 
io,'îl 

1 

628 
821 

127 

5,i2        i.ii     96,56      0.00      0,909 

69,27            1 5 , S  1 
65,69          22,32 
62,34           27,84 

<î,9' 
1 1  ,  i|8 

9,81 

;l: 

",7,8s 

13,78 

1 

1 

653 
566 
i4?. 

V'!       V;-     98^0      0*077     o',896 

{6,80           5o,34 

2 ,  86 
■,96 
1,28 

\Xb\ 

s$ 

',«,62 
63,23 

1  •'  19 

, 

3 ',8 
296 
218 

5,3o         1,26     98,67       0,068     0,880 

il,  j,             67,54 

1  ,01 

',197 

1,12) 

L,. 

99, 89 

99,69 
99,  '7 

98^2 

94,  o5 

(  1 1  ,  1 1 
86 , 1 3 

' 

5,392     48,4         ((..5)      5  1,1            1,643 

5,392      0,0       99,94       0,062     o,875 
10, ',       64,02     22,72     i3,26       1,876 

25           31,92     67,03       1,04       1,200 
25            io,45     89,34       0,21       0,960 

42,1           87,1            0,7          12,2             '.95li 

5  ,'96     g',;  00 

5,00          95,00 

oJ34 

0,2s 

0 , 1 6c 

o,'o36 
0,000 

1  'oo(i 

1 ,000 

0,949 

o,9470 
0,9367 
0.9332 
0,9259 
0,9221 
1       0,9205 
0,906 

o|o52 

1 ,55 
1  ,  59 

2,9° 

4,28 
5,8o 

8,42 
i3,58 

(0,06) 
(0,06) 
(0,06) 
0,06 
0,076 
0 ,  090 
0,0969 
0,  '19 
0,148 
i>,i68 
0,287 

0,869 

0,870 
0,873 
0,879 
0.881 

0;88i 
0,891 

0,90'i 
0,916 

0,937 
0,983 

Eau.  NaOH.  Caséine  (S.  Palitzs 

:n,  ./.  Am. 

C/ien.  Soc, 

■Jiy,  41,  34? 

)■ 

Grammes  NaOH  dans  100*  d'eau..  .  .     0,029         o,o5g 

0,  107 

0, 166         0 

i95         0,2 

..             0,322 

0,  |02 

G  ranimes  caséine  dans  ioos  d'eau.. .      1 ,48 1         3,o>'l 

5,522 

s , 597        9 

983         5,o 

>9        8,006 

o|ft 1,00220     1,0062 

>     1 ,0124 5 

1,01985     1 

02265       1.0 

1 90     1,019 

55     .,024. 

3 

Eau.  Acide  chlorhydrique.  Acide  triméthylsulfanilique  (Mv 

>.\o  Katayama  and  Nontc 

Yamada,/. 

Tok.  Clic  m., 

oc,  1920,  41,  207). 

Acide  tr 

méthylsulfar 

ilique  : 

.9969  °/o- 

1,0319  •/„. 

0,5171  '»/„• 

Normalité  de  H  Cl ',9746                  S|5  = 

1,02190 

o|5  = 

1, 01948 

S|5 

=  1, oi834 

>.               o,48-3 

i,oi33o 

i,oii3o 

1,01 000 

0,2437 

1 , 00960 

1 ,00712 

1 ,oo58o 

0,1218 

1 ,00756 

1 ,oo5oo 

1 ,oo362 

» 0,0 

1 ,0054» 

1 ,00290 

1 ,ooi5o 

Note.  —  Le  «/„  de  l'acide  Irimélhylsulfa 

acide 

u  x  ,00<  san 

s  tenir  con.pt 

e  de  H  Cl. 

acide  -+-  ea 

Eau.  Acide  acétique.  Acide  triméthylsulfanilique. 

Soin  lion  c 

ontenant  1  po 

ur  100  d'acii 

e  trin.éllivl 

ulfaniliqui 

(  Masao  Katayama  and  Nobuo  Va  m. 

da,  ./.  Tok 

C/iem.  Soc. 

1920,  41,  2 

08). 

Normalité  de  CH3COOH 0 

0 

0. 1878 

o,37 56 

8?s  "'"":> 1 

,00270 

1 ,oo35o 

1 .00428 

1.00582 

Eau.  Acide  succinique.  Éther  éthylique  (voir  G. -S.  Foubes  and  A. -S.  Coolidge,  J.  Am.  Cliem.  Soc,  1919,  41,  i5o). 


Dichte.  Density.  Densité. 


XII. 

-  Densités  des  mélanges 

ternaires  i 

mite). 

Eau.  Acétone    Alcool  butylique  / 

(J.  lïicu.i.v  and  E.-W.  Ralph 

1  ;        srainiiii's   pour  moi-"  du 

Scî.  Proc.  /. 

.Soc  Dnbl.,   1919,  [NS.J,  15,  600). 

(".. 

C 

C. 

kcëlooe.    Eau.     alcool.        £;•. 

Vcélone. 

n  Butyl 

Vcélone. 

«-Bu 
Eau.      alco* 

\1 

n-Butyl 
Acétone.    Eau.      alcool. 

«).<|!      ')>>.(!-           -           o . t j S  >  i  » 

i  1,69     56,  1-     10,14     0,93079 

lo,o6 

29,68     3o,26     0,87153 

[5,97       i .01     80.0.     o,8i 559 

9,44     8  "-.<',!       i..j3     0,97903 

29,86     i9, 80     20,34     0,91421 

34,4i 

25,46     4o,i 

■;    0,86157 

89, 58     10,42         -         0,82222 

6, g •     80,93     m. 1  1     0,97087 

26,11      [3,53     3o,36    o,8()()iC, 

22,92 

16,95     60,1 

;    0,84291 

8o,55       9,37     10,08     0,82045 

mi.  ii    80.69      -      0,97307 

22,37     ! 

-.i ,33     0,88498 

71,10 

28,90 

0,87*19 

71  .7')       8,35     19,90    0.81880 

is.  :  ;     76,6i        5, 06     0,96668 

îo,o  '     49,97                 0,92057 

63,  ")fi 

25,83     io,l 

1    0,86467 

62,72       7,io     29,98     0,8170', 

iy,36     -  ■ .  >  1     i".  io    0,95837 

45,01        14,95       10. o,       0,90754 

56, 80 

2  1,09     20, 1 

1    0,85980 

54, 1 1       6,  Io     !<).  5g    0.81  >5g 

i6,38    68,44     i  ').  is    0,94947 

39,84     3 

1,79      -.5;     0,89434 

(9,8g 

20,22       -M).  8 

1    o,85o5g 

11,81       5,21      19,98     o,8i',,| 

1  >,  [o     6  1 ,36     >o.  >  i     0,93976 

35,o6     3 

5, 01     29,93    0,88264 

j  2 ,60 

17, 3 1      40,0 

1    o,84366 

35,85       î,  17     59,98    0,81  I21 

mi.i,  [     70,38                 <>.<>">— 7-  »  » 

30,02     2 

1,98     }o,oo     0,87080 

i4,43     5o,« 

7    o,8374i 

l8,OI            2,09        79,90       0,8  Mil 

26,  mi     (i  i,  19     10,22     0.942  55 

28,a3     2 

>.»o     j(),  >7     0,86012 

79,92 

20,08 

O.8    Kl   M, 

95,IO            1,90              -              0,80690 

•>4.<n      >7,o5     18,94     0,92763 

">:-  16    i 

>.  ")  j        -        0,9046g 

63 '81 

16,02     20,1 

:     o,84o26 

3o,86        -'       69,14     o,8o36o 

Il  ,\  >       'm,  |S       »S.  -ii      0,91 1  55 

5r ,53     38, i5     io,32     o,8q338 

ï7,5i 

12, 19     Jo,  Io    o,83  m- 

5o,oo                   5o,oo     0,79976 

27,49     62, 5i         -        0,94499 

Î5.85     3 

> ,95     20,20    0,88211 

3«,95 

8,02     60, i 

!      o.82'!oo 

70,47                   29,53     0,79637 

Phénol,  m-  et  /j-Crésol 

i.l.-.l.  Fox  and  M. -F.  Barker 
C       gra es  pour  ioob  du 

./.  Soc.  C/i, 
mélange. 

m.  Ltd.,   ii)i 7,  36.  845). 

<;■ 

'••• 

C- 

l'honni,       r/i-trcsol.       p-Crêsol.              5|  .:;. 

l'Iunol.       ,„-C.v>ol.       ^CrcsoL 

'Al'l- 

Phénol.        m-Cresol.        p-Crc»ol.             S'fjij. 

0          49,3           "10,7           1  ,o384 

20               39,4               40,6 

1 ,0460 

4o           29, (i           3o,4            1  ,0517 

5           i<i,8           (8,2           1  .ojo'! 

25          37,0          38,0 

',"47!» 

45           '.7,1           -2.7,9           i,o556 

10           ii-i           45,6           1,0422 

3o           34,5           35,5 

'  ,  «  197 

5o          24,6          22,4           1,0276 

iô          4 1.9          43,i           1,0441 

3">           3.»  ,1           32,9 

i,o5i7 

Eau.  Alcoal  éthylique.  Éther  éthylique 

(M.  Marqueyroi.  et  E.  Goutal, 

(J.  Uics.ua roux,   Mém. 

P.    cl   .S'.,    1922.  19,   322). 

Mém.P.et  S..  1922,  19,  372). 

Mélanges  tous  miscibles  à  o'J. 

Phases  liquides  coexistantes  à  o°. 

Pour  10n. 

Pour  100. 

Pour  100. 

Alcool.      Étlicr.         Eau.                  S}|. 

6°.                Éther.       Alcool.        Eau? 

20              10              70                o.gVio 

Alcool.      Éther.        Eau. 

o,743i            96                2,7            1,3 

ao            7o            10              0^7732 

24.4         i5,6         lio 

0,9377 

0.7547           8<»              7,5           3,5 

3o             10             60               o,9332 

22,0         i3!o         65 

0,9482 

o,755i           89              7,5 

18,9         11,1          70 

o,9585 

0,7553            88,6           7,7            3,7 

3o              3o              .{o                0,872.5 

1  i .  1          io,5         7') 

0,9667 

0,7536               90                    6,7                i  ,  > 

3o             40             3o               0,8426 

9,5         hi.'i         80 

o,9737 

0,7702          80            1 3 , 4          6,6 

3o             >o             20               0,8120 

3,8         11,2         85 

0,9785 

0,7706          79,6         1 3 ,8           <>,<> 

3o             60              10               0,7801) 

2,3,9         i5            61,1 

0,9400 

o,8oo3           64             22              14,0 

&o            10            5o              0  91 19 

26,0        20            54 

0,921 5 

o,8oi3           63.7         22             K',,3 

40            20             io              0,8818 

27,2            23                  47,8 

0,9055 

0,8182           56             24,8          [9,2 

40             3o             3o               0,8317 

27,4              io                 42,6 

0,8890 

0,8162           56,6         24,3         18,7 

4o             40             20               0,8208 

72,6         35             37,4 

0,8737 

0,9746           10,6         18,4*       81 

40                 5o                 IO                   (1.7890 

27,5         40            32,5 

o,8587 

0,964g           io,5          i5,5         74 

ïo            10           4°             0,8892 

27,2         i'i            27,8 

o,845o 

o,965o           io,5         i5,5         74 

5o            20            3o              o,85go 

26,2         Jo            23,8 

o,8323 

o,965o          io,5         ,5,5        74 

5o            3o            20              0,8287 

25.2         55             19,8 

0,8197 

o,()()5o           10,2          i5,5         74 

5o            40             10              0,7960 

23,5         60             i6,5 

o,8o85 

0,9532          u,5        20,  1        68,4 

60             i<>             3o              o,8655 

2i,5         (i".             i3,5 

0,7982 

o,g555           11,4         20,0         (>8,() 

Go            20            ,0              o,8352 

10,2         70             10,8 

0,7882 

0,9345           [6,3        23,4        6o,3 

60             3o              10               o,8o38 

[6,5         -5              8,5 

0,778a 

0,9339           (6,5         2.3.5         60,0 

70              10              »o                0,8410 

[3,4          80                6.6 

0,7700 

0,9216           20,0        25,2         54,8 

70              20              10                0,8100 

IO,2          8",                 4,8 

0,7617 

0,9227           19,8         25,0         55,2 

80              10              10                0,8168 
Voir   aussi    Masutako    Kono,  Reports   of 

6,8         90              3,2 
3,4         95               i,6 

o',745o 

*  Erreur  typographique. 

Densités  à  15°  1 ..  des  mélanges  eau-alcool- 

Research  Dept.of  Naval  Polder  Factory 

*  La   température   de  référer 

ce   n'est  pas 

éther  éthylique  {voir  \.  Sanfourche  et 

Japan,  1922,  B.  29,  12. 

donnée. 

A.-AI. Boum-, BL Soc.l  him.,  1922,31, 54(1). 

H.  R.  Raikes. 


Density.  —  Densité.  —  Densità. 


XIII.  —  DIVERS. 
Densités  des  solutions  d'acétate  de  cellulose  dans  des  solvants  organiques  et  organiques-aqueux 


i  <i.   Haiui  and  L.-L. 


olvant  :  Acétone.  Eau. 


Iîinoi  mshaw.    l'riiu 
s  conlicnnent  5»  d'ac 


■ad.   Soc, 
le  cellulos 


19-21,  16,  appcndii 


(,8200 
>,8249 


9, 5o  26,80 

14,12  36,68 

18,42  {3,70 

24,02  52,20 

29,00  58,70 


l,93 


Solvant  : 
Acétone.  Alcool  éthylique. 


fi,  16 
13,35 
20,20 

0,8097 
0 , 8094 
0,8104 
o,6ta3 

25, 44 

o,8i?.3 

3 1  ,  3o 
37,76 
4  5 ,  ()o 

0,8127 
0,8128 
0,8147 

Densités  des  solutions  de  nitrocellulose  dans  des  solvants  organiques. 
(J)  Solvant  :  Alcool  éthylique  pur. 

ki.  7„=i  j.cr*;         8|{i  =  o,833. 
Suivant     Éther  éthylique. 

(M        Suivant  .  Alcool  éthylique.  Éther  éthylique. 
La  solution  contient  rde  nitrocellulose  pour  ioo«du  mélange. 


Ether.    Alcool. 
70  3o 


du  solvant  (enjol  )■ 
Éther.  "vTÏcoTl 


(1  )  Effet  de  l'addition  de  nitroglycérine  à  une  solution  dont  1; 
composition  est  :  nitrocellulose  5S;  éther  éthylique  57", 5 
alcool  éthylique  4>.s,  ">. 

Nitroglycérine.        SJ».  Nitroglycérine.        ï\\. 

0  0,788  10,0  0,829 

2,  ">  0,802  12,5  0,8)9 

5,o  0,808  i5,o  0,844 


Bibliographie.  —  (')  Gibson  and  McCall,   /.  Soc.  Chem.  Ind. 
1920,  39,  176T.  —  {')  Ki'Gelmass,  <tiev.  Trac.  Chem.,  1922,  41 


L'épreuve  des  hydromètres  (  Cir.   Pur.    Stand., 


Un  pienomètre  pour  la  détermination  de  la  densité  de  la  mélasse  (Nkwkirk,  Techn.  Pap.  Bur.  Stand.,  1920,  161). 


Échelles  «  Baume  »  pour  les  solutions  de  sucre  (F.-.J.  Rates  and  II. -W.  Bear<3e,  Techn,  Pap.  Bar.  Stand,,  [918,  115). 


Contrôle  de  la  formule  d'Avenarius  (W,  Hkrz,  Z.  anorg.  11.  allg.  Chem.,  1918,  104,  iii). 


La  loi  de  Dorosevskij  (A. -G.  Douoskvsku  et  E.-N.  Ekareva  (J.  Soc.  ehim,  Jinss.,  191 7,  49,  64). 


Sur  une  fonction  exponentielle  simple  applicable  à  la  représentation  de  plusieurs  phénomènes  physico  chimiques 
(densités  des  liquides  et  des  vapeurs,   etc.)  (A.   Schmidt,  ./.  Chim.  P/i/slq.,  1917,  15.  97). 


Effet  des  électrolytes  sur  la  température  de  densité  maxima  de  l'eau 
(H.  Wright,  /.  Chem.  Soc.  Lo/id.,   1919,  115,   119). 


Effet  de  l'air  sur  la  densité  de  l'eau  (0-E.  Frii 


,  Physik.   Z.,  1920,  21,  329). 


H.  R.  Raikes. 


Density.         Densité. 


XIV.  -  APPENDICE. 

Appendice  au  Chapitre  IV. 

Appendice  au  Chapitre  VI  (suite). 

Appendice  0 

u  Chapitre 

XI. 

Densilè   r/e*  corps  organiques. 

De; 

Wr.v    Je. 

nélanges  lu 

wires 

Zn,  bromure  i2 1. 

r/r.v   iwi/'/m 

organiques 

Ci.    Chloroforme  (»  i. 

83,67     2,649a            33,4g     1,3622 

Voir  1 
4' 

Mol.»/, 

explicalioi 

des  sj  mbol 

i)        1,4864              i<>        i .  ,  iss 
><>        i,  477-2              r>        1,4297 

77, 5o     2,3865            26,04     [,2670 
71,37     2,  1  <".-<>            i<).  1  i     1  •  t85a 
61, 65     i,8844             i3,2o     i,i233 

;•;;;;• 

1 ,4754 
i,345o 

r,467l 

1  ,33  m 

>'>         1 .  [677                >0         1  .  i  i-s 

m.  s.     [,6634              5,66     1,0482 

6o'o 

1 , 1 1 1  - 

1 ,22 [O 

[,09    ■ 

1 ,2103 

1   o834 

15         1    1  j s  ; 

ii  . ,          ,44,                   ,          '  ,       >, 

Su.,, 

0,9100 

0,98    1 

0,97f6 

Appendice  au  Chapitre  IX. 

21' 
Mol.»/,. 

0,8907 

0,8787 

0,8750 

Appendice  au  Chapitre  VI. 

Densité  des   solutions   aqueuses 

M.il-7,,. 

Densité  des  solutions  aqueuses 

des  corps  organiques 

0,70942 

60,0 

0,80723 

des  corps  inorganiques. 

Acide  triinrlliyiï'ne-rarbonique  I1;. 

4o'o 

o',?74o3 

80,0 

[OO,0 

0,84121 
0,8766] 

Na,  iodure  1 2  !. 

Mol.%.      3J°.                Mol.°/0.      S'». 
100          1 ,0810           41 >93     1  .,|NS 

29' 

11.  79053 

(*) 

4   •                    ui»o-           r-.  • 

go,o3     i 

082              35,85     t,o85 

Mol.»/0. 

SJ°. 

Mol.%. 

SJ°. 

"11-  ,"s     1  . 7">4  ">            22,20     1 ,  1970 

76,27     1 

090              26,24     1 ,077 

0.0 

0,8778 

60,0 

0,8663 

5o,3g     1 ,5965            i4,45     1,1195 

75,54     . 

09]              23,62     1,076 

10,0 

o,8-5i 

70,0 

o,865o 

4(.,   4l              1,4297                                   7.7'.            I.OMJ. 

(18  ,i)      1 

(»)i               1  »,  i(,     1 ,062 

70,0 

.1., S;  !o 

80,0 

0.8638 

$4,80     i,34o3             2,94     1,0196 

64,37      1 

091               g,  16     1 ,0  i  "1 

3o,o 

o,S7to 

90,0 

0,8627 

3d  u-     1    2880 

54,89      1 

091                 5,38     [,o3i 

4o,o 

n,86g i 

100,0 

0,8617 

■    . 

49,7°     ' 

091                2,3ô     [,016 

5o,o 

0,8677 

Bibliographie.  —  (')  Bruylants  el  Stas 

sens,  Bl.  Acad.  Belg.,  1921,  12.  718.  -  <  '-'  ) 

Ubinowits 

:h.  Z.  Pin 

s//,.   Chem. 

1921,  99, 

345.  —  1       Schai  i  eh  und  Heisen,  /. .  Pkysi 

..  igaa,  12.  170.        1    1  Si  m  1 .  1  .  /..  physik.   < 

hem-,  igai 

.  97,  395-4: 

Viskositàt.    —   Viscosity.    —   Viscosité.    —    Viscosità. 


VISCOSITE. 


-:(  =  7) 


Acide  bromhydrique  (; 
»  chlorhydrique  l 2 
»     iodhydrique  (2j. 


I.  -  VISCOSITÉS  DES  GAZ  ET  DES  VAPEURS. 

Hydrogène  (1>  :  pression  = 


Ammoniac  t5) 

Anhydride  carbonique  I  '• 


Anhydrique  sulfureux! 1 

Arsine  (5) 

Azote  (11; 


Cyanogène  (6). 
Hydrogène  (12) 


I707  lo'XTj10o  =2Il8 

....  ufxrrM  =1764,8 

=995  lo7X-riioo  =1281 

n>"xri23  =   882,16 


Méthane  i6i 

Oxyde  de  carbone  (11). 
»       nitreux  <11) .  .  .  . 

Oxygène  (12i 

Oxysulfure  de  carbone  i 9 1 

Phosphine  (5j... 

Silicane  C) 

Sulfure  d'hydrogène  i6) 


Viscosité  des  phases  coexistantes  d'hydrogène 
(  J.  E.Versohaffelt,  Com.  Pin  sic.  Lab.  Lej  den,  1917, 153  b,  16). 


Bibliographie. 
[q22,"34',  rS-l 


Hz.    Pr.     tkad.   Wiss.  BerL,    .<,•( 
1.  II,  17,  354.   -|'i  Mulikan,  Pi 

Mag.,  [92  !,    6],  43.  1129'.  --  ('')' 
1,  l'ruc.    P/iysic.  Suc.   ..>-_>.  34.   .1 


Pliysic.  Soc, 
PMI.  Mag., 


Ammoniac  ( 
Eau  ( 3 1 


II.  -  VISCOSITÉS  DES  LIQUIDES  INORGANIQUES. 

Peroxyde  d'hydrogène  1 4 


Bibli 

ographie.  —  ( 
)  Griffiths  .m 
)  Wagstaff,  P 

)  Elsky,  ./. . 

m.  Chem.  S 
Proc.   Physi 

':•',    21, 

.42. 

,33,  242. 

-'('MAI  A 

M  AC 

Liioi 
cl  11. 

,  Pro 

c.  R. 

i,  J. 

Soc 
[m. 

rh 

don,  1 

,2o,97| 

M- 
42, 

SCr 

Chloroforme  (  10j. 


oôgî",       35     o,ooji  10 


III.  —  VISCOSITÉS  DES  LIQUIDES  ORGANIQUES. 
C,  {suite). 


Formamide  (3). 
7)25  =  o,o3358. 


C2  (suite). 
Bromal  (hydrate  de)  (*). 


H,  R.  Raikes. 


Viskositat.  Viscosity.  Viscosité.  Viscosità. 


0,  I  suit, 

Chloral  i 


Diméthylamine  i 5 1. 

Éthylamine  i,5). 

Oxyde  déthylène  («). 


Ci. 

Triméthylamine  (*). 

Ti-:I3.3  =  0,003208. 


Viscosités  des  liquides  organiques  (suite) 
Cf,  (suite). 


Dimethylélhylcarbinol  I  *  I 
t.  r„.  /.  Tj,. 

Formiate  d'isobutyle  i  «  i. 
T(î0  =  o, 00640;  o, 00646. 
Propionate  d'éthyle  ('). 


Butyrate  d'éthyle  |  »  I. 
ri20  =  o.oo6(i8  ;   0.00671. 

Cyclohexane  (1  ). 


Uréthane  (11  1. 

Diisopropyle  (1  i. 

t. 

0     0,00495           23     o,oo36 

0,02357          80    0, oi456 

l5     o.oO|(>i|             ,0     o,oo34 

o.oix,,-, 

20    o,oo385 

C 

Formiate  d'isoamyle  (»). 

Acétate  d'éthyle  («). 

7)î0  =  0,00794. 

Sis  =  o, 004239. 

Isohexane  < 1). 

Disulfure 
de  ,';i-dichlorodiéthyle. 

/.                   T.,.                             /.                   T„. 

0    0,00371           >■)     0,0029 

r|î0  (  rel.  1  =  6,08.    (i«  1. 

l5     0.00  !»  j             !o     0,00281 

Diéthylamine  ( 5 1. 
T)-:13.5=  0,008236. 

20    0.00  1 10 
Méthyl-cyclopentane  1 1  ). 

Éther  éthylique. 

0    u  00665          25     0  oo48 

t,2„  =  0.00240.         (  7  ). 

T.,     =   (,    002233             (  «  1 

i5     o,oo545           !o     o,oo45l 

c,. 

3-Méthylpentane  1 1  ). 

Acétate  de  propyle  (9). 

t.                  Y,,.                            t.                  T„. 

0     0, oo394           25     0,00,07 

i  ,    0.00  ;  i(|         3o    0,0029: 

Cyclopentane  C1). 

Propionate  de  propyle  | 9 1. 

"' 

r)M=  0,00677;  0,00680. 

...  00477           3°     o'oo4o6 

-  Triéthylamine  (*). 

0.00 'p'» 

»i-83.5  =  0,007726. 

Triméthyléthylméthanc  I 


Hepténe  i 


Méthylcyclohexane  | 


Triméthylisopropyleméthane 
t.         v      ^    t.         v 

1  ">     o,oo(i',|  3o     o,oo5oè 


-Diméthylcyclohexane  i1). 


-Diméthylcyclohexane  (1 


(")•  (")• 


C8  (suite). 

/'-Diméthylcyclohexane  i  ' 


0  0.01:07  o,oio5 
1  '.  0,00994  0,0081  ; 
io     0,00776    0,00655 

Phénétol  («). 


Valérate  d'isobutyle  | 9 1. 

Benzoate  d'éthyle  |  «  1. 

C,„. 
Decahydronaphtaline  (5"). 

Tetrahydronaphtaline  i5';. 

On. 

Diphényléther  (6). 

Ou. 

Benzoate  de  benzyle  (s  ). 

1)25=  0,08004. 

Benzoate  de  benzyle  (2). 


>',      0,08292      90      0,0191 
jo       o,o5243      100       0,Ol65 

(«)  Obtenue  par  catalyse  sur  le  platine. 

(*)  Obtenue  par  catalyse  sur  le  nickel. 

Fluidités  du  benzène  et  de  ses  dérivés 
(J.  Meyeb  uiul  B.  Mylius,  /.  Physik.  C/icm.,  1920,  95,  36g). 


i3i,g  78,0  108,5  154,7  49,8 

[53,4  89,  ",  124,4  '7'  i ''  5g, o 

177.;  102,2  i4o,5  192,8  69,8 

198,7  1  1  1.7  1 36,6  212, 5  80,'i 


Viscosity.    —    Viscosité.    —    Viscosità. 


III.  —  Viscosités  des  liquides  organiques  (suite). 

l  Van  Risseghem,  /»/.  Soc.    Chim.  Belg.,  1922,  31,  91.  -  ('")    Ben: 
Aiivii;,  /.  Am.  Chem.  Soc,   1920,  42.  aoi5.  —   (3)   Davis  .nul  Joh 


m.  P./;.,  1922,41,  75'; 
918,  22,  9.  -  i!")  Sci 


IV.  —  VISCOSITÉS  DES  SOLUTIONS  AQUEUSES. 


dissous  dans    1 de 


a.  —  Coups  inorganiques. 


Acide  chlorhydriquo  1 9  1. 

C.  T„„(rel.). 

0,9746  i,o5g5 

0,4873  1,0298 

0,2437  1,0162 

0,1218  1,0078 

Caesium,  chlorure  et  nitrate  (1") 
/  nir  Appendice,  p.  (Ji. 

Hydrogène,  peroxyde  ("">). 
/  o//-  Appendice,  p.  61. 

Lithium,  chlorure  ( 1  ). 

t.  T„.  /.  Y,,. 

0  0,0209  0  o,o3i 1 

24,8  0,0109  i8,3  o,oig2 

>3,8  0,0090  34,  î  o,oi35 

55,i  0,0062  54,6  0,0096 

77,7  o,oo45  77,2  0,0070 


Lithium,  chlorure  (1  i  [suîte\. 


Lithium,  hydroxyde  (1  j. 


O  0,0194  O  0,022) 

21,0      0,01<j(>  >,0,o      0,0123 


gm  =  44,6.  gm  =  98,  2. 

t.  f„.  t.  v 

o        0,0293  o        0,0628 

23,8    ....iii'I  23,0     0,0281 

55,0     0,0075  33,7     <>.<>«>" 

77,3     o,oo54  55,o     0,0126 


Potassium,  sulfate  (13j. 


C.  t  =  iO.  50. 

o.i  0,0067  o,oo58 

0,2  0,0067  o,oo58 

o,5  0,0070  o,ooGi 

1,0     0,007:)     o,oo6j 

Sodium,  chlorure  (7). 
Mol.  d'eau 
pour  ,-'Na Cl.        ï)j6  (rel.). 


1 ,  3o3 
1,198 


1,1 34 
1 ,101 
1,093 


Sodium,  sulfate  (13). 


o,oi38 

0.0107 

0,0146 

0,01 1  i 

0,01)  ) 

0,0120 

0,0162 

0,012  ) 

- 

0,01  {0 

t  =  3Ù. 

40. 

0,008a 

0,0067 

0,0084 

0,0069 

0,0089 

0,0073 

0,00g > 

0,0078 

0,0099 

0,0081 

0,0111 

0,0090 

C.      t  = 

50. 

0,1       0 

oo5g 

0,2       0 

oo5g 

o,5       0 

oo63 

0,8       0 

0067 

b.  —  Corps  miytes. 


Potassium,  lartrate  (8). 


0,0266  0,02p5 


,  tartrate  (*). 

30. 

o,oi63 


o,oi3i         0,0108 

0,0090         0,(1075 
o,oo83        0,0069 


Acide  acétique 


c,  —  Corps 

ORGANIQUES. 

Acide  acétique  (suite). 

Acide  acétique  (suite). 

'/..         i,-.-  ■          1«-  (1a) 

3o        0,01897       °-'"  i  i" 
i<>        0,021  i  i       0,0162  i 

%•                     lis-                               *)25- 

0, 0241.6      0,01818 

60           0,02682        0,0'20l5 
70         0,07.935       0,02219 
80        o,o3o68      o,023i8 

Acide  acétique  (fin). 


'/•■ 


Viskositat.  Viscosity.    -      Viscosité.  Viscosità. 


IV.  —  Viscosités  des  solutions  aqueuses  [suite)* 


Acide  formique  (1a). 

io  0,0121 5  0,0093^ 

>,.  0,01287  0,0101  i 

ïo  o,oi33g  0,01077 

',0  0,01  |o8  0,01  1  !5 

}o  0,01  j6g  0,01202 

(i,,  0,01591  0,01287 

70  0,01693  0,01371 

80  O,0l8o3  0,01457 

go  0,0191  1  "•'"  ">  i,; 

lue.  0,Ol963  0,Ol571 

Acide  /«-aminobenzoïque  t5> 


Acide 
tryméthylènecarbonique  (<''). 

Voir  Appendice,  p.  61. 
Ac.  triméthylsulfanilique  (9). 
V..  n»(relO  7o-  ^(rel.) 
1,9X76  1,0294  0,0173  l,O08o 
1,0  >gg  1,01  'm  0,471  i  1,0068 
1,0026  i,oi4g     0,2873  i,oo5a 

Bromal  (3  I. 
Mol     ..    <  =  40.  50.  60.  70.  85. 

O   0,01669  O. 01232  0,OIO22  0,00845  0,0065 


Alanine  1 5 1. 
Alcool  éthylique  («). 

îu.c.)  o,oa338 
70.01  0,01985 
100,00     0,01092 

Alcool  méthylique  (6). 

7o- 


47,06 

6j.oo 
78,o5 
98,go 


C.  —   CuiU'S    ORGANIQUES    \st/i/f). 
Bromal  1 3)  [suite). 


80.  70.  85.  10O. 


88.' 

o,o3i6o 

»,0204  ' 

'  i  1 

o,o3?43 



■>-'■> 

0,03277 

.,02063 

Glycocolle 


7)t0(rel.).  =  o 
(tifs  à  l'eau  à  18° 

Peptone  (11  ) 


16,69 
28,62 
4  4 , 5 1 


Pyridine  («  1. 

Tanin  colloïdal  ( 2  ). 
I  oir  Appendice,  p.  6 


Bibliographie.   —  i1)  Hisixir,.  Tykoc.ineh  et  Ai.fimoef.  ./.  Çhim.  Phvxiq..   nrio,  18.  12.  —  ('")  D,\ 
i9i5.37.  iki'i  and    ■63S.  —  (  "■  1  lîr.uYi.AMs  et  Sii-sens.  />'/.  .4ro</.'  /^/-..  '..,'>,  12,   7. s.  -   (il 

-l'r.AXD.  AvL.  A>/«.    1////.   Ce.,/..    i.,m.  8,  Y   .'..  —  C')   IHjiz'z.wiiw-     «  c///;'.  Cheni..  i 
N.-c.  /.o,,,/..    ,9,q.  115.    -(i.  -  (")  Kamki.i.    .V„r.   .sWeW.   /•>/,«.    O.//;/,,.   /Vu'-v.  .)/«///.,  i.,".l,  ' 

/.  Toi:.  Chem.  Soc,  1920,41,  207.  -  (,0)  Maass  and  Hatcher,  ./.  Am.  Chem.  Soc 20,  42,   •'> 

Soc,  i.(i.,.  41,  35...  —  ('-)  KiCHAlil.s  and  I'alitzsch.  7.  Am.  Chem.  Soc.  i.,k,,  41,  n\3.  -  (  '  '  j  Ti< 
P/n.v.  .!/«//<..  1922,  1,  N°  r).  3. 


Jones,   ./.     Im.  Chem.  Soc, 


V.  -  VISCOSITÉS  DES  MÉLANGES  DE  CORPS  INORGANIQUES. 
CClt-+-  CoClv  (W.  Hkrz,  Z.anorg.  il.  Allg.  Chem.,  igiS,  104.  {9). 


0  GCUl  en  poids  !..  . 


VI.  —  VISCOSITÉS  DES  MÉLANGES  DUN  CORPS  INORGANIQUE  AVEC  UN  CORPS  ORGANIQUE. 

Le  mélange  étant  X-t-Y,  ">/„  exprime  la  quantité  de  Y   dans  100e  du  mélange;    Mol.  %  =  molécules  de  Y   dans    100 ' 

„  =  çriinimesdu  corps  Y  pour  .oob  du  corps  \  :  C  =  équivalents-grammes  du  corps  X  Mans  ,  ooo"*3  du  mélange  Y  ==  le  corps 
Dams  and  Johnson,  Puh.  Carnegie  Insi.,  igi8,  n"  260. 


A  =  F  O  H  M  A  M  1  1)  E  . 

A-^NR-NO,. 

C        V,          V:.-  -'.,,■ 

0,5    0,0467g    n.fiiil)  0,02826 

0,23   0,o4546    0,03409  0,02746 

0,10      o,uji7J       o,o338.|  0,02746 
A  -t-Ba(N03)î. 

C.               r...                    1,  -.  t135. 

o.5        o,o58i5       0,04286  o,o3393 

o,o4go3       o,o3688  o,o2g33 


A  H-  KNO,. 


A  +  Sr(N0,),. 


l.lMEThli   et    Ka'xo'y,  ./.   Soc.   /-/nsir.    Clun; 

Pefrograd,  igrtf,  48.  t68o. 


Viskositàt.    —    Viscosity. 


VII.  -  VISCOSITÉS  DES  MÉLANGES  BINAIRES  DES  CORPS  ORGANIQUES  (ET  MIXTES). 

m   hume.    Le  mélange  rl.ml    \ -+-"  ï  ."/„  exprime  en    grammes   la   quantité   fiel    dans    m»*    .lu    ,,  ,el.,  n;r  ;'  M  ol.'»/,,        molécules-grammes  de 

1    dan-,    molécules-grai es   du    mélange:   Vol.  7„  =  volumes   de   Y   dans  100    vol.  du   mélange;    -m  =  grammes  de   Y  clans  iooo"»3  du 

mélange;  C  =  molécule s-grainiiies  de  Y  dans  iono''™'J  de  X.  G1110  =  grammes  du   corps  Y  pour   ioô«  du  corps  X. 

Lis 

te  des 

4 

9 

1 1 

i3 
14 

corps  constituant  les  mélanges  binaires 

étudiés  : 

C:     Acide  benzoïque 3o 

m-Aminobenzoale  de  sodium....     3i 

Benzoale  de  sodium 32 

3,  >,  Dinitrobenzoale  de  sodium..     33 

Alcool  bulylique 
Elher  étliyliquc 
Succinale  de  so 

,_ 

,g 

lium i<) 

Salicvlate  de  sodium. 

34 

C3    Acétate  de  propyle 20 

Diméthylétlivlcarbinol 21 

de  rubidium 

lolttène 
C»     Phénélo 
Cg    Benzoat 

Quinolé 

Formiate 

1 36 

Pyridine 

C6    Benzène 
Benzènes 
Bromobe 
Chlorobe 

■>> 

C2    Acide  acétique 

Alcool  éUiylmue. . .    

Cliloral 

ulfonate  de  sodium 2  \ 

ne 

38 

39 

Naph 

Tetra 

aiène.:.:::::. 

4o 

C,,   Diphénj 
Ether  y 

Trichlorotlivlène 

Formiate  d'amyl 

■ 

Les  cli i lire 

maigres  (,,  ^5 

Exemple 

i...       i-  9 

2...          2-IO 

3...       2-i5 
4...       2-4i 
5...       3-  4 

etc.)  indiquen 
le  mélange  10 
6...       3-5 
7...       3-  6 
8...       3-7 
9...       3-19 
10...      3-24 

gras   (1 

(P-  54) 

11... 

12... 
13... 
14... 
15... 

17,   et 

M 

S.)    corresponde 
s  dont  les  nom 

t  de  la  forma  m 
16...     10-1» 
17...      10-41 
18...     11-21 
19...     12-14 
20...     16-37 

élanges  étudi 

s  sont  donnés" 
de  (3)  et  du  1, 
21...      16-44 
22...      17-41 
23...     17-39 
24...     i8-36 
25...      i8-43 

es. 

page  54. 

jnzènesulfonate 
26...     20-28 
27...     22-3o 
28...     23-25 
29...     23-26 
30. . .     23-27 

loin  (p.  54  à 
Je  sodium  (24 
31...     23-29 
32...     23-37 
33...     23-4o 
34...     23-42 
35...     23-44 

li).   Les  Ghiffre 

)• 

36...     25-26 
37...     3o-38 
38...     35-37 
39...     35-4o 
40...     35-42 

41...     35-44 
42...     36-43 
43...     37-44 

i      '/••                  ■nu-      (6) 

68,7                ...<>■>  386 
5o,o                 0,02297 

22,7                        O, 02233 

o                     0,02137 

1  »/.-                    lu-                          ^5-       (*) 

ioo       o,oi4io      0,01174 
90       o,oi558       0,01286 
80       0,01701       0,01391 
70      0,01792      o,oi463 
60      0,0188'!       o,oi5o6 
5o      0,01942       0, oi564 
4o       0,01984       0,01587 
3o       0,02012       o,oi6o7 

2  "/o-                      W         ,6, 
95,63           0,01047 

58^8           o',oo7885 

H),   il                  0,006175 

[5,23           o,oo6o5o 

S,;',              0,005862 

0,0            0, 005621 

3 

4 

5 
6 

7o-               '...-.•        < 6 1 

11. 1  0,006077 

23,8              0,007097 

65.2  0,01074 
91,8            0, oi638 

96,6            o,oi844 

•/,.                     T,J5(rel.).(6«) 
0                            0,627 

14,1 5                   ...696 
23,79                  o,75o 
Saturée                 1,012 

1,2)       0, 0)091          0,03787 

),i5     0, 04637       o,o3495 
),o       o,o44o3       0, o3338 

7  C.                       nM.        (») 
o,25                o,o356i 

0,1                   0, o3432 
0,0                  o,o32.86 

8  C.           7|15.              ï,.,r,    (3) 

9  C.               T1I5.                    r,,,5.      (S) 
0,1           0,Or)2J4          0,03907 

10  C.                      T„r,.                            Ti;;,        (3) 

11  C.               -r„:,.                   ljM.      (3) 

0,1     0,04884     0,03678 

0,0      0,04409       0, o3325 

12  C.            t,1;,                r,0.     (3) 
o,25     0,05492      0.04047 
0,1       0,04808      o,o36o4 
0,0      0, 04402      o,o33i9 

13  C.           i\u.              n».    (3) 
0,1       o,o4943       o,o3682 
0,0       0, 04409       0,0332") 

14  C.           ïi15.              ï»„.    (3) 
0,")       o,o5374       0,03988 
0,2      0,04787       0,03571 
0,0       0,04379       o,o33i7 

15  •/*■                     *»■       (6) 
0                   0 , oog3 1 

20                   0 , 00986 
33,33              0,01018 
5o                     0,01107 
66,66              0,01221 
80                   0,01375 
100                   0,01614 

16  •/.-                     U»-       (6) 
0                   0,01092 

8,1                0,01128 
i7,s->              0,01181 

88,6                  0,01745 
91,2                  0,01772 
95,2                 o,o.835 
100                     0,01915 

H.  R.  Raikes. 


Viscosity.  Viscosité. 


24,6 

18    ■ 

1 .  i 27 

->.s 

1 ,66g 

92,3 

1,952 

roi.»/, 

T 

'"  '  '" 

00 

0,03697 

0,0197  ' 

90 

o,o38og 

0,O21   |2 

80 

0,0)1()<) 

0,02746 

-0 

0,06882 

o,o35o > 

60 

0,08576 

o.ojoli  i 

)-.  "> 

0,0881  i 

0,04 (63 

55 

0,08897 

0,04193 

52  3  ") 

0,08988 

o,o4233 

ïo 

0,08992 

0,04226 

Viscosités  des  mélanges  binaires  des  corps  organiques  (et  mixtes)  (suite). 
24    Mol.  "',,.  v „•        ( 


16,97 


0,02929 

0, 02016 

0,01942 

0,0l63  i 

0,01263 

0,01009 

Tso- 

■'ri,- 

O.OI  joi 

0,OO798 

o,oi5i3 

0,O088] 

0,01907 

0,01042 

0.02332 

0,01223 

0,02625 

o,oi333 

0,0275 i 

o,oi38o 

0,02792 

0,01396 

0,02812 

o,oi388 

0,02784 

o,oi382 

0,02683 

0, oi346 

0,02541 

0,01284 

0,O2I  [2 

o,on33 

0,01827 

0,01098 

0,01599 

0,01041 

o.oi3i  1 

0,00891 

0,00869 

0,00077 

30/27 


0,00938 

0,00928 

23 

'/,- 

0,00928 

0,0091 1 

32,38 

0,008981  ?) 

49-   l'i 

- 

67,12 

0.00-08 

82, 59 

0,006406 

0,009116 


59,99 

o,o3o47 

69, 98 

o,o388i 

76,53 

0,0471 1 

85,74 

o,o5938 

25, 1  5 

o,oo3494 

3i,i8 

0, oo3866 

39,52 

0,004  i"'' 

14,21 

0,004809 

49,94 

o,oo5i  'i 

!4,99 

0,00  171  i 

64,84 

0,006667 

69,94 

0,007152 

[0,08 

o,oo5i88 

8i,45 

,  x;     : 

20,23 

0,006178 

90,25 

0,009993 

ici.  I  1 

0,0072  '17 

0,01027 

}0,02 

0,008478 

1 00 , 00 

(..(.Il  (S 

49, 56 

0, oog85i 

60,27 

0,01  1  .7 

25 

Mol.  "/„■ 

■<w 

68,69 

0,01292 

0 

0,002233 

79,12 

*7,*i 

0,01704 

9,  "8 

o,oo3io6 

7l3.(rel.)-(«û 
2,752 
2,346 


M,.!.7ii. 

T),   „. 

40 

0,006  10  i 

n> 

0  ..,,    0     i 

56 

0,008 ) 

60 

0,008  .lit 

62 

0,00822  i 

63 

0,008869 

66,61 

(.- 1  '. . . 

b9 

0,009  "'  ' 

72 

0,008887 

78 

0,009088 

82 

0,00908  . 

86 

0,009  i"l 

92 

0,0092  Î2 

58,0705  benzène 

15*,  0078  bromoben 
t.                             c 
0,  1                         71 

9,8 
19!  4 

1  01 

8,6 
3o',3 


140,4 
162,0 
i85,2 


H.  R.  Raikes. 


Viskositat.    —    Viscosity.    —    Viscosité.    —    Viscosîtà. 


VII.  —  Viscosités  des  mélanges  binaires  des  corps  organiques  (et  mixtes)  {suite). 

i5*,014.7  benzène         (9) 

31            5*,0!)(i5  benzène          (•; 

7„benzoate        (2) 

39   •/,.        Mol.»/,.         w     (7) 

4-  15*,  3425  chlorobenzène. 

-+-  15»,  1382  iodobenzène. 

debenzyJe 

t.                     =  25. 

0,0          0,0      o,oo5526 
5,7-3         ^,19     o,Oo5848 

I  I  .  1                            [23  ,2 

jljj           5|!g 

i5                o',o!o76 

13,72       10,26     0,006394 
20,12       i5,33     o,oo68(i(i 

20,2                           l4o,0 

3o^5                     iovJ 

4o                ooo-,2o5 

27,31       21,27     °i00747o 

4..,ii                    iSi.' 

4o,3                     119,2 

60                ooo55-8 

49,!                             200,2 

5o,i                   i34,i 

75                0  004-02 

40  Vo-        Mol.'/,.         Vv     (7) 

60,5                             223,2 

,0                   '  '.','", 

0,0                 0,0          0.0oj")20 

70,4                245,1 

69,  1                     [6  !,  > 

36 Mol.'/..      »!„.              p,„.  (6) 

21,38       1 3 , 98     o,oo7335 

7'.!,'!                           264,4 

I5s,0587  benzène 

0        0,01  ',o-     0  oo6-5o 

32,02         21,97      0,008587 

14*,9920  benzène 

-+- 15»,0299  iodobenzène. 

32,6    0^01249    0I006118 

38,97      27j6i     0,009627 

+  5», 0414  chlorobenzène. 

83,2 

.oo'o     o'oloo1     0,o°'c3-3 

41  Vo-           Mol.»/,,.           ij„.      (7) 

t.                                  cp(. 

7,7                     94 , 8 

0   0               0,0         0   OÔ5520 

o,3                     108,0 

2[,2                             117,2 

37  Mol.»/..         t,39.            r„01.  (1) 

41,69      23,67    0,011 83 

20 '2                       ! '-    '1 

!o'l          ')''"! 

[oo        0,00752     o.oo-o(i 

f  1 3 , 1 1       42,61     0,0201 5 

;...'•>                169' 3 

jq'n                       [('.()  8 

90           0.0()<)  Il       O.ooSr; 

.s  1,09      65,02    o,o36i4 

39,8               190,8 

5g',o                     i86',6 

So          0.010N7      0.0101S 

89,60       78,90     o,ojo8o 

5o,2                     2i5,5 

69,7                     207,8 

65        oboi455          — 

g5, 4i       90,02     0,06060 

_'"']                      k'\ 

32  7(,        Mol.»/,.         v,     (») 

.0        0,02015     o',pi732 

100,00      100,00     0,08  '|  jo 

79,9                     282,9 

22,35       (3,02     0^007244 

3q       0,02304         — 

42  Mol.»/,.                  t,2,.        (8) 

30           5«,0238  benzène          (9) 

54,19      38, 08    0,01018 

33,33  0.02  |8i     0,021  |8 

0                      0,011 58 

H- 15^,1030  fluorobenz.-nc. 

67,74        V>.,|8     0,01200 

32        0,02401     0.02107 

t.                              «... 

85;.86      75',98     o',oî  S 

3o        o,0238o     0,02082 

18,73                  o'o\i'' 

10^4                   i5q',2 

ioo'oo      [oo'oo     o'olqq? 

25         o'o23o8     0'ô2003 

39,98                  0,01862 

19,8                   i66,5 

3o,i                      189,  j 

33  7„-        Mol  •/,.         7,,,.     (  ?  ) 

Mol.7„.            Tlu:,.                   T1IJ5. 

|8,95                  0,O2O96 
62,69                  0,02455 

4o,o                     208,7 

0              0          0,006048 

90            0,00798       0,OO730 

67,47              0,02680 
79,28                o.o3oo3 

5o , 0                     a3  2 , 2 

.-'!';      m' m    o'ooSôi 

65        0,01203     0,01069 

70' 7                    282  6 

22  97       1 ï  38     0  00-707 

86,33             (,.<,!-(;; 

79,8                      loj,  s 

28 ',82       19' 79    o'oo8263 

33  33  odi -(',-.     001  m- 

100,00             o,o3864 

15s-,  1185  benzène 
+  14»,  9731  (luorobenzène. 

l'j,,       26'93     o| 009178 

32          o'018"8      0'0l54z 

43  Mol.  7».                 n„.       (8) 

t 

34  •/,.         Mol  •/,.         ■',,,..     (7) 

•>->        0  01-66     001  ïqo 

0                   0,02014 

0  3                     [21  6 

8  08      °    r    0'oo6^8^ 

18        o.oi3;8     0.01  18S 

io,37              0,02371 

9*7                    [42^3 

io'  ">-          |s'->  '       000Q01  ' 

0,0          -           0,01049 

19,77              0,02749 

19,8                      161,9 
3.'.,  5                     [86,2 

>3,'o3       36J38     o,'o[298 

38  •/..        Mol.»/..         V-,-     C) 

3o,g4              6,03249 

io.MJ                            0,03740 

~>o,'l                              2;30^6 

35  7*.       M0I.7,,.         T!„.     (7, 

22,67       -".m     O;0o68425 

49,46            0,04309 
60,55              0,04948 

69,^                    279^9 

65^60       îi!'','     o,'o23oi 

47,26       35,46     0,009076 

70,27             o,o56g5 

O'll,0232  benzène'0 

|;1  |l  31 

8i',90      ;i,.'lj)    o'oi452 

84, 5i               0,66898 
95,35              0,08039 

116,2 

"!«  ïS? 

.00,00      100,00      0,0.990 

100,00              0,08  ",14 

Bibliographie.  —  (')  Baskov,  ./.  Soc.  Ckim.  Ruts.,  njiX,  50,  61',. 

10,6                     1.3.9,4 

—  (-)   liiMiiiAM  and  Sxrver,  ./.  Am.  Chem.  Suc..  [920,  42,  2oi5.  — 

21,1                      1  >8,g 

5       0  o53i3       0  02356 

(3)  Davis    and    Johnson-,    Pub.    Carnegie    ]nsl.\   19,1g,   260,  80. 

3o, 1                     182,5 

i0         '  00208 ï 

—  (')  Davis  and   Jones,  ./.    \m.  Chem.  Soc.  igi5,  37.  iigé.  — 

(o,3                     20ï,g 

1 5       c  0  îoo  i       001861 

(5)  Krm.Mu\.  ./.  .w.  r//////.  ///m-,.,  .  >,,  -.  50.  1''-.  -  i'i  llKiiz,  Z. 

[9,9                    228,0 

y       h  „■;,,-;       ,,,,,,-,,; 

anni-K-  mul  <///-.  Cl, cm..  i.,is,  104,  ',-.     -  <")   Il  1  [;/  nncl  S.-m  fi'An, 
/,.  Physik.  Chem.,  igaa,  101.  i84.   '-  (    )  Kendall  and   Monrok, 

>9,8                    255,o 

./.   Am.  Chem.  Suc,   0,17,  39,  17.(7  and   i8o5.   —  («)   KENDALL  and 

70,5                    •->■*<',  " 

60        0.01  556        o,oo865 

WiiioiiT,  ./.  Am.  chem.  Su,-..  1920,  42,  17S0.  _  (»)  Meyer  und 

79,5                    3o2,6 

75           0,01220           0,0Q7l8 

Myuus,  Z.  Physik.  Chem.,  1920,  95,  37o, 

H.  R.  Raikes. 


Viskositat.  Viscosity.  Viscosité.  Viscosità. 


VIII.     -  VISCOSITÉS  DES  MÉLANGES  TERNAIRES. 

Eau.  Acide  chlorhydrique.  Acide  m-aminobenzoïque 

Eau.  Acide  sulfurique.  Éther  éthylique 

(G.  lli:ni:siu\M).  Ark.  hem.   Min.  Col.,  1  «> >  1 .  8.  n°  5). 

(.l.-lt.  l'oi  Ni).  ./.  Cheni.Sbc.  Lbnd.,  1922,  121. 

144). 

HCI.       r»i-CsH4(NH.)(C001I). 

gM  =  grammes  d'élherdans  tooe  du  mélange 
Éther. 

•  P°ar°!a  formule  de  Gr°uneisen. 

98,25%  (en  poids)  HsSQ*. 

95,25»/,,  (en  poids 

)H,SO,. 

Eau.  Acide  chlorhydrique.  Acide  triméthylsulfanilique 

(M.Katai  uuandN.  \amad\.J.  Tokio,  Client.  Soc.,  19  20,  41.  207  l. 
\ri,le                                                    Vcide 

58',835                ,,.,,,,,,,', 

ll\V7l        ! 

'02  loi 

triméthyl-                                              iriméthyl- 
II  CI.       sulfanilique.                              HCI.     sulfanilique. 

48Î056                o'.ofjS6 

i6',53g                '< 

|°2ox  ' 

C.                  •/..             T„,(rel.).                C.                 •/,.             /,,,(,-,!.). 

1  2,35l                            C 

-  ''>'.); 

0,9746         i,9969         '  .°9>'          0,1-218             »              1,0240 

35,o22                0,1765 

|O.0?i                           ' 

;  '7  »  • 

...  .js:-»             »              [,o64i           0,00                 0             t,oi5o 

84,10»/,,  ion  poids)  H,  SO... 

49,77»/,,  (on  poid 

)H\SO,. 

0,1218              »              ï  ,  olîg  1           0,4873              »              1 ,0416 

#100-                                                 'fl3«- 

gw 

T|30- 

0,00                 »              1 ,02g i           0,2437              "              1 ,024 \ 

100                        0, 002134 

100                                  C 

,002  i3 i 

0,9746         1  ,o3ig         1  ,0786          0,1218              »              1,0173 

59,088                0,0626 

17,589                < 

,0461  (?) 

0,4873              -»               1,0474           11.no                  b               1,0080 

5o,633                 0,  1,291 
£>,5oi                  o,2o5i 
40,192                o,273g 

niS      : 

Eau.  Acide  chlorhydrique.  Alanine 

(G.  Hedesthand,  Ark.  hem.  Min.  Geol.,  1921,  8,  n°  5). 

HCI.  Alanine.     t„,            *t„             HCI.     alanine.      i\n            *t„, 

Eau.  Acide  sulfurique.  Gélatine 

C.          C.         (réf.).       (cor.).            C.            C.          (.cl.).       (cor.). 

(  voir  S.-O.  Rawling  and  W.  Clark,  ./.  Chem.  Soc 

Loncl., 

0.2       o,25       i.o65       1,067        0,004       o,25       i,o63       i,o63 

I922,   121,   2830). 

-  Par  la  formule  de  Griineisen. 

Ca  (  N03)2.  Alcool  éthylique.  Formamide 

Eau.  Acide  chlorhydrique.  Glycocolle 

(P.-B.  Davis  and  Johnson,  Pub.  Carnegie,  Inst.,  1918, 

i°26o,  go). 

(G.  Hf.dkstiuxi).  Ark.  hem.  Mut.  Geol.,  1921,8,  n°5). 

HCI.    Glycocolle. 

Solvant  :  75"/,,  formamide  (en  poids). 

C.           '    C.         n„(rel.).    *T118(cor.).    "TM,(re1.).    *H„(cor.). 

C.                                      ■',,,.-                                        ■',:,■ 

T,,.. 

0.  j             2              1  ,'>7  i          1  ,379 

0,20               0, 03738                0,02834                0 

022-8 

0,02          2            i,366         i,366 

021 10 

0,00  >        ■>            1 .  362         1  ,362             -                 - 

0.00                0,03372                o,025gi                0 

02078 

0,8            1             ',170        1,180        0,7360        0,7422 

0,04            1              [,i56          1,137         0,7250         0,7254 
0,002         1              1 , 1 55          [ , 1 5  5         0,7242         0,7242 

Solvant  :  50"/,,  formamide  (en poids). 

<>.  i            o,4         1,064         1,068        o,6656        0,6684 

C                                   T11S.                                     7|,5. 

'1.i:,- 

l'.oiii         o,4          i,o58          i,o5q         0,6602         o,66o5 

(,.■>                 0,0277  i                0.0  m  >8                0 

01755 

0,002         0,4         i.<.)5         i,o55         0,6555         o,6555 

0,04                 0,02160                 0,0197(1                 0 

OlèlO 

*  Par  la  formule  de  Griineisen.         **  Relatifs  à  l'eau  à  18°. 

0.00                0,0  '17")                0,01934                0 

01  567 

Eau.  CsCl.  Acétone  (P.-B.  Davis,  Pub.  Camagie,  List.,  igi5,  230,  71. 

Solvant  :  75  %  acétone  1  en  poids). 

Solvant  :  50  »/0  acétone  (en  poids).        |        Solvant  :  25  %  acétone  (  en 

poids). 

C.                T„5.                    r,:i.                      t,,,. 

C.                 t,,..                      r,,,.                        t,,,. 

C.                T,,,.                    T,,,. 

•f,.,r,- 

\           0, 01188        0,00930        0,00764 

2           0,017s")        o,oi354        0,01060 

■>                 0, 01647             0.01C0 

0,00983 

10           o,ou35         0,0090',         0,00740 

\           o'oi7S(        o,oi337        o,oio3.8 

1            o.oil)()7         0,012  >  1 

0,0097g 

o.<>       o,on25         0,00896         0,0073-2 

10           °.OI777         o,oi3i6         0,01029 

10            0,01677         0,01246 

0,00978 

0,0        9,01766        o,oi3o6         0,01009 

0,0       0,01(190        0,01248 

0,00964 

Eau.  CsCl.  Alcool  éthylique  (P-B.  Davis.  Pub.  Carnegie  Inst.,  igi  ',.  230,  7  1. 

Solvant  :  75  «  „  alcool  éthylique  (en  poids). 

Solvant  :  50  °/o  alcool  éthylique  (en  poids). 

Solvant:  25  », '„  alcool  éthylique 

(en  poids). 

C.                 y„:.                      r,.,,                        ï,,.. 

C                             ',,;,-                                   -f,;5-                                       'C;;,- 

C.             ï,,,. 

•',,„• 

'           °»°'2777         0,02061         o,oi5go 

■>                     0,03l76               0,02245                O.Ollil") 

2          o,o238]        0,01694 

0,01262 

i           0,02783         0,02039         o,oi56i 

;           o,o3346        0,02283        0,01666 

\          0,02472        0,01738 

0,01282 

IO                      0,0276l                 (P,OI()()i                 0,01)00 

10           o,o335g        0,02274        0, 01648 

h,          0,02522        0,017  Kl 

0,01276  ■ 

0,00     0,02762         0,01997         o,or537 

"■""        "'";1°"           0,02286           o,ol(>lK            0,00       0,02.585            ,,,0171,0 

0,01270 

Tables  internationales.   0,17-1 


Viskositat.    —    Viscosity.    —    Viscosité.    —    Viscosità. 


Solvant 
C. 

0 , 2  :» 

<>,IO 

0,0 

VIII.  —  Viscosités  des  mélanges  ternaires  ( 
Eau.  CsCl.  Alcool  méthylique  (P.-B.  Davis,  Pub.  Carnegie  h 

:  75"  0  alcool  méthylique(on  poids).     Solvant  :  50"/,,  alcool  méthylique  (en  poids). 

ï)„.                                T,,-,.                                   T1Vi.                            C.                         T,,,.                                T,.,,.                                   T,.    . 

0,Ol674            0,01'ioi)            0,01049          ")  '              0,02119            0,01547            0,01200 

0,01594         o,oi235         o,oio32       0,0         0,02100        o,oi535         0,01169 

suite). 

st.,  igi5,  230,  fi). 
Solvant  :  25"/,,  alcool  méthylique  (en  poids). 

C.                         T,,..                                ï,_:i. 

o!i          o,'oi86a         o|oi358         o'oio44 
0,00        0,01871         o,oi35g         o.oio'ia 

Sol  va 
C. 

Eau.  CsCl.  Glycérine  (P.-B.  Davis,  Pub.  Carnegie  Inst., 
nt:  75°/„  glycérine  (en  poids).             Solvant:  50%  glycérine  (on  poids). 

r,,s.                             7)3i.                         C.                           f,:i.                             rm. 

0,3092                0,1945              0,5                0,05974                0 ,o4336 

o.i'î'.                 o,).oi6               0,1                  0,06189                 0,04478 
o,33o3                0,2207              0,00               0,06205                o,o4536 

918,  260.  97). 

Solvant:  *75%  glycérine  (en  poids). 

G.                            r„5.                             r„5. 
0,5                 0,02019                0,01597 

0,1                 0,02063                0.01(119 

0,00                  0,02070                   o.oiafio 

*  Erreur  typographique?  peut-être  25%. 

Solv 

C. 

0,0 

Eau.  CsN03. 
anl  :  75"/,,  acétone  (en  poids). 

0,011 19        0,00878        0,00680 

acétone  (P.-B.  Davis,  Pub.  Carnegie  Inst., 

Solvant  :  50%  acétone  (en  poids). 

0,0       0,01767        o,oi3o4        0,01007 

9.5,  230,  8). 

Solvant:  25  n/()  acétone  (en  poids). 

10           o|oififi">         o'oi244         o'oog68 

0,00        0,Ol673            (),OI232            0,00962 

C. 

Eau  CsNO:i  Alcool  éthylique  (P.-B.  Davis,  Pub.  Carnegie  Inst.,  191 5,  230,  7). 
Solvant  :  25%  alcool  éthylique  (en  poids  |. 

'0,:.-                       rlss.                      T,JS.                       C.                Y,,,-                      -c,,,.                       T15.                       C.                  T,,,,.                       t,m.                     r,,,. 

02424         0,01697        0,01261             10        0,02526         0,01745         0,01276            0,0         0,02.585         0,01760         0,01270 

Solvant 
C. 

10 

Eau,  CsNO;,.  Alcool  méthylique  (P.-B.  Davis,  Pub.  Carnegie  Inst.,  230,  fi). 
:  75  "/„  alcool  méthylique  (en  poids).     Solvant  :  50  n„  alcool  méthylique  (en  poids).     Sol  vant:  25  °/o  alcool  méthylique  (en  poids). 

T,15-                         ■',  5-                            1\3i-                      C.                    f„:,.                          f, ...                           ï,  ,.                      C.                    T,,,.                         T1M. 

0,01244         0,00987         4                 -              0, oi52o         0,01177         2                                o,oi3oo        0,01018 

o,oi5g4        o,oi235        0,00978       10           0,02072        o,oi543        0,01182         4           0,01795        o,oi')'ii        0,01028 

0,0       0,02100        o,oi535         0,01169       10           o,oi832         o,oi346        o,oio3i 

0,0       0.01871        o,oi35g        o,oio32 

Eau.  CsN03.  G 
Solvant  :  75 °/o  glycérine  (en  poids). 

C.                           T„s.                                  ï]  5. 

ycérine  (P.-B.  Davis,  Pub.  Carnegie  Inst., 
Solvant  :  50  °„  glycérine  (en  poids). 

0,10              0,06149               0,04443 

1918,  260,  98). 

Solvant:  25%  glycérine  (en  poids). 

o,5o               0,01981                 0,01  566 
o,)5               o,02o3i                 0,01611 
0,10               o,02o56                o,oifii5 
0,00               0,02070                o,oi6i5 

Solva 
G. 

0,25 

-0,10 
0,00 

LiNO,.  Alcool  éthylique.  Form 
il  :  75%  îormamide  (en  poids). 

0,03800           0,02879          0,02312 

0, 03522        0,02711        0,02169 
o,o3373        0,02576       0,02091 

amide  (P.-B.  Davis  and  H.-J.  Johnson,  Pub. 

Solvant  :  50"/,,  formamide  (en  poids). 

0,25          0,0286l          0,02219         0,Ol8oq 

o, ,02623       0, 02083       0,01674 

0,00        0,02472        0,01932       0,01575 

Carnegie  Inst.,  191 8,  260,  89). 

Solvant  :  25°/,)  formamide  (en  poids). 

0,25          0,02123           0,01680           0,01397 
0,10          0,01891           0,Ol522          O,012()O 

0,00       o,oi7»5        o,oi4u        0,01172 

Viskositat.    —    Viscosity.  Viscosité.  Viscosità. 


VIII.        Viscosités  des  mélanges  ternaires  {suite). 


Rbl.  Alcool  éthylique.  Formamide  i  P.-B. 
Solvant  :  75%  formamide  i  en  poids  i. 


o, o3468  0,02607  o  ,oi 1 ij 
<>.(>33.u  0,02598  0,02086 
o,o3366       0,02573       0,02070 


us  and  11.  .1.  Johnson.  Pub. 
:  50  "/„  formamide  1  en  poids  i. 


1 ,02 [90 
>,O203l 

.,01934 


irnegie  InU.,  [918,  260.  s    ,. 
Solvanl  :  25"/,,  formamide  1  00  poids). 


0,01996       0  ,<n  58o       o,oi  log 
0,01898       o, oi483       0,01229 


0.(117  )C)       <>,<u/(  1  j 


Eau.  KC1   NaCl 
i  A. -F..  Stearn,  /.    On.  Cliem.  Soc.  1922,  44.  677  I. 


,  d'cl.). 
1  ,088 


Eau.  KOH   Acide  w-aminobenzoïque 
((;.  Hedestrand,  Ark.  Kern,  Min.  Geol.,  1921,  8,  11"  5). 


solul 

on. 

NaCl.. 

2  NaCl 

:   KC.I 

XaCl  : 

KC.I....    . 

N'a  Cl  : 

a  KC.I 

KC.I.    . 

!-C,ll,  I  Ml,;  (COOH). 


0,o32.8  O, 

*  Par  la   formule  de 


lu  (cor.). 
1,016 
1 ,  020 

I  ,020 


Eau.  KOH.  Alanine 
(G.  Hedestrand,  Ark.  Kern.   Min.  Geol., 


KOH.  Alanine.  (rel.).  (cor). 
0,002  o,25  1,062  1,062 
0.00  j      0,2")      i,o63      i.olVi 


KOH.    Uanine.  (rel.).      (cor.). 
0.0 2      0,2  5      1 ,068      1 ,069 

0,2  0,25        1  .08  î        1  .086 


Eau.  KOH.  Glycocolle 
(G.  Hedestrand,  Ark.  hem.  Min.  (.roi..  19 
KOH.    Glycocolle. 

rel.).     *r,„(cor.).     »t1(i1  (r, 
!6i 
368 


a  formule  de  Gn 


i,36i 

- 

1  .  368 

- 

1  .  J20 

- 

I.I54 

0.7221 

1  ,  l6() 

0.7277 

1  ,243 

0,7766 

i,o5; 

- 

1 ,061 

0.6614 

Eau    Kl.  Nal 

(A.-E.  STEARX,  ./.   An,.   CI, en.  Soc.   1922,  44,  677). 


de  la 

4,00. 

2,00. 

1,00. 

solution. 

',..  (rel.), 

',:,.  (rel.). 

i\i5  (rel.). 

Nal. 

1  ,071 
1 ,020 

2  Nal  :  Kl 

1,14/ 

0,998 

Nal  :  Kl 

1,097 

0,999 

0,984 

Nal  :  2  Kl 

i,o58 

0,979 

0,985 

Kl 

0,987 

",937 

o,944 

Eau.  Na.WoO..  Na;SiO, 
(J.A.M.  van  Liempt,  X.  anorg.  ».  ail».  C/iem.,   1922,  122,  176 
Vol.»/0de-/w-Na2WoO4...        10        «,87c        5 
Vol."/(1de-//,-Na.,SiOi....  0         1         2        3        4        5 

ï]3o  (rel.) 1.671    1,772   1,881    1,921  2,062  2,18 


Vol.o/o  de-w-NajWoOi...  43210 

Vol.»  0de-m-NatSiO«  ...  6        7        s        (.1       io 

y,3„  1  rel.  1 2,38g  2.5oi  2,579  2,678  2,888 


Eau.  NaOH.  Caséine 
1.  Pautzsch,  ./.  An,.  C/iem.  Sor..  1919,  41,  348  1. 


Solutions  acides. 
Grammes      Grammes 

caséine  NaOH 

pour  100s     pour  100e 

d'eau.  d'eau.        t\. 


Solulions  alcalines. 


Eau.  Acide  acétique.  Acide  triméthylsulfanilique 
1  M.  Katayama  and  N.  Yamada,  ,/.  Tok.  Cliem.  Soc,  1920,  41,  207  1. 

Axide  \cide 

trimétl.yl-  triméthyl- 

sulfa-  sulf- 

CHjCOOH.    nilique  CH.COOII.    aniliqtie 

C.                •/..        H»(wl.).  C.                •/..        TlM(rcl.). 

0,3756                1              1,0578  0,0939                I              I.o.ôo 

0,1878  1  i,o35i  0,0  1  i,ot3g 

Eau.  Acide  acétique.  Gélatine 

(voir  S.  O.  Rawling  and  W.  Clahk,  ./.  C/ic/11.  Soc.  Loncl., 

1922,121,  2842). 


Viskositat.    —    Viscosity.    —    Viscosité.    —    Viscosità. 


VIII.  —  Viscosités  des  mélanges  ternaires  (suite 


(Masi  taro  Ivono,  Reports  of  Hest 


Eau.  Alcool  éthylique.  Èther  éthylique 


o  alcool. 
H„(re!.). 


0,826 
0,656 


o,332 
,  alcool. 


52,76  • 

o,64o 

C>7 ,  (>f) 

<>■  i  is 

82,69 

o,325 

68,29%  alcool. 
Voéther.        T|„(rel.). 

8,5g  2,. 84 

19 ,55  1,801 

3o,o6  1 , 390 

i7,39  °:969 

52, 81  0,824 

68,62  o,535 

71,2a  0,498 

60,43"/»  alcool. 


48.83 

54,86 


ch  Dcpt.  Naval  Powder  Fc 

Solvant  : 

50,17%  alcool. 

Voéther.       T,15(.-el.). 

0,00  2,939 


26 ,  59 

2,019 

33,62 

1 ,  8o(i 

38,96 

i,575 

ii,  46 

1/176 

40,58 

% 

alcool. 
3,oi3 

6,81 

2,%9 

33,74  % 
Vo  éther. 


30,50» 

0  alcool. 

0 ,  00 

2,843 

4,  f>7 
7,4o 
10. 56 
12,98 
1  i.,93 

2,842 
2,8i3 
2,776 
2,749 

27,37<> 

0  alcool. 

3 ,  39 
<Vi9 

a,'8i4 

21,92%  alcool. 
V0éther.       ï115(rel.). 


14,65" 

/o  alcool. 

3^36 
5,07 

6,56 

1,870 
2,o56 
2,i53 

2,224 

9,79  «/ 

0  alcool. 

1 ,542 

3,43 

5,69 
6,5g 

1,72.4 
i,856 
i,9°9 

6,16"/ 

0  alcool. 

1 ,07 
5,o4 
6,27 

i,363 
1,589 
1 ,  65g 

lodure  de  tétraéthylammonium.  Alcool  éthylique.  Formamide 
il'.-lî.  Davis  and  II.  J.-Johnson,  Pub.  Carnegie  /us/.,   191g,  260,  «fi 


Solvant  :  75"/,,  formamide  (en  poids). 
C.  Ï)I6.  t„5.  i\n. 

o,25        o,o3639        0,02.763        0,02228 
0,1  0,03469'      0,02631        0,021 32 

0,0  o,o3389        0,02577        0,02066 


Solvant  :  50"/,,  formamide  (en  poids). 

o,a5  0,02666  0,02086  0,01707 
0,1  0,02571  0,02002  o,oi63i 
0.02        0,02.494        o, oig53        0,01597 


Solvant  :  25%  formamide  (en  poids). 


0,01828  0,01474  0,01257 
0,01795  o,oi438  0,01197 
0,01761        0,01412       0,01174 


IX.  -  VISCOSITÉ  DES  SOLIDES. 

Viscosité  des  métaux  (K.  Iokibe  and  S.  Sakai,  PJiil.  Itfag.,  1921,  [6],  42,  ii6). 


Ag.  Au.  Cu 

12,5        17,0       6,; 


Viscosité  normale  des  métaux  (la  viscosité  normale  se  rapporte  au  module  d'clasticid 
(K.  Honda  and  S.  Konno,  Pliil.  Mag.,  1921,  [6],  42,  121). 


Carbone  (%  en  poids)...  o,  18  o,38 
Autres  impuretés  (  »  )..  0,37  0,7/j 
£20  x  io-8 (avant  recuit)..  £,94  5, t s 
Î5>oX  io-8(recuità85o°C.)  2,68  3,5i 
Aluminium. 
Ç20  X  io-8  =  0,773  ç20  x  io-s  (recuit  à  4oo°  G.)  =  1 

Argent. 
%  x  io-«=  2,85  £,„  x  io~8  (recuit  à  4oonC.)  =  2 


Cuivre. 

\n  x  io8  =  4,83  çi5  X  10-8  (recuit  à  3oo°C.)  =  5,i3 

Cuivre  jaune  (Çu  58,9%;  Zn  39,4  °/o)- 

Magnésium. 

1,0  X  n>-8  =  1 ,61  £2<>  X  10-8  (recuit  à  Joo"  C.)  =  0,722 

Nickel. 

Uxio-8=3,o5. 

Zinc. 

ij20  X  io-8=  27,4  £20  X  io-s  (recuit  à  200°  C.)  =  9,27 


H.  R.  Raikes. 


Viscosity. 


IX.  —  Viscosités  des  solides  {suite). 


Viscosité  de  la  glace 
(C-D.  HarGis,  Phys.  lue  1922,  II.  19,  Ï26). 
i,>  1      1,8  .1  6,33  (la  température  n'esl  pas  donnée 


Frottement  intérieur  des  fils  de  quartz  aux  température! 
élevées  (C.-E.  Guviîel  A.  Mobein,  Arch.Scphjsiq.  nat.Gcn. 


X.  —  DIVERS. 
Viscosité  de  la  cellulose,  de  l'acétate  de  cellulose  et  de  la  nitrocellulose. 


Le  viscosimètre  de  la  sphère  tombante.  Le  viscosimètre 
capillaire  à  l'hydrogène  (W.-H.Gibson,  J.  Client.  Soc.Lond., 
toio,  117.  .j-;  el   i-;p. 


Solutions  de  cellulose  dans  une  solution  ammoniacale  d'oxyde 
de  cuivre  (R.-A.  Joyner,   ./.  Client.  Soc.  Lo/id.,  1922,   121, 


Influence  de  conditions  variées  sur  la  viscosité 
ilt.-A.  Punter,   /.  Soc.  C/icm.  Ind.,   199.0,  39,  333  T. 


Viscosité  des  solutions  d'acétate  de  cellulose  dans  eau- 
acétone,  benzène-acétone  et  alcool  éthylique -acétone 
(G.  Uarr  and  L.-L.  Bircumshaw,  Trans.  Farad.  Soc.  1921,16, 
appendice  7  !  . 


Rapport  entre  la  diminution  de  la  viscosité  et  le  degré  de 
décomposition  de  la  nitrocellulose  1  .1.  l>i  u.w  \,  /;/.  Soc. 
C/iim.,  1921,  29.    ;;î  1. 


Mesure  de  la  viscosité  de  la  pyroxyline  (  E.-F.  Higgini 
E.-G.  Pitman,  ./.  Ind,  Eng.  C/iem.,  1920,  12.  >87). 


Étude  de  la  viscosité  de  la  nitrocellulose  dans  l'éther 
éthylique  de  —  roo°C.  jusqu  au  point  d'ébullition  de  l'éther. 
Considérations  théoriques  f.l.-N.  kt  c.ki.mass.  lin-.  Trav.Chtm. 
/'.-T?.,  1922,  41,  ;',i). 


Viscosité    dans    acétone    et    eau-acétone    (.1.    Masso.n   an 
R.  McCall,  ./.  Chem.  Soc.  Lond.,  r920,  117,  819). 


APPENDICE  AU  CHAPITRE  IV  (Viscosité  des  solutions  aqueuses). 


Caesium,  clilorure  (1). 

Hydrogène,  peroxyde  (*). 

Ac.triméthylène 
carbonique  (2). 

Tanin  colloïdal  (*). 
•/,.       riî0(rel.).  n«,(rel.)-  W™I-)-  ' 

,.(«!.). 

■>     0,01098     0,008 —     0,0713* 

">,7i     0,01762     0,01061 

Mol.";.  TlM(reI.). 

25         3,4562     2,7216     2,3868 

1,1795 

i     0,01111     0.00889    0,0716 
10     o.on)3     0,00884     o,o;kj 

11,21     0.017 i"     0,01066 

I  |.i|N      0,OI73  ï      0,01972 

9o,o3      |.  ">  ï5 
76,27     5,672 

20         2,3768     2,0574      1,8838 

i5          1  ,;"><) 3      1  ,6296     1  .  5475 

1.787-. 

2o,33     0,01758     o,ono5 

10         1,3836     i,3336     1,2999 

1 ,2874 

14, o5     o,oi8o5    0.01157 

68,  [5     6,  128 

'->         1,1  i9>     I,i455 

- 

Caesium,  niirate  (1). 

iî.Sl       0,01846      0.0120Î 

64,37     6,o63 

3         [,0829     1.0818     i,o655 

1  ,o63g 

2      0,OI075      0,Oo858      0, oo-o3 
i       0,01 102       0,00871       0.0070 j 
IO      0,OII22       0,00885       0,OO720 

0     0,01  \'S\     0,00891     0,00720 

52,  ig    0,01876    o,oi235 
39,62    0,01900    0,01266 
68, 5o     0  019)8     o,oi285 
75,o3     0,01929     0,01292 
83, 1 J     0,01909    0.01 3oo 

89,47      0,Ol873      o.oliol 

54,89    6,3i7 
49,70    6,170 
41,93     5,769 
35,85     5,342 

i5,i(i     3)229 

2         1,0487     i,o543     i,o433 
1 .  ")     1  ,o355     1  ,o3  i<i 

1,0       1,0256       1,0243        [,02fiS 

0,7     1,0148     1,0190 

0,5       1,0112 

1 ,0317 

*  Peut-être  o,oo:>3. 

98,89     0,01828 

ï,38     1,801 

0,1        [,OOII 

Bibliographie.  —  (')  Davis  and  Jom:s,  J.  Ain.  Chem.  Soc.  igi5,  37. 
718.  —  (   )  Dumanskij  et  Takasov,  J.  Soc.   Chim.   Russ,  1917,  49. 


-  (-)  Bruylants  et  Stassens,  lil.  Acad.  Belg., 
•)  Maass  and  Hatcher,  ./.   Am.   Chem.   Soc,   < 


Viscosity. 


MÉMOIRES  SUR  LA  VISCOSITÉ. 


Nous  indiquons  ci-dessous  un 
les  considérations  théoriques ,  soit 
rimentales  non  définies. 


lin  nombre  de  Mémoire: 
?  des  déterminations  mu 


Formule  pour  la  viscosité  des  liquides 
.-IS.  Phillips,  Proc.  Nat.  Acad.  Sci.,  1921,  7,  172). 


Viscosité  négative 
(A.-I.  RoniNOVicH,  7.  Am.  C/iem.  Soc.,  1922,  44,  9 j  1  )- 


Le  viscosimètre  «  Bingham  <>  (W.-H.  Herschel,  ./.  1ml.  /./^. 
C/ient.,  Km,  14,  71I)  ;  (  lî.-C.  Bingham  and  H.-L.  Young.  ./.  Ind. 
Eng.  C/iem.,  19-22,  14,  n3o);  (W.-H.  Herschel,  J.  Opt.  Soc. 
Am.,   1922,  6,  875). 


Le  viscosimètre  »  Me  Michael  »  (balance  de  torsion) 
(W.-H.  Herschel.  /.  Ind.  En».  Chenu,  1920,  12,  282). 


Le  viscosimètre  «  Redwood» 
(W.-H.  Herschel,  Tech.  Paper.  Bar.  Stand.,  1919,  112). 


Le  viscosimètre  «  Saybolt  »  (W.-H.  Herschel,  Proc.  Am.  Soc. 
lest.  Mat.,  1918,  18,  pt.  ii,  36/j);  (W.-H.  Herschel,  Jil.  Pur. 
Stand.,  1922,  16.  227);  (W.-H.  Herschel,  Tech.  Paper,  Bur. 
Stand.,    [920,  164. 


La  méthode  de  Searle  pour  la  détermination  de  la  viscosité 
d'un  liquide  très  visqueux (  K.  Molin,  Proc.  Camé.  Phil.  Soc, 


;ur  la  viscosité  contenant  soit  des  descriptions  de  méthodes,  soit 
iriques  qui  se  rapportent  à  des  systèmes  ou  des  conditions  expé- 


Corps  pour  le  calibrage  des  viscosimètres  (E.-C.  Binerai 
and  H.  F.  Jackson,  Bl.  Bur.  Stand.,  1917,  14,  39). 


Viscosimètres  à  tube  court 
(W.-H.  Herschel,  Tech.  Paper  Bar.  Stand.,  1917.  100 j. 


Viscosité  des  gaz  (A. -F.  Benton,  Phvsic  Rev.,  1919,  II,  14, 
4o3);(R.-B.  Abbott,  Physic.  Rev.,  1918,  II,  12,  38i);  (C.  Dru- 
cker,  Z.  Physic.  Chem.,  1917,  92,  3oi);  (W.-A.  Siiewhart, 
Physic.  Rev.,  1917,  II,  9,  {iS);  (E.  Buckingham,  Tech.  Paper 
Bur.  Stand.,  1920,  183);  (E.  Buckingham  and  J.-P.  Edwards, 
Bl.  Bur.  Stand.,  1920,  15,57-3). 


Viscosité  des  solutions!  G.Hedkstrand,  Z. anorg.  u.allg. Client., 
1922,  124,  i53);  (W.  Herz,  Z.  anorg.  u.  allg.  Client.,  1918, 
102,  173);  (W.  Herz,  Z.  anorg.  u.  allg.  Chem.,  1922,  121, 
95);  (0.  Pulvermaciier,  Z.  anorg.  u.  allg.  Chem.,  1920,  113, 
1  ii  1;  (  L.  Schiller  and  H.  Kirsten,  Plnsik.  Z.,  1921,22,  523). 


Viscosité  des  huiles  (C.  Cheneveau,  /.  Plnsiq.,  1917,  7,  109); 
(W.-H.  Herschel,  Proc.  Am.  Soc.  'lest.  Mat.,  191 9, 219,  pt. ii, 
676);  (W.-H.  Herschel,  Tech.  Paper  Bur.  Stand.,  1919, 125); 
(H.  Schwediiëlm,  Chem.  Zg,  1921,  45,  U)- 
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TENSION   SUPERFICIELLE, 


tension  superficielle  en  dynes  pa 


rai  lire  t  ;   ;i        iin'i^ic  Mipei  lieu  Ile 

moléculaire  (Uam>ay  cl  SliicKU). 

Méthodes.   Ci  Méthode  du   tul 

la  sphère  immergée,  i    i   Méthode  . 


moléculaire;  K 


.ids  des  g les.  c  i   Méth 


'    (tt)    •'— '■ ' 

la   large  goutte.    (  *)  Méthode  i 


:  Mercure. 

Dans  le  vide. 


=  j8o.3        478.3         i;6,i 
:  Î7  I  .  >        469,  ;         ;  *  »  7"  -  I 


3  Mercure. 

Dans  une  atmosphère  d'hydrogène. 
Mélhode  de  la  pression  maxima  d'écoule- 
ment dans  un  tube  capillaire. 

t    =         0  20  ")ll  IOO  I  k) 


-o,o43(*  +  39) 
-o,ooo386(i    -39)*. 


I.  -  CORPS  PURS. 
Bismuth. 

Y=;i;G        S;'!        370       :i(i;       363 

y,=  3;8  —  o,o63(«  —  269  l. 

Cadmium. 

y,  =  63o  —  o  , 06  "1  (  t  —  320). 

Étain. 

t  =  3oo       35o       400       :,5o       ïoo 

Y  =52(5       V>.       -,18       5i4       5 10 

Y,=  53i- 0,080  (f- 232). 

Plomb. 

f=35o  îoo  45o  5oo 

y  =442  438  43  m*)       (3i 

Tf=  444  — 0,077  (f- 327). 

Zinc. 


)  ("  )  Mercure. 

Dans  le  vide. 


(5)  (r)  Mercure. 

Dans  une  atmosphère  de  <:<>,. 

Gallium. 
Atmosphère  de  ('.<  i°. 

Y30  =  358,2. 


(6)(")  Eau  oxygénée  H20o. 

t  =    0,2         6,2       n,o        i3,g        18,2 

y  =  :s-:'!    ::•:'.»    ::■'>'    76,47    75>9i 


7) 


Ammoniac  AzH<. 


»)  Phosgéne   COCL. 


t  =     0.        0,10.       10.        15.  -20. 


(10) (*)  Toluène. 

y  =  28,  14  27,00  24,1 

ft=  29,843  —  0,11 38  t. 
Chlorobenzène. 
t  =  10  25  40 

y  =33,33         3;, 49         29,71 

-;,=  34,535  —  o,i2ior. 


30.        35.      39,87.       50.       i5.  50.      59,07.      00. 


Hexane 

Octane 

Paraffine  I  higher  paraffin  1 . . . 

Benzène 

Alcool  octylique  normal 

Alcool  octylique  secondaire.. 

Aldéhyde  heptylique 

Acide  heptylique 

Caproate  d'éthyle 

Tétrachlorure  de  carbone..  . 

Bromure  d'éthylène 

Heptine 


28,90       -       27,61 

26,28       -       25,5i 


28,05       -       26,70       -       25,54 

}o,28       -       38,79  37,54 

22,80       -       21,92 


28,45       -  27,5o  -  26,77 

26,25  24,91  -  23,54 

24,38 

24,74       -  23,84  -  23}oi 

24,96       -  24,08  -  23,19 

26,49       -  25.5g  -  24,82 

23,81       -  21,91  -  21,89 

•j4.|1  -  23,22  -  22,38 

!f>,r,       -  34,80  -  33,59 

IO,88  - 


Michaud. 


Oberflàchenspannung.   —   Surface   Tension.   —   Tension   superficielle.   —   Tensione   superficiàle. 


I.   —   Corps  purs  {suite). 

(11)  (a).   L'air  est  exclu.  o,=  densité  du  liquide:  £„ 


Oxyde  d'éthylène. 


Oxyde  de  méthjle. 


Diphénylpropane  l'.i.-, Hig-  I      i  i-Diphényléthane. 


Diphénylméthane.     I  Ditolylméthane  ( 


Propylbenzène. 


Tension  superficielle  de  divers  liquides  au  contact  de  divers  gaz. 


).  Influence  de  la  présence  de  l'air. 


Eau 7:2,73 

:enzène 28,88 

hloroforme 27, 14 

Tétrachlorure  du  carbone.  2(5,77 

r 16,96 

•thvlaniline 36,  >6 


(14)( 

')'■ 

Eau 

au  contact  de  divers 

gaz. 

Nj 

ture 

de  l 

a  phase  gazeuse.           y. 

V; 

peu 

•d'e 

ÎU 71, 

Az 

dro 
ote. 

gène 

z2' 

Il 

Os 

yde 

de< 

arbone 7'i, 

.0 

Ai 

hyd 

ride 

carbonique 72, 

85 

Ai 

1 

(15)(a).  Eau  et  benzène  au  contact  d'air 
saturé  de  la  vapeur  du  liquide. 


Benzène 28.80 

Le  Mémoire  contienl  une  longue  étude 
comparative  de  la  méthode  du  tube  et  de 


Le  lecteur  trouvera  dans  un  Mémoire  de  F. -M.  Jaeger,  Z.  anorg.  C/ieni.,  1917,  101,  1  à  214,  les  mesures  de  tension  superficielle 
fectuées  dans  un  grand  intervalle  de  température  sur  un  nombre  considérable  de  corps  organiques  et  minéraux,  (f'oir  la  liste  de 
s  corps  au  Supplément.) 

Observation.  —  On  trouvera  encore  aux  pages  suivantes  un  grand  nombre  de  valeurs  de  la  tension  superficielle  de  corps  orga- 
niques, données  en  même  temps  que  les  valeurs  de  la  tension  superficielle  de  ces  corps  au  contact  de  l'eau. 


II 


SOLUTIONS  DANS  L'EAU. 


(21j(  ").     Tension  superficielle  de  solutions  d  eau  oxygénée  dans  l'eau. 

c  =  concentration  en  H,0,  pour  100  du  mélange. 

0,00         12,54         18,17         27.22         34,58         56, 06        59,27  86, ïi 

. -.     75,49        75,91         76,04        76,26        76,55        77,3i        77,38  78,30 

0,00         12,78         21,70         28,14         4{,3i         59,27         60, 83  79,01 

•  •    72,82       73,22       73 , 5 1        73,67       7,1,1  :  î       74,67       74.73  75,29 
(2S)  (' ').     Solutions  dans  l'eau  de  sels  minéraux,  d'ammoniac  et  de  sucre. 

c=  nombre  de  grammes  du  corps  dissous  pour  îoo^  d'eau. 


KC1. 

6,73       18,4       74,12 
i2,65       19,1       7 I.96 


NH4C1. 

6,93       18,8      73,' 


CaCl2. 

18,4       72, 5 1 


BaCl2. 

6,04      i8,3      73, ( 


ri.es      1-.1; 
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II.  —  Solutions  dans  l'eau  {suite). 

Solutions  dans  l'eau  de  sels  minéraux,  d'ammoniac  et  de  sucre  {suite). 

MgCl:. 

KC10:i. 

K.SO,. 

CuSO,. 

MgSO.. 

5,6g       16,9      74,18 

.8,7       72,46 

0           ai  ,7      72,20 

4,98       i3,g      73,5a 

0            a3,8      71,66 
5,98      21,4      73,32 

9,12          1.   ..           ,    >,.|<) 

3,26       19,9      72,36 

i,7i       22,3       72,98 

11,42       18,9      74,25 

KBr 

5.70       i8,5       72,83 

9145       ' 1 • '      74,10 

16,92      23,7       75,44 

>,(>2            18,3           72,83 

12,61        i3,6       74,85 

!-,')(')          20,3          75,98 

0            i8,5       7-2,58 

9,10      22,».      74,02 

FeSO,. 

23,26         22,2         77,1)5 

6,97       '9i3       7^ni 

KNO;. 

NH;,. 

ai'io       ifiS       -^Si 

0            20  -      72  il 

Na,SO.. 

O        ^            17,0           72,71 

28,3g       '7,s       77,' »4 

-..;-,        18,2       7., s; 

18. i       72,32 

10, 58       i«),  1       73,81 

9,3o       i5,7       64,12 

HgCy;. 

i5,i9       18,7       74.3-. 

0            17.7      72,63 

l5,6a       19,9      74,46 

19,90       1 5,6       58,og 

î,52       17,9      72, 3i 

21,46      20,3       75,08 

4,91       17,8      73,82 
9,22       17,8      75;o8 

ZnSO,. 
0            22,7      71,86) 

CiaHjïOit- 

NaCIO,. 

KC10,. 

12,73       19,0      75,37 

7, [9      21,1       73, 17 

0            19.0      72,10 
5,g§       18,6      72,56 

0,987     20,1       72,61 

CaSO,. 

11,11       21,1       73, 5g 
15, 4 1       20, 9      74, 4° 

8,71        19',  9       72',5o 
10,73        19,5       72,98 

10.52       18,0      73,02 

1,417     17.9      72,63 

0,18       19,1       72,38 

22,36      21,9      75,88 

23,63        16,6       73,67 

(*•)(*).    Tension  superficielle  de  solutions  d'alcool  éthylique  dans  l'eau. 
9. 0            2            ">           10          25        36.3        5o            60        G-.3        ?5          84 

8l).2         96,5           loo 

21   3o 

'!.i>     23,73     24,14     2"). 76     26,83     28,74        li. 88     34,24     37,5o     £i,3o 

44,91     â7)72     71,78 

' ' 

Voir  p.  67  solutions  d'acétone  dans  l'eau. 

(22)  (A).     Solutions  dans  1  eau  d'acides  organiques  bibasiques  et  de  leurs  éthers-sels. 

N  =  concentration  en  molécules-grammes  pour  iooos  d'eau:         S  =  densité  de  la  solution; 

/  =  20". 

v          -:. 

N.             S. 

N.                 S. 

N.               8. 

\.                      Ô. 

Acide  oxalique. 

Acide  succinique. 

Acide  tartrique-^/ (suite). 

Diéthyle  tartrate  {suite). 

Diéthyle  succinate. 

I  ,0001)0     1  .0)70      71  ,860 

o,5oooo    1 ,oi5o     68.0 5i 

o,25ooo      1.018Ï    72,637 

0.08,010     i,ooo5   60.860 

o,ii2535o  0,9989    I3,i5g 

o,5oooo    1 .0188     72.07  > 

o,25ooo    1,0070     69.70» 

0,  12  5oo        1  .0106     72,660 

0,04 a5oo     0,9996  6)3.970 

0,0562670    0,9982    ">i.j8o 

o,2Îooo    1,0088     72,230 

0^12500    1,0020     70.950 
o,o625o    1.000»     71,710 

Acide  maléique. 

0.01062)     0,9982   68,65î 

!!'!!■','(!-!!  o'l?£  ïù\'**] 

0 . 062  ">o    1 ,  0009     72 ,  53o 

o,o3i2»    0,9993     72,213 
0,01562   0,9988     72,390 

o,g35a       1 ,0077  66,8o3 
0,2338        1 ,01 1 i    70.482 

o|poi656     0^9982   71.17") 

"''",','•" V-  (,,'<'?s'.'  ('(',-1',!! 

0 ,  o'i  1  2  >    0 ,  9996     72,610 

0,00781    0,9985     72,501 

o.ooi'lv8      0,9982    71,880 

o!ooi-")83    0.9082    68'<V>'' 

0,01362    0,9989     72,690 
o,po78i    ol9985     72,710 

Acide  malique. 

0. 1 169        1  ,0066   7i,ii3 
o,o584       1,0044   72,025 

0,000664      0.9982    72,175 
o,ooo33.      0,9982    72,384 

"Z»!l:$t  ;:;:;:;""  ?;-}* 

0,00390    0,9983     72,720 

0,77360    i,6354     67.07") 
o,3868o    1,0196     69,260 

0,0292        1 ,oo36   72, 35  1 
0.0146        1,0019   72,556 

Diéthyle  malonate. 

o.ooo-».i.,7    0,998'»    7I-87° 

Acide  malonique 

0,19340    1.0104     70.671 

o.i'Vjiooo    1,0008   43,685 

O,oooo549   6,9982    72.307 

0,09670    1,0071      71,526 

Acide  fumarique. 

0.0677000  0,9997    >i,ii5 

{,84520    1,1293     64,o33 
2,42260    i.o5o8     65,888 

0, o483o    i,oo'3a     72,100 
0,02394     1,0026     72,395 

o,o566ti     1,0002   72,010 

O.Ol6<)200     0,9986     6l.  2)0 

Diéthyle  fumarate, 

1,211 3o    1 . 0196     67 , 900 

o,of 146    1,0021     72,610 

0,0i5o0        0,9992     -■>..    ilO 

o,oi25o     0,9987    72,  ">o6 

0,0084600     0,9984     64,825 

o,oo24i63  0,9982   65,3o6 

o,6o565    1,0200     69,565 

Acide  tartrique-r/. 

0.0062»     Q 59984   72,585 

o.ooÎ23oo   0,9983    67,700 

n  hooIm!'.'     ('.'!' 'i'' S  ■"!     c!.')'86- 

0, 30282    1.009»     7°i7^5 
0 , 1 5 1  J 1     1,0041     71,554 

8,00000    1,2966     74,125 

4,00000    1,1906     73,260 

Diéthyle  tartrate. 

O.OOI0570     0,9982     7O.96") 

0.000 i.)».o  0.9982  71.085 
o,oooi5io  0,9982   7i.85o 

0,07370     1 ,0002     72.050 

2,00000    1,1 110     72,895 

0,673058    1,0252    (8,890 

0,0002637   0-9982    72,1 1 5 

0,0000755  0,9982  72,215 

0,03785    0,9990     72,356 

1,00000    1,0595     72,699 

o.3joo»o    1 ,01  >>.    53, 120 

o.oool'.lX    6,9982     72,400 

0,0000377  0,9982  72,390 

0.01897   0,9962    72,  l'J) 

o,5oooo    i,o» 4}     72,675 

0, 170050    i.oo5o    57,235 

0.00006 5g  0,9982   72,450 

0.0000188  0,9982  72,471 

Les  auteurs  ont  calculé,  en  outre,  l'adsorplion  à  la  surface  au  moyen  de  la  formule  de  Gibbs. 

Tables  internationales. 


Oberflàchenspannung.  —  Surface  Tension.  —   Tension  superficielle.  —  Tensione  superficiàle. 


II.  —  Solutions  dans  l'eau  (suite). 

(26;  ('').    Solutions  dans  l'eau  de  sels  de  sodium  d'acid 
ir  ioo  de  solution;         Av  =  abaissement  de  la  tension  superficie 


3  gras. 

:  produite  par  le  sel,  en  dynes/ci 


38,7  8,6  i,6 
47,2  3 i,6  3,i 
44,6      36,3      28/. 


Mélanges  de  solutions  de  concentration    c  =  o,i. 

?,  pour   ion  du   mélange,  de  la  solution  contenant  le  corps  indiqué  le  prem 
allaitement   de  la  lension  superficielle;  t,  ■--  écart  avec  la  loi  linéaire. 


Palmitate  et  myristate. 


Palmitate  et  stéarate. 


Oléate  et  stéarate. 


Palmitate  et  oléate. 


Myristate  et  laurate. 

t  =  6o°. 


Arachidate  et  laurate. 


Oléate  et  myristate. 


Stéarate  et  arachidate. 

t  =  6o°. 
o  7, 4 


Palmitate  et  myristate. 


39,35 


Stéarate  et  laurate. 
o  34,6 


Oléate  et  laurate. 


//-Décaneoate  et  «-Octoate. 


e  de  peptone  pour 


3,980     7,978     11,970     i6,o32 


III.  -  MÉLANGES. 
(3*).    Tension  superficielle  de  mélanges  d'aniline  et  d'hexane. 


Oberflachenspannung.  Surface   Tension.  Tension  superficielle.  Tensionc  superficiàle. 


13, 98      39, 83 


Alcool  méthylique- 
Alcool  éthylique. 

:  ,0(JO    -10,-56     19,  >.o< 

Ml        II),    >3 

00,00     !  1,64  !     m  ,o58     19,  i  i< 
Alcool  méthylique  Acétone. 

0,00        »5  ,"191        21,578 


Mélanges  (  suite). 
Alcool  méthylique  Acétone  Acide  acétique-Benzène 


,.,.s,        24,877 

49,91  -  21,680 

M|.Si  24,673 

100,00  -  ■'  1  ,o58 

Alcool  méthylique  Benzène. 


r>.i>i  25, ii 
...  06    - 1  81 


Acide  acétique-Benzène. 


1,48    24,969      '©o 
1,90    i4,g6i 
Alcool  éthylique 


Acétone. 

Y3o- 
,00     21 ,534 


9  .711  ■>  1 ,910  5o,oo  19,83 
0,02  21,752  100,00  19,589 
Alcool  éthylique -Benzène 


Alcool  éthylique-Phénol. 


i.44  27,. 48 
,,82  26,o38 
1,68    75,41  ) 


55,82 
"><» , 7  i 
74,60 


Acétone-Phénol. 


Benzène-Phénol. 


(»«)  |  '  1.      \    :  nombre  rie  grammes,  | 1    loo*  du  mélange,  du  liquide  indiqué 

e  premier; 

1!       nombre  de  grammes,  pour  ioo»  du  mélange,  du  liquide  indique 

e  second. 

Pour  les    mélanges    multiples,  1rs  colonnes   marquer*   C.    I>   et   E   conliennenl    de  même,  en   pour   1 

uo  du  mélange,  les  concentrations 

l.s  liquides  indiques  le  lu.isième,  le-  quatrième  et  le  cinquième. 

1"  Mélanges  de  deux  liquides. 

/.            \.           B. 

Benzène-Toluène. 

Benzène-Chlorobenzène  (suite). 

Benzène-Acétone. 

Toluène- 

10,8        0           100             s8,6i4 

40,0       0          100            29,695 

'5,o       0          100      _       28,55o 

Propionate  de  méthyle 

24,98       75,02       28,76 

3o,i8      69,82       27,99 

roo'            0            a3335 

(suite). 

30,07       [9,93       28,85 
75,06      24,94       '-'i),01 

iî,54       >  »•  4'»      27,27 

Toluène-Propionate  d'éthyle. 

40,0       0          100            21,699 

3a, 67      67,33      77,72 

îoo               0             *9»°97 

100            0            2d,36i 

10,0       0           100            24,468 

46,20           53,80           23,23 

40,0       0           100            25,291 

Benzène-Butyrate  de  méthyle 
i5  0       0           100            2  j  ,66~ 

ji  ,87       48, i3       26,6 j 

74,99       2.5,01       24,27 
1 00               0             7  5,291 

47,6g      5a',3i       aa',« 

74,98         25,02         25,25 

33,6a      66,38       2.5,91' 

Toluène-Chlorobenzène . 

Toluène-Formiate  d'éthyle. 

50,77       49,23       a6,55 
77,25       22,75       a-, 67 

10,0       0          100            33,3a5 
21,99       78701       32,oi 

i5,o       0           100            23,5o5 

1 00               0              '  5 .  '< 1  i  1 

100              0            a8,55o 

5t,o8       48,92       3o,55 

27,33       72,67      24,47 

Benzène-Propionate  d'éthyle. 
10,0       0           100            ai, 468 

40.0        0           100            ai  ,i)0  ! 
33,62      66,38      2a, 99 

77, 3o      22,70      29, 53 
4o,o        0'          100            29,695 

5 1,1 3       48,87       25,3g 
82,02       17,98       26,99 
100               0             28,1 36 

42,93        >7"7       36,42 

-- '•','",       ,/-",       2  i  '  '>■> 

21,99       78,"'       28,4  i 

4o  ,0           0                 lOO                   20.302 

54,55       44,45       26,94 

100'                o'              2).  il  H 

5i,o8       48,92       a7,o3 

27,33         72,67         2  1 , ïq 

100               0             29,201 

77, 3o      22,70      26,02 

5i,i3      48,87      22,4k 

Benzène-Chlorobenzène. 

Benzène-Acétate  de  propyle. 

Toluène- 

82,02      17,98     24,12 

|5,0           0                LOO                  2|.oSn 

Propionate  de  mèthyle. 

100              0            27,291 

10,0          O               lOO                  3J.i'."> 

54,97       45, o3       26, 3g 

[5,o       0           100            24,636 
32,67      67,33      25,74 

3o,i8       69 ,  8-î        ii.  7" 

100              0            28,55o 

Chlorobenzène-Acétone. 

49:9 i       53,o6       3i,oo 

4o,o       0           100            21,347 

46,20       53,8o      26,16 

i5,o        0           100             7.3,335 

71,19         28,81          3o, 1  i 

54,97       45,o3       a3,4o 

74,99      25,01      27,21 

5o,a5     ii9,75       2(>,56 

100               0             29,201 

100               0            a5,36i 

100              0            28,i36 

100               0             32,720 

Oberflàchenspannung.  —   Surface  Tension.  —  Tension  superficielle.  —  Tensione  superficiàle. 


III.  —  Mélanges  (suite). 
1  Mélanges  de  deux  liquides  (suite). 


Chlorobenzène- 
Propionate  d  éthyle. 


Lactate  d'éthyle- 
Acétate  de  propyle. 


|8,4i 


Lactate  d'éthyle- 
Acétate  de  propyle  (si 


Chlorobenzène- 
Butyrate  de  méthyle. 


Chlorobenzène- 

Butyrate  de  méthyle 

(suite). 

53,5!       46,49      a5|3 

Hydrosuccinate  d'amyle- 
Propionate  de  méthyle. 
5,o       o  ioo  24,6 

5i,5a       48.48       27,2 


Ï3,5i       46,49       28,1 3 
100  0  32, 72* 

20  Mélanges  de  trois  liqu;dks. 
A.  T..  C. 

Benzène-Toluène-Propionate  d'éthyle. 

24,29  33,43  32,28  27,48 

Benzéne-Toluène-Chlorobenzène. 


Hydrosuccinate  d'amyle- 

Propionate  de  méthyle 

(suite). 


Acétone-Acétate  de  propyle 

r>.<>     0        100         2.4,080 

49,70   5o,3o   23,63 
100      o     23,335 


Benzène-Toluène-Propionate  de  méthyle. 
i5,o  33,07  33,08  33,25  27, o3 

io,ô  il, 07  33,68  33,25  23,96 

Benzène-Toluène  Acétone. 
i5,o  30,99  32,87  36, 1 3  26,24 

Mil  .ANGES    DE    QUATHE    LIQUIDES. 


Benzène  Toluène -Propionate  d'éthyle-Chlorobenzène. 
10,0        23, 18        27,62         18,45        3o,74        28,97 
Benzène-Toluène-Propionate  de  méthyle -Lactate  d'éthyle. 
i5,o        24,60         2.1,00.         27,74         23,58         27,33 
jo,o        -24,60         24,°9         27,74         23,58         2.4,32 


A.  B.  C.  D. 

Benzène -Toluéne-Butyrate  de  méthyle- 

Acétate  de  propyle. 

23 , 57         26 ,28         24 , 56        2o , 3g 

23,57         26,28         24/36         25,59 


4°  Mélanges  de  cinq  liquides. 


oenzene-i 
A  =  17,61         B  = 

mieiie-mu 

yiate  ue  iiiebayie-Aueuaue  ue  prupyie-rr 
',  =  ■20,17          D=  21.01          E  =  20,72 

jpiunau 
fl5,U=  2 

3,84         Y  to,o=  22,  ê* 

,37)  (A 

).     Couples  de  liquides  partiellement  miscibles. 

Phénol-Eau. 

Alcool  amylique-Eau. 

Triéthylamine-Eau. 

t. 

Phénol       '    Piiasè  -"""" 

Eau. 

Aie.  amyl."       Pliase-  ""      Plîàsè^ 
t.                 pur.            Aie.  amyl.            Eau. 

t. 

Te'S71      tSÇi 

~~   Phase. 

Eau. 

i5 

',0,121           3g, 402 

39,501 

0             2'4,45            24,25            26,40 

25 

19,49             20,38 

22,37 

I 

38Jo.i5           !:i;6i 

ïlB 

35             21,89            21,90            2j'8o 
15              21,16             21,24             24,36 
35              20,43             ao,58             23,90 

43 

18,99             19,75 
18, 5o              ii),  it 
1 8 , 02              1 8 , 5 1 
i7,3o              17  .<)! 

23, 5i 

24  ,i  3 
26,08 
27,52 

45 

")0 

55 

35'qiQ           36' 10- 

>6,56o 
36,1  S; 

Alcool  amylique  : 
y,  =  24,  |5o  —  0,07008/  (de  0"  ;i  3o"  ). 

"1  — 

Triéthj  lamine  : 
^1,987  -0,0997/ (de  o° 

à  4o"j. 

60 

35,383           35,7o3 

- 

Phase-Alcool  amylique  : 

l'hasc-Triéthylamine  : 

Tt  = 

41,701  —  o,io3'J/    (de  23 

Phase-Pliénol  : 
4o, 636  — 0,08218*  (de  i5 

'  à  60"). 
à  60°). 

Yi=  24,248  -0,066851  (deo°à  35"  1. 

Phase -Eau  : 
-■t  =  26,391  —  0,04348/  (de  0"  à  53°). 

_ 

23,426  —  0,1226/  (de  25° 

Phase -Eau  : 
1 5,747  +  o,2568/  (de  25° 

à  45°). 

Phase-Eau  : 

Le  Mémoire  eonlient,  en  outre,  quelques  mesures  nouvelles  de  la  tension  superfi- 

yv= 

40,367  —  0,07  m,w  (de  i5 

à  33"). 

cielle  de  solutions  homogènes  d'eau  dans  le 

phénol. 

Oberflachenspannung.  Surface   Tension.  Tension   superficielle.  Tensione  superficiàle. 


(»).    Compositioi 
SiOj,  69,7 


du  verre 
„      KjO, 


—  Mélanges  |  suite  |. 
Verre  fondu. 
Vl,0j,  1  i.s  ">/„;     Cil). 

1  '•>  i  1  1 


Verre  solide. 
3»  .     Différence  'les  tensions  superficielles  du  wnv  solide  au  contael  de  la  vapeur  d'eau  ri  au  conlacl  de  l'eau     1  •  i<>"  dj  nes/cm, 


Mesures  relatives  faites  au  stalagmomètre  de  Traube. 


1").  Tension  superficielle  de    solutions  aqueuses  d'cleel  rol\  les 
pures  ou  saturées  d'aniline,  de  nilrol>en/ene  ou  d'eliier. 
!»).  Tension  superficielle  de  soin l ions  aqueuses  d'alcaloïdes. 
!»).  Tension    superficielle    de    solutions    aqueuses    d'antipodes 
optiques.  Relation  avec  l'action  ph\  .-ioloiiique. 
1  »  ,.   Variations  de  la  tension  superficielle  de  solutions  de  saxon 
sous  l'action  de  KOH.  I.O,  et  alcool. 


1  31  1.  Tension  superficielle    de  solutions   d'alcaloïdes  à  diverses 
concentrations  et  additionnées  de  quantités  croissante- 

de  KOH. 
Recherches  en  vue  de  l'application  de  la  tension  superfi- 


ne pu 


telle 
Abaissement  de 

lions  aqi 
blam    d'il 


SUpc 


Eau. 


Sulfure  de  carbone. 

Hexane 

Octane 

Benzène • 

Toluène 


IV.  -  LIQUIDES  EN  CONTACT. 

Tension  superficielle  du  mercure  au  contact  de  divers  liquides. 

"•   I 

-Xylène 357  Bromure  d'éthylène 

Xylène 3  jg  Chlorure  d'élhylidène  . . . . 

\\lene 36i  Tétrabromure  d'acétylène. 


oclylique  sec 35g 

undécylique >.Vi 


Chlorure  île  mé 
Chloroforme... 

Tétrachlorure  <l 
lodure  d'élhvle 


fil  I 


Alcool  isobutylique. 


Alcool  octylique  secondaire. 
t.  v.  t. 

0        365,4  3o        357,3 

3Gi,7  ïo        355,0 

to        35q,o  ïo        353,6 


377,? 
375,8 
374,7 


«  .     Tension  superficielle  du  mercure  pur  et  des  amalgames  de  potassium  au  contact  de  solutions  d'iodure  de  potassium. 
Amalgame  de  potassium  à  1  pour  1000  eu  contael  avec  une  solution  normale  de  Kl  :         7  =  383,6. 
Les  autres  mesures  ne  sont  pas  données  en  valeurs  ;  bsolues.  Klude  de  rinlluence  d'une  différence  de  potentiel. 


Tension  superficielle  du  mercure  au  contact  de  solutions  d'acides  gras  dans  l'huile  de  paraffine. 

s  sont  donnés  seulement  sous  forme  de  courbes. 


(*°j  {'').     Tension  superficielle  de  l'eau  au  contact  de  divers  liquides. 


Composés  inorganiques. 
Sulfure  de  carbone.  CS2 ifi,o 


13,72  igM 
i8.43  5r,25 
18, 7»       49, "'i 


Carbures  (suite). 

Cyclohexane,  CGHi2 16,8      25, 80      60,6c 

Octane,  C8H|8 

Décane 

Paraffine  (higlier  paraffi/t  1 


■><■::  48,6 

22,24  46,81 

3l,8i  ',-.■>: 
3o,83 


Oct]  lène,  CgHi6 17 

Trimélliyléthyleiie,   C-ll10 20 


17,26       36,6g 


.33 


Oberflàchenspannung.  —   Surface  Tension.         Tension  superficielle.  —  Tensione  superficiàle 


IV.  —  Liquides  en  contact  {suite). 
Tension  superficielle  de  l'eau  au  contact  de  divers  liquides  (suite 


Dérivés  halogènes. 

Chlorure  de  méthylène,  CH2CU 20 

Chloroforme,  C1ICI, 20 

Tétrachlorure  de  carbone,  CClj 17 

Bromure  d'élhyle,  C2H5Br 20! 

loilure  dclhvlc.  C.II.J iG 

Êlhylènc  dibromé,  C2H4Br2.... 20, 

Acétylène  létrabromé,  C,H,Br4 20 

Chlorure  d'isobutvle,  C,ïl,,CI. . . .  ....  20 


Chlorure  dïsoamyle,  C.,!l,,  CI.. 20,1 

Alcools. 
Alcool  isobutylique,  C;  ll,„() 18,1 


ylique,  CsH,,0. 
I,  CsH.sO. 


Alcool  i 
Alcool  ( 

Cyclobe 

Méthylhexylcarbinol,  C8H180 20, < 

Alcools  sulfurés. 

Mercaptan,  < " 2 1 1 G S 20,  < 

Éthers. 

Oxyde  d'élhyle,  CvII,0O 20, < 

p  P-Dichloroéth  y  Isu  lfate 20, ( 

Acides. 
Isovalérique,  CjIIuOj 20,1 


Heptyliquc,  C7Hu02. 
Caprylique,  C8H,602  . .. 
Ricinoléique,  C18H34O3.. 
Oléique,  C,7H3î02 


Undécylique. 


3o,(J4 


Éthers  sels. 

Bulvrate  d'isoamyle,  ^11,8  02 2 

Isovalerale  d'élhvle,  C7Hu02 2 

Capronate  d  élliyïe,  C8I1,G0, 2 

Nonylate  d'élhyle,  C1SHÎ402 2 

Carbonate  d'élhvle,  CsHi0O3 2 

Huile  de  ricin 1 

Cétones. 

Mélhylcétone,  C6H120  (') 2 

Méthylbutylcétone,  CcH13!0 2 

Melhylhexylcétono,  C8lli60 2 

Élhylpropylcétone,  C0II12O 2 

Chlorocétones. 

Monochloracélonc,  C5H5OCI 2 

Dichloracetone  asy  ,  C:ill,,0('.l2 2 

la  métlivlisolnitylcclone. 


25,49  9,73 
26,79  14,09 
25,3g       i3,58 


Composés  nitrés  et  nitrates. 

Nitrométhane,  CH3N02 20,0      36,8a 

Nitrate  d'isoamyle  (-,) 20,0       27,18 

Nitriles. 

Butvronilrile,  C4H7N 2.0.0      28,06 

Isovaléroniirile,  C5H,N 20,0       26, o3 

Aminés. 


Carbures  aromatiques. 


Toluène,  C7HS 
o-Xvlène,  C8T1 


/>-X>lèn, 
Alésilxlei 

f:thvii»(Mi 


/>-Cymène.  C,,,!!,; 


Dérivés  halogènes. 
,1I.,CI 2< 


m;Ho 


Alcools. 
Alcool  benzylique,  C7H80 

Aminés. 
Aniline,  C,II,N 

Diméihvlaiiiliiie,  C,,II,,N 


Dérivés  nitrés. 


Nitrobonzène,  C|;H.;X02. 
o-Nitrotoluène,  C7H7M>£ 
m-Nilrotoluène 


enzaîdéhyde,  C7HG0. . 


l'hénétol,  CI2H10O.. 

(*)  Le  nitrate  d'isc 


Aldéhydes. 
Éthers. 

llr.O,   .., 


28,09 
33,o8 


37,8<J 


38,70 
3 1 , 1 5 
35,48 
39,4i 
3i,6i 


37,4i 

4,7' 

5,77 
25,78 

25,66 

27,  'y 
27,68 


37,34 

38, 4  2 

16,27 
21,36 

35,o8 

20,19 

Michaud. 


Obeiflachenspannung.  Surface   Tension.  Tension   superficielle.  Tensione  superficiàle. 


IV.  —  Liquides  en  contact  {suite). 

(•)(*).    Tension  superficielle  de  l'eau  au  contact  de  divers  liquides  organiques. 

Les  tensions  superficielles  de  ces  liquides  au  conlacl  de  leur  vapeur  ->>nt  données  p.  63. 


0". 


10°. 


15' 


20°. 


10°. 


Bexane . 
Octane.. 


Paraffine  (Highcr  paraffin) 

Tétrachlorure  de  carbone K>;97 

Êthylène  dibromé 

Benzène 

Alcool  octylique  n 7.7") 

Alcool  octylique  s 8,44 

Aldéhyde  beplylique '0,78 

acide  beplylique 8,34 

Caproate  d'éthyle 21  .<>3 

lleptine 


(42)  («).     Tension  superficielle  de  l'eau  au  contact  de  divers  liquides  organiques. 
nsi.in  superficielle  ilu  liquide  saturé  d'eau;        -;M  =  tension  superficielle  au  contact  des  deux  plias 


Benzène 

Oxyde  d'élhyle 

Aniline 

Chloroforme 

Tétrachlorure  de  carbone.. 

Nilrobenzène 

Alcool  amylique 

Acide  crésylique 

Pétrole 


•26,7 
43,2 


37, « 


White  spiril. 

Huile  de  pai'affine 

Paraffine  liquide,  B.  P 

Térébenthine. 

Alcool  amvlique  ">  °/0  -f-  Benzène  9a  °/i 

Aniline  5  <>/,  -+-  Benzène  95  »/0 

Acide  crésylique  1  °/„  -+-  Benzène  f)<) "/. 
Acide  oléique  1  °/o      Benzène  99  % 


)  (").    Tension  superficielle  de  diverses  solutions  aqueuses  au  contact  du  benzène. 

=  tension  superficielle  de  la  solution  aqueuse  s 


ration  en  molécules-grammes  par  litre; 
superficielle  du  benzène  salure  de  la  solu 
superficielle  au  contact  des  deux  phases 


Chlorure  de  sodium. ...  18 

»  ....  19 ,' 

Hydrate  de  sodium 18 

Acide  sulfurique ■>.'> 


1  28,9  3;,()  64,o  72,2 

0  28,7  37,3  65,5  74,4 

0  29,1  42,5  72,0  83,5 

0  28,9  37,7  65,3  ;4,8 

o  29.0  44)7  72,7  84,5 

5  ?,8,  o  35,0  62,5  73,0 


Acide  sulfurique iS  2,5  28,9  36 

»               18  5,0  28,9  i; 

Thiosulfate  de  sodium. ..  20  0,1  28,7  3j 

Glycérine 20  5 ,0  28 , 7  28 

Saccharose 20  0,1  28,7  34 

»         is  i,o  28,9  34 


,4    62,7    73,: 
1     63, o     75,  l 


1  «  I.     Effet  des  acides  et  des  bases  sur  la  tension  superficielle  de  l'eau  au  contact  du 

N  =  concentration  de  Ba(OH)„NaOH  ou  MCI  dans  l'eau  en  molécules-grammes  par  litre.         / 


Hydrate  de  baryum,  Ba(OH.»2. 
N.  .N. 

0,0000     34,69  0.01      33,49 

>,oooi     34,6o  0,1        34,34 

>,ooi      ri, 49 


Hydrate  de  sodium,  NaOH. 


3  i ,  60. 
34,17 
34,  i'.i 


0,184     34,5i 
5.92       47.07 


Acide  chlorhydrique,  IK'.I. 


0,0098     34,67 


Oberflachenspannung.  —  Surface  Tension.         Tension  superficielle.  —  Tensione  superficiàle. 


IV.  —  Liquides  en  contact  {suite). 
(42)  (").    Tension  superficielle  de  solutions  aqueuses  de  savon  au  contact  du  benzène. 


=  nombre  de  grammes  d'huile  qui, 
=  tension  superficielle  du  benzène 
=  tension  superficielle  au  contact  d 
=  tension  superficielle  de  la  solulic 
=  tension  superficielle  de  la  s.ilutio 
Huile  de  castor. 


urée  \  heures  après  la  préparai i 
Oléine  (commerciale). 


ns  ioo'-  de  solut 
au  bout  de  ?4  lie 


Huile  de  cacao. 


73,/. 


(**).    Tension  superficielle  de  solutions  d'oléates  dans  l'eau  au  contact  du  benzène 

N  =  concentration  de  l'oléate  eu  molécules-grammes  par  lilre. 
Solutions  d'oléate  de  sodium. 


35,0} 
20,63 

9 1  °° 


«■  Yjo- 

o,o436      2,  or) 
0.1  I.-8 


(")(")■    Tension  superficielle  de  solutions  colloïdales  aqueuses  au  contact  du  benzène. 


s  de  colloïde  pour  100  dans  la  solution: 
ion  superficielle  du  benzène  saturé  de  la  soluti 
ion  superficielle  au  contact  des  deux  phases: 


Gélati 

1C. 

18,9 

„,o'; 

'9.;» 

- 

■-(-,, 

Gomme  acacia 

28,9       !'.<)  à  25,g       v!-°      72>8  ù  (i9-" 
28,7  29,9  56,0       73,0  a  70j3 

28,9       36,3  a  34,5       62 -g  ;3,5 


•/,„=  tension   superficielle   de    la    solution    colloïdale    saturée   de 

benzène; 
yn  =  tension  superficielle  de  la  solution  colloïdale  sans  benzène. 

'"  f-  ".•  T„-  Y,,,'  Y,T- 

Gomme  adraeante. 


Amidon  (  Patent  Stnrcli  ). 
28,9  36., 3.  63 . 


(**).     Tension  superficielle  de  solutions  aqueuses  d'oléate  de  sodium  au  contact  de  l'huile  de  vaseline. 

c  —  poids  pour  100  d'acide  gras  dans  la  solution:        y,=  tension  superficielle  de  l'huile; 
Y    =  pension   superficielle  de  la    solution   au   contact  de  l'huile;        ym  =  tension  superficielle  de  la  solution  ; 


Tu- 


P. 


3i,u 

1 ,2 

3 1,00 

3 1 , 1 1 

3i,ii 

5,8- 
6,73 

29,35 
28,61 

c.  y,-  ï„-  T,„-       p- 

o,*5  3 1 , 1 1  10 ,46  28,28  —7,63 

0,10  3i, 11  16, 85  28,78  — 14,52 

o,o5  3i,ii  27.86  3i,34  —28,09 


),oi  3i,n  54,14  33,75  —  ! 
),ooi  3i , 1 1  61,14  55,oo  —  ! 
),oooi   3 1 , 1 1  65,24  7°j99  — " 


(«)(*).    Tension  superficielle  du  [B -^-dichlorosulfure  d'éthyle  au  contact  de  sa  vapeur,  de  l'eau 
et  de  différentes  solutions  aqueuses.  t  =  200. 


Soude. 
Carboi 

Huile 


28,36 

hlorlivdrique,  I1CI,  o,  1  \ 28,90 

XaOl'l.  o,iN 12,78 

ate  de  soude,  CO:,Na,,  o,  1  X 18,82 

lurkey-red  »  1  <>/„  dans  l'eau.. 14,47 


Huile    «    lurkey-red    »    1    %  dans   une  solution  de 

C03Xa2,  o,iX 

Solution  de  «  Twitciiell  »  1  "Ai 

Solution  de  «  Twitciiell  »  1  »/,,  dans  C03Na2,  0,1  X... 

Huile  de  maïs  1  %  dans  l'eau 

Huile  de  maïs  1  %  dans  C03 Na„,  o,  1  X 


Oberflachenspannung.         Surface  Tension.         Tension  superficielle.         Tensione  superficiàle. 


V.  -    DIVERS. 

Angle  de  raccordement. 

Volume  des  ménisques  de  mercure. 

1 16       Mesures  do  la  hauteur  cl  rio  l'angle  do  raccordemenl 

(i8 1.     Le  volume  d'un  ménisque  de  mercure  dépend  de  sa 

d'une  goutte  d'eau  déposée  su:  une  surface  |>laue  solide  rccou 

hauteur  el   du   rayon  du  tube.  Il  est  indépendant    de   la  tension 

Terte d'une  mince  couche  d'acide  oléique.  Les  résultais  dépendent 

superficielle  du  mercure. 

de  la  nature  du  solide,  i  Voir  le  Mémoire.) 

Liquides  et  solides  en  couche  mince  à  la  surface  de  l'eau. 

(il).     Angle  de  raccordemenl  eau-paraffine  solide,   /  ==  14". 

Deux  méthodes  onl  élé  ulilisées. 

1 '9  t.     Différence,  on  dynes/c:n,  entre  la  tension  superficielle 

Résultats  :   io6°2S'  el    1060  57'. 

de  l'eau  pure  et  la  t-nsion  superficielle  de  1  eau  recouverte  d'une 
couche  mince  de 

Angle  de  raccordement  eau-azobenzène,  /  =  1  ">".  Les  mesures 
ont  élé  t'ailes  par  trois  méthodes  différentes. 

Acide  oléique 3i 

Isobulylcamphol ■>.  ,7 

Moyenne  des  résultats  :  770. 

Gomme  gutte 28 
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CHALEUHS    SPÉCIFIQUES. 


c  —  chaleur  spécifique  (cv,  sous  volume  constant;  cf,  sous  pression  constante); 

C  =  chaleur  atomique  ou  chaleur  moléculaire  (C„,  sous  volume  constant;  C/;,  sous  pression  constante). 


ÉLÉMENTS  (A  L'EXCLDSION  DES  GAZ). 


t. 

*• 

c. 

0,476 

6,67 

- 

o,4~4 

6,64 

- 

0,490 

6,87 

- 

0,462 

6,48 

- 

- 

1 ,60 

: 

: 

2,49 
4  ,5o 

: 

1 ,70 
1 ,77 

- 

1,89 

- 

- 

1,99 

- 

~ 

2,09 

" 

- 

2 ,  26 

~ 

- 

6,0 

6,0 

0,199 

20-100 

.,» 

5,7g 

: 

5^35 

20-107 

o,o3oo 
o,o3o8 

- 

- 

o.o3",G 

- 

_ 

0,0667 

- 

- 

- 

3,93 

_ 

_ 

4i  ''' 

- 

- 

4 ,  28 

- 

- 

4 ,42 

- 

- 

4,8. 

- 

- 

4,92 

_ 

I 

5,07 

: 

1 

5,97 
6,36 

- 

: 

<N7'J 

Azote  liquide  ('  ). 


Hydrogène  liquide  (2). 


»    non  recuit, dur,  cas 
Antimoine  ( 9  )  cristal  puué 


Bismuth  so 

I  lit: 

Cadmium  g 


Cobalt  f») 

Étain  (5) 

»      (i«) 

»      (5) 

»  liquide 

Magnésium  C). 

Mercure  (10). . . 

Nickel    (1*).... 

Platine  («) 

Plomb   (•) 

fondu  <  s; 


100-1400 

r».(^oi"-) 

4  3i(li.i''") 


1% 
o3a83 

33  % 

3  «Vo 

o3 1 78 
o3.49 


Louise  Bidet. 


Spezifische  Warme.        Spécifie  Heats.        Chaleurs  spécifiques.        Calori  specifici. 


I.  —  Éléments  (à  l'exclusion  des  gaz  i  (suite). 


Potassium  i7  . 
(de  Kahlbaum  - 


Sélénium  crislallis 

Sodium  (*). 

(de  Kahlbaum)- 


• 

c. 

: 

>j9G 

<;.■>; 

o,o8394 

[',  8 1 
5,o8 
>,3o 

: 

6 . 1 5 

-. 

'-•;'.) 

Tantale  duclilo 
Tungstène    (';. 


liquide.. 
(«)liquidc. . 


5 ,  58 
5,64 
5,(1; 


.   *       o,o3/|5     / 


Bibliographie.  —  <  '     W.-ll.  Ki 
i3i5,  n  froc..  M.,  18.  ..',-. 
26.  956.  _  (»)    V.-C.  Wohthin 

.  12.    >-.  -         I    Iti 
111.   iof,.  -  i:     I).  Kastj 

K.;-.   Chcm..  i.,i.i,  7,   i<i.  — .  ( 

un7l'\l,rsw'.M"z/V'i/n:.«."rV,'/ 

27."''-,."  ("i    [*£.' Smith  âml 


-  (  ")  Wust.  Fo 
:m.  Met.  Eng.,  rq 

!,42,    .,   :- 


Mémoire  cOntonanl  des  courbes. 
Chaleur  spécifique  du  tungstène.  Température  d  incandescence  (P.-F.  Gaehr,  Phjs.  Rcv.,  II,  1918,  12,  396). 


Relation  entre  la  chaleur  spécifique  et  la  chaleur  de  fusion  des  éléments  (J.-E.  Mills,  J.  Pins.  Chcm.,  1917.  21,  626). 
L'énergie  totale  ajoutée  ;'i  un  élément  monontomique  de  o°  absolu  à  son  point  de  fusion,  comprenant  la  chaleur  de  fusion,  divisée 
par  la  température  absolue  de  son  point  de  fusion,  est  presque  la  même  que  la  chaleur  spécifique  de  l'élément  liquide  à  son  point 
le  fusion,  i  /  oir  le  Tableau,  p.  626  du  Mémoire.  1 


Étude  des  substances  ferromagnétiques.  Discontinuité  des  chaleurs  spécifiques  au  point  de  Curie 
.  A    Piccahd  et  A.  Carrard,  Thèse,  Zurich,  1916;  Arch.  Sc.phvs.nat.Gen..  191  Ci,  (4).  42,  ijS,  43,  22,  et  J.Phys.,  1917.7,88). 

Fer. 


Chaleur  spécifique  vra 


34o. 
1363. 
j  363 . 

jo  1. 

iio. 


o,i256 

o,  126  '. 
o, 1276 


l)i-conlimiii!'  \,\ 


Magnétite 
Vrlificielle  de  la  »  Gricslieim 
Naturelle  du  Piémont 


0,191         0,193 


Louise  Bidet, 
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II.  -  ALLIAGES  DIVERS. 


Ni  +  Fe  entre  y. 5°  et  ioo° 
(L.-R.  Ingersoll.  Pins.  Rev.,  II,  1920,  16.  i»6). 
•/.Ni. 

•,07 0,116: 

i,93 0,117. 

7,o5 0,116: 


7J,o6. 


(M.  Padoa.  Gazz.  C/tim.,  1922,  42,  1,  27). 


.0  o°-  41»    0,1298 

I 4  »  0,1 322 

33,6(FcSi)    i;°-r.)u0     0,1416 


Pb  +  Sb  en  Ire  20"  et  100" 
(R.  Durrer,  Phjs.  /.cit.,  191  S,  19,  87). 

V.  Pb. 


Amalgames  entre  <>°  et  970 
(.1.  Marttinen  und  J.-R.  Tiiiionen,  .Soc.  scient.  Fe 
Commentât,  p/ijs.-mat/i.,  1922,  1,  11,  [). 


Amalgame  de  zinc. 


Il0  0,0894 

0,0933 

1»  "S- 

0 

0945  ±  0,000') 

9;  -'•• 

.  .  0 

0910  ±  0,0010 

0,1123 

37!  16.' 

\ 

0840  ±  0,001 1 

Amalgame  d'étain. 


",'„  us- 


9,98. ..  o,o547±o,o( 

19,98...  o,o536±  0,0004 

29  ,  99 .  .  .  o ,  0(189  —  °  )  0008 

Î9 > 97 • • ■  0,0688  ±  0,0009 

59,99  ••  o,o685  ±  0,0008 

69,99. ■  •  0,0674  ±  0,0006 

79)99-  ■•  0,06  i 3  ±o,ooo5 


III.  —  COMBINAISONS  INORGANIQUES.  SOLIDES,  LIQUIDES,  MÉLANGES  ET  SOLUTIONS. 
a.  Solides  et  liquides. 


Eau. 

Capacité  calorifique  A  de  L'eau  en  joules  entre  5°  el  5o° 

(W.  Jaegër  und  SfkiNWEHR,  Ann.  Pins.,  1921,  64,  4-  365). 


La 


4',  18  \  2  I-OOpQ 
4,l8oo  0,9990 
4,177'     0,9983 

de  la  calorie  près  de 
près  de  33°,  5, 


Eau  (suite). 

Rapport  de  la  calorie  à  7}0  à  la  calorie,  à  200  : 

*— —  =  1,0040  ±  o,oooi. 

A  2(1 

(A.  Romberg,  Proc.  Ain.  Acad.,  1922,  57,  i5,  377.) 


Chaleur  spécifique  de  l'eau  entre  200  et  980: 
(Kurbatov,  Ann.  Init.  techn.  Pétrograd,  1917.  24,  42.) 


T. 


11,0,  (»)  liquide, 
solide.. 
NII3    («)  liquide. 


(  Voir 
IILi  (•). 


(c4-à  saturation). 

p.  83.) 


1,217 


0,674 
0,734 
o,749 


(forme  stable 
jusqu'au  point 
de  transition). 


solide  (entre  li 
point  de  transit 
ei  le  p' de  fusion 


Spezifische  Warme.  —  Spécifie  Heats.        Chaleurs  spécifiques.        Calori  specifici. 


-  Combinaisons  inorganiques.  Solides,  liquides,  mélanges  et  solutions  [suite] 


■  Solides  et  liquides  (si 


CCI*  I  *  i  liquide  i  suite) 


Cd01»a  '/,1I,0, 2 ,  (suite) 
CdS<V/,HsO  (*).. 


SiCl .  ,  * ,    solide. 


liquide 
,1*1  solide! 


liquide    .  . 

■  •/Ji  0,2. 


*<j. 


Z11SO4,  - 
Hg2S04 

"1»S  (gal< 


»7,'> 
274,3 
■97,3 

M|S.(i 
89,3 


1  1  1  ,s 

'2',9 

i3i  ,3 


Bibliographie.  —  1  '  1  M.  I'adoa,  Rend.  Accad.  Linc,  19 
G. -A.  Hii.Eir  iiiid  II. -S.  Tayi.ok,  J.  Ain.  Chem.  Soc,  1 
96.  ',3:.  cl  K.  Coukn  miel  Mœsveld,  /. .  pins  Chem. 
(5)  V.-.l.  KriilîATOV,  Ann./nsl.  leelin.  l't'lio^ntd ',  ic|i- 
and  \\  .11.  ii  v  r .  niit.  ./.  Am.  Client.  Soc.  ut-«.  42,  >  T.s 
—  (»)  E.-D.  Eastjian  and  W.-ll.  Rodeblsh,  J.  Ain.  Ch, 


.,  an.  :.:i;.  29.  ci.  M.  101,  et  Gazz.  Cltim.,50,  11,  <>,  3.6.  —  ( 2  1  F.-M.  Seirf.kt, 
17.  39,  V'-  —  (3)  F.  Cohen,  Kiuiisciiku  und  MiKsveld,  /..  pli)  s.  Client..  19.0, 
i.,'j>,  100.  i"»;.  —  I1)  W'.-M.  Latimku.  ./.  .1/».  Client.  Soc'.  if,.r>,  44,  90'.  — 
24.  3i".  —  C)  K.  Moei-.s.  Z  «/(«/■»•.  r /,<<//<.,  .(,.'.,  113.  i-.|.  —'(")»>  Maans 
—  («)  F.-C.  Krvis  Hii.l  II.  A.  ISali  <><  k,  J.  Am.  Citent.  Soc.  .,,.-.  39,  S,  ,.',■.>;;. 


Différence  de  la  chaleur  spécifique  dans  les  changements  polymorphiques  (pression  variant  de  ik?  à  i^goo1*8). 
fo/r  l'étude  des  phases  pour  Mirâtes  d'argent,  de  caesium,  d'ammonium  (P.-W.  BrilGman,  Proc.  Ain.  Acad.,  1916,  51.  58i; 
Iodure  de  cuivre  (1916,  52,  89  1. 


E.  GniKi-iTiis.  Pr 


,  Plijs.  i 


i,8«»°/o 


Chaleur  spécifique  des  minéraux  et  du  verre. 
Chaleur  spécifique  du  verre  Pyrex  [ 

(J.-H.   Hll.DEllHANI),    A.-D.  Duschak,        (W- 


-2.  Minéraux  en  poudre  (A.  Dannholm, 
.Soc.  Se.  Fenniea,  Commuât,  phys.- 
mût/t.,  1922,  1,  9). 


Feldspath. 


Marbre. . . 
Quartz.. . . 

Scapolitc. . 


I.     Silice  et  silicates 
iitk,  Am.J.  Sci. ,  1919,47,  ■ 
a  fuit  de  nombreuses  déteri 


Verre  de  quartz. 


Voir  aussi    Magnétite    naturelle    du    Piémont 
Griesheim  Electron,  p.  7J. 


Magnétite    artificielle   de 


SU,, ri 


■phisme. 

La  chaleur  spécifique  dans  les  interva 
o°-i'oo°,  3oo°,  5oo"  est  donnée  par  : 

Quartz..  0,1680+0,000194^-0,0000001 1 

K'|  '  !  ,'  '   (°,  I  lijo  +  o.ooi)  I  iSi)/  — o,OOOOOOI2 


Spezifische  Wàrme.  —  Spécifie  Heats.        Chaleurs  spécifiques.  —  Calori  specifici. 


III.  —  Combinaisons  inorganiques.  Solides,  liquides,  mélanges  et  solutions  (suite). 

b.  Mélanges  binaires  et  ternaires. 

Acides  sulfuriques  et  nitriques  à  20"  (P.  Pascal  cl  Garxiiïr,  Bull.  Soc.  c/ùm.,  igto,  27,  4e  série,  8). 


»/0SO4H,. 

SO,H, 

c. 

-H.,0. 

°/0SO4Hs. 

1  '  o 

35^0 

....       0,8oi 

96,0 

64  o 

°/0NO3H. 

NO.H 

-H,0. 

<'/„-NO,ll. 

•/j'j-                                     o'-S- 

Si    S 

4oV 

....     0,669 
0,637 

(|(),3'i 

6o' 52 ...... 

"/«soji,. 


NO.H-SOvH,. 

c.  VoSOJI,. 


SOiH_,-NO,H-H,0. 


7„soji.,    7,,  no,  11. 


%  HF. 


c.  Solutions  aqueuses  aux  environs  de  20°. 
HF(3).  LiCl,     NaCl,     KC1.     LiN03,     NaN03,     KNO,,     LiOH 

q.  0.  25.  75.  175. 


HC1,  .oII,().. 
H  Cl,  aoH,0.. 
HCI,25H,0.. 
II  Cl,  5oII,0.. 


[ICI,  1...»  11,0.. 
lia,  aoo H. 0.. 
HCI,  iooH20.. 


NO,  H,     KOH,     NaOH 


'/• 

NO»  H,  10ILO. 

KOH,    ]oH,(). 

NaOH,  ioHjO. 
NaOH.  5 
NaOH,  5 


n  =  nombre  de  rr 
Résultats  cm  joules 
KC1. 


LiCl, 

2ÔH20... 

0,890; 

0,943 

NaCl, 

2511,0... 

0,8771 

KCI. 

25HjO... 

o,83n 

LiNOo, 

25H20... 

NsiNOj 

25H,0... 

0,869; 

0,921 

KNO3, 

25H20... 

o.X'ÎK 

0,897 

l.iOII. 

25H20... 

0,932. 

0,96s 

CsCl, 

CsNO 

,g838     0,9918 


CdSOt  <*)  près  de  19" 
|°/oCdS04. 


ï'oir  p.  82  les  solutions  dans  la  Pyridine. 


Spezifische  Warme.        Spécifie  Heats.        Chaleurs  spécifiques.        Calori  specifici. 


IV.   -  CORPS  ORGANIQUES. 


AséiamidcC  l 

leétale  d'éthvle  (1)  — 
,      d'isoamylop;.. 


Acotoplienoin'  i'-    .. 

Acélylacétone  (1). .. 

Acide  evanurique  ! 3 
ilu-hloroiit-éli.] 
formique  (*).. 


liquide 


»     nionochloroacélique  (*). 

»      Irichloroacéliquc  i  1,i.  .  . 

Alcool  benz;  liquc  C) 


élhylique(i)  absolu... 

99,"'  °/o 

93,59  70 

—  eau  i  mélange  insépa- 
rable par  ébullilion). 

oclyiiijnc  (1  ) 


Amidon  i  pomme  de  terre)  i  3  i. 

■       (riz)  (») 

Anhydride  acétique  (') 


Aniline  C1).. 


18-  78 
[8-  78 


'20-1  OS 
aO-Ija 
20-l84 


S008      o,  i  <>/0 

i  i  19  +  0.00089 •>. 


0  +  80.10— m/      |5) 
4168  ±0,2  "  0 
0,458g 

Ï9(;<;±o,3  »/„ 


o,  >i  7 

O,  JIO 

o,.{4     ±10% 
o,3o5    ±  1  °/o 

0,540-2  ±    0,2% 
0, 5578  ±   0,2  •/• 


0,7002  ±0,1 5  °/0 

0,6903  ±o,25  % 
o,6349±o,i  «/o 
o,646o  0,1  »  0 
0,6393  ±0,2  % 
o,68i4  —0,2  */o 
0,6818  ==0,2  », 
,3o3 


o,3o8 
i493±o,i 
4564  ±o,' 


Benzène  1 1 1,  p'd'ébull.  3o-ioo' 

,.  .)        60-  70. 

«  »  Ko-  90, 


bYii/.oate  d'éthvle  (i) 


d'isoamylc  (1j. 
d'isobulyle  (  *  l. 


Benzol (i) 

Benzophénor.e  (1j. 


Bromobenzol    (1  ) 

Bromoforme     (1; 

Bromonaphtaliae-o  (1  ).. 

Bromure  d'acélyle  (1).. 

de  benzyle  (  1  ). 

»        d'éthylène  |  '  i. 

Cellulose  | 3) 

Chloroforme  (2) 


pan 


Chlorure  d'acétyl 

»  de  benzyle  (  1j.. 
d'élhylène     (';.. 

»        d'éthvlidène  ( 1  ). . 

ChrysèneCi)." 

Cinnamate  d'éihvle  (i)... 


d'élhyle(i)... 


o,258   l  0,0007* 
0,4120 
0,4 128 

<>',i>,lV. 

o,  Î383 
0,4931  ±0,3  n/„ 
0,  »o8o   o,3  °  „ 
0,4917  d   o,25  "/„ 


0 

1 563  +  0,000^0/ 

o,347 

0 

2373  +  o,ooo344< 

0 

3 174  -HO, 00072 1 

0 

3l28  +  0, OO0686 J 

0 

3i65  +  0,000718/ 

0 

3789  +  0,1  o/o 

0 

3  799  ±  1  °/o 

0 

1Ô9.5  +  0,00108/ 

0 

2781  +0,001216/ 

0,82 

0 

3666  ±0,4  Vo 

0 

3922  +  0,2  »  0 

4444  ±o,35  «/o 

0 

i595±o,-îo0 

0 

)3o5  ±0,6  °o 

0 

5257  +  o,2  »/o 

0 

33gi  ±0,4  % 

>4.3  +  o,i  o/0 

0 

V34i  ±0.2  % 

0 

il  11  ±o,6°/„ 

0 

0 

533o±  0,1  3  o/0 

0,5433  ±0,1 0/0 

o,5394  ±0,1  o/0 

0,4624+0,000335 
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IV.  —  Corps  organiques  (suite). 


Cvamélide  (3) 

Cvanamide  (3) 

Cyanurate  d'argent  (  3  ).  . , 
Cyanure  d'ctliylène  (1  ). . . 
Cvclnliexane  («) 

I  )('•(', dilie  (7)  «lccalijdr<>iiii|i)ilal 

Uibromobenzol  (1)  ortlio. 


Diplicnvle  (1) 

Ether  betîzyiiquc  (1 


isoamylique(1). 

Elhcr  aux  basses  température 


l'.lhx  lene  diaminc  i 


Glycérine  (1).. 


Héxachlôrobenzol  (i)... 
Iodobenzoj  (i) 

lodomélhanc  | 1  i 

Iodure  de  inélliyle  (1). , 

ivogiucosane  (?) 

Malonate  d'clhvle  ( 1  ). . . 

Mélaniine  (*).." 

Naphtaline  (1) 

Nitrate  d'étlivlc  (1  j.  . . 


Nitrométhane  (1) 

Nitrophénol  (»)  ortlio.. 


•20-  74 

23-110 

23-167 
24  20G 


0,4229  +  0,,  "/„ 
o,4249±o,a«/0 
0,4288  ±0,2  u  „ 

0,4371  ±  o,o5  °/o 
6,4912  +  0,000706 


,  .  •/„ 


% 


58 1  f 

58i7  ±0,1  o/0 

6108      :o,i   o/0 

634i  ±0,1/5  P/0 

0,6604 

609S  r::  o.  1  j  »/„ 

6î9i;±<)!ç)  <■/„ 

(i  >6o  ±  0,4  °,  « 
6707  ±       1  "/o 

457  -+-  0,001  38 ? 
4g48  -+-  o, 00096 t 


0,608 

0,4o47  H-  0,00076* 

o,352 


o,43o5 
o,3659  +  o,3  o/0 

o;:j7i6±o,6  »/„ 
o,383i  ±o,3  % 
0,4011  ±0,2  »/u 
o,4o58 


Nilropliénol  (8)  para 

Niirololuol    (1  )  ortlio 

para 

Oxyde  de  nicsilhyle  (1  ) 

Pliénylliydrazine  (1).. ..... '.'. 

Pseudocumol  (i  »  (  point  d'éhul 

lilion  M*)", 9-. 70", 4  >..... 

Pyridiae(tj 

>,        (  9  ) 

Fvrrul  (1).. '.'... 

Quinone  0) 

ltliodanatc  d'étlivlc  (i ) 

Salicylate  de  niétliyle  (i). . . 

Salol  solide  (H) '■'■'■ 

»      liquide 

Tclraliromure  d'acétvlènei 1  ) 

du  carbone  (1) 

Tétrachlorure  d'acétylène  C) 

Tctranitrométliane  (1) 

Tétraline  (0  CélraliïJroDa'phlalinc) 

Tliiopliène  ('  ) 

Toluène      (2) 

Toluidine    (1  )  orilio 

»  WJpVfl 

Toluène  (1  j 

Triphénylmélhane  (5J 


.7-  67 
ig-13-2 


24-113 
20-170 

■>'-..  3  7 


23- 

i33 

24- 

•£Ï 

20- 

9» 

20- 

i3i 

20- 

i5- 

1 1 . 5 

1 11.9 

-  74. J 

-  64,8 

-  49,i 


,,;x-,yH 


-,3759  H 
>,43o8d 


,aJ/o 

±o',4  °/o 
>,4457 

),37ii 

»,38y8 
>,  (oi3 

»|38 

±0,4  •/• 
±0,30/0 

±O,2«/0 

),ai45 

±0,1  o/„ 
±0,2  o/0 
±0,2  o/0 

±O,2  0/0 
),OOI28< 

78 


=  0,25  o/o 

=0,150/, 

=  o,i5  0/0 

=  0,30/0 


-  0,00024 8 1 
119 

-  0.000 j 16/ 


53 

1  P/o 
1  o/0 

54 

aâ  «/o 
6  o/0 

4  Vo 
5 

=  0)2  O/o 

h  O,00277  l 
239 

0,377 

o,382 
0,428 


Louise  Bidet. 
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IV.  —  Corps  organiques  {suite) 


BUBSTANI  KS. 

• 

- 

B«8STANC«B. 

'• 

- 

nrtfl  <  i 

+    T-'i 

o,43o 

o,j63 

Valérianato  d'isoamyle  (')... 

18-11S 

près  de  18° 

o,5oig  rfc  0,1 5  "  » 

C,"    —  12,0 

■ 

» 

Bibliographie.  —  (')  V'.-J.  Kurratoy,  Ann.  Insl.  techn.  Petrograd.  1017,  24,  i-383,  cl  J.  Soc 
(')  R.  Trkhin,  Ann.  Phys  .  igai,  15.  2 't < .    —  (3)  .M.  Padoa.  tfenrf.    le,,,/,  /./m-.,  1920,  29,  3- 

(')  O.-E.  GlBSON,   W.-M.   LATIMER    ami    C.  -S.    I>ARKS,   /.     \n>.   (hem.  Soc,    (920,  42,   l583. — 

\.-ll.  Poster  ami  C.-W.  Bbebk, /.  Am.  Chem.  Soc,  1917,  39.   >.>9">.  —  (6)  G.  DkjarDW,  -4n; 

\11nl  I*.  Sciin.TAN,  /..  Pins.  Chem.,  1922,  101,  (3  î  ),  '70.  —  (')  V.-J.  KurBatov  cl  11. -S.  Zav 
1916,48.  1749.  —  ('■')  .1.-11.  Math;  ws.  K.  !..  Kuai'si  and' Van  ISohnson,  J.  Am.  Chem.  Soc,  19 
K.  Akad.  Wet.  Amst.,  1920,  29.  296.  — (")  \1.  In.urz,  /. .  Elektrochem.,  1917,  23,  206. 


Formules  empiriques  pour  la  chaleur  spécifique  de  quelques  dérivés  du  benzène 
(.1.  Narbitt,  Z.  Elektrochem.,  i<)i8,  24,  33g). 


Substances  organiques  diverses. 


Pétrole  ordin"^  u/  =  o,8oo  à  0,820). 

»  (*) 20  à  : 

Moyenne  do  200  détonninalions  oble- . 
nues  avec  dill'érenles  huiles  de 
pclrole  distillées  (2) ) 

Huile  minérale  lourde  (  J  1 


Corps  gras  («j 

Baume deCopahu (China Wo 
Huile  de  noix  do  coco 

»      de  foie  de  morue. . . 

»     de  graine  de  coton. . 


de  i.icd  de  lxr-uf  i.\'e; 


de  cacha 


Saindoi 
Farine  (5)  (sans  lui  mit 
Matières  isolantes  (* 

Liège  séché 

en  granules  (hui 

Carde  de  laine  (slag 


■ool). 


Bibliographie  —  (')  .1.  Rey,  C.B.,  166,  387.—  i-)  F.-W.  Bushong  and  L.-L.  Knight,  J.  Ind.  Eng.  Chem.,  1920,  12,  1197.  — 
(3)  H. -S.  Barley  and  C.-B.  Edwards,  J.  Ind.  Eng.  Chem..  1920,  12,  8g3.  —  («)  J.-W.  Marden  and  M.-V.  Dover,  J.  Ind.  Eng. 
(hem..  1917,  9.  858.  —  (5)  V.  Daniels,  B.-ll.  Ki;inkiî  and  I'.-l'.  Mihdick,  ./.  Ind.  Eng.  Chem..  1920.  12,  760.  —  (6)  K.  GRIFTITHS, 
Proc.  Plty.s.  Soc.  192.,  33,  355. 


Mélanges  organiques. 

Alcools  propylique  et  éthylique  (Gibson,  Parks  and  Latiuer,  /.  ./m.  Client.  Soc,  1920",  42.  i">ï> ,). 

Mélange  équiinoléculaire. 

Les  deuxième,  troisicme  et  quatrième  colonnes  donnent  la  chaleur  moléculaire  <\c  l'alcool  éthylique,  (a),  de  l'alcool  propylique  {b) 
et  du  mélange  (c)  et  la  cinquième  (d)  la  moyenne  de  (a)  et  {0).  Il  en  résulte  que  la  chaleur  moléculaire  du  mélange  est  approxima- 
tivement la  moyenne  des  valeurs  des  alcools  purs. 


b. 


d. 


■\)  3<>,cjG  27,72  27,  C,  7 

,K.  26,67  7  1.S3  23,89 

,80  13,17  1»,9"  i3,98 

,i")  14,47  'V"  r3,3i 


Tables  internationales,  \ 


Spezifische  Wàrme.  —  Spécifie  Heats.  —  Chaleurs  spécifiques.  —  Calori  specifici. 


IV.   —   Corps  organiques  {suite).         Mélanges  organiques  {suite). 


Nitrobenzène  -t-  Éther  à  20°. 
Aniline  -t-  Alcool  méthylique  à  25°. 

(E.-.I.  Hartung,  Tr, 


II.     Aniline  -t-  Éther  à  20". 
IV.    Aniline  -t-  Tétrachlorure  de  carbone  à  25°. 
Soc,  ,9,7,  12,66.) 


M  =7,  en  poids 
N  =  nombre  de  n 


1 609  0 , 3(3-2 


o.76a3 
1 .0000 


8, -)i  o,2o63 


43,94 

0 

43,84 

Pi5g 

43,72 

1,18 

4  5,  il) 

i,39 

42,90 

i,47 

Solutions  de  sels  organiques  et  inorganiques  dans  la  pyridine  à  21" 
i.L-11.  Mathews,  li.-L  Kuause  and  van  Bohnson,  ./.  Ain.  Chem.  Soc.,  1917,  39, 


AgNOs. 

AuM);.3C3H3N... 
A-SCN 


:sh5n....    10,87     0,3907 


GAZ  ET  VAPEURS. 


Air  (1  )(»).. 
»   (4j 

Argon  (3). . 


'■ 

V 

0,700 

- 

-+-   I  ) 

0, 127 

—  180 

o,i33 

-200 

" 

3oo 

- 

400 

5oo 

_ 

Coo 

- 

-+-    13 

<»,  ",3o 

-+-     5 

0,  )>.  > 

—   3o 

0,  5o8 

4 ,8 -+- 0,0004  T 
6,656 


1  1,288 
16.01") 

)7,883 


.;.,„*&.. 

t. 

V 

C„. 

*  =  £ 

Clh(s)(  suite). 

—  55 

o,5o4 

- 

C2U2(3) 

+   18 

u     'ni 

_ 

C,ll,(3, 

-+-   18 

—  36 

—  68 

—  9' 

0,365 

n/u\ 

o,3o8 

1 

: 

Callc(3) 

—  35 

-  82 

o,4i3 
0,367 

o,347 

: 

: 

»     (*)...    ... 

10 

5o 
100 

9 , 22 
9,-82 

10,87 

1 .  224 
1 ,'  208 
1 ,186 

Spezifische  Warme.        Spécifie  Heats.      -  Chaleurs  spécifiques.        Calori    specifici. 
V.  —  Gaz  et  vapeurs  (suite). 


Bunsi  INi  !  - 

«■ 

V 

o. 

..      'V. 

00  < s  i 

o.iSJ 

4,i)G 

M»     .3        . 

-H    20 

1,296 

I    :::::;:: 

3oo 

7 '.(.'-.s 

1  ,281 

*    ■  • 

joo 

- 

7»9«g 

s.  -s» 

1  .  >  [9 
1  .  2  [0 

7 

'::.- 

\ 

8,639 

i.3<.) 

■*  (•) 

|S 

- 

- 

1    .    |<H> 

.  o. ........ 

—  «9i 

: 

1 .  >[)■>. 

BCN(»)  [«p.., 

- 

- 

1  ,3io 

»             rf„r  =  0.968 

IOI) 

- 

- 

1,296 

■"::."' "'" 

1  jo 

- 

- 

1,279 

„ 

'210 

_ 

î',238 

K<6) 

j.à  — aoq 

- 

1,96 

- 

<• 

V 

[00 

: 

3oo 

- 

,.)<- 

- 

600 

800 

- 

900 

- 

[000 

- 

-+-  i5 

0,242 

—   !  ! 

0,239 

-  80 

0,24  i 

-+-     20 

0,210 

-      )0 

0 ,  200 

j.à  — 209 

: 

i,8go 
'[,926 
1,968 

5,<)i  i 
5,066 


Bibliographie.  —  (')  T.  C.  Heud,  Phys.  Rev.,  II 
Ann.  Phys.,  1919,  59.  Ci-  -  («)  H.-B.  Dixon,  C.  CASir-BE 
Archh:  .!/«//<.  Nalur.,  34.  9;  Khiisliania,  1919.  —  (•)  .1 
A  Elektrocfiem.,  1917,  33.  ?ofi.  —  (8)  B.  Tkrnan,  Z.  /'/, 
(">)  E.-1I.  UshkrwooD,  y.  CAe/H.  Soc.  Londt 


14. 


121 


i,s,  Phys.  Rev.,  II.  1917,  10,  52..  —  Ci  W. 
.  Roy.  Soc.  London,  1  gai ,100,  1.—  C)  K.  Sch 
-J.Cant,  PAiV.  .1/"-.,  1922,  43.  36g.  —  (")  M.' 

-..  -  C)  \\.  Umkki;,  Ann.  Phys.,  igai,  65,  5, 


Différences  —  m  des  chaleurs  spécifiques  à  l'état  de  saturation  (vapeur  et  liquide)  pour  l'argon,  l'oxygène,  l'azote 
et  l'hydrogène  (E.  M  mimas,  C.-A.  Crommelin  et  Kamkrlingh  Onnes). 

/  oir  le-  calculs  etl'cciués  à  l'aide  îles  densités  cl  tensions  de  vapeur  déterminées  aux  basses  températures. 


Chaleur  spécifique  à  volume  constant  du  mélange  liquide  et  vapeur  d'ammoniac 

i  II. -A.  B.4BC0CK.  Pror.  Ann.  Acad.,  1920,  55,  325). 

lurae  spécifique  constant  =  !2,65g3cm3  par  gramme:         c,  est  donné  en  joules  par  gramme  deg 


.,> 6,02  ( 

1 00 fi .  1 6  ") 

io5 6,344 


Chaleur  spécifique  de  l'ammoniac  liquide  à  1  état  de  saturation  (N.-S.  Osborne  and  II. -S.  van  Duskn, 
Bull.  L  .-S.  Dur.  Stand.,  1917,  4.  397,  et  .Se.  Pap.,  1917,  313,  397,  et  J.  Ain.  Chenu  .Soc,  1918,  40,  1). 


D'après  les  expériences  de  l'auteur,  entre — 45°  et   +  }5' 
chaleur  spécifique  par  l'équation 


dans  laquelle  i3"]  est  la  température  du  point  critique. 


prenant  la  calorie  à  20°=  },i 83  joules,  on  peut  exprimer  la 


Louise  Bidet. 


84-    Warmeleitfàhigkeit.  —  Thermal  Conductivity.  —  Conductibilité  thermique.  —  Conduttività  termische. 


CONDUCTIBILITE  THERMIQUE. 

Dans  une  lame  plane  de  i""  d'épaisseur,  dont  les  deux  faces  ont  une  différence  de  température  de  i°,  il  passe  par  seconde  et 
ir  centimètre  cube  une  quantité  de  chaleur  nécessaire  pour  porter  k  grammes  d'eau  de  1 4°, 5  à  i5°.5- 


/,  =  conductibilit 


Gaz. 

niiique  eu    g-cal/sec 


Hélium  (3)... 
-'        («)... 

»        (*)... 


10,89 

10,87 


Mélanges  de  deux  gaz  1 3 1. 
n2- <:<>,. 
C<V/,.       1 


fr.105. 

CO,«/..      'l,"/„. 

/..  10'. 

3,3g3 

39,3i8     60,682 

iy,235 

\\nm 

[6,545     83,455 

■>;7-\w> 

('«3,017     36,983     ro,34o 

Argon  —  Azoto. 

N°/0.  Ar"/„.       A-.105.  N»/0.  Ar»/0.  /. . 

o  100  3,849  61,080  38, 920  i,l 

20, 383       79.617     4,1/3  78,039  21,961  5,' 

35,870       6.iji3o     ï  ,436  100       '  o  5,i 


Mélange  de  CO  I  Coalgas;  et  d'air  1  *). 
explosion  et  refroidissement  en  vase  clos  1  mélange 


(8  — O,,,)* 

(6  —  e»)* 
(6  — e»)« 

(6-6o>)2 


1 800         » 


Dissipation  de  la  chaleur  dans  l'air  (?i. 


la  surface 


les  corps  c 


Perte  totale  d'une  surface  noircie 100 

Perte  totale  d'une  surface  polio ",">.". 

Perte  due  au  rayonncinenl  de  la  surface 

noircie 62  - 

Perte  de  conveclion  seule 3  5  '  g 

Perte  due  au  rayonnement  de  la  surface 


de  laiton.. 


'7,< 


Gaz  (s  ni  le). 
Dissipation  de  la  chaleur  dans  l'air  (»)  (suite). 
Boîte  d'étain  110""  diam.,  5o""  long.).  6  =  O0 


—  valeur  du  refroid 


Suri 


>,oo46 


Légèrement   recouverte  a\e:  de  l'amiunle  de 

o""n,  33  d'épaisseur 0,0066 

Amiante  serrée 0,0073 

Recouverte  de  peinture  d'aluminium o,oo5o 

Surface  nue  légèrement  parsemée  de  cendres 

de  charbon 0,0048 

Cendres  en  couche  continue 0,0069 


Coefficients  de  température  : 

Air  (  *  ) 0,00261   entre  i">"  et  io< 

Néon(s) 0,00226  entre    o°  et  10 


Bibliographie  (Gaz).  —  (')  F. -A.  Giagomini,  Verkandl.  Deutscli. 
Phys.  gesells.,  1918,  95.  -  (-)  K.-O.  Heacus  and  G.-H.  Laby. 
Proc.  Roy.  Soc.  London,  1918,  95,  190.  —  (3)  S.  Weber,  Ann. 
Phys..  1917,54,  35i.  —  (')  G.  Gai.i.o,  .Soc.  liai,  per  il  progressa 
délie  Sciense,  Pise,  tgig,  avril.  -(=>)  S.  Webki;,  Proc.  K.  Akad. 
Wet.  Amst.,  1918,  21,  .Vr;  Corn,  Physic  Lab.  Leid,  suppl.  42''.  - 
(6)  W.-J.  David,  Pliil.  Magazine.  1920,  40,  3.8.  —  (')  T.-S. 
Tayi.cui.  Phys.  Rev.,  II,  1920,  15,  218  el  1922,  19,  082.  _ 
(s)  G.-H.  Henderson,  Phys.  Rev.,  II,  1920,  15,  46. 


/. 

k. 

0,914 

84 

0,917 

362 

0,890 

•9> 

0,07 

5|2 

0,20 

—193 

0,1 16 

—  n5 

0,093 

-  7» 

0,077 

-  44 

0,066 

-  37 

0,022 

—  20 

0,023 

0 

0,025 

-H   27 

0,027 

-+-   5o 

0,029 

-H  76 

o,o34 

-4-i  00 

o,o35 

4-126 

o,o36 

H-i49 

o,o38 

MoM.dèm:  (1).. 

Nickel  (i) 

Platine  (1; 

Plomb, Gide 3 \i  ; 

de  diam.  (*)... .  i 
Tantale  ductile(1). 
Tungstène  (1).. . 


o,35 


Échelle  des  températures 
du  tungstène  (r  absolues)  (s). 


Warmeleitfahigkeit.         Thermal  Conductivity.         Conductibilité  thermique.         Conduttività  termische. 


Métaux 


iite). 


Variation  de  la  conductibilité 

pendant  la  fusion  des  métaux  (•). 

i  -  f  moyenne  de  l'échantillon  1 P  centigrj 

.  .        ,,.,.,.   I  <>=  elal   -olule: 

/.  conductibilité  j  ^      c[M  |iquide. 

Aluminium.  Étain. 


*i 


0,0^0 

o,o38 

0,0^1 


kt  =  o,o5o3 
Hsmulir. 


584 


.  Met.  Eng 


Bibliographie  i  Métaux  i.  —  (')  C.-W.  Balk 

192a,  27.  1271.—  (■)  H.-W.  King,  Phys.  Rev.,  II.  1918,  11,  ■  t< 
—  1  |  Elmer  i:.  1 1  mi..  Phys.  Rev.,  ii,  1922,  19.  237.  -  («)  < 
<". F.ni.iioi  1  uiid  Neumeier,  lier.  Dtsch.  Ces..  1919,  9/10,  207.  - 
(■)  A. -G.  Worthing,  Phys.  Rev..  II,  1917,  10.  9!  —  ( ,J  1  Seibi 
KÔfuVO,  Se.  Hep.  Tohoku  Imp.  Uni,  1919,  8.  176,  et  Phii.  Mag 
k,2o,  40.  V,2.  —  ()  S.  Wkber,  Ann.  Phys.,  1917,  54,  170.  - 
!-i  R.-F.  Bacon  auil  II. -S.  Davis,  Trans.  Ain.  Inst.  Chem.Eng 
.902.  2,  .3. 


Influence  de  la  pression  1  j.  à  1200  k-  cm-  1  CP.-W. 
Proc.  Ain.  Akad..   i<,  v>.  57.  5-77  ;  Pins.  Rev  .  19-21, 

\  =  coefficient  de  pression  de  la    conductibilité   ihermiq 

de  changement  de  prrs-ion  a   .'m- 1.. 
Iî  =  coefficient  de  pression   du  rapport  de  Wiedcinann-F 

U0«. 

) --<>,  17  i 

1 —  0,1  >/ 

I .        H-0,021 

j —  o,oo3 

J —0,073 

m,. -o,o37 

I — O  ,  I  >. 

—  0,016 

—0,11 


Influence  de  la  tension 

(A    Jounstonk,  Proc.  Phys.  .Sur..   1 . ,  1 7- .  29,   195.). 

auteur  a  étudié  des   fils  de  cuivre,  acier,  aluminium,   lai 

rl  nickel.   Il  nslalé  un  ai  ,  -,  oiss,  nient   de  n.  ">",'„  dans  la  nui 

'luenlulile   I  !..  unique   pour   h' .,,7  de  la   limite    d',  l.e 

lr-   '.'n.ind    la   lens .1    cesse   l,i  eonduetiliililé  reprend  appro\in 

Acier  dans  différentes  conditions 
(T. -S.  Taylo»,  Elec.  Rev.,   1919,  76,   ro5.j  1. 
épaisseur   de  l'acier  en  ;    E  épaisseur  mise  en  expérience 

I        leuip.  rrnhjir.:  /.  ^-  rondurlil>ilnéral/see.de",ré  cm:   I         11  un 
de  chaleur  transversal  :  I.       longitudinal. 

Feuille  d'acier,  e      (l ,43.  E-  '■     (|  *-105 

Vernie 10, 5  T  20  80         1  .',3 

Non  vernie 37,6  L  i<>   uni  to3oo 

Avec    peinture    d'asphalie   sur    les 

feuilles 10,6  T  20-80        485 

No. 1  vernie 10, 5  T  Jo-ioo       [58 

»         avec  peinture  d'asphalie.  io,8  T  40   100      652 

Acier  siliceux    (  \\  .-A.   Silicon  Steel), 

Verni....... 10,6      T  40-80         127 

Non  verni 36,5     T  40-100      ji.s'o 

Peint  avec  asphalte.. 10,7     T  {0-80        464 

Non  verni.. 11         L  20-100       1^7 

peint,  d'asphalie »         L  20  100      452 

Voir  du   même  auteur  :  Eléct.    World,  1920,  76,    tiôg,  d'autres 

icMilI.ils   donnes   par  des   courbes   et    montrant   la  variation   de    la 
conductibilité  avec  la  pression. 

Rapport  entre  les  conductibilités  thermique  k  et  électrique  7 

(Fil  de   tungstène  de  o"",oi  de  diamètre)  1  S.  Wkki.u,  ./mi. 
Pins..  19 17,  54,  170). 

k  =  187,7.10  »  à  .."absolu. 

Conductibilité  des  oxydes 

Fe304  (C.-C.  Bidwell,  Phvs.  Rev.,  II,  1917,  10,  762). 

PC.      A. 10'.          PC.      /..H)'.  PC.      fr.iO'.  PC.  k.W. 

1  "xi       i,3o           5i">       2,14  701       2,55  822  3,oo 

242       1,49          "..)".      2,32  718      2,60  854  3,i- 

258       i,54          624       2,3g  -ij       2,69  900  3,35 

4t5       [,89          658      2,5i  759      2,79  i«»47  3,90 

La  courbe  est  formée  par  deux   lignés  dro.tes  se  raccordant  à 
(J.  Williams,  Client.  Met.  Eng.,   1922,  26.  739.) 


fr.10 


Zn  t  ) 


Mil 


Li 


Conductibilité  de  F  alliage  Nickel-Fer  (20"-100°) 
(L.-R.  NiGEasoL,  Pins.  Rev.,  II.  [920,  16,  126). 
si.  /..  "  0  Ni.  /,.  "/„  Ni.  A. 

0,1428  i3,ii       o,o534  35,09      0,6262 


Mémoire  contenant  des  courbes  : 

A.-W.  Smith.  J.  Franklin  Inst.,  [920,  192,  67.  —Conductibilité 

des  alliages  :   Bi-C.d,  Pd-Ag,   Pd-Au,   Pd-Pt,   Mg-Cd,   Bi-Sn. 

Bi-Pb,  Bi-Sb,  Zn-Cu,  Sn-Cu,  Bb-Cd. 


80    Warmeleitfahigkeit.  —  Thermal  Conductivity.  —  Conductibilité  thermique.  —  Conduttività  termische. 


Eau  et  glace. 

Sels  et  minéraux  (.s  ni  le). 

Conductibilité  de  l'eau  entre  0"  et  80'  (M.  .Iakob,    An». 
Pins.,  199.0,  63,  53-,  el  Sitz,  l'r.  Akad.  Il  iss.  Berl.,  1920,   [06. 
K  =0,4769(1  f-ooo29840miilést;echniqne-ical/m-l)eure-dog-6, 

Conductibilité  de  la  quartzite 
(R.-A.LEHFi:LDT.iie^or/.S'.  A.  A.  A.  S.  for  1916,  191,7,  13,  493). 

Glace  (  R.-F.  Bacon  and  H  -S.  Davis.   Traits.    Im.  Tnst.  Clwm. 
lùtg.,  ,922,  2,  .3).         k  =  0,002. 

Comparaisons  entre  les  conductibilités  calorifique   et  élec- 
trique pour  S,  KC1,  NaNOj,  CaCOj  à  l'état  de  cristaux  et 
de  cristallites  (G.-V.  Hevesv,  Z.  P/i/s.,  1922,  10,  [2],  84). 

Soufre  et  carbone. 

a  =  coefficient  de  température, 

e.            t.                   !..                  a 

Amiante,  Mica,  etc. 
(T.-S.  Tavlor,  Elect.  Rev.,  1919,76,  io54). 

Flux  transversal. 

Graphite  (*) 2,6     ">o   1 3o    o,no          0,0012 

Poudre  de  graphite  (2  1  : 

i°  passée  par  le  crible    20..     1  ,■>.     jo   100     o,oo32         0,0048 

3°                »                   100..     [,2     4°_,0°    0,00048       0,00  !j 

Amiante  en  feuille 9        0,9    22-80      39,5 

plaque i3         1,9    20-90     195 

Ruban  de  mica  (0'"",  1  5) 5,8     1,1     2080      63 

Feuilles  de  mica  pressées  10 ',81: 

blanc 1,8     2,3     20-100     67,5 

jaune >       2,4     20  100    58 

Poussière  de  charbon(*) 1,2    Ho  1 5o    0,000)98    0,002 > 

(l)  R.-F.  Bacon  and  H. -S.  Davis,  Trans.  Am.  Inst.  Chem.Eng., 
1922,  2.  i3. 

'(■>)  T.-S.  Tavloii,  PIivs.  Rev.,  II,  1919,  13.  i5o,  et   Elec.  Rev., 
,919,  76,  .o5',. 

Sels  et  minéraux. 
Sels  cristallisés  (F. -A.  Giacomini,  Verhand.  Dtsch.  Vins.  Ces.. 
1918,  95). 
o  =  coefficient  de  tempéra Ltire. 
k.                 a.                                        k.                a. 
AgCI..     0,0026      —o,oo447            KL...     0,012 
AgBr..     0,00246     —0,0045              TIC».. .     o,ooa34     -0,0043 
[CCI...     0,0166      — o,oo52              TIBr..     0, 00195 

Flux  longitudinal. 
Ruban  de  mica o,i5   1.1     20-80     347 

(J.  Williams,  C/iem.  Met.  Eng.,   1922,  26,  739). 

,1.     k.W.                                              d.    Â.10s. 
Talc 2,7     58            Argile  «  Dixie  »..     2,6     58 

Blanc  d'Espagne..     2,7     84            COsMg 3       io3 

Verre. 

(F. -A.  Giacomini,  Verh.  Dtsch.  Pin*.  Ges.,  1918,  95). 
/.  =0,00202;         a  =0,0034. 

(U.   WiiîTZEi.,  Z.  anorg.  Client.,  192 1,  116  |i.  a],  76). 

Chaleur  spécifique  moyenne  entre  0"  et  /". 

Verre                Crislobalile  (").          Cristal 
de               — -..             — — — —         de                Calcé- 
/■>.           quartz.             1000°.             1100".          roche.            doinc. 
100         o,i85o                   0,1896                   0,1860         0,1963 

200            0,2006                          0,2125                          0,20)1             0,2Il5 
<0,2l8o(*) 
b    ^0,2212^) 

9.',o        0,2068    j    0,235^'?    0,2268        0,2111         0,21-0 

4oo            0,2229            0,2428            0,2367            0,2288            0,2325 

565                                                                      0,2470 

600            0,2385            0,2321             0,2.482            0,2J3o            0,2523 

800        o,25o6        0,2601         0,2570        0,2 585        o,25go 
1000        o,2584         0,26)6         0,2640        0,26)0        o,2633 
1700        0,2621         0,2702        0,2682        0,2661         o,269")('') 
.400        0,2691         ",2737                            0,2690 
1600        0,2777         0,2763             - 
1700        0,281           0,277 

(«)   Préparation   à  1G00"  pendant   20  minutes  el    à    1100°  pendant 
V)  Avant  transformation  en  la  modification  suivante. 

(■',  Transformée  en" en  ''tonalité.'"0'  ' 

(T.-S.  Tavloii,  Phys.  Rev.,  II,  1919,  13,  i5o). 
Plaque  de  verte.. . .     t  =  20°- 120"     /.  =  0,00201     a  =  0,0012. 

Isolants.  Matériaux  de  construction. 

A.IO5. 

Caoutchouc  durci  [hurd  Rubber)  (3).     25   5o            38 

»                                                   0    1000       3io 

Brique  d'argile  (Claj  Brick)  (*) 0100        160 

»                                    01 000       2  5o 

Brique  Sil-0— Col  (») 3o-i5o          26 

Poussière  de  fer  et  sable  (3) 3o-i5o          5a 

Feutre  de  laine  tji-is  foncé  (3) {0-100           17,5 

Batiste  vernie  (*) 20-90           53,2 

(')  F.-A.  Giacomini,  Verh.  Dtsch.  Phys    Ces.,  1918,  96. 
(-')  G. -S.  Aie  Dowkll,  Eng.  and  Mining  ./.,  1918,  105,  954. 
(•>)  T.-S.  Tayloh,  Phys.   Rev.,   Il,  1919,  13.  i5o,  and  Elec.  /?ec, 
1919,  76.   ioo.'j. 

Voir  aussi  le  Mémoire  de  J.-.I.  LichtiN,  Chem.  Met.  Eng..   1921, 
24,  3,  388. 

Louise  Bidet. 


Warmeleitfahigkeit.         Thermal  Conductivity.         Conductibilité  thermique.         Conduttività  termische.    S7 


Isolants.  Matériaux  de  construction  (suite) 

Étoffes  (E.  S.  Rood,  Phys.  flec,  11.  1912,  18.  356) 

\       épaisseur;        B      poids  pour  :m'. 


La  ii 


Soie  grège  (unspun  .w.'/i o,i2(«)  7 

Soie <»,<>i«>  o.  Î7  10 

a     o,o38  0,60  11 

Soie  artificielle 0,045  0,75  n 

Flannclette 0,097  '•''  ' '• 

Colon  tissé o,o3  1 ,0  16 

tricoté 0,079  '  -'.ti  |S 

Filet  de  lin  (lUnen  wesh) 0,098  >,«'>  >  "> 

Toile  de  lin o,o33  1  ,9".  16 

(■)  Densité  en  gr/cm'  sous  une  pression  de  6  gr/cm1. 


Bois.  Papier,  Carton  1  l'.-S.  Taylor,  Phys.  Rev.,  Il,  1919, 13.  1  ' 

et  l'.ler.  Rev.,  1919,  76.  to54  I. 
T  =   Il  n  v    transversal    ou    transversalement     aux    fibres   du    bo 

L  —  flux  longitudinal  mi  suivant  les  fibres  du  bois; 
«  =  coefficient  de  température:    e   -  épaisseur  en  min.  ;   d  =  densi 


Chêne  blanc, 
ï  0,60        T        20-80  45,5        0,001  s 

Érable. 
0,72  T  10  80  {3,4 

s,",       0,72  L         20-80         ï.»!,;         0,0008 

Papier  parchemin  1  Fish  paper),  o""".>>. 
ï,3       1,06         T         20-85  {3,3        0,0019 

9  ï  ,06         L         20  (So         in,  ">        0,0019 

l'a jiie i-  parchemin  paraffiné,  o""".  1S. 
0,22     t,i>         T         20-90  ri, 5 

Carton  pressé  préparé  (  Euller  Bnard)i  o""".  5. 
5,8       i,4  T         20-90  ji, s        o,oo3 

Carton  pressé  préparé  1  Fuller  Board),  o"'".;. 
2,7       1  L         20-80         iii")  0.00') 

Carlon  pressé  non  préparé.  7""", G. 
5,5       i,3  T         20  80  62,8        0,0009 

12,7       i,3  1-         20  80         [58  0,0017 


Isolants.  Matériaux  de  construction  (suite) 
Bois.  Papier.  Carton  (suite). 


.m  presse  -ris  r 


T 


38,- 


o3l 


Carlon  pressi  -ris  clair  trempé  dans  l'huile  de  transformateur. 
0 , 001 6 

produits  manu 


Voir  di.ns  les   mêmes   Méi 


fart  m 


Compositions  pour  frottoirs  [A. -A.  SoMicn.vii.LE,  C/iei/i-  Met. 
Eng.,  1921,  24.  S>J  1  Résultais  donnés  en  \alcurs  arbitraires)]. 


Perte  de  chaleur  par  les  tuyaux  nus  ou  recouverts  (courbes 
(R.-H.  Hkilman,  Mech.  Eng.  .4m.  .Soc,  1922,  44.  435,  è'i  Chem. 
Met.  Eng.,  [922,  27.  63). 


Diffusion  de  la  chaleur  dans  les  boîtes  de  conserves  pour 
divers  fruits  et  légumes  (G.-E.  Thompson,  ,/.  înd.  Eng. 
Client.,  igrg,  11.  607  1. 

Mesure  du  rapport  — — ■ ; — ■ - :M  courbes. 


Transmission  de  la  chaleur  dans  les  évaporateurs  à  tube 
vertical  (W.-L.  Badger  and  P.-W.  Shiîpard,  Trans.  Am. 
Inst.   Chem.  Eng.,   1920,  13.   1,   loi,   et    Chem.    Met.    Eng., 

1920,  23,  >.8i  1.  --  /  <>ir  les  mesures  el  les  courbes. 


Combinaisons  organiques. 

Salol  (1  i  solide 60.10-? 

,.  liquide...  {3.10-3 

Stéarine  (2) t  =  7on-i3o°        k  =  0,008 

Éther  de  pétrole  1  3  1.  La  conductibilité  croît  avec   la    pression 

(')  II. -C.  BunGEn,   Versl.  A.  Akad.  W.et.  Amst.,  1920,  29.  297. 
(-')   T.-S.  Taylor,   Phys:   ttev.,   II,    1919,  13.  ijo,  et  Elec.  Itev., 
1919,  76.  io54. 
I    1   P.   W.  Bkidgeman,  Proc.    \m.  Akad.,  1922,57,  --. 


Refroidissement  par  convection  de  fils  plongés  dans  un  fluide 
(courbes)  (H.-H.    Davis,  Phit.  Magazine,   m>m,  41,  899,  et 


Thermodynamik.  —  Thermodynamics.  —  Thermodynamique.  —  Thermodinamica. 


THERMODYNAMIQUE. 


Notations  (les  notations  sont  pour  la  plupart  celles  de  Lewis  et  Randall). 

/  =  fugaeilé  =  tension  de  vapeur  corrigée,  telle  qu 
s  parfait.  F1—Vtz=  HT  In 
îe  température:  F,,  F?,  les 


c 

—  concentratioi 

m 

=  mo!alité  =  no 

mbre  de    molécule 

corps 

disse 

dans  ioook  c 

u  îooo™3  du  solva 

nt. 

N 

=  fraction  molai 

re.Siunesolutionc 

ntient«,molé 

cules-g 

.mu 

d'une  subsl 

nce  i,  «2  molécule 
aire  de  la  suhslan 

s  d'une  subsl 
e  i  est  N,=  - 

ance  2. 

etc., 

AK  =  variation  d'énergie  libre  correspondant  à  u 
à  pression  et  à  température  constantes. 

Ail  =  chaleur  isobanque  (G.   Urbain)    =  heat  c 
de    réaction   à    pression  constante.    AH 
la  chaleur  est  dégagée  par  le  système. 

AS  =  variation  d'entropie. 


correspondantes. 


./» 


i  de  la 


suivant  l'équation  \  =  v+X++v_X-  est  a±=  (a)v,  a  étant 
l'activité  de  l'électrolyte  non  dissocié,  a—  a^+a^_-,  a+  et  a 
étant  les  activités  des  ions  individuels. 
:  coefficient  d'activité   =   degré   thermodynamique  de  dissoci; 


I. 

Équivalent  mécanique  de  la  calorie 
(J.-C.  Sutton,  l'/til.  Mag.,  1918,  [('»],  35,  27). 
:  chaleur  de  vaporisation  de  l'eau. 

J  =  4,i85  rb  0,002  joules  par  calorie  moyenne. 


DONNÉES  GÉNÉRALES. 


Équivalent  mécanique  de  la  calorie 
(W.  Rucker,  Ann.  Ph/sik,  [921,  65,  \ï\). 
Al  :  rapport  des  chaleurs  spécifiques  de  l'hydrogène,  déterminé 
par  tube  de  Behn.     0  =  i5°C. 


1.  Calcul  avec  la  valeur  de  cp  de  Escher.. 
Calcul  avec  la  valeur  de  rp  moyenne 

de  Escher  et  Schell-Hcuse 

2.  En  tenant  compte  des  plus  récentes 

déterminations  de  la  vitesse  du  son  : 
Calcul  avec  la  valeur  de  cp  de  Escher.. 
Calcul  avec  la  valeur  de  rp  moyenne 

de  Escher  et  Schell-lleusc 


=  126,3 


J  =  i,i8").io1  =  426,8 
J  =  4,196.107  =  427,9 


Coefficient  de  Joule-Thomson  de  la  vapeur 
(H.-M.  Trueblood,  Proc.  Am.  Acad.,  1917,  52,  804 
i82±o,»°C.  par  kg/cm"     à  i<">5" C.  et  3,8(5  kg/cm-. 


Compressibilité.  Mesure  de  la  variation  d'énergie  interne 
àtempérature  constante  {\\T.$\i\r/.,Ann.d.  Pins.,  1921, 64, GO»). 

y-  =  T—  —  I';     -r-j-  est  exprimée  en  atmosphères,  soit  1  kg/cnr'. 

Isopentane. 


900. . 
1000. . 


2980 


2.690 
2G43 
26  3o 


i55o      2565      2565      a  5  7  5      2640 


-'20°. 

—4(1". 

-GO». 

-80°. 

-100° 

2923 

3i7o 

336o 

347} 

3495 

,982 
3oo5 

3r45 

3i3o 

33i5 

J290 

346i 
3455 

3555 
356') 

3  000 

3o83 

3265 

344o 

358o 

2995 

3070 

3260 

343o 

357  ; 

•21)80 

3o55 

3tgo 

3370 

357o 

2q65 

3oio 

ii3o 

3270 

353o 

29  in 

3  000 

3ogo 

3205 

345o 

2942 

2990 

3 120 

3 180 

335o 

2870 

2950 

3075 

3i55 

325o 

2770 

28 15 

2960 

3 100 

3200 

ool  méthylique. 

-30°. 

-50°. 

-70°. 

-90°. 

3202 

3343 

35i7 

3685 

3  20  2 

33t6 

35o3 

3  660 

320.J 

3282 

34  54 

3575 

3225 

3282 

3/i  i5 

3525 

3).(io 

3290 

339o 

35oo 

3a68 

33o2 

339o 

353o 

324o 

3283 

34oo 

35io 

3 1 80 

32IO 

34oo 

3  iyo 

3i4"> 

3 14  2 

336o 

3490 

3ioi 

3oi)5 

3320 

3493 

3o8o 

3o8o 

328o 

3490 

Alcool  éthylique. 


2.q35 

3o25 

3i8o 

3390 

363o 

J07  5 

3i5o 

3-26o 

3^3o 

3620 

3 1  3  5 

3iq5 

3285 

3  3  80 

3555 

3i65 

32  10 

3270 

335o 

3490 

3.6o 

3iqo 

32  20 

3335 

3445 

3t3o 

3170 

320O 

33t5 

33go 

3t4o 

3 160 

322  2 

33oo 

3370 

3i5o 

3i7o 

3  200 

3260 

333o 

3t45 

3170 

3i85 

3210 

3290 

3i5o 

3  160 

3 160 

3i7o 

3210 

3 140 

3i55 

3 140 

3uo 

3120 

R.  Wurmser, 

Thermodynamik.        Thermodynamics.        Thermodynamique.        Thermodinamica. 


I.        Données  générales  {suite). 
Compressibilité.  Mesure  de  la  variation  d'énergie  interne  à  température  constante  | 


Sulfure  de  carbone. 


Î98Q 

i"7"' 

I  ix> 

i>><> 

:i()io 

;,.,,, 

4060 

jllio 

V,:: 

,,,.-. 

joio 

4lOO 

Sulfure  de  carbone  (suite). 


386o 
38io 
3.765 


ÎO  . 
396o 
388o 

;-.,. 
3700 

36ï5 


tg60 

iifi'l 

38o5 


396o 
3970 
3870 


3990 


II.  —  ÉNERGIE  TOTALE  ET  ENTROPIE  DES  CORPS. 


Énergie  totale  des  liquides  à  leur  point  de  fusion 
(J.-Ë.  Mills,  Journ.  phys.  Client.,  1917,  21,  636). 


Obs. 
11357 


II.- 


Énergie  totale  de  quelques  éléments  (!</.,  p.  641). 

6  =  o"C;    valeurs  rapportées  à  1  mol-gr;     I'      760 

Cale.      Obs.  Cale.      Obs. 

Hydrogène.     2129     1849          Azi  te . . . . .     il*2    3469 
Oxygène...     3;()i     0SS9  Chlore 7K76     92^9 


Entropie  des  gaz 
(R.-C.  Tol.man,  J .  Am.  Client.  Soc.,  1920,  42, 
Pour  les  gaz  monoalomiques  l'entropie  est  calci 
îquation 
S  =  |R  lnw  -t-f  RlnT  —  11  ln/>  -4-  S„  =  6,87  log/i 
à  2980  abs.  et  sous  iut'"  en  cal/degré. 

=  entropie  par  mol.;  m  =  masse  mol.  ;  p  =  pressior 


lée  d'après 


Hélium .29,2       -  - 

Argon 3<>,  \    36, 1  o,3 

Mercure.. ....    {1,1    4o.9  0,2 

BjdfOEènetHjj^'jjjrf.ô  3,2 

îdmium 39,8    39,2  0,6 

"C 09,7    37,6  2,, 


Î3,9. 


Brome ...... 

Iode 

Platine 

Molv  bdène.. .  .    ")<i. 

Tungstène....    53. 
Hydrogène  (II. 1   17, 


>,8     3, 
'•7    i3,« 


Entropie  d'un  gaz  électronique 

(R.-C   Tol.man,  J.  Am.  Client.  Suc.,  19.1.  43.  1092). 

Le  calcul  assimile  les  propriétés  de  l'électricité  libre  dans  une 

phase  gazeuse  a  celles  d'un  gaz  inonoalomique  dont  l'entropie  S 

peut  être  déduite  de  la  relation 

S  =  4R  InT  —  R  \wp  —  1 1\  Inm  —  S,. 

m  =  poids  moléculaire  =  5,44.io  lgr;     S,  =  2'(,-.>7,  S  et  l\  étant 

evpriiiu-s    en    cal/degré,    T   en    degrés    C.    abs..   /j    en    dynes/cm2; 

ii/siemKt  .        „  .,  

p=  —r— —  —   pre^ion  il  un  ga/.  électronique  en  équilibre  avec 

un  filament,  r  étant  la  fraction  des  électrons  rélléehis,  i  le  courant 
île  saturation  par  unité  de  surface,  F  =  0.6  J'(o  coulombs. 


Entropie  d'un  gaz  électronique  (suite), 
1"  colonne  ;   valeurs  de  S  ainsi  calculées  ; 

■>."  colonne  :  S  =  -7=-  ,  AH  étant  la  chaleur  de  vaporisation. 

S2000-. 

Nature  du   filament — « 

Tungstène.......... 53,3  53,6 

Tantale...... 52,3  >4,o 

.Molybdène 5 1,0  54,9 


Variation  d'entropie  des  électrons  dans  les  métaux 
(W.-M.  LATIMER,  ./.  Am.   Client.  Soc,  1922,  44,  2i36). 
AS  =  dil)érence  de  l'entropie  des  électrons  dans  les  deux    meta 
ASTj—  ASt, 


con-re 

T,  à   C 

Platine 

Fer ........ 

200-900 

Nickel....  .. 

Or 

0-200 

Cuivre.  .... 
Tungstène . . 
Molybdène.. 

200- 5 00 
250-goo 

230    900 

Aluminium.. 
Magnésium.. 
Plomb...... 

200  65o 
2O0-3oo 

Formation  de  l'hélium  4  H  =  He 

(R.-C.  TOLMAN.  ./.  Ain.  Client.  Soc.,  1922,  44,   190 J). 

Ail  est  calculé  à  partir  del'équalion  \\  =  ntc-,  r  étant  la  vitess 

de  la  lumière,  m  la   perle  de  masse:     AS  est  calculé  d'après  1 

formule  de  l'entropie  des  gaz  n «atomiques;     AF  =  AII  — TAS. 

AH  =-  6,535  X  10»  - 14,91  T  cal; 

AS  =  —  34,33  lo^T  4-  [2,06  cal/deg.  ; 

AF  =  —  6,535  x  io1I-+-34,33TlogT  — 26.97T. 


Entropie  des  gaz  diatomiques 

(R.-C.  Tolman,  ./.  Am.  Cltem.  Soc.,  19-21,  43,  866). 

S=  ;iUnT-  Rln/)-i-lRlnm-+-  KlnI-t-S2. 


/•,  =  distances  des  atomes  au  centre  de  gravité  de  la   molécule; 
=  constante    indépendante    du   gaz.     \   3980    absolus  et   sous  ia"", 


28,26  cal/degré. 


Thermodynamik.        Thermodinamics.  —  Thermodynamique.  —  Thermodinamica. 


II.  —  Énergie  totale  et  entropie  des  corps  (suite). 


Entropie  des  gaz  diatomiques  ( 


46,36 
46,o3 
46,68 


Entropie  des  gaz  diatomiques 
(W.-M.  Latimer,  ./.  Am.  Client.  Soc.,  1921,  43,  824  1 

L'entropie  du   gaz   est  considérée  comme  due  en  pari 
mouvement  de  la  molécule,  en  partie  à  celui  dos  atomes 
uation 


S298=  rRln/w 
=  3o,a:>  ;     m  =  poids 


ma, 


In  11 


-f-  S0  cal/deg. 
=  poids  atomiq. 


45  >) 

Cl,... 

..     55,6  - 

46,08 

Dr.,.. 

•     39,87- 

44,49 

h.... 

.  .     66,56 

Entropies  des  éléments  à  25"  C.  et  sous  1  atmosphère  (G.-N. 

Lewis,  G.-E.  Gibson  et  W.-M.  Latimer,  J .  Am.  Client.  .Soi?., 

1922,  44,  1008). 

Calculées  à   partir  du   principe   de  l'entropie  nulle  au  zéro 
absolu,  des  chaleurs  spécifiques  et  de  l'équation  de  Sackur. 


Klectricilé  (E~,  g).. 
Hydrogène  ('/a  H2 1. 

Hydrogène  (H) 

Hélium.. 

Lithium 

Lithium  (g) 

Béryllium 

Carbone  (diamant) . 
Carbone  (graphite). 

Azote  P/î'Nsj) 

Azote  (N).. 

Oxygène  (  '/■>  02).  . 

'      ;ène(0) 

•(F) 

Néon 

Sodium 

l(R) 

Magnésium 

Aluminium 

Silic 


lali. 


4,' 


Phosphore  (P,  g) 35, 

Soufre  (rhomb.  ) 7, 

Soufre  (monocl.) 7, 

Soufre  CS,  g) 36, 

Chlore  < '/,  CL,  g) 26, 

Chlore  (Cl,  g) 36, 


Argon. . 
l'otassiu 
l'otassii 

I     ;  I  <  '  1 1  !  [  1 1 


Zinc 

Zinc  (g) 

Brome  (  '/■>  Br»,  ' 
Brome  (  «■/,  Br,,  l 
Brome  (Br,  g).. 

Krvpton 

Rubidium  (g) . . . 

Zirconium 

Molybdène 


Rhodiin 
Palladiu 
Argent. 

Cadmiui 


7,6 
8,9 
io,25 
11,80 


Entropies  des  éléments  à  25"  C.  et  sous  1  atmosphère  (suite). 


Iode  («/« Ii.  s» 

Iode(ViI»,  g) 

Iode  (1,  g) 

Ccsium 

Tungstène 

Mercure  (1  ) 17,! 

Mercure  (g) 4i ,; 

Thallium.. i/},< 

Plomb iS.i 


Entropie  des  corps  solides 
(H.-J.  Rrase,  .1.  Am.  Cliem.  Soc.,  1922,  44,  184). 

Les  entropies  obtenues  par  Lewis  et  Gibson  sont  représentées 
vec   une  bonne  approximation    (erreur  maxima  0,12)  par  la 


S,=  6,7olog7f- 


5,i8  log  C0S//2,9J  log  £-  - 
ue  pour  chaque  corps. 


1,62. 


Entropies  à  volume  constant 
(G. -A.  Linhart,  J.  Am.  Client.  Soc,  1922,  44,  142;. 

Valeurs  calculées  en  fonction  des  chaleurs  spéc.  d'après  l'équatio 
a       C» ,  C. 

la  valeur  de  K  est  obtenue  de  la  relation 


log 


-  C 


=  KlogT-t-log/.-, 


qui  reprodui 

fiques  pour  les  dix er 


liiiini 


es  expérimentales  des  chaleurs  spéci- 
îments.    C„=  3R  =  5,966. 

S„(293)  cal/deg. 


2,80 

7,4088 

1,482 

0.C1 

0,6 

1,83 

— 

4,7946 

2,093 

1 ,41 

i,3 

2,47 

— 

,3320 

5,870 

19,90 

19,4 

2,94 

— 

5 , 4oo8 

5,887 

17,55 

17,2 

1,88 

— 

>,  1 1 33 

5,798 

33,99 

33,2 

2,334 

— 

3,7i5/ 

5,916 

I  1 ,  2J 

1 1 ,7 

1,84 

— 

2, 5o74 

3,911 

0,20 

14,8 

2,18 

— 

i,«)6.>2 

5,943 

15,21 

13,0 

Cd 

Hg'ciV.! 


CO(NH2)s 
(•)  Cale,  d'à; 


4 ,7626  J,922 

—  10,2960  5,965 

—  4,3570  5,892 

—  2,6235  5,702 

—  4,2204  5,88o 

—  4,0875  5,862 

—  4,8409  5,790 

—  1 ,7485  2,969 


indiqu, 


|6,62      14,0 
(-)  D'après  Lewis  et  Gibson 


B.  Wurmser, 
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II.   -  -  Énergie  totale  et  entropie  des  corps 

Entropies  des  éléments  dans  les  composés  à  298"  abs.     \V.-\I.  Lvtimeb, 

Le  calcul  esl  basé  sur  l'bypolbèsc  suivanlc  :  l'entropie  d'un  alomo,  à  une  lempéi 

de  l'alome  el  de  la  contrainte  qu'il  subit.  Mais  il  existe  une  valeur  limite  de  la  contrainl 

est  négligeable.  L'entropie  des  éléments  dans  un  tel  solide  csl  donnée  par  l'équation 

Sja8      !,\{  lu  poids  ntoin.  —0,94  cal/degré 

L'entropie  du  solide  est  la  somme  des  entropies  des  éléments. 


{suite  |. 
./.  Am.  Chei 
attire  dennt 


ois   (le   la    musse 

Ici  surl'entropu 


\  1. 


Hg. 


9,99 


a      14,88      i4,93 
Entropie  des  solide; 


KCI 

KBr... 

Kl 

NaCI 

X.ilir 

Nal 

PbClj 

Pbl, 

HgCI 

A  servi  à  détcrnii 


18 

21 

21 

9! 

42 

01 
59 

de  AI', 
des  clém 


stante.     **  AI\  Alt  se  rappo 


AgCl 

Agi 

TIC1 

SiCl, 

TiCl, 

SnCU 

I 

PbBrj 

PUS 

■  nation  du  compos 


1 3,52  (13,92) 

39,2" 

24,4o 


*.„(£). 


Entropie  du  pétrole  i.l.  Rey,  C.  A'., 


III.  -  DONNÉES  SUR  LA  VAPORISATION,  LA  DILUTION,  ETC.  ACTIVITÉS  ET  ÉNERGIES  LIBRES  DE  DILUTION. 

Entropies  de  quelques  transformations 

W.-O.  Haukins  et  L.-F.  Koberts,  Pins.  Rev.,  1920,  15,  i3 

Passade  d'une  molécule  de  l'intérieur  d'un  ergs  iicgrc. 

liquide  à  la  surface 2,96.10   ' 

Fusion  des  liquides  organiques,  par  moléc.  9,2   .io-> 

Vaporisation  d'un  solide  au  point  de  lusion.  20,7   .  10-1 

Dissociation  de  solide ■>■>.       .  10-1 

Vaporisation  d'un  liquide  (concentration  de  AS136,5  =  —  0,66  cal-de^ré/almne-iir  1  d'après  Mt); 

la  vapeur  =  0"01, 00  jo;  par  litre) 18       .m"                      AS13c,5  =  —  0,78                  »                   (d'après  M»). 


Vaporisation  des  liquides  non  associés  (F.  Spencer  Mortimer,  J.  Am.  Client.  Soc.,  1 


Th=  température  absolue  d'ébul 
La    colonne    (3)   donne    les   vale 

rs   de    Soi) 

courbe   représentant  lo-P   (P 

^  tension   de 

deT'0naS=A4^; 

(4)  indique  les  valeurs  de  S  cale 

ulées  d'après 

S  =  -  G8  -t-  4,877  T,,  +  o.ôooôTg  ; 
(5)  donne  les  différences  entre  les  valeurs  de  Ci)  et  (  '1  )  ; 
(til  indique  les  valeurs  expérimentales  de  L„  en  cal.  par  1111 
(7)  indique   les  valeurs  de   la   chaleur   latente    de    vaporisa 

calculées  d'après  la  relation  L .  =  \.~>* S.  S  étant  oblen 

colonne  (4); 


>o,  44,  1/129). 
L„  obs.  ; 
au    moyen    de   la   1 


(9)  donne  les  valeurs  de   L„  calculées 

équation  empirique 

L„=  4,a3(-  68  4-  4,877^+0,005^  )  ; 

(10)  valeurs    de    L„    calculées    d'après   l'équation    d< 


L 


'<  '''/, 


(il)  K  - 

(12)   Le 


alculées  d'après  l'équation  de  Bingh; 

LlP=(i7  +  o,nTb)T„; 

ilculces  d'après  l'équation  de  Nemst 

L,  =  (  9,5  logT- 0,007  T,,)' 


Substance.  T,,. 

Hélium 1,3 

Hydrogène 20,2 

Oxygène ...  90.  1 

Acide  chlorln drique  .....  1  'i>>,'> 

Ether '. lo8,o 

Brome 33 1 ,6 


(3). 


(4). 


<<)• 


(8). 


(  in 


73,  > 


i63o 

1740 

1,068 

386o 
6460 

4110 
663  0 

1  ,o65 
1  ,025 

6900 

-36o 

1,007 

i63o 
385o 

6600 


R,  Wur  raser, 
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Données  sur  la  vaporisation,  etc.  Activités  et  énergies  libres  de  dilution  (suite). 
Vaporisation  des  liquides  non  associés  (suite). 


Hen/.oiiilri 
NaplitalèiK 
Phénanthr 


(  "  i. 


PlaLii 
Tungstèn 


(«)■■ 


7285 

-  )()0 

7390 

7670 

8000 

83i5 

8240 

8490 

838o 

S  700 

8Ih)0 

8890 

97  >o 

996° 

10220 

10280 

ro38o 

io  )8o 

1  \  Joo 

10880 
i355o 

I  i  i?.«) 

1  î  î  I<> 

14900 

1)880 

1  Ï670 

1  0  )0O 

[7930 

11900 

30200 

22D30 

38200 

J4  Î20 

5535o 

3o8oo 

)5t)oo 

4765o 

91900 

40600 

77000 

62100 

1.10800 

365oo 

26700 

91900 

273200 

i95oo 

67800 

94600 

i4  (000 

— 856o 

Alcool  éllivlnpic . . 

Phénol../.., 

Acide  acétique  . . . 

Aniline 

Acétophénone.. . . 


260   10  joo    ii47<' 


a  pr. 


Sublimation  des  solides 
(  F.  SPhNCEU  MoftTÎMEB,  J.  Am.  C/iem.  .Soc,   1922,  44,   1 43< 

L.ç^  chaleur  .1,-  mi  hl  1  uiation  ;'  l"  =  c 

L,  =  chaleur  de  vaporisation;  Gj   —  c 

D'après  Richards,  logP*  =  Cs- 


On  a 


et 


L,=  L/H-U; 


U  est  donnée  dans  la  colonne  (9)  du  Tableau  préce-den'.  D'après 
VValdcn,  Lf=TmK. 
Le  Tableau  suivant  indique  les  valeurs  de  K  : 

Nombre  Déviation 

de  Valeur       moyenne 

substances      moy.  à  partir 


Mé 


poSs  Sîula 

m"'1""1''''": 

nés  anhvdri 

imaliques.. 
les  ,•!  acides 

omatiques . . 

Energie  libre  de  la  sublimation  de  l'iode  (G.-N.  Lewis 
G.-E.  (Iibson  et  VV.-M.  Latimeb,  ./.   Am.  Client.  Soc 
1922,44,  tooS. 
M  :  tensions  de  vapeur  et  chaleur  de  sublimation 
AFM8=  463ocal. 


Al, ,ls  H  Cl  de  vapeur  Produit  ,]  ''P'ililue 

par  [IICI]r,-  d'aclivilé  (H+)CI-) 

ioôoeHjO.  en  mm.  (H+)(CI-).  IHCI] 


Comparaison  des  degrés  de  dissociation  thermodynamiques 
de  HG1  et  KC1  (G. -A.  Liniiabt,  ./.  Ain.  Client.  Soc,  1917, 
39,  2609). 


Molalité  : 
S(HCi). 
0,0x006 


(  H  M  (  Cl    )      \  (K+)(C1-)  Molalité  ; 

S(HCI)      '         S(KCI)      '         Z(KC1). 


44,2 


Coefficients  d'activité  de  HC1  dans  l'eau 

(J.-N.  Buonsted,  J.  Am.  Client.  Soc.,  192».,  44,  <)>8). 

M:    force     électromolrice;         y  =  coefficient     d'aclivilè     mesu 


idéale  In  r 


.    On  s 


.uppoï 


0,0001         -  0,991  °>99'  o,oo">  0,9]  i  0,9)8  0,934 

0,0002         -  0,987  0,987  o,oi  0,912  o,t)i5  0,908 

0,000",  0,978  0,979  °»979  °-°2  °>882  °)886  0.87:; 

0,001  0,971  0,971  0.97,,  0.0,  0.8 18  o,85o  0,824 

0,002  0,938  0.959  0,9:)»  0,1  o,8o3  0,784  0,737 

Coefficients  d'activité  des  solutions  de  H  Cl  (Hekhkbt-S.  Hahned 
and  il  \Kit v  Ski.tz,  J.  Ain.  Client.  Soc,  1922,  44,  i'i75). 


0,810      0,807      °,788 
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III.  —  Données  sur  la  vaporisation,  etc.  Activités  et  énergies  libres  de  dilution  {suite 
Coefficients  d'activité  individuels  des  ions  H  et  Cli  II  -S.  Uar.ni  n      Coefficient  d'activité  de  HC1  en  solutions  aqueuses  salines 

cl   V-.l.   BrUMRAUGH,   ./.     Im.    CliCIU.   Soc,    I922,  44.    >-•[)>. 

H  :  électromét.  ;     Fn(CI)      coeflïcienl   d'activité  individuel  de  i 

I       II         .,., -iVirinii  individuel  de  II;     C       concentr.  du  sel. 
F     r.l  i  dans  des  solutions  do  (11(1    .>.  i  M  contenant 
BaCl»,  SrCl,,  CaCI». 
[.'."(Cl  . 


c. 


MCI   . 


Mo> 


"-ii'.i 


Î66  o,475 

0  -  h.  i).  ;  ;3  o,  i"i<> 

1,000  0,417  0,426 

1  ,  3oo  o,  i ■»<)  -  o,  {20 
P«(II)  dans  des  solutions  de  HC1  contenant  BaCI2,  SrCL,  CaCI2. 

F«(H).  F.(H). 

BaCI,.     SrCl,.    CaCI..  C.  BaCI,.     SrCl,.     CaCI,. 

o.. »,868     0,868     0,868  o,5oo  [,290     i,332     1,371 

o,ioo    0,969    0,974     0,987  0,7  m  1,599     1,661      i,73.ï 

o 29     1 ,0  i  -     1  ,06  i  1 ,000  1 ,98  i     2,  io5     2  .'<  18 

o,  too     1 ,  m»     1,1-27     1 , 1 3 1  1 ,3oo  2,  '<-- 

Fa(Cl)  dans  des  solutions  do  chlorures  uni  et  bivalents. 
Force                      F.  (Cl). 
ionique.       — ■— —  - — — — — 
p..              iMcf.l).     [JlcCI,+HU«U) 

"■  ""'         °)77l.t         °,77(.* 


Coefficient  d'activité  de  H  Cl  en  solutions  aqueuses  salines 
<  Hërkkut-S  Harned  and  Nok.max-.I-  ISri  muai  un,  ./.  Am. 
Client.  Soc.    1922,  44.  272g  1. 

M  :  f.e.m.  Le  coefficient  d'activité  moyen  ¥'a  est  représenté 
par  l'équation 

lo-F;,  =  *'c,  -  B' (*/«'-+-  %"[  :>.  -  Ci); 

-,  =  concentration  de  l'acide:  u.  =  force  ionique  (  pour  les  électro- 
Ivtes  univalents,  a— somme  des  concentrations  1I11  sel  et  de 
l'acide  =c  +  c,);     a=o,3uo;     8' =0,288;     m'-  0,434. 


KCI  +0,01... 
KCI  -t-o.i.... 
NaCI+0,1  .... 
LiCl  -+■  o.....  . 


•-.973  e 
>  1,148 


0.01  M 

II  CI;. 

Cl. 

KCI. 

F,', 

obs. 

rïtv 

0,820 

0,010 

0,910 

0,910 

0,791 

o.olio 

0,826 

o,84l 

0,77s 

0 . 1  1 0 

0,796 

0,808 

0)79" 
0,845 

0.  ilO 

0,74g 

0,728 

1,095 

l,OIO 

0,-78 

0,700 

1  ,  J  I  -2. 

■2,010 

0,788 

o,8i3 

2,o63 

3,OK) 

<>,9<>i 

0,966 

0,1  VI| 

H  Cl). 

1. 

■■ 

11.1111IM 

BaCI 

F,', 

I''.', 
cale. 

K( 

F,, 

F,', 

F  a 
obs. 

F'a 

F,', 

»'*\\ 

0,820 

°'-"6 

0,820 
0,739 

0,820 

0,820 

0,001 

0,967 

o'siG 
0,894 
1,011 

0,900 
1  ,o48 

0,926 

0,930 

°!p 

* 

3,001 

1  . 1 5fi 

Valeurs  du  coefficient  d'activité  de  H  Cl  dans  des  solutions 
de  KCI  à  concentration  molaire  totale  constante  <  IIerbert- 
S.  Harnkd  ami  Norman-J.  Bbvmbaugh,  ./.  Ain.  Client.  Soc. 
1922,  44,  272g  1. 


aie  de 


0,973      0,755      0,8-2( 


1  de  l'a 


3  M.  IM.        0.1  M. 

0,901      0,73o     ".H,,, 
1,1 56     0,798     0,810 


Coefficients  d'activité  de  H  Cl  (0,1M>  en  présence  d'autres 
chlorures  i(l.-NT.  Lewis  et  M.  Bandall,  J.Am.  C/iem.  Soc, 
1921,48,1136). 


.,84 


1.47 


Activités  de  l'ion  H  d; 
Medd.  f.  /.  Vëten 
M:ï.c.m.  Le  potentiel  de  dif 

d'approximation  «le  Bjernim.  L 
pondent  à  la  relation  : 
(difT.  pot.  mesurée) 

—  (diiï.  pot.  électrode  cah 
HT 
=  -n-  In  a  -+-  (  pot.  diffusion  1. 

Le  titre  acidimétrique  est  toujours  o,o5  n. 
H  Cl:         0  =  2O°,o,     a=o,c 


;s  solutions  salines  (  Costa  Aki.iu.oK, 
ikad.  Nobel  Inst.,  1-921,  4,  u"  13). 

ilillusion  est  obtenu  par  la  méthode 
1.  Les  valeurs  de  l'activité  a  corres- 


KC1  sat.;  II Cl,  0=1;  IL) 


R.   Wurmser. 
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III.  —  Données  sur  la  vaporisation,  etc.  Activités  et  énergies  libres  de  dilution  {suite). 


Activités  de  l'ion  H  dans  les  solutions  salines  < 
H  Cl  (suite). 


aCÇ...      ig?8  ' 


MgCU... 


H  NO,: 

8.  C. 


I  i ,25     0,061 
0,94     o,o55 


,08 
,90 

0 

a' 

,60 

0 

007'i 

,3o 

0 

ooSli 

OI97 

OI7<i 

,36 

■» 

^ 

,60 

0 

'ot5o 

ïsa2S04.  19Ï0  ■ 


Rapport  des  activilés  de  H+  dans  les  solulions  0,1  et  o,o5  //  H  Cl. 
KC1.  XaCl. 

C.  0,1  h  H  Cl.       0,03/1  II  Cl.       . 

0,0899         0,043 


5o  o,u44  o,oG8 
00  o,i3>6  0,08'. 
5o       o,i54'2       0,098 


i,5o  0,1 362  o,o83  1,64 

2  ,<>"  11,  1681  0,108  1 ,  57 

2,5o  o,2i45  o,i38  i,56 

3,oo  0,266  0,175  1,52 


Détermination  du  pH. 

Les  Travaux  suivants  renferment  des  données  relatives  à  la 
détermination  du/»,,. 

1°    PAR    LA    MÉTHODE    ÉLECTROMETRIOUE    : 

Solutions  standard  de  phlalate  pour  électrode  d'hydrogène 
(E.-T.  Oakes  et  H.-M.  Salisbury,  J.  Am.  C/iem.  Soc,  1922, 
44,948); 

Stabilité  des  solutions  standard  de  phtalate  (C.-J.  Wood  et 
P. -P.  Murdick,  ./.  Am.  Client.  Soc,  i9?'2,  44,  x>oS  ). 


Détermination  du  pn  (suite). 

2°    PAR    LA    METHODE    DES    INDICATEURS. 

L'emploi  des  mélanges  indicateurs  (A.  Cohen,  /.  .////.  Chem. 
■Soc,  1922,  44,  i85i); 

Tableau  pour  la  conversion  des  lectures  colorimélriques  en  con- 
centration d'ions  hydrogène  (J.-F.  Me  Cleadon,  /.  Diol.  Chem., 
54,  CJ7); 

Points  de  virage  d'une  série  d'indicateurs  (Michaelis  el 
Gvesiand,  Bioch.  Zeitsclir.,  1920,  109,  169); 

Erreur  de  sel  des  indicateurs  colorants  (J.-M.  Kolthofk,  Rec 
Trav.  Chim.  Pays-Bas,  1922,  41,  5-f). 


Influence  du  saccharose  sur  les  solutions  de  H  Cl 
(11  -A.  Fales  cl  ,1,-C.  Morrell,  ./.  Am.  Chem.  Soc,  1922,  44, 208 


M  :  f.e.m.  Les  valeurs  indiquées  Ch  s 

f.e.m. obs. 

1  cqiialio-  '■ 


mues  à  partir  de 
conductivités  équivalentes  de  (H Cl)  0,1  M  et  de  l'eau  à  35". 


',".)7- 
0,8973 


>,  099(14... 


(II  Cl  (H  Cl 

:495sucrose).  +o,2g88sucr< 
[,388  1,607 

1,0000  1,124 

>,6245  0,6887 

D,3002  0,3334 


0,09218 

0,0I028 
0,001092 


Ch 


0,03988...  0,00101-2 

o , 007976 . .  o , ooo38o3 

0,000997..  0,0001 364 

o , 0000997 .  o , oooo33o7 


(CH3COOH  (CII,COOH 

-t-o,i495siicrose).  -+-0,2988  sucros» 
0,001071  0,001059 

o,ooo38o3  o,ooo38o3 

0,0001965  0,0001616 

O,oooo5438  o,oooo4858 


II20  (dist.  orcl.).  ICO  (dist.  ord.). 

-t-o,i5M  sucrose.  -+-sucrose  o,3M. 

C„  =  o,os49o  Cn  =  o,o6354 
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III.  —  Données  sur  la  vaporisation,  etc.  Activités  et  énergies  libres  de  dilution  (suite 


Activité  de  l'eau  dans  les  solutions  aqueuses  du  sucre 
(G.  S(  itchard,  ./.    /m.  Clicni.  Soc,  [921,  43,  2406). 

M  Litorpolation  à  partir  dos  mesures  de  tension  do  vapeur 
do  Berkeley,  Harllcy  el  liurlon.  L'activité  do  l'eau  pure  est  prise 
10  urne  unité. 


,-  poui 


I0«  d'eau. 

0 . 

.iir. 

20°. 

in». 

0,0 

1 ,0000 

1  ,0000 

1 ,0000 

1 ,0000 

10. -0 

0,9940 

o ,  994  i 

0,9943 

0,9945 

22,93 

0,9868 

0,9875 

0,9873 

0,9877 

J7,o5 

o,g;8a 

o,979' 

0,9788 

0,9794 

Ï3,3g 

0,9676 

0,9687 

o,9683 

0,9691 

7^.9  i 

o.'l.i'.l 

0,9552 

0,9548 

<>,,)>><; 

96,37 

o,936o 

<>.93;: 

o,g3~i 

o,9383 

12  ).7<> 

o,9"9 

0,9149 

0,9139 

0,91  M, 

i4'.o 

0,89881 

0,90227 

- 

- 

l83,o 

o,86320 

0,867)3 

- 

- 

■>i-  .  > 

0, 8346i 

0,83893 

- 

- 

243,0 

o,8i33o 

- 

- 

- 

Activité  de  l'ion  H  et  diminution  d'activité  de  l'eau  dans 
une  solution  de  sucre,  en  présence  d'acide  sulfurique 
(G.  Scatcharo,  /.  Ain.  Chcm.  .Soc.  1921,  43,  2406). 

«,,  <r„.  =  activités   de   l'ion    II   et  de  l'eau  dans   les  solutions  conte- 
nant à  la  fois  le  sucre  el  l'acide; 
a',,.  a,',,=  activités  de  II  et  de  H..O   en  solution  de  sucre  sans  acide; 
a),.  o„.=  activités  de   II   et  de  H.o  en   solution  d'acide  sans  sucre. 
On  a 


«:,-»,■  = 

«:,x(.-«; 

n   H2S04 

L'activité   c 

c   H   dans  eau 

pure  0,1  N   e 

unité. 

a,,  est  lire 

u  travail  de  J 

unes  et  Lewis 

(J.  Clie 

1910,  117.    M 

0). 

Concentratior 

20». 

gr.  de  sucre 

— — — — — 

pour  100™'". 

aja"h. 

a'w—  aw. 

a,,/a\. 

0,0021 

10.  .  .  . 

1 , 1 3 

20 ...  . 

i,3o 

3o.... 

i,49 

1,56 

4o.... 

1 ,73 

o,oo36 

1.82 

30. . . . 

i,97 

o,oo3q 

2,18 

60  ...  . 

2,32 

0,0046 

2,  Go 

-O.  .  .  . 

2,70 

Coefficient  d'activité  du  chlorure  de  sodium 
1  (j.-N  Lewis  et  M.  Haxdall,  /.  Am.  C/iem.  Soc.  1921,  43,  1 
iro  =  molalilé  (nombre  de  mois  par  1000b- eau); 


D'après  les  points  de  congélation. 


,922 

1 ,0 

o.63o 

0,  1 

,892 

2,0 

o,6Gi 

0,  j 

,842 

3,o 

0,704 

1 

,798 

4,o 

0,765 

3,i9< 

,732 

3,0 

0,832 

6,12* 

,689 

3,2 

0,874 

*   SaH 

D'après  les  f.e.m. 


Coefficients  d'activité  de  NaCl 
i  IIeriigrt  S.  Har.ned,  ./.  .///;.  C/iem.  Soc,  1922,  44.   .<;j  ,. 

M    :  élerlromélrique;      <  .ocfliricnl   d'aClivité        Va,  calculé  d'ap 
l0gPa         'J.r         'U->. 

*  =  0,100;        p    =0,386;        m       0,407;        8       ■/<■'. 


(»)  Alln, 


ol)s.(').    obs.(').  cale. 

o,79i     ",791  0»792 

0,691  0.7'» 

0,686     o.()7i  0,674 

o,653     0,664  o,65i 


l'„ 


90--     "■ 
6,12*..      1, 

Saturé. 


I  et  Polack. 


(-)  Harnéd. 


Coefficients  d'activité  de  KC1  en  solution  aqueuse 
<  IIkiuikrt  S.  HaRNED,  ./.  .1/;;.  Client.  .Soc,  1922,  44,  258). 
M  :  forces  électromolrices. 

IogFa=ac-pc'« 
<a=  coefficient  d'activité  moyen  de  Pélectrolyte ; 
•    =  concentration  de  l'électrolyte  en  mois  par  iooo*  d'eau; 


P  = 


,^; 


F„ 


[' 


C. 

obs.(l).  oL 

S-O- 

cale. 

c. 

obs.('). 

obs.(').     cale. 

o,o3. . . 

o,85i 

- 

0,858 

0,75. . . 

- 

0,619     0.620 

o,oj.  .  . 

o,8>6 

- 

0,821 

t , 00 . . . 

0,61  3 

0,598     0,600 

0,10... 

0.779     0 

,77g 

0,776 

1 ,30. . . 

- 

0,375     0,378 

0,20. . . 

<>.-■.>} 

- 

0  724 

2 , 00 . . . 

- 

0,566     0,",-, 

o,jo. . . 

0,695     < 

,687 

0,693 

2 ,  5o . . . 

- 

o,568     0,567 

o,652 

0,373    0,574 

0,70. . . 

0,63g 

- 

o,6ï>.5 

(')  No 

es  el  iMac 

Innés. 

(:)  Harned. 

Coefficient  d  activité  du  chlorure  de  potassium 
(G. -N.Lewis  et  M. IUndall,  /.  Am.  Chcm.  Soc,  1921,43,  n3i) 

M  :  f.  e.  m.;        0  =  25». 
m..    0,001    o,ooj    0,01      0,0  j      0,0  J      o,  r        0,2        o,5        1 
Y  •  •  °'977  o,946   °,9'22   °,86tj  0,841    0,796  0,749   0,682   o,634 


Coefficients  osmotiques  de  KC1 
(H.-S.  Harned,  J.  Ain.  Chcm.  Soc,  1922,  44,  260). 

=  valeurs  calculées,  pour  0  =  2J°,  à  partir  des  forces  éleeti 

Iriccs    et    des    points     de    congélation    d'après    l'équation 

empirique  /,=  r-f-  0,1612c-  o,38i5c<V'J°; 
=  valeurs,    pour    6  =  25°,    calculées    à    partir    des    données    dt 

Lewis  el  Randall; 
=  valeurs  obtenues,    à   partir   des   abaissements   des    points   de 

congélation,de  KoloIV  et  de  la  compilation  de  Noyés  et  Falk 
n  de  la  formule  thermodynamique   de  Washburn 


leurs  déduit 
sur  les   solutic 

tension  de  vap 

I.  (2). 

3  1  0,976 

IO  0,9.|0 

3o         0,892 
îo         o,863 


■  Lovel 


i  pari  11 


- p)  étant  l'abais 


o,9J[ 
0,903 
0,877 
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III.  —  Données  sur  la  vaporisation,  etc.  Activités  et  énergies  libres  de  dilution  {suite). 

Coefficients  osmotiques  de  KC1  (suite).  Coefficients  d'activité  de  l'acide  iodhydrique 

(A  -A.  Noyés  ami  E.-S.  Kheeo,  J .  Ain.  Clicm.  Soc,  1920,  42,  479). 
M  :  équilibré  de  la  réaction 

As,S(s)  +  2H  +  I-(aq)  =  2 Agl(s) -4- H,S(aq); 

K  =  Cn?s/(  Cm  iy;     Ch,S,  Cm  =  concentrations  de  M, S, 


Rapports  des  coefficients  d'activité  des  ions  alcalins 
(J.-N.  Bivônsted,  ./.  Ain.  Cltein.  Soc,  1922,  44,  947). 


yNa  (NaCl  >,  yK  |  K( 
d'activité    des    ions 

1  1,   yNa  (N 
Na  'et    K    ( 

NO.).   yK  (  KM),i  =  coefficients 
ans  les  solutions  de  NaCl,  KC1, 

NaN03,  K  N03; 

yNa(CI  I,    y  k  '  (:l  ' 

•N.m  M03), 
t  k  dans  .1. 

yK(N03)  =  coefficient-   d'inter- 
s  solutions  de  NaCl,  KCI,  NaN03. 

YNa(Gl) 
YK(Cl) 

,200, 

YNa  (NO,) 

yK(NO,)            I'°"19, 

yNa(NaCI) 
yK(KCl) 

,o3o, 

yNa(NaN03) 

Déviations  osmotiques  des  solutions  de  KNO;i,  KCI.  NaCl 

(J.-N.  Bhonsted,  /.  Ain.  Clietn.  Soc,  1922,  44.  9I1). 

M  :  Points  de  congélation  établis  par  Adams,  et  Harki ns  et  Hoberls 

(r— (s)c=  déviation  calculée  d'après  l'équation  (1  —  9)  =o,32  v/c-+-[5c 


NaCl 


Coefficient  d'activité  de  l'acide  sulfurique 
.-N.  Lewis  et  M.  IUivdall,  J.  Ain.  Clwm.  Soc,  1921,  43,  1 1 1 
tl  :  Calcul  à  partir  des  f.  e.  m.  points  de  congélation  et  lensi< 


"',5,9 
0,397 


III  1 


1  k  )»."■/:,.. 
;  -t.  (Po 


iupposanl  qui 


0,912 

0,918 

0,910 

0,903 

o,9°9 

O  ,  9  1  2 

0,907 

0  , 9  1 () 

0,900 

0,90  ) 

0,897 

0,902 

0,896 

0,900 

0,892 

0,896 

0,890 

0,89} 

0 ,  889 

0,893 

Coefficients  d'activité  de   Cu++  et  Cl     (  Giuiiam   Edgxr  and 

Lawrence  S.  Cannon,  /.  Ain.  Ch.  Soc,  1922,  44,  2842). 
M   :   équilibre  de  la  réaction  CuCI-4-  VgCl  =  Cu++4- 2CI-4- Ag  1 
présence  de  II  Cl; 

K    -  •;«:..-'       M*,,     *       (yCI    <  MCi-)-; 

M  =  mobilité  totale  de  l'ion;  les  coefficients  d'acti  vile  -ont  calculés, 
à    partir    des    données    connues,    d'après    le   principe    qu 
coefficient    d'activité    d'un    ion    ne   dépend    que   de    la    f 
ionique  totale  p.  de  la  solution; 
_  iMcu-M--H  iMct-+  2Mçuci,-+  Mcu++Mnçi 


ionique.  Cl~.  C,u++.         KxlO«. 

1    25". 

o,o354  0,861  0,437       1,824 

<>,o368  0,860  o,43i       1,876 

0,466  o,845  0,400       1,81" 

0,09,,,  0,800  0,327  (',<>8'0 

0,1 863  0,750  0,260  (2,">6o) 

0,2373  0,738  0,24  (3, 10) 


f3,27) 


1  40". 


2,36  21,68  0,19  o,o345  o,863  0,43g  1,601 

2,64  24,22  o,5o  o,o35o  0,862  o,436  1 , 5.47 

3,34  30,71  o,50  0,0398  n,8ii  0,422  1,637 

4,06  42,77  o,34  o,o5Ô0  0,839  0,388  1 ,584 

6,34  58, ii  0,27  <>,o005  0,821  o,355  i,f 

8,90  82,0  -  0,0927  0,799  0,327  i,( 

10,93  98,7  -  0,1106  0^787  o,3t2  (i,883) 

17,3  167,5  -  o,i85i  0,731  0,26  (3,42) 


Coefficients  d'activité  du  nitrate  d'argent 
(G.-N.  Lewis  et  Randall,  /.  Ain.  Chem.  Soc,  1921,  43,  1 1 33 ). 

M  :  points  de  congélation;     Valeurs  approchées  ; 
f)  —  point  de  congélation. 
m.    0,01      0,02     o,o5     0,1        0,2       o,5        i,o       2  5 

y..    0,902  0,837  0,783  0,723  o,655  0,526  o,3g6  0,280  o 
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111.  —  Données  sur  la  vaporisation,  etc.  Activités  et  énergies  libres  de  dilution  (suite) 

Coefficients  d'activité  de  BaCL  et  CdCL 
iO.-N.  Lliwfs  el  KvM.vi.i.  ./.    1/».  Chenu  Soc,    1921,  43. 
\l  :  électroffiétr.j        8      .■>. 


0,000109 . . 

0,0001 1  i .  • 

0,g3g 

o..)iS 
0,93; 

0,0001  >- . . 
0.0001  î  1. 

0,934 
0,g30 

0,000-21   1  .  . 

0,000336. . 

0.000  !(>ii.  . 

0,905 

(BhCI3).    (<',l 

...89J  o, 


Fugacités  de  l'eau  et  des  gaz  sulfureux,  et  activités  de  1  acide 
sulfurique  (F.  Uissei.i.  Bichowsky,  J.  Anu  C/wni.  Soc, 
igaa,  44,  116  1. 

M  :  éq.nhb.e  de  la  réaction  aH,SOt  -+-  S  =  3S05  (g)  H-  2  H,0; 

/il,0=  fugacité  de  l'eau:  la  colonne  1  donne  les  valeurs  de 
lo°/n,o  calculée*  d'aines  les  tensions  de  v.ipeiir  el   la  cohipressi 


de  vapeur  et  l'énergie  libre  de 

a  tfansfnr 

nation  II  < 

(g):      II.. 

1(1); 

«H,SO,  =  activité   relative  de  l'a 

cide  sulfi 

rique  ('); 

/"so,  =  fusaeitc  de   l'anbydi  ide 

sulfureux 

\  =  fraction  molaire  de  lî.SO 

SO.  : 

Pi;  =  pression  totale  de  H,G,  S 

et  SO,. 

log/11,0 

Pk. 

abs.     NILS0,.         1-          2.       1 

'p'7ll,MI.- 

Nso,- 

log/so,. 

atni. 

6i3      o.o'ii       '.0")     2,06 

—S, 25 

(o,i3) 

(1,26) 

i85 

58  5      0.0  Ji       1  .Ki)     1  .(|o 

—3.06 

(o,.o) 

(1,02) 

•  >  î 

56 1          O.  IOI           1  ,71        I  ,71 

-1,42 

0,2  1 

1 ,  »7 

qo 

>()8             O.   IOI               I   .<)>          1   ,<|  i 

—  1,79 

0.  '7 

i,58 

!97 

588       0,101        1.S6     1,88 

-1,69 

O.    M, 

i,55 

16b 

*>;-       0.  160       1  .ji      1 ,4a 

— o.G'i 

o,5- 

1 ,  .9 

8  j 

5-  i,5  0. 160       1 .65      1  ,<>8 

—  1.07 

o,49 

i85 

56a      0.160       i,58     1  .('.0 

—  0,9a 

1  .  76 

i5o 

,    1.    -I:il    standard    csl    celui    pou 

■  lequel  l'i 

•livil--  csl  é 

•aie    .,    la    1 

■action 

molaire. 

Coefficients  d  activité  des  divers  électrolytes 
(G.-N.  Lewis  et  M.  Kandall,  J.Am.  Chenu  Soc,  1921,43,  1 

Les  valeurs  non  rappurlccs  à  ->5°  sont  \ alablcs  ;itt  voi- 
du  point  de  congélation. 


0.01. 

o.o-i. 

O.Uj. 

0,1. 

HC»I  s56) 

0,924 

0,894 

0,860 

0,814 

LiCl]  n").  ... 

0,922 

o,8qa 

6,843 

0 .  80 .', 

NaCi(a50)..  . . 

0,92a 

0,89a 

0,842 

o,7ï)8 

KCI10     

o.c)>> 

0,8q>. 

o.S  |o 

"■79i 

K()H(  ?>">.... 

0,92 

6,8q 

0,84 

0,80 

RN03 

0.916 

0,878 

0.806 

o.73< 

àgKOs 

0.  ()o? 

o,857 

0,783 

0,7  >  '< 

K10„  NaH .),.. 

0.88, 

0,840 

0,765 

0,69a 

BaC.I 

0,7l6 

0,655 

0,568 

O.  )01 

CdClji  >5°).. 

O.  ')")>. 

0,  >o 

0,219 

K.SOi 

0,687 

0,1)1.) 

o,5o5 

0,421 

Il  .Su. 

o.t',17 

0,  )iq 

o,3q^ 

o,3<3 

La  Nu,    ... 

0 .  5  - 1 

0,  I91 

O.i.,1 

o.r>/> 

M-SO 

o.4<»i 

o,3ai 

0,166 

CdSO, 

o.4<>4 

0 ,  3a  J 

0,220 

0,160 

CuSO« 

0.  \(,\ 

o,3ao 

o,al6 

0  .  1  58 

0,2. 

0.5. 

1. 

3. 

î,783 

0,762 

0,823 

i,3 

i!,4«» 

.,,689 
o,r,8. 

0,6  5o 
o,634 

«>,7< 

1.7  > 

<>■:> 

6,73 

- 

»,655 

o,5a6 

6,396 

- 

j,j4  4 

0,178 

tt,Î5o 

1 ,-( 

>,i'9 

- 

- 

- 

).  1 10 

0,067 

- 

- 

Comparaison  des  activités  moyennes  des  ions  et  des  énergies 
libres  de  dilution  de  LiCl  de  la  concentration  c„,  à  0,01  M 
dans  100  mois   de  solvant   (J.-N.   Piî.vRcii  et   H.-B.    Haï 

./.  .In,.  Chcm.  Soc,   .«,.,,  44.  ->\i*). 


['après     la     relation 
i    moyennes   géotné 


Énergie  libre  des  solutions  de  KC1  et  NaCl 
(W.-Il.  HobBBÙSH,  ./.    In,.  Chenu  Soc,  1918,  40.  12 


lolaire  hy/inl In  lu/m 


réelle  des 
i,o  M 


AF'o,,s  MCI  (b)=SI+-hC 


Diminution  d'énergie  libre  et  chaleur  isobarique  accompa- 
gnant le  passage  de  1  mol.  de  LiCl  de  la  concentration  r, 
à  la  concentration  r,  (J.-N.  I'i:arce  et   II. -11.  Haut,  /.  Ani 


-AH:j.  =  -AF:s.  ( 
-  Solutions  dans  1 


R.   Wurmser. 


Thermodynamik.  —  Thermodynamics.  —  Thermodynamique.  —  Thermodinamica. 


III.  —  Données  sur  la  vaporisation,  etc.  Activités  et  énergies  libres  de  dilution  (suite) 
Diminution  d  énergie  libre  et  chaleur  isobarique  (suit 

—  Al 


1000b.  1000e.  joules.  a  x  10';.  joi 

(lî).  —  Solutions  dans  l'alcool  c-thyliq  ie. 


o,o6363  o,ooG37  9107  4-2206  2983 

Diminution  d'énergie  libre  et  chaleur  isobarique  accompa 
gnant  le  passage  de  1  mol.  de  LiCl  d'une  solution  alcoolique 
de  concentration  c  à  une  solution  aqueuse  0,1  M. 


100"-'. 
-  Solutions  dai 


-  Solution; 
2 ,  79600 


iihylique. 


o,6oôio 
o,y.g3i2 


Énergie  libre  de  dilution  deLiCl(J.-N.  Pj:arce  etF.-S.Mi  irtimeii, 
(/.  Am.  Chetn.  Soc,  1918,  40,  5og). 


Rapport  .1 


Fan.. 


méthylique.. 

Al,,  éthylique.... 
Aie.  «-j)roj>\  !ii]in- 
Aie.  «-liuiylique. . 
Aie.  isoainyli(]ue. 


8364 
7608 
745o 
6o3i 


Chaleur  isobarique  correspondant  au  passage  d'une  solution 
de  KC1,  NaCl  et  HCKr,  à  KC1,  NaCl  et  HC1<0,1M)  (H.-S. 
Harnkd,  ./.  Am.  C/iem.  Soc,  1920,  42,  1826). 


(-AH)S6. 

c+0.1,       KCI.        NaCl.  H  Cl.  c 

o. 1000  000  000  000 

o,3ooo     —  355     —  3oo  4'-40 

0,3000     —  65o     —   570  820 

1,000      — [3 10     —  1  ■  c>f>  1820 


Diminution  d'énergie  libre  et  chaleur  isobarique  correspon- 
dant au  transport  de  2  ions-gramme  d'ion  hydrogène  d'une 
solution  [MeCl(e)  dans  HC1(0.1M)|  à  HC1(0,1M)  (H.-S. 
Hahned,  7.  Ain.  Client.  Soc,   1920,  42,  1828). 


!lY|>, 


(1).     KG1. 
(—A F)..    (—AH),. 


3886 
(3).     LiCl. 


tlièse  de   rindt'pcndai 
("2).     NaCl. 


938 

1181 
2827; 


Diminution  d'énergie  libre  et  chaleur  isobarique  correspon 
dant  à  la  réaction  H2-t-  2HgCl  =  2HC1iO,1)-h  2Hg  en  pré- 
sence de  KCI,  NaCl.  LiCl  (  M. -S.  II  \h.\i;i>,  ,/.  Am.  Client.  Soc, 
1920,  42,  182J). 


Les 


(-AF),, 
).     KCI. 


;rades.        Unité  :  joule. 


29,0 

68  3  60 

i3,o 

68354 

1 ,5 

68523 

—  8,5 

6821 1 

— 20,0 

66989 

—28,0 

6555i 

.8,5 

68404 

i3,5 

68218 

2,0 

68087 

—  7»° 

6779' 

—  8,3 

67605 

—  '7,3 

63987 

—20,5 

«J979 

—  25,0 

64765 

—28,0 

63713 

(3).    LiCl. 


4683g 


6i833 
59160 


Thermodynamik.        Thermodynamics.        Thermodynamique.        Thermodinamica. 


III.  —  Données  sur  la  vaporisation,  etc.  Activités  et  énergies  libres  de  dilution  {suite). 

Énergie  libre  et  chaleur  isobarique  des  réactions  | 


Diminution  d  énergie  libre  et  chaleur  isobarique  correspon- 
dant au  transport  de  2  ions-gramme  d'bydrogéne  et  2  ions- 
gramme  de  chlore  de  |  Me  Cl  i  r  .  dans  H  Cl  .  0  1  1 1  à  H  Cl  0. 1 
II. -S    Habne»,  J.  .4/h.  C/iew.  S,,,:,  19-20,  42.  1  «vtj  . 


(1).     KC1. 

(-AK  V;,  (-AIIV,, 


a,i34 

i.  iug 


o.N  jS"i 

i>7»6; 
1,574 


-,•,('. 


NaCl. 


Énergie  libre  et  chaleur  isobarique  des  réactions  : 
Hs+2HgCl  =  2Hg-f-2HCl(ci). 

H2h-  ?AgCl  =  2Ag       .HCli  r,). 

Énergie  libre  et  chaleur  isobarique  partielles  de  H  Cl  à  25" 

(11.  S.  Harnbu  el  N.-J.  Brvmbaugh,  ./.  Am.  C/iem.  Soc,  1922, 

44,  ■2;-.,  .. 

iH,|MeCI3(c)  dans  HCl(o,.)|  HgCI  |  Ug 

les  ml'ês',n=iK  C1  (O  ''ans  H  Cl,  r,)  |  \8<:ij  V  -  ZIZ^  ^!L 
«es  pues.  |  H^  R    (;|   (c)  dans  Hcl(Cj)   ,  HgC|  |  „„ 

Unilé_=  joule; 

Al",  Ail  =  (liiiiimiiii.n  d'énergie  lil.re  et  clialeur  isobarique  parlielles 

mol. lices  correspondant   au   I  ra  n-pori   de-    >  ions-gi un-  do  11^  et 

•  le   CI     de     MerClu  )   dans  II  01  (  c,  |]  à   HCI(c,). 

AI',  Ail  coiTCspoiidenl  à  la  réaction  11,-e  2H-CI  suif  les  .".  premiers 
résultais    des    séries    \    el    .">    qui     correspoiidenl    à     la     réaction 

Il  !    Vu  Cl. 

C.  (-AI-.,,.  [t/'7r'''|        '-^"■:-         -^    '     ■  (-AÎÎ)». 

(1).     BaCl;. 


0 .  ïoo 

68521 

9,  "' 

G.C.qo 

S  jS  > 

o,5oo 

6591g 

1 ,3 

65474 

1 1084 

0,-30 

(i3277 

Gi  1  ;«, 

~~  ?'? 

65758 

!  Si 

1  .  ioo 

.Sm.ii 

(2). 

66041 
SrCl,. 

iS  ,02 

0,  [00 

72375 

19.0 

66731 

j  1  i .  s 

0,203 

70094 

10,8 

66933 

6goq 

0. 500 

68  i  1  - 

î  >o 

67225 

s  i86 

0.  »oo 

6568o 

—  ii.  i 

67557 

1 1 3  2  ; 

0,7DO 

6  1976 

1-.  i 

68191 

1  jo." 

1  ,()()() 

607  ><, 

(3,. 

68934 
CaCL. 

16264 

O,  ÏOO 

72302 

1 5 , 0 

67832 

4701 

0 ,  2  OO 

70069 

),0 

6857g 

69  !  i 

o,3oo 

6817g 

—  ■>,'. 

68804 

8824 

0,300 

655g3 

-14,0 

Gq()i<i 

11  i  1 0 

0,730 

62781 

—25,5 

7o38o 

1  J2I2 

n36 
804 


(i).     KClto  dans  HC1(0,01). 


73665 
;o3g7 


6817g   '""i' 

1791 

68840   17471 

1 2  3o 

70001    2og32 

ss 

70.Î06    25162 

i36 

70397    2843o 

-  327 

3  H  Cl  (0,001). 

5).     KCl(c)  dai 


lo.ioo        99808  97,0        70902 

lo,3oo        94888  81,8        70312        26524  17V. 

2  1  1,000        88664  59,2        71022        3285o  1  W> 

I  2,000        835o2  44,5        70241         38io5  2006 

Diminution  d'énergie  libre  et  chaleur  isobarique  correspon- 
dant à  la  réaction  H><  1  ""  1  2 AgCl  =  2HC1  <<  1  +  2 Ag 
(A. -A.  Noyés  el  .1.-11.  Kllis,  ./.  Am.  C/iem.  Soc,  191 7,  39, 
2538). 

M  :  f.e.m.  el  coeff.  de  température;     Unité  =  joule. 

x.  A  F 

im.l.  H  CI                                   ---  Ail 

dan-  IOCOj  eau  à   15».  à  25*.  à  35".  à  '.'5°. 

o,333i4 57279  56642  5588g  77350 

o,  10000 .  .  68275  67977  676l°  77H7° 

0,09534 68708  68424  68071  77920 

(.,01)24 78223      78252      7819O       7874O 

o,oo948 «9652    goo65    90370     7936o 

99657   99773   '°°4o4    79700 


:".i'.)9- 


lOl'.O 


Diminution  d  énergie  libre  et  chaleur  isobarique  correspon 
dant  au  passage  de  1HC1  de  la  concentrations  à  0  1  M 
(A. -A.  Noyés  et  J.-H.  Iîlus,  ./.  Am.  Client.  Soc.  1917,  39, 


■  5290 
n38o 

■  16397 
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III.  —  Données  sur  la  vaporisation,  etc.  Activités  et  énergies  libres  de  dilution  {fin). 

Différence  entre  les  diminutions  d'énergie  libre  correspon-  Énergie  libre   des  halogénures  d'hydrogène  en   solution   à 

dant  à  la  formation  à  partir  des  éléments  de  2AgCl  et  diverses  concentrations  (S.-.I.  Bâtes  et  H.-D.  Kirsch 

lHg.2Cl,  (A. -A.  Noyés  el  J.-H.  Ei.i.is,  ./.  Am.  C/iem.  Soc,  ./.  Am.  Client.  Soc.  1919,  41,  1999 

1917,  39,  25-io).  M  •  pression  de  vapeur  cl  données  de  El 

Mîpot.desélecti'ddesdeAg       ^gCIctHg      Hg3CIa;     Unité=joule. 


lci.U    eai 
o,33i4 


(  H-., CI,.. 
(  AgCl.... 

Différence  . 
,  (  HgCI2... 
'    I  Ag CL... 


Différence  . 
Différence  mov. 


67977 
903  8 


Énergie  libre  de  dilution  de  HBr  (G.-N.  Lewis  et  II. 
7.  Ain.  C/iem.  Soc,  1917,  39,  255o). 
l\l  :  Ce. m.  H.,  |  HBr  [  AgBr  |  Ag;     AF  correspond  à  la  di 
de  la  concentration  x  à  la  c.onc.  (0,01  M)  HBr. 


Énergie  libre  de  dilution  de  l'acide  sulfurique  (M.  Ran 
et  O.-E.  Cushman,  ./.  Am.  Client.  Soc,  1918,  40,  3g3). 
M  :  éleclrom.;     N  =  fraction  molaire-. 
AF,=  énergie  libre  à  ■■><;.  en  calories  de  la  réaction  : 


34822 
—33888 

— 3a83o 
-3iç>77 
-3i437 


o,o3... 
o,o65. 


-JIOIO 

-']o3a3 


Énergie  libre  de  dilution  de  CdCL  et  ZnCl-, 
|  W.-G.  Horsch,  ./.  Am.  Client.  Soc,  1919,  41,  179' 


CdCI...    ZnCl., 


M. 


AF. 


C,.  C...  CdCI,.  ZnCl,. 

0,003  »,oo65  170")  18J8 

0,0  >2  0,0002  1818        - 

o,ôo3  0,000:3         -  18K8 


Mois. 

par  10nf>- 
11,0. 

Enerj 

11  Cl.   ~~ 

ie  libre  en  ca 
Il  lir. 

ories. 
III. 

0     ") 

.     — 325oo 

.     —ii  59o 
.      -3o»io 

: 

I  0 

,,,0 

- 

3,o 

—29690 

- 

- 

>'o 

—  29100 
.     -28365 

: 

: 

('.,() 

—20365 

—  8o35 

.     — 27250 

•>(')-25 

— i983o 

—  736o 

g'oo 

.    —26235 

18760 

—    ,700 

mi  de  riiaio» 

— 18 190 

1  7<i'i  ') 

mire  gazeux 

-    ï  8 1  > 

Ènergii  :1c  fonnil. 

-  22700 

—  1 2  ig2 

-+-     3.0 

Énergie  libre  de  l'acide  nitrique 
(C.-L.  Bcrdick  et  E.-S.  Freed,  ./.  Am.  Client.  Soc,  1921,  43,  >i8). 


3N0.(i' ^HsOCO^HNOsCo.i.ft  +  NOCi"1'").     25         14720 

3\0,ii",l")  +  Ili()(/)  =  -.'.IIN(),(o/)/)-^\()(ii"m).     2-3         CJ280 
iN0,(i',,m)^-ll,0(ii"l")  =  2llN():)(i'"")  +  N0(ta"").     10     —  3ooo 


—  16750 
— 16240 

—  i5/i9o 
-14720 

1  5io  +  3iT 


Energie  libre  des  solnlioii: 


acide 
en  •/,. 
5... 


,48 

— 1 

—  22190 

-20640    —19070 

_  : 

28 

—  ■ 

,52 

-•M  880 

—20340    —18730 

—2 

,07 

,33 

—2l570 

—20040    —18440 

—1 

—  1 

.14 

—  2I23() 

—  1 9690     —  1 8 1 00 

— ■ 

,62 

— 

,92 

20900 

-19370     -.7780 

—2 

,40 

,71 

— 2o58o 

—  19040     —17440 

— • 

,  17 

— 

,5o 

— 20190 

— 18700     —  171 10 

.<)3 

— 

,3o 

—  19870 

—  i835o     —16790 

,70 

— 

,  12 

-,935o 

—  18000     —  ifiioo 

R. 

Wurmser. 
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THERMODYNAMIQUE    DES    RÉACTIONS    CHIMIQUES. 
Energie  libre  des  composés  du  soufre. 


(»)  CO      VjSO       co  -      



iII,SO,    M         »H,0    -         ISO  i  . 
(«)  .1.-1!.  FKnousoN,  ./.  Ain.  C/iem.  Soc,  1918, 


Entropies,   énergie  libre,   chaleur  isobarique   de   CCI,.   Si  CL,,   TiCl,,   SnCl, 

1  \Y     M.  Latimeb,  ./.  Am.  ('hem.  Soc.,  i<)>>,  44,  ijm, 


M  :  chaleurs  spécifiques  ; 

STP  solide  II  est  l'entropie    /      -'''      de  la  forme  cristalline  de  CCI,  stable  aux  bass 

S ,,t ,   c-i   I  ,ii'ci(ii-M'iiicn(  d'entropie  du  solide  I  >U\  point  de  transition  au  point  de  fusi 


s  températures,  c 
de  la  forme  ( 


■  températures,  |usqi 


Stp  solide  II.. 

Ali  de  Iransilù 
T  de  iraneilioi 
AS  de  Iransiiii 
SmP  solide  1 .  . 

Ail  de  fusion. 

T  de  fusion..  . 
AS  de  Fusion  . 
S  liquide 


_~  .  d  ■  formation 
AH-,,,  do  rorniRlim 
Ar',,s  de  formalioi 


56,43 
48,27 
128,100 


Énergio  libre  de  l'ion  chlorate  1  A. -H.  Oi.sov  ./.  Am.  (hem.  Soc, 


.  42.  896). 


i.  3f.l.>(aqi+  ill,0(l)'=(illt  ■+  .CI-t-CIOï Équilibre  AF3C4  = 

2.  3Clî(aq)-r-3HîO(l)  =  6H+-f-5Cl-H-C:Ov........     Donnée  l  -+-  données   thermiques  AF2S8  = 

3.  o,5ClJ(g)-+-i,50îH-[-]  =  C10â Données  2,  i,  5,  6,  7  AF298=- 

Les  données  suivantes  qui  onl  servi  au  calcul  de  l>  sonl  dues  ù  Lewis  cl  Randall  : 

i.  ICU(g)         =  3Cl2(aq).. AF„,  = 

5.  3H,--i)»0«="lH,0(l) AF.M  =  - 

6.  6H+  =  3H2+6[>] AF„8  = 

7.  >CI--f-5[-H]  =  -2,5CU(g) AF298  = 


to6oocal 

0G4o 


1 56896 


Énergie  libre  des  cyanures  et  cyanates  (G.-N.  Lewis  et  T. -IL  Brigiiion,  ./.    //;/.  C/icm.  Soc,  1918,  40.  {87). 

Méthode. 
1.     KCNO(s)-HCO(g)=  KCN(s)  +  COi(R) 

3.  KCiN(s)  =  K+  +  CN- '...'.'.'. 

4.  KCNOts)=  K+-4-CN0- 

o.  CNO--l-CO(g)  =CN--i-COs(g)... 

(i.  C(G  1— '.:,N, -'/.,<), +  [— ]  -C.XO- 

7.  C(G)  +  7iN,+  [-l  =  CN- 

8.  7,H»-t-C(G)-i->  ,N,  =  H-t-+CN- 

9.  HCN(aq)  =  H+-+-CN- 

10.  «  ,11-  hC(G)+'  ,Nt=  HCN(aq) 


Equilibre 

AF., 

5  = 

126e»1 

lio-ii 

AF2 

8  — 

2060 

Poin 

s  do  consé'alion 

i          AF, 

8  =  — 

2130 

■t  solubilités 

i           AF.. 

3  =  — 

1440 

1      ::  ■  i 

AI-, 

8  = 

i!-o 

Pa 

•  combinaisons 

i           Al'., 

8  =  — 

27893 

avec  les  AF 

AF, 

8  = 

35277 

lélei 

ninés  par  Lewis 

}          AF.,. 

8  = 

35277 

pour 

AFM 

S  = 

il  856 

d'à 

itres  réacLiôns 

)          AF2, 

8  = 

23421 

Énergie  libre  du  cyanogène  et  de  l'iodure  de  cyanogène 
1  G.-N.  Lewis  eî  D.-H.  Keïes.  ./.  Am.  C/iem.  .Soc,  1918,  40,  [71). 
M  :  équilibre.  AF.,0,. 

ÉCNI(s)  =  (CN)2(g)H-I2(g) i495o""' 

IICN(aq)  =  HCNiïi —  i'Icjo 

CN l( s)  -f-  H+-+- 1-  =  HCN(g)  -t-  2l(s) -ID20 

|HI(s)  +  H++  l-  =  HCN(;>q)+  al(s) 2910 

KG)  -+-  ViN»-»-  I(s)  =  CNI(s) 38635 

feC(G)H-Nî  =  (CN)2(g) 87)80 


Énergie  libre  des  halogénures  alcalins 
1  G.-N.  Lewis  etG.-E.  Gibso.v,  ./.  Am.  Client.  Soc,  1917,  39,  255) 
Méthode.  AF„S. 

1 .     Na  -+-  '  2 CIa  =  Na  '-(.M )  -+-  Cl-(M) .  Ce . ni .       -  94090e' 

"2.    Na+(M)-i-CI-(M)  =  NaC'(s) .1. *  itodebusn        i85o 

:!.     N'a  -  i/gClî  =  NaCl(s) 1  -+-  2       —92240 

L.     K  -+-  '  ,CI,=  KCI(s) (.   r.o.m.  et      )— 97930 

o.     K-t-Br(l)  =  Klir(.-j I  '7JZ'uu!!«"  S-<jo;,oo 

R.   Wurmser. 
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IV.  —  Thermodynamique  des  réactions  chimiques  {suite). 


Énergie  libre  des  composés  du  thallium. 
Méthode  :  f.c.m. 

(').     TI(s)  +  'U2(s)=TlI(s) j  fv  »!  Z  I-3oo78Ci" 

(«).    TI(crist.)-t-AgCI=TlCÏH  Ag. 

(3).   Ti+v«c,«  =  Ti':i 

(')  G.  Jonks  etW.-C  Schumb,  Proc. 
"    Gkrke,  J.  Am.  Chem.  Soc. 

BSON,/.^ 


^F!98=  —44,j 
1///.    icaâ.,  56,  i 


Énergie  libre  de  la  réaction 

3MnO,ilM)      2H20  =  MnO,is)  f^MnO^f  1M  i  +  40H   (1M 

(C.-E.  ihiiv,  ./.  Am.   Chem.  Soc,  1921,  43.  294). 


Énergie  libre  des  oxydes  du  fer 
(F..-D.  Eastman,  ./.  Am.  Client.  Soc,   1922,  44,  996). 


-■164-iJ 


Fe304. 
! 66980 


Énergie  libre  de  quelques  composés  du  plomb 
I.     (E.-W.   Wescott,  ./.  Am.   Chem.  Soc,   1920,  42.    [335 
M  :  équilibre.  A,.-  „ 


=  l'I: 


Pbf.l2(s)-HCI2(g 
Pb('.l2fs)-H2H,0-f-Cls(g) 
Pb(s)H-arI,0  =  Pb02(s)- 
Pb(s)  +  0,(g)=Pb02(s). 


=  Pbo2 


IL*  Cl    .. 


II.      (R.-II.  GliBKE,   7.  Am.  Chem.   Soc 
M  :  éleclrométrique. 


,  44,   1 684  >• 


Pb(crist.)  =Pb(IIg) 

Pb  (bai.  fondu  )  =  Pb(Hg) 

Pb  (  solide  )=Pb(Hg) 

Pb(s)-haAgCI    =  PbCU+aAg. 
Pb(s)  +  aHKCl  =  PbCl2-+-2ng 

Pb(s;  +  IE  =  PbIî 

Pb(s)      2Agl  =  PbI2-t-aAg... 


263        0,69 


-8,58     —  r 
6,70     — 22720 
i  «  85g 


....        —    9852       -7,98       —  I223l 

111.   (G.-N.LEWiselG.-E.GiBsoN,y.^/w.C//ew..Soc,  19 17, 39,2576). 
M  :  éleclrométrique. 

Pb  -+-  Clj  =  PbClj  ;        AF29S  =  — 75o4o«i 


Énergie  libre  des  réactions  impliquant  largent,  le  cuivre,  le  mercure. 
2AgI(s)  +  H2(i"lm)  =aAg(8)  +  aH+(i  M)+  al-(iM). 
('i.  D'après  1rs  f.e.m.  de  Jones  et  Harlman  sur  piles  Ag|  \gl,  Kl  1 12  et.  les  calculs 


.e.m.    (le  Jours  ,1   lia 

■i  d'électrode  III  de  1 

(•*).  Diaprés  les  f.e.m.  de  piles  H,-    Agi  de  Noyés  et  Freed 

(3  i.  D'après  les  équilibres  à  i>"  (Danneel)  cl  les  données  thei  moehimiques 


l  Hainlall.. 


AF298 


Ag2S(s)H 

D'après  les  équilibres  et  lo  résultat.  1 . 


(6).  D'après  les  f.e.m.  IL—  Au, S 

(").  D'après  les  équilibres  et.  le  rés  1 1 1  « t  3. 
(s).  D'après  les  équilibres  des  auteurs  et 


Moyenne  probable. 

:,(r-""\)  =  'îAg(s)  +  H2S(r"m>. 


('•').  Equilibre. 


J.  Am 
(»)G 

2576. 


l.(;) 


.    FilK 


M..-I 


(»).  Aç(8)-hV.Ii(*)  =  Agi  (s) équilibre  AFÎ98  =       i575o™> 

("j-   Ag-f-'/îClï=  AgCI f.e.m.  AF298  =  —  26200 

<12j.  »  ' f.e.m.  ASS98  =  —  i3,73c»ldeeré 

(»3).  CuCl-t-AgCl  =  f.ii++CIô(aq)  -;-  Ag équilibre  AF,98  =        78'io1'»1 

(»*).  CuCIh-CI-- 4-|+]  =  Cu++-H2CK équil.bre  AF298  =      12984 

(«).   CuO(s)  =  1/2Cu,0-+-V4  04(g.  i"lm) équilibre  AK      =       6o568  —  43,6o4  T 

(•«).  Hg  +  V,CI2  =  HgCI f.e.m.  AF298  =  —  25i3o 

(17).  » f.e.m.  AS298  =  —  2i,8o,,a,''des''é 

(«•).  Ag  +  HgCÏ  =  AgCl-+-Hg f.e.m.  AF,9S  =  — io5ocaI 

(19).  » f.e.m.  AS298  =      7  800"1  de«™ 


i.VR  et  L.-S.  Cannon,  ./.  Am.  Chem.  Soc,  1922,4*, 
;ts  cl  F. -II.  SMYTIIE,  /.  Am.  Chem.  Soc.  192!,  43, 
)   H. -II.  GkiîKK,  ./.  Am.  Chem.  Soe  ,  1922,  U.  1684. 


R.   Wurmser. 
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IV.  —  Thermodynamique  des  réactions  chimiques  (suite). 

Énergie  libre  de  formation  de  l'alcool  éthylique  d    V..  Cinsox,  G. -S.  PARKset  W.-M.  Lvtimer,  /.   \m.Chcm.  Soc.  i<)>o,42.  \~>\><. 

M  :  chaleurs  spécifiques  aux  basses  températures. 

ÀFjm  =  —  43oooMl. 

Énergie  libre  do  formation  de  1  acide  formique  i  G.-E.  Gibson,  VV.-M.  Latimer  etG.  S.  Parks,  /.    1/».  Cfiem.  Soc,  1920,  42,  1  53  I 

M    :    cliiili-ur-   -i>i'-i'i  h,|u.--   ,iu\    Ii.i-m-s  lompéraliires. 

Hj-hO  +  C  =  HCOOH(l  1.. AFÎ98  =  —  86070e"1 

H,Oh-  CO  =  HCOOH AF298  =        2705 

Énergie  libre  de  formation  de  l'urée  t,G.-E.  Gibson,  W.-M.  Latimer  e(  G.-S.  Parks,  /.  Am.  C/iem.  Soc,  1920,  42,  1  533  1. 

M  :    clialeurs   s  péri  11  i|  11  os    .iii\    liasses   températures. 

G  +  i/jOi-hNi-t-  ■>!!_.=  ÇON,H4(s).  AF298  =  —  50960  ±  335o"'. 


Réduction  des  quinones  (J.-B.  Conant  cl  I..-F.  Fieser,  /.  Am.  C/iem.  Soc,  1922,  44,  v.4801. 
kilojoules; 
kilojoules,  11 


M    :    éleotrom.;         8  =  25°C.:         AF,  AU  exprimés  en   kilojoules  ;         -„=  potentiel    normal  de  l'oxydation-rédm 


c    .    .                                                                                                                                               »r  TrfUF) 

Solutions  aqueuses.                                                                                                  AI1.  —1  — — — •  Ail. 

1.     Acides  1  0,1  — IN,  HC1).        A^-H,.-AR\. 

Sodium  anthraquinone-2-sulfonate 3G,i  38, o  74,1 

Sodium  anlliraquinone  2.6-disulfonale 4  î , o  45,4  89,4 

Sodium  anthraquinoiic— 2.7-disulfonale \'\,>  42,0  86,2 

Potassium  anlliraquinone- i-sulfonate ..       37,6  34,5  72,1 

Sodium  anthraquinone-i.  >-disulfonate |6, 1  32,2  ;S,  i 

Benzoquinone 1  "i  î  -  7-  43, 1  177. s 

Toluquinone '23,9  ^1,0  '65,g 

Mbnochloroquinone 137,4  42,0  179,4 

1.2-Napliloquinone io5,6  38,5  iii,i 

Polassium  1.  j-napliloquinone-3-bulfo..alo 102,9  38, o  '  i°,(.) 

2.     Alcalines.        A  —  H2^  A- -  +  2B>. 

Sodium  antliraqiiino'ic-2-sulfonate —73-9  19,»  — >'\.'\ 

Sodium  anlliraquinone-  >.6-()isnlfonate — 62,7  62,1  —  o,6 

Sodium  anthraquin(in?-->.7-disulfonate —60,4  61, 5  1,1 

Comparaison  des  solvants. 

en  solution  en  Différence 

alcool  solution  en 

élhylique.  aqueuse.  milli  vol  ts 

Benzoquinone... 0,711  0,698  i3 

Toluquinone o,655  0,642  i3 

Monochloroquinone 0,736  <>,7''2  '  i 

i.->.-Naplitoquinone 0,579  ""'Î7  32 

Potassium   1.  i-naplitoquinone-3-sulfonatc o,553  0,533  20 

Sodium  anthraquinone-'-sulfonate 0,197  0.187  '" 
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gfio.5 
658,7 


POINTS  DE  FUSION. 


■  Eh-ment-Coml.in; 


Ctassi/iraiion:  Ordre  alphabétique  des 


I      Hg.. 


Notes  (l).  -  a 
pératures  prises  a 


327.4 
1550    ' 


(se,;; 


lîil.I. 

Été-       Température         £ 

1 

l 
1 

Th....        1700  et  <Mo  a 
Ti  ...              1 800             a 
TI  . .  .               Mn            a 

1 
l 

1 

(L...            ;i85o            a 
\  ....             1 720            a 
W  .  .  .            3-4-  0            a 

1 

X....              —140           a 

1 

1 

VI  . . .    entre  Pt  et  Ti?  a 
Zn...            419,4          a 

4 

4 

»...            4i9,44        '/ 
4i9^o         r 

1 

7a...            1700?             a 

13 

poili 
cime 

illoll 

in  loi 

Isotopes, 
l'b  . . .     La  différence  des 
s   de  fusion  de  deux  spé- 
ns  isotopes    dont  les   poids 
itpies  différent  de  o,(i  est 

17      VU...     La  différence  dos 
points  de   fusion   de  deux  spé- 
cimens isotopes  dont  les  poids 
atomiques  différent  de  0,8  est 
inférieure  à    o".o">   si    elle   est 
appréciable. 

S 
poil) 

A^n'L'iilion  moléculaire  au 
de  fusion. 

il   à    -i9-.-3.   -  c.    Le 

","•'"  '-ta  m'r    de"   Pt.   - 
.   Un  pyromèlre   ordi- 

inme   point  de  fusion 
1).<,:>70/u.  -  S.  Couple 

AL  O, 


•  Mn<i 


,>(.!. 
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Bibliographie  il).   l'Iaiseninit  a//>/i'il>e/i</ne  des 

eM  délrruiinoo  |>..i    l'aiileur  <|in  ,i   six  ne   le  pr.ni 

I        i.)i().  20.  :>>i:  hnx.    Mining  ./..    ..in.  107.    ',-.>. 

I.     \     O.      «iSUMW.  '(    /,<  III.      Met.     In-..     I 
Bllll    l"-l».    I-'OOTK,    C/ietlI.    .M,/.    In?,    i.,-..  22. 

I        ......  42.   i.^o.  -  8.  \\.   lî.   I  n  i.i.iNu.   I  lient.    \ 

<Abis.   \\  .    Ml  IKK.  /.  nnurx.  h.  «Ilg.   (hem.,   in 


I.  —  Éléments  {suite 
uns  d'auteurs  |  anonymes 


m"  35  (  '(•  i 
■i,/'  Eng. 


.  184. 


41. 


.   II. 


re  .i  plusieurs  auteurs  la  place 
■  doi  .  1919;  1  hem.  Met.  Eng., 
ir.   1  .  S.   Bur.  Stand.,  n°  76, 


.  T.-N  . 


COMBINAISONS  INORGANIQUES. 


Voir  au-si    Influence   <\e    la    pression. 
p.  1  1  S.   —  Combinaison    inorganique-!  ai 
et  quinaires,  p.  aiii. 

Classification:  a.  Hydrurcs.        b.  VU 
Carbures.   —   h.  Composés  ow^ein-  de 
métalloïde    univalent.   — j.    Sel*  dont   1< 
métalloïde  trivalent.  — /.  Silice  el  Silii 

:>;,: 

2.  -  Mélanges 
ison  orgaoique 

cal    acide    ronli 

Les  corps  qui    possèdent   plusieurs  des 
corps  à  l.i  fois  hydrure  et  chlorure  est  ,' 

fonc 
la  fi 

lions  précédai 
n  des  liydrures 

Subslam 

NU, 

S,  II.,... 
S»  H,... 
Si  II, CI,. 
SiHsCl. 
KH,N.  . 
NaH»N. 


CaBfî.. 


XII  v  Br. 
PbBr2. 
RbBr.. 
SrBr. . 
Il  11;.. 
Zn  Brj . 
SeBrs( 


FeCI3 

Ga  chlorure.. 
Ga  dicliloru'" 
GeCI4 


F.  Meyer. 
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CO)3NO....      - 


iusov. 


H.2SO,,./,H20...  —  25 

II2CTS07 igoenv, 

Il,CiSe()7 >oo-2o5 

H(NH4)SOv....  i/,G,qd=o,- 

H.SeSO, '6,6 

H,Se04.2SO».. 

NaOH 3io 

Na()H.H,0....  64 

NaOH.2H20...  12 


AuClOi 

NaCl0.5N20.. 
KC103 


480 


Combinaisons  inorganiques  1 

Temp. 


CsBrOj 
KBr03  . 
Kobr03. 


42  K2Se307.. 
10,21  Na2M0O4.. 
10,21  Na,S04... 


PbWC, 1123 


33  KNO3... 
10,21  Na2B407. 
22        NaN02.. 


1 69 , 6 


I  SiO,  (Ti-Mvmil 
1,21  AI,('.aSi,()'K  ,-v,,, 
i  AlKSi2(),;  d.eu 
!  AlKSi;i()„  (A.h 
i  AlLiSi406.... 
Badisilicate.  . 

),21  CaSi03 

!         CaSiOa  (Woiiasi 
1,21  CaMgSiïOo    »i 


K2Si03.. 
K,S.203. 


10,21  Li2Si03  • 
10,21  Li4Si04  . 
10,21  MgSi03. 
10,21  Na2Si03. 
17  Na2SiÔ3. 
17 


17 


(Ca,Fe,Mg,H2)(AI,Fe 

(Si04)8  (Axinile)... 


106".   -  i.  Chiffre 


absolues.  —  j.  Dans 


Notes  (II).  —  a.  Température  étalon  utilisée  par  le  Bureau  of  Standards  pour  la  graduation  des  thermomètres  et  pyromètres.  Vt 
note  a  du  Chapitre  I,  p.  104.  —  b.  Couple  thermo-électrique.  —  c  Travail  de  Kauoll,  Pvromètre  opiique.  —  d.  Creuset:  graphi 
Atmosphère  :  courant  de  CO  et  N2.  —  e.  Creuset:  tungstène,  chaux.  Umosphèrc  :  rouran'l  de  H.  —  /'.  Creuset:  tungstène,  uraphi 
Atmosphère:  CO,  N2.  —  g,  h.  Le  Mémoire  donne  h-  températures  absolues,  re-pertivei 
taux,  choisis  en  vue  de  déterminer  l'agrégation  moléculaire  au  point  de  fusion.  Le  Mémo 
le  vide.  -  k.  Déshydraté  dans  HCI  sec  à  35o°-/,oo».  Formulé  .lu  mI  non  donnée.  -  /  M. 
207,95  et  208, n5.  —  m  Thermomètre  lieckmann,  corps  puiilié  par  cristallisations  frael 
H„02.  La  solution  à  0.0,7"/,,  de  tl20„  fond  à  -4°, no.  -  n.  Les  rhillivs  <le  la  littérature 
I  instabilité  du  sel  neutre  chauffe  "à  l'air  libre.  -  o.  Tube  de  .<  pvrex  ».  U  .oosphères  de 
4g8»  comme  moyenne  des  meilleures  déterminations.  —  p.  Les  Ouvrages  classiques  doi 
auteurs    antérieurs    donnaient   09°, 5.   —    ;•.    Nouveau    type    de    four,     couple    thermo-él 

thermo-électrique.  Oxyde  pur  préparé  par  caleination  de  N03Pb  ou  par  acétate  +  NaOH. 
île  thermo-électrique.  Courbes  de  refroidissement.  —  i\  Sel  desséché  3  mois  sur  P205.  —  x.  Expéri 
Pt  rhodié.  —  z.  Températures  absolues  diminuées  de  273".  —  a.  L'auteur  admet  le  chiffre  de  Carnelly, 
p.  Le  Mémoire  donne  Ça  Hr.  Faute  d'impression  probable.  -  T.  Dans  un  bloc,  convenant  à  la  déter- 
nables.  —  3.  Couple  Cu-Constantan.  -  e.  Courbes  de  refroidissement.—  À.  Les  silicates  à  5,  7et8H20 
—  "..  nègres  centigrades  de  l'échelle  thermodynamique  ;  corps  très  purs.  —  v.  Distillé  sous  pression  réduite.  — 
.  /,„(BaCI2a;--Ba  CI,  fi)  =922».   —  tt.  Fond  avec  dégagement  d'oxygène.  -  p.  En  tube  scellé.  -  er.  Pyromètre  de  Wanner.  —  t.  Formule 


à  99,2  »/„  fond  à  877°.  —  u.  Cou 
de  \.  G.  Snyder.—  y.  Couple  Pt 
J.  Chem.  Soc,  i884,  4.'),  409.  - 
minalion  de  /rus  des  corps  subli 


L'analyse  d 

mue    90,89 

.e    varient   d 

e  i4o°  a    4 

3")  ou  ÏN,  (4j 

3°.  Divers  a\ 

.    —    s.  Les 

auteurs   a 

Pb  ou  par  a 

cela  te  -+-  IV 

ché  3  mois  s 

rPj06.  - 

Bibliographie  (II).  Classement  [Voir  Bibliographie  (I),  p.  10G].  —  1.  Cir.  U.  S.  Bur.  Stand.,  n»  35  (4*  édit.),  déc.  19.9  ;  Chem.  Met. 
Eng.,  1919,  20,  35 1;  Eng.  Mining.  J..  1919,  107,  479.  -  '2.  M.  Amadoui,  Atti  ht.  Ven.,  1916-17,  76-,  420,  -  3.  Mary  B.  Andrews  and 
S.  Im-muji,  ./.  Frank.  Inst..  .,,.,,  192.  545.  —  4.  M. -P.  AerLEBEY. /.  Chem.  Soc.  Loin/..  1919,  115,  1  rôti.  —  5.  H. -IL  Attkinsom. 
C.-T.  Heycock  and  W.-J.  Pope.  J.  Chem  Soc.  Lond  ,  1920,  117,  \\->-~i.  —  G.  A.  Berthuci).  llt'lv.  C  h.  Ac/a,  1922.  5,  5 1 3.  —  7.  N.-L. 
Bowen,  J.   Wash.  Acad.  Se,  1918,  8,  2«ô.  —  8.  H.-D.  Buei.l  and  C.-B.  Me  Croskkv,  ./.  Ain.  Chem.  Soc.  1921,  43,  2o3i.  — 9.  C.-D. 
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II.  —  Combinaisons  inorganiques. 

Carpexter,    Chem.    Met.    fût*.,  1921,   24.  :)(i.|         10.  1..    1'.  Dana    and    P.   D.  Kootb,  C/iem.    Met.  Eng., 

22.    • ;  ei    63  ;    1 

ran  s. 

Fora,/.   Soc  .   19 -o,  15.   iN(>.   —  11.  L.    M.    Ukxms  iiml  .1.-  \.  Iîiui.omax.  ./.   Am.   Chem.  S„c  .   i„iS,  40.   i:')'|(i            1 

L.    M.     DlNNI 

F.-F.  Han.k,  /.    /'.  am,r-     ii.  ail-.    Client.,    i  ,  •  •.  122.     !li.i-»-(i:   ./.     Im.    Chem     Soc..    ..,■•.  44.    ■■,•.:  fhem.  X, 

vs,    ,  124. 

6 

13.   L.-M.   Di:NMs'and   Kl'.   Ilu.i.  ./.    Im.  (hem.   S,,,  ..,.,<■'.  44.   -S,  J.          | ',.   T.   Kma\n   ii.i.I   h    Il il  MON 

ail-. 

(View.,  im'1.120.   .  -, -.■,,,.   -   15.  1..   II.  IHs.ihk  ;«ixl  1.  H.  KiMjnx.    r,,h.  l'a,,,-,    U.S.    Bureau    Mines     n     >5 

1,  191g.  —  16. 

5.-(i. 

K\l»LY  ami    r.-M.   l.uuKV../.   CI, an.  S, „■    /.,,,,/..   m k).  115.   i  ."»S- .    —   ]',     \.    II.   I'.iini:.\i!i;i  <  m:ii .  /?.  aimr-.  u .  ail 

,  124. 

;ij.'».   —    18.  J.-B.   I"i,u.u'so.\,  ./.   l'hvsie  Chem  .   ......  26.  '"'■.          l'A  .1.-1!.   r  i.m.i  >..n  iin.l   11.    1-,     Mkiiwix'.     Im.   ./ 

°ScL,   1918,  (i\ 

),  46, 

',,-.     -20.  \\     1!.  li  i  !  lin...   (/„■„,.    .Sors,  i 121.   s-   ,-i    ,.,,.  -  21.    l'.^D.    Foote,  C.  0.   l'uKMini.  and  T 

II.  Harrison, 

Tech. 

Paper  1  .  S.  Bur.  Stand.,  n-  17.).  -  22.  \\  .  C.  < .  a  n  < .  i . .  1 1    ./.  /„,!.  En-.  CI,,,,,..  ..,.,,,  12.  *  i  ■  :  ï .    -  23.  11.  C.  Ci.i 

ms,  Disse»  c  Gi 

onin- 

gen,  1317,  3o  à  78.    -21.  K.  Uachmeisiicii,  Z.anorg.  CI, en,..  1919,  109.  i45. 

iS     II      G     HlCKS,  /.  Am.   Cl, cm.  Soc.  191S.  40.   1620.  -     26.  A.    ?..  Uni.  ./.  .1;».  Chem.  Soc.  1921,  43.  ■-',;.  -   27. 

\.    15.   HlTCH,    ./ 

Ani. 

CAe/M.   Soc,   1918,  40.   1197.    -   28.   1'.   J.  lloi.Morisr.  (.col.  F    M,, ri,..   ,,,,-.  39,  71S.  _  20.  ().   Ili  icuins.    Trans. 

Im.  El.    Chem 

Soc, 

iqio.  35.  3..<).  -  30.  (i.  Kki.i.mii.  /.  anorg.  Chem  .  i,,i  7.  99.    1  i  >         31.  .1.  I\i-:xi>  u  1.  and    V.W  .  Davidson.  ./.  //) 

13.    lo3.  —  32.  1.  Lanumuir,  ./.  Am.  Chem    Soc  .  i.|i4.  41.  902.    -  33.  1    I.angmiih,  ./.  Am.  Chem.  .soc..  1920,42 

J.Am.  chem.  Soc..  192».  44.  no.    -  :;.",.  \.  Lkmh  1:.  './.    1/,/    r/<r-m.  ,w..  1921,  43,  29.       36.  V.  Lknheh,  J.     1/ 

1.   Chem.  Soc. 

1922, 

Sitz.  l'r   Al.ad.   Il'/w.  /;.-/•/.  1 i"..-:'J   i)    Mv\ss  \\  .  II.  il  u.  u,  1:.  ./.  Am.  Chem    Soc,  1920,42,    tô^8. 

—  iO.  G.-M.  M 

7.  .1m.  C/«ew.   N»-..   .,,•!.  43.  .".""..   -    il.  C.  \lAri.i\oN  et    M'-   1.     Ma:i«:iiai.i.,   19*0,  r.  /.'  ,  170.    >  !.•  :  Bull.  Soc. 

/////(.,   1920,   ( 

1.  27, 

2.V>.  -  42.  .1.  Mi. m  1;  mu.I    \.  Siackizny.  /..  ™o/#.  u.  ail-.   Chem  ,  1922.  122,  1-21.  —   13.   It.  L     Monu  and    \- 

>',„•.  Loin!.,  h.-i.  121.    ;■.  -   ii.  '..-W.  Morey,  .'/.  -1m.  Chem.Soc.,  1917,  39,  i2o5.  —  55.  \\     Mustowitscii,   /'/ 

ans.  Min.  Eng. 

55.  -',1.   -    il'..   K.-L.    \l(  nois  ;,„,!   Il.-I..   Ilowis.   />,./,.    Caene-ie    Jns/..    n,n,.    n"    2!l8.    1.    -    17.    11.    IIassow.   /. 

114.   n-.   —    !8.   l'.-W.  Ii  1  h.vids.    W.-M.  C.iiak,   and   .1.  Samkmuma.  7.  .l»i.  r/*,'»..  .s>«\,   k,i>),  41,  i.ii.      -    i'J. 

l'.-W.     Rll   HAHI 

s  and 

W.-U.  Mei-drum,  ./.  /i«i.  Chem.  Soc.,  .917,  39  1819. 

50.  W.  >«:hvhi:u.  A.  7aA/-.  Min..  1919,  Beil.  b.l  43.   i3:-8q.        51.  E.-F.  Smith,  ./.  Am.  Chem.  Soc.  1922,44,  2027 

-  52.  A.  Stoi 

1  und 

C.  Somieski.  fier,  fi/sc/i.  C/iew.  Ces.,  1919,  52.  69S.  '    53.  .1.  Timmkrmams,  fi/.  .s'or.  Chim.  Belg.,  1921,  3.  62.  — ! 

36m.  J.  Tim.mki 

.  —  55.  J.-H.  W 

ALTON 

and  L.-B.  I'ahsoxs,  ./.  Am.  Chem.   Soc.,   1921,  43.  »53q.          5ô.   II.  v.  W  wutnhmiû  und   0.  Bosse,  Z.  Elektr 

•  eh..    1922.   28, 

56.  11.  v.  W  iRTEXin  nu  un  1   II.  S,  nul  7.  /.  È/e/.troch.,   1921,  27.   J69.  —  57.  15.  W  n  1/1  1..  £.  «m»/-;..  C/»C»i  .   rg2i 

116,  87  et  95. 

—    58. 

L  yVûhler,  Z.  /.  Elektroch..  1918,  24.  261. 

III.  -  COMBINAISONS  ORGANIQUES. 

r,,,,,,,,,,,,,,. 

■  „. 

ne,  p.   i33,  — 

Combi- 

liaisons  organiques,  p.  i3U.  —  Mélanges  tei-naircs.  p.  m.,.  -  Mélanges  quaternaires  et  quinaires,  p.    !i6. 

Classification  :  Les  corps  *uni  |>ia<:.—  il'.ipio  le  n ■nnlire  croissanl  d'atomes  de  carbone.  Tour  un  même  nombre 

de  C,  le  premie 

r  corps 

est  le  moins  riebe  en   II.  Si  deux  corps  conlienncnl   le  incinc  1 1  >  >  111 1  •■-<  ■  d',1  li>nu's  de  ( '.  el  d'il,  le  premier  est  le  moin 

riche  en  O.  A 

égalité 

<lcC,  Il  et  O.  le  classement  est  fdii  p..r  le  nombre  d'atomes  d'azote  ou  enfin  de  Cl. 

Il  en  résulte  que  CCI,  contenant  zéro  atome  d'il  vienl  avant  CIICI  . 

De  même  «  :  II,  <  M    contenant  zéro  atome  d'O  vient  avant  C.,IU>.  etc. 

'l'en, p. 

Temp. 

lîibl.  Formules.                          Noms.                             centigr.      Notes. 

Bibl.  Formules.                          Noms. 

centigr. 

Notes. 

18       GNCi       Chlorure  de  evanogène  liqu.     —    G','5          s 

38  C»HCl,Brj   Dibromotrichloroéthane 

M       CHCI3       Chloroforme..".... —  63,5          u 

(CHBr,—  CCI3) 

/05 

h 

M      CHjBr.,      Uihromure  de  nicllivlene .  .  .            ',>.,',        1, 

38   C,H,ClBr,  Chlorotribromoélhane 

38       CHjCl       Chlorure  de  mélln le —07.0          // 

(CHCIBr-  Cllllioi. ... 

_  2o°55 

h 

iU       CH,Br        Bn, nuire  de  mélhvlc —  i|l.o           t 

.".1    C.,I1.,<>-,<:1    a-Acdc  dichloracétique. . 

|3,-2J 

d 

6      CH:tOX      1-oniKimide ' 1,1;        g 

31           '»           p- 

1 2 . 1 5 

d 

38     CH3O0N     Nilmmélliane —  aq,  2          // 

3«J      C,ll;iBr3      Tiibi.iiiioétlianc 

U         CH4         Melliaue —186              // 

(CH.,Bi  —  CHBr.,  i.... 

.     —  35,5 

h 

40       CM; S        Meicaplan   mélhvliqtie —19.1,0           1 

40       Cil, S       Tliiocvanale  de  méllivle. 

• •     —  54 ,5 

t 

30     Cil;  CI,  Si    Dienluroinélliylsiiicoitiéthane     —  o'ietiv. 

40    C2H30cl     Chlorure  d'acéLyle. ..".. . 

..     —112,0 

t 

36     CH3CISi     Chlorométhylsilicométhane  .   >.      '~i'   a| 

40    CgH30Br    Bromure  d'acétyle 

39       Cil.,        Elhylène  asym 

—  110,2 

t 

1, 

40       (.11, X       Méthylamine —  a«',5          / 

40     ClliCI,      Chlorhvdrine  élhylniique 

.  .     —  0g,o 

t.  s 

30       CH,;  Si       Méihvlsilicométhane |  — '-'!'/ a-      - 

39    CjHiCIBr    Chlorohro.noélhaiie 

(CHsCl-  CH,Bn 

—  7i  i  i 

1, 

40      C,I14()       Ellnlal 

t,  s 

:;s    CiCI2Bi,     Dibrommliehloroéthylène... 

411      C-,ll,()      Oxyde  d'étliylène 

—  112,0 

l 

(CCI Br)s-acis  ou  trans?. .           [,40          // 

30     C*HiON     Acétaroide.. 

82 

p 

l.'j     CîNjS(?j     Sulfure  de  cyanogène —  3,3 

40    C*HsOsN    Nitrate  d'éthvie 

. .     —  109,0 

3">            »                             »                   —   3  à   — >     - 

40      CiHgO      Elher  diméthylique 

..     -140,0 

t 

39    CIlCiBr,    Clilorodil.romoéthvlêne 

iO       C,lli;S       iMercaplan  élhvlique.  .  .. 

t 

M'.lllir    1 '.ClBr.ci.s «u  trans? j     —  8/>,o            /< 

38    C.,1IC()VS     Sulfate  diméthvlique.... 

'.'.      —  3i',7J 

I, 

38    CHCIoBi-,    Uichloroliilironioél liane 

40            »                             .. 

..        —    32.0 

t 

(CHCIBr  —  CCIBrj) 5,g5          h 

38      C,II:N       Elhylaminc 

..       —    83,23 

l,,r 
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;;-.) 


.  Formules.  Noms. 

C2H7N  Dimélhylamine 

C2H8Si  Dimélhylsiiicomélhane 

C3N3CI3  Chlorure  do  cyanogène,  sol. 

C3I1N  Cyanacétyiène 

C3H3N  Nilrile  acrylique 

59   CîHjOjfJ»  Trichloracêlale  do  melinle. 

59      C3H40  Acroléine 

10      C3H5S  Thiocvanalo  d'éthyle 

58      Ç3H5Br  Bromure  d'allyle  (Bromopro- 

pylène-y;.. 

58  »  Bromopropvlène-3 

58  »    "        -«(trans.).. 

10       C3H,ï  Iodure  d'isopropyle.  ...... . 

58  ..  Iodure  d'allyle 

!<s      C3H5C13  Triohlorhydrine 

58  ('.:,  Il;,  N  Propionitrile 

i<)    C3H3OCI  Chlorure  de  propionyle 

il»    C;;ll, (),i:i  KiI„m-   elilorocarbonique.... 

i'.l  ■•  Cliloracolale  de  méthyle 

59  C3n6S3  CSfSCII,), 

50     CsIIoBi-j  I)ihro:nopropane-i.3 

58  »  Bibromure  de  trimélhylène.. 

58  »  »        de  propvlène..  .  . 

i()     C3H6I2  ?  Iodure  de  trimélhylène 

58      C3II7Br  Bromure  d'isopropyle 

C3H7I  Iodure  d'isopropyle  ....... 

C3H7ON  Propionamide 

;;JII7(),N  l'rélhane 

C3H8  Propano 

C3HSS  MeicapLan  propylique  -//.. .  . 

C3HSN  Triméthylamine 

>>  Propylaniine 

»  Isopropylamiue 

CJIaOB  Borate  iriniélhvliquc 

C3H10N2  Triméthylènedîamine 

C4H4S  Thiophène 

C4H5NS  Isosulfocvanure  d'alhlc 

C4H60  Aldéhyde  crotonique. 

CvIIi;():j  Anhydride  acétique 

C4H0O5.H.,O  Acide  diglvcollique  hvdr  . .  . 

C.H-OCÎ  Chlorure  de  butyrile-'/i.    .  .  . 

»  Chlorure  d'isobiïlvrile 

C,  II8  Méthvl-2-propène.' 

C4H8C12  Dichlbrobutane-i  .4 

C4H8Br2  Dibromobutane-i  .4 

»  Bibromure  de  butylène-i  .2, 
»  d'isobulvlène 

(CII3)2CBr.CH2Br 

C4H8I,  Diiodobutaue-1.4 

CVH8CUS  Sulfure  d'elhvle  dichloré. .  . 

C4H80     ■  Aldéhyde  butylique-n 

»  »  isobutylique 

C4H802  FormiaLe  de  propyle-// 

»  Propionale  de  mélhyle 

»  Acétate  dVthyle.. . '. 

C4H9C1  Chlorure  de  butyle-n 


isons  organiques,  {suite) 

Bil.l.  Formules. 
38  C4H9C1 
38      CtH9Br 


3.x 


il) 


«3,9 


en,  on 
c,h,o.\? 

CtH10O 


C3H4C 

C5H8C 
CïH9S 


Iodure  d'isobulyle 

Butyiamide 

Motiiylélhylkétoxime 

Alcool  butylique-n 

F  1  lie  réthylique  (forme  s  table) 
(formeinslable) 

Sulfate  diéthylique 

Diélln  lamine 


liu 


lso  Butylamine-n 

Furfurol 

Pyridine 

Acét\  lacétone 

Thiocvanalo  d'isobutyle  . . .  . 

Cyclopontane 

Dibromopentane-i.j 

Célone  diélh\  lique 

Mélliylpropyïcétonc 

Cétono  méthylisopropylique. 
Forniiate  de  but  vie-»  ". 


d'i: 


Ac 


opvle 


-  95,3 


itane 

ann  lique-n 

éthyl-n-bulyliquo. 


11  C6 11,0:  X(    Acule  picrique 

38  C.HiCl,      w/-DicliIorobenzèiie 

10  C,iH4().,Nj    Dinitrobenzène 

38  C,,H,Cl       Chlorobenzéne 

41  »                      »             

26  CcHc  Benzène    pur,    normalement 

saturé  d'air. 

26  "  Benzène  sans  air  (p.  triple). 

26  "                 »        saturé  d'eau 

32  »                 »        pur 

32  0                 »         saturé  d'eau 

32  »  »         desséché  sur  Na2SOi 

32  »  »               »              K,C03. 

32  »  »               »              CuS04. 

32  „  »               »              CaCl,.. 
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Combinaisons  organiques  [suite). 


Bibl.   formules.  N s. 

c„n„        Abaissement  du  poirtl  de  soli- 
dification pat  addition  de 

I    VOl.O/,   ,|,  : 
C.S:.  (  Sullure  de  carbone  i.. 

(".,■  Il,  S  i  Thiopliono  i 

C-lls  (Toluène) 

Paraffine 

C8H«0      Phénol 

C, ll„02     Hydroquinone.. 

G,,  11-  N       a-Picolme . . 

10  CIlsO.NV'  l.ae:onilrile 

C.,,11, „       rCH,)3C.C  =  tH 

Cyclohexène 

C6H,0S      Sulfure  allyliquo-fl 

C„ll,„0      Oxyde  amylique-/i 

»  Oxyde  de  mésilyle  ........ 

CclIiiN"      Isocapronilrilc 

C.,,11,,       Méthyl-2-Pentène-2 

Mothylpropylétlnlrnc  s\  in.. 
Melh\  le\  clopenlanc. ....... 

C.61I,,0       Méthylbulyl-N-cél  me 

Pinacoline 

C.6ll12Oo     Acétate  de  bulyle-« 

»  Propionate  de  propyle-n    . 

»  Butyrale  d'élliylo. .  '. 

Isobutyrate  d'élhvle 

30     C6H„ON     n-Hexôamide  . . . ." 

39        C6Hu        Trimélhyléthylmélhane 

38  >■  Di-isopropyle 

39  CG1I,.0      Alcool  hexylique-/; 

40  »  Etlier  dipropylique-//  ...... 

38  C.6Hlo\  Dipropylamine-/i 

40  »  »  -« • . 

40  »  >-  iso 

38  »  Isohexvlamine 

40  »  »  

1      CvHsOj      Acide  salicyliquc 

8   C:H506X,    Trinilrololuène 

3  »  1.2.4.6-Trinitrotoluène .... 

38  C7HsO  Benzaldéhyde 

3  C7H604N5  1.2.  4-Dinilrololùène..  . 

10  »  Diiiilmloluène 

38  C;  11-  F  m-Fluorololuène 

42  C7H7Cl  Ortochlorotoluène 

42  »  Parachlorotoluène 

38  C7H7Br  o-Bromotoluène 

3  C7H702N  />-Nitrotoluène 

41  C7H8  Toluène 

30  C- HsO  Alcool  benzvlique 

38  C-ll  X  o-Tolnidine  'stable......... 

38  »                       »         instable 

10  <::lll0O\,  Caféine 

40  CTH,,0.      Glutarate  dimélhylique 

38        C.:tl,,        Méllivlcvclohexanc 

41  »  J»  

30      C-11,,0      .Méthvl-n-hexvlcétone 

40  »  OEnanthol . . .  '. 

38  »  Dipropyleétone 

39  !.:)!;  ,m,     Propionate   d'isobutyle  . .    .. 


39     c,Tll,,o, 

30       C;ll,.,ON 

38      c-ll,„ 


C8H6Br3ON 

«  :  s  1 1  N 

C8H80 

C8H8BrON 

CgHsON 


:8H10 


C8H,80 
C8H19N 


38  C9H13N 

39  C9Hi8 
30  C9Hi9OX 
39  C9H,0O 


».Hin.lo   de   pn.pyle 

«-Heptoamide 

lVnlamellnïe'lha.io  .'.'.'.'.'.'.'.' 
Alcool   hephlique-/!.. 

lloPM'n"ln'!'-«.'.'...iy.H'.'.'."". 

Anhydride  phtallque 

10-2. 4.  e-tfibromôaûilide 

mire  de  ben/vle 

.Metlivlben/.vlcélone 

A(Tlo-/»-broiii(.anilidc 

Acétanilidè .; 

o-Xylène 

Phénél.ol 

Elher  difflétbylique  de  la  re- 

DunclhN  laniline'  .'.'..!.!'... 

Méthylhepténoné 

Anhydride  propionique 

K'1»1'-  sure, nique.. 

N.trile  heptyliqiie 

Celônèméllnlhêxi'lique:::: 
iMihuiviale  d'isobutvlr  .... 
lodure" d'octyle-rt  .."...... 

ra-Ocloamide '.'.'.'..'.'.'.'. 

Sulfure  butylique-/î 

»  di-isobutyliquc  .... 
Alcool  oetylique-tt 

»  5)       sec .......  . 

Dibutvlaniine  iso 

Di-isobulylainine? 

Hutylamine  secondaire 

Propio-'2.4.tJ-tribroinoaidlide 
Acéto-o-bromo-/?-toluidide. 

Propio-/)-bromoanilide 

Acéiate  de  benzylè 

Ether  benzoïque 

Acide-  (ï-|'hényl-{i-hydroxy- 

Acide-a-phènvl-x-hydroxy- 
pfopionique. 

M-Acétô-o-toluidide 

AcétO-p-toluidide 

Propionanilide 

Mêsitylène-i  .3.5-triffiélhyl- 
benzene 

Pseudocvmène-i  .1  4-trimé- 
ihylbenzèfie 

Propylbenzène 

o-Diméthyltoluidine \ 

«-Butylcyclopenlane 

/i-Nonoainide 

Oxyde  méthyloctylique-n.  . . 
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Bibl, 

Formules. 

39 

C9  II,»  Oi 

38 

C»H4lN 

iO 

» 

II 

C10H8 

MO  ( 

;,0H10ONBr3 

30 

:ioHi2ONBr 

30 

„ 

30 

C|0H13ON 

30 

» 

30 

» 

38 

CioHu 

40      C,0H,6O3 


40 
39 

C,oHi804 
C10H,0O 

31) 

» 

M) 

CioHîoOs 

30 

CioH2iON 

30 

CulIuONBr 

30 

38 

C,  illnO-, 

30 

dHisON 

30 

„ 

30 

» 

39 

CM1II.,.,0., 

30 

CnHjsON 

13 

C12H5N 

10 

C12H10 

30 

C12H10OXBr 

30 

C,,H,,OX 

30 

Ci2HuONBi-3 

30 

Ci2H1GONBr 

30 

„ 

30 

C12H,,ON 

30 

» 

30 

» 

-4  C12Hn(J,N.H2( 

M 

C,aII.,  (),, 

3i 

« 

M 

:,2H,sO,i.2Hs 

39 

C12I1,;0. 

30 

C,2Hî5ON 

40 

C,2Hj7N 

:!()    C,3Hi2ONB] 


30    CuIIaHONB: 


Noms. 
FormaldibuU  lique-//.  .  .  . 
Tripropylamine-// 

Naphtaline 

n-  Bu  tyro-  2.4.6  -tribro- 

moamlide 

Propio-o-bromo-/;-!!)!  ni- 
difie  

n-Buliro-jo-bromoainlido. 
/i-Propio-o-loluidide. . .  . 

l'ropio-ptoluidide 

Butyranilide 

Buiylbeiizène  lertiairc. 
Paracymène  (méllsvi- 

i-isopropvl-S-beiizciie). 
Diétlivlamiline  stable.... 
instable.. 
Anhydride  butyrique-n. . 
"»  isobiiiynque. 

Adijiinale  diclh yliijue  .  .  . 
Méll)yl-«-iionylcéione.  .  . 

Ether  caprjlfque 

AcétaU  d'octyle-« 

rc-Décoamtde. 

«-Butyro-o-bronno-o-to- 

luidide 

«-Valero-/'-broinoanilii]c. 
Benzoate  de  butyle. .... 
R-Butyro-o-toluidide.  . . . 
11       »       p        » 

«-Valéranilide 

KtliT  pélargoniqiic 

n-Und  coamde 

Carbazol 

Dipliényle 

Acéto-a-biomo-p-naph- 

lyla  i.ide 

Acéto-  j-naphtvlamide.  .  . 
,    «-Hexo-2.4.6-tribromo- 

anilide 

«_ValHro-o-bromo-/3-to- 

luidide 

//-Hexo-jD-Biomoanilide. . 

Valero-o-toluidide 

//-Val  ro-p-toluidide .... 

«-Hexoanilide 

O  llydratede  3.5-diméthoxy- 

acétophén<Hidine.. .... 

Laclose-a 

»     -S 

.0  Hydrate  "de  lactose 

C5H...CO— GHOH-QH... 

Lauramide 

liutvlamine  tertiaire 

Tn-ïsobutylaminc 

Propio-a-broino-ji-naph- 

tylamide 

Méfhyldiphénylamine.... 
3   «-Hepto-2.4.6-tribfomo 

anilide 

•    n-Hexo-o-bioino-/j-tolui- 
dide 


Combinaisons  organiques  {suite). 

I-emp. 
cent.         Noies. 


/-Ib 


C,3IL7ON 
C,  v  1I8  <)., 

CI4H10 

Ci»HI4ONBi 

CivHlsN 


CuIl1&ON 
:,4Hl8ONBr3 
:uH»oONBr 


nbli, !,,],■ 


//-llexo-/> 

«-Tridecoamide 

Anthraquinone. 

Anthracene 

Phcnanlhrène. 

/i-Butyro-«-bromo-[i-na|)li- 


Vlill 


iido.. 


Méthylbenzylanilino 

Dibenzylamine 

«-Butyro-p-napljtylami( 
n-Octo-2.4-6-tnbromoaiii 
/«-lleplo-  o-bromo- 


b.lo  . 


n-Octo-yj-bromoaiiili 
«-Hepto-o-toluidide 


<;r,n,so, 
<:,,ii,„o.\ 
isHisONBr 


..Il  n 


:>X 


30    ( 

30 

30   (Y, !!.,„( >NBr3 

30  CnlI-OMîr 
30  » 

30  (:lsH,jON 
3J 


j-P-naphlyl- 


/i-Valcn 
amide 

«-Valero-p-naphlvlamide.. 
/i-N(M)o-2.4.r>.-iribromoani- 

lide 

«-()clo-o-bromo-/>-tolnidide 
/(-Nono-/>-bromoaiiilidc.  .  . 
/i-Oclo-o-toluidide 


~P~,. 


n-Nonoanilide 

40       CisIlaaN       Amvlamine  tert 

30  C,6H18ONBr  71-Hexo-a-bromo-p-naphtyl- 

amide 

30  C16H,„ON  /i-Hexo-p-naphlvIamide.... 
30  <:1,ll,,()NBr3  ra-Deco-2.4.6-tfibromoani- 

lidc 

30  C16HHONBr  ra-Nono-o-bromo-^-toluidide 
30  «  «-Deco-/j-bromoanilidc .... 
30      C!6H23ON      /i-Kono-o-loluidide... 


30 

30 

30     r,l8ll„i)N      l'a 


/(-Decoanilide.. 


30  C17H20BrON  n-Heplo-a-bromo-P-naphlyl- 
amide 

30      CI7H210X      /j-IIepto-p-naphlylaniidc,.. 

28  Sulfate  d'atropine 

30  C,7II,tOXIb-3  /i-L'ndeco-2.4.G-tribromo- 
anilide 

30    C17IloG()XI5r  /i-Deco-o-bromoyj-toliiidide 

3)  »  ;t-Undeco-/>-bromoanilidc.. 

30     C17ll,7OX      71-Deco-o-toluidide........ 


30 


-/'- 


;,8n2i 


amide. . 


■b  roi  11 


bile  . 


IUphl 


nide. 


:.ls  II,  ,t)\      «-Octo-fj-naphlvlai 

, „l I  .„<  >N  iîr ,  Laiiro-2.4.6-lrib'rom(ianiiiue 

j s  1 1 , s  ( > NT  lir  «-Undeco-o-bromo-/>-lohii- 

dide 

Lauro-/?-bromoanilide 
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III.  —  Combinaisons  organiques  {suite) 


30     CrHjjON      re-Undeco-o-toluidido. 


C,8H,ïON 

I  „H    ,o\i;r 

C„H«ON 
Cl9Hj0ONBr 

i:,,iiuo\- 


Lauranilide 

Sléaramide 

H-Nono-a-bromo-p-na|>htyl- 


rt-Nono-8-naphlylamide  . 
Lauro-o-bromo-/>-toluidid 

n-Tridecoanilide 

Lauro-o-loluidide 


:!()    CioH«ON  Br  «-Déco-a-bromo-p-naplil 


i    ,11    .i\ 
C»0H»oONBra 


CîoHa.ONBr 
CMH„ON 


30   Cïi 

30      C, 

30 

30   Cs,H30OXBr   Lauro-a-br 


feHsiON      Lauro-p^mapl 
H:i.OXBr3  Pu 


-B  naphlyl- 


30  Cs 

30    C, 


lide. 


,Ii,GOXBr  Palmilo-»-bromoamlide. . . . 

»H»7ON  Palmita.iilide 

•>,H:J3OX  n-Trideco-B-naphtylamide.. 

„ll„OX  Palmito-/)-ioluididè 

Jlv.OXBr  Mvristo-x-bromo-fi-naplitvl- 


ide. 


30  C, 

M)   C, 

30      ( 

30    C, 

30     ( 

30 

30   C, 

:ÎV  Il15OX  .Myri-lo-ji-naplUvlamide..  .  . 

hH:i8<>NBr3  Slearo-2./4.6-Lr  bromoanilidc 

illu.OXBr  Sléaro-p-bromoanilide ..... 

;ï4H4,ON  Sléaraniiide 

sHioOXBr  Sléaro-o-bromo-p-loluididc 

irJUiOX  Slëaro-o-toluidide 


)H>.2OXBr  Sléaro-a-bromo-|i-naphlyl- 
amide 

nHsaOX      Stéaro-3-naphtylamide 

('3cHi8  Décacyclène  (Trinaphtylène- 
benzine) 

Ci8II28  Fluorocyclène  (Tétranaphtv- 
lèno  cyclo-octadiène). . . . 


norgi 

tiques 

irgan 

[ues.. 

s  les  c 

,rpS  étudiés 

ïï 

198 

$99. ....... 

'  37.  Loi.  —  Les  points  de  fusion  des  ternies  supérieurs  de  Imites 
les  séries  homologues  tendent  vers  une  bmiie  commune 
égale  à  117". 


19.   Fusion  et  congélation  du  para-azoxyanisol  (étude  des  cris- 
taux liquides). 


24-25.  Identification  des  acides  par  *fus  de  composés  divers 


43.     Xaphtalene  commercial.    Échantillon    1 70.80 

11 79,5i 

111 79,24 

43.     Paraffina  commerciale.      Échantillon    1 55,35 

»  Il 54,6 

»  III 49,  o5 

Appliquée  dans  six   laboratoires  différents,  la   méthode  a  de 

des  résultats  différant  au  plus  de  o",i. 


Notes  (III).  —  a.  Prépai 

é  pur   par  3 

tubes  capillaire*,  après   puri 

ailleurs  25n°.  —  f.  Le  chiffre 

congélation.   Lorsqu'il  \   a  d. 

ux   chiffres. 

décelée  par  les  variai  ions  di 

point  de  fu 

(Comey,  ./.  lin/.   En  g.  Cl, en 

..   iqio,  2.    1 

observés  pour  des  lu  ,||   .   .m  1  > 

Bres.  _  /  .  Co 

///.   Expériences  de  precisioi 

pour  fixer 

inexact.   —   0.   Méthode  du 

scellé.  —  s.  Pas  de  formule 

dans   le  tex 

résistance  de  platine.  Appn 

Liquides   purs    mais    saturé 

d'air.    —   ' 

0»,  1.  —  v.  Le  DI.   Soc.  Chi 

m.  Belge  d 

lélhodes.  Le  chiffre  r 


ents.  -  i.  Etude  de  la  décompositio 
.a,  Z.  ge.s:  Sc/iiess  Sprengsto(f'w .,  1 
16).    -  j.  Ce  sont  les  points  de  fusio 


e  congélation  destinées  à  servir  d'étalons  pour  basses  températures, 
ce  de  Pt  comparés  au  thermomètre  ù  hélium.  Erreur  inférieure  à 
s  C.  H.  donnent  —126°,  4. 
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III.  —  Combinaisons  organiques  (suite). 


I    \\  .    llKI 


,   Z.  i 


I.  Ch.   MauûUIS  et  L.-J.  Si 

II.  a5i  -  20.  K.-P.  Moxi 
,  53.  —  23.  L.-C.  Radclikki 
m.  Chem.  Soc,  i g 1 9,  41, 

'  Chem.]  Soc,   19.7,   39,   1 


-  1.  Anonyme  (  Laboratoire  W.-J.  Bush  and  O),  Perf.  Ess.  OU 
?m.,  igu,  13,  91.—  3.  J.-M.  Bell  and  C.-II.  Herty,  ir.,  J.  Ind.  Eng.  Chem., 
f.  Ain.  Client.  Soc,  [919,  41,  7 ',3.  —  5.  J.  Bof.sf.kkn  et  II.  Kalshovkn,  Bec 
;m,  J.  Am.  Chem.  Soc,  1918,  40,  793.  —  7.  J.-I5.  Conant,  E.-li.  Harïshorn 
.  583.  —  8.  H. -II.  Custis,  ./.  Erank.  Inst.,  1917,  184,  S6a.  —  9.  Dzikwonski 
Vu  et  J63.  —  Kl.  \.  Punis.  Monatsh.  Wien.,  19.3,  43,  3.  ~  11.  A.-L.-W  .  dk  Gee, 
>c.  Chem.  Ind.,  rgi8,  37,  3-',,.  -  13.  \V.  Kirby,  J.  Soc  Chem.  Ind.,  iou. 
44,  go.  -  15.  II.  LrcheIi  und  V.  Gokbel,  lier.  Dtith.  Chem.  Gessell.,  1922, 
.  allg.  Chem.,  19. j,  122,  5.-iio.  _  17.  II.  Masse  et  A.  Leroux,  Bl.  Soc.  Ch'im., 
.11.,  19.9,  169,  47<i-  -  19;  W.-I.-H.  Mou.  and  L.-S.  Ornstkin,  Proc.  K.  Akad. 
Ind.  Eng.  Chem.,  1919,  11,  ni.i.  —  21.  O.  Moureu  et  J.-C.  Bongranu, 
.-\.   PûLUTT,Journ.  Soc.  Chem.  Indus/..  ig-Ji,  40,  |5T  et  gor.  —  25.  J.-B.  Katiieii 


Ï.-W.  Rio 


i«d   W. 


r.-w. 


and    ~ 


30.  P.-W.  Roi 


jiîert,  IH.  Soc  Chim., 
I.    Chem.   Soc.   Lond.. 

Chem.  Soc.  Lond.,  1 
us,   K.   Akad.    Wet.    . 

Chem.  Ges.,  191. 1,  52,  1 
[921,  30,  6 


Chém.  Sol 

IJ'l  ;   Ann.    ( 

-  31.  E.  S 

33.    W.-Il 

1ER  M  ANS,    11/ 

./.     ^// 

.  Chem.   Soc, 

9,  168,  9X8.  - 

m.,  k 

42,  122,  206.  - 

/■(/,    11 

jo,   11,  368.  - 

-    3(i. 

A.   Stoch   und 

.  Bel- 


,  28. 


.  Ti> 


.   Bel  s 


Irt 


10.    J.    TlMMURMANS    et 

.ians.  M  ">  M.  Van  dkr  Horst  et  H.  Kamkrlingh 
m.  l'/nsie.  Lab.  Leyden,  n°  157;  J.  Timmekm  \ns, 
,  C.  If-,  1922,  174,  9Î6.  —  i3.  R.-M.  YViliiei.u  and 
,r.S,and.,  n- 340,  ,9.9. 


IV.  —  INFLUENCE  DE  LA  PRESSION  ET  CHANGEMENT  DE  VOLUME  CORRESPONDANT  A  LA  FUSION. 


Hure  de  fusion  en  degrés  centigrade-,;   /,  =  température  de  rri*ta 

sion  en  kilogrammes-poids  par  centimètre  carré;  />(aim)  =  près 

rialion    de    la  température  de  fusion;  ±/>  ■-  variation   de  la  press 

Les  chi lires  placés  après  les  symboles  des  corps  se  rapp 


I  Bibliographie  (p.   n3). 


Ga.  1.  p.  107. 


6000 
7000 
8000 


CeHé.  6. 

Ea  l'absence  d'air 

dissous 
M  degré 


a.   Corps  purs. 
Li.  I.p.  71 


6000  197,1 
7000  199,4 
8000     20 1 , 6 


empératures  absolues 
linuées  de  273», 


C,H«C12S. 

Gaz  moutarde. 


1      i'5','9      ô,o54*       68 


tuo     3.,i       0.0J7         71 
1800     58,9       0,042  77 

*   Pur  extrapolation. 


Ca(N03) 
p(kg). 

h9G 

■2').)0? 


h.  Mélanges  binaires  de  corps  inorganiques. 
Ca(N0,)2.iH,0-Cd(N0;)i.iH,0  (diagrammes). 

Cr.  mix.  à   (6,3  »/„  de  Ca  <  XOS/J.  1 11*0. 
/>(k«).      tc.  lf.  A»(kg).        t,, 

i7','o  >oy'i       56°g5 


Cd(NOs 

,.|I12(). 

p(kg). 
1 

59V  3 

55o 

63,4 

'  Î9«> 

69,6 

2860 

*M 

3(.o 
44o 


3ooo       60 , J 


F.  Meyer. 


Schmelzpunkte.         Melting  Points.         Points  de  fusion.         Punti  di  fusione. 


IV.  -    Influence  de  la  pression  et  changement  de  volume  correspondant  à  la  fusion  (suite), 
/>.  Mélanges  binaires  de  corps  inorganiques  (suite). 


Cr.  mix.  à  70,90/,  de  Ca(tf08)..  ill-.O. 
)ftkg).      '■  ',  />(kg).      /,. 


•.«070        Vi.N 

Cr.  mix.  à  88, 6«  „ 
d»Ca(NO,  '  .  *  lit* 

p(kg).      «r.  ',-. 

1      J9?6       .;,:.. 


Cr.  mix.  a  <»».  —  "/, 
deCa(NO,)a.4HgO. 

p(kg).         /..  /,, 


Comparaison  entre  l'un  dc> 

Caj  No,i,.ill.(). 
l>(kg).        /(i..i..,-P..i .. 


L'abaissement  de  ,1,,,  par  addii 


islituanls  cl  un  mélange. 

Mélange  5  88,G»/o 

doCt(NÔr  1.  (HaC  3t. 


;d  est  indepen 


Coordonnées  eulecliqucs. 

p(kg) 1  ii»)o  2000 

",'„  du  sel  de  ('.  1. . .        f)i  79  7  i 


c.  Mélanges  binaires  de  corps  anorganiques  et  organiques  et  de  corps  organiques. 


Le  second  composant  cité  est  celui  qui  cristallis 
L.i  concentration  est  pour  chaque  pression  colle 

C*H,0      H,0. 

Méthyléthylcétone  —  Eau. 
/>(kg).  t.c.  t.. 


*   Lxtrapolatic 
"pour!ag.a< 


e  la  solution  qui  atteint  son  point  c 
l«\h;        C6HsOîN. 

Hexane-/'       Nitrobenzéne. 


C10Hît  — C6HsOïN. 

Decane  1  diisoamyle  1  —  Nitrobenzéne. 

p(kg).  t.c.  /.et. 


Pétrole       Nitrobenzéne. 
/?(kg).  t.c.  t. es. 

1         <.v:x  1  ;:.»> 

925  16,35  16,35 


C6H7N        C6MI2. 

Aniline  —  Cyclohexane. 
/>(kg).  t.c.  t.c. 


cl.  Variations  de  volume  par  fusion  sous  pression  ordinaire. 
HO. 
i'  d'eau  en  se  solidifiant  augmente  de  ocm,,o>i3>  (résultat  supérieur  de  ■>.<">  "/„  à  celui  de  Bunsen). 


Bibliographie  1  IV).—  1.  I\-\V.  Biudomax,  Proc.  Am.  Acad..  iuu,56,  61  b 
119.  3io-3^.  —  I!.  II. -W.  Foote  and  B.  Saxton.  ./.  Am.  Clu-m.  Soc.  iyi- 
—  j.  J.  Timmehmans,  Huit.  Acad.  Belg..  1919,  ;.")3-7S5.  —  6.  T.-W.  Hicn.> 
1919.  41.  —  7.  T.-W.  Kiciiauds  and  S.  Bovfcn,  J.  Am.  C/icm.  Soc.  1921, 
Àcad.  Se,  1919.  9,  3o. 


|.    —    2.    Mi    llAsNEI.lil.ATT,    /..  ( 
,    Iioti.    —    4.    C-P.    Ll  CKKV.    / 

,   E.-l\.  GaRVEB  and   VV.-C.  S 

224.    —8.    K.-D.    Wll.MAMM.N 


COURBES   DE  FUSION   DE  MÉLANGES   BINAIRES. 

Abréviations  communes  aux  Chapitres  V.  VI,  VII,  VIII,  IX,  \,  XI,  XII.—  t  c  =  température  de  cristallisation  commençante  en  degrés 

intigrades;  tcn  =  température  cuteclique:  t,r  —  température  de  transformation  ;  /„  —  lempéi  ature  cl  an  et  ;  ',.  /, /,.  t..  ...  —  tem- 
pératures de  divers  elfels  thermiques;  tj  ■■=  température  de  fin  de  cristallisation:  /in-  ■-  température  de  fusion.  —  T  --  durée  (  générale- 
ment en  secondes):  les  indices  r.  eu.  ti\  ...  correspondent  à  ceux  des  t.  —  Max.  maximum  d'une  courbe  ;  I'.  lus.  —  point  de  fusion: 
Comp.  —  composé  :  Cr.  mix.  =  cristaux  mixtes:  resp.  —  respectivement.  —  Air.  eut.  obs.  =  Vrrèts  eulecl  iques  observés.  —  (loi  - 
eut.—  Horizontale  eutectique;  —  inst.  =  instable. 

Composition.  —  La  composition  centésimale  ("/„).  atomique  (Al.0/,,)  ou  moléculaire  (Mol.°/o)  donnée  dans  chaque  Tableau  de 
mélange  binaire  se  rapporte  au  corps  souligné  dans  le  litre  de  l'élude. 

Bibliographie  —  Les  ehilli  es  placés  après  les  formules  des  coips  étudiés  se  rapportent  aux  Tableaux  bibliographiques  pboés  à  la  (in 
des  Chapitres.   Si   le   Mémoire  comporte  de  nombreux    Tableaux,  le  numéro  bibliographique  est  suivi  de  la  pagination. 

Observations.  —  1°  Le  plus  souvent  possible,  nous  avons  remplacé  le  Tableau  complet  des  pourcentages  cl  des  /  ,  / ,,  tell.  T  .„.  etc. ,  par 
Jfl  résu.i'é  représentant  l'allure    du  liquidus.    I>ans    ce    mode  de  rédaction  employé  déjà  pai  liellement   dans  les    T.  A.   (IV),  les  deux 


F.  Meyer. 


Schmelzpunkte  (Mischungen).  —  Melting  Points  (Mixtures). 


Courbes  de  fusion  de  mélanges  binaires  (suite) 


colonne  (Exemples  p.  121,  il 
,  l'auteur  définit  la  nature  de 
ieigner  sur  ce  point,  les  notes 
lemoirc  et  cela  sous  les  formes 
tectique  de         à         (Exemples 

1  suffisent  pour  tracer  les  hori- 

Dnné.  Notre   rôle  est  de  repro- 
rs  Tableaux  d'un  seul  Mémoi 


e  du  Tableau  donne   le  <•  In  lire  donne  par  le  Méi 


V.        COURBES  DE  FUSION  DE  MÉLANGES  BINAIRES.   ÉLÉMENTS. 

tioru*Ob*ervations,  p.  n3. 

Iphabétique  des  symboles  de  la  Table  internationale  des  poids  atomiques. 

Liste  des  systèmes  étudiés  dans  ce  Chapitre  (p.  114  à  117). 

Mg nt 


Au  -  Si  . 
Au  -  Zn . 

Bi  —Se. 
Cd  —  Se  . 


Ag  -  Cd. 


Ag  —  Cu. 


Le   diagi 
un   P.  de  t 

(AI   pur 


-  Hg  (diagramme  seulement,), 
mporte  un  eutectique  (très  voisi 


18,42 
24,67 


943  653 

9,5'i  654 

976  655 

1001  656 

io3g  65a 

'"»;  647 


(d 

ngramme  ) 

A  t. 

'/•■ 

54 

9* 

5g 

c-3 

63 

7i 

68 

16 

7-i 

8"2 

79 

i<j 

85 

6 

92 

06 

posé  A 

ISb. 

Le 
0  à  \3 

solidu 

7o  (&54«  en 

tué   par   deux   liori 
v.);  l'autre  de  52,4'4 

ontales,  1 
à  100  at. 

une  allan 
/.  (63l-  e 

t  de 

IV.). 

i59" 


933 


879-83() 
869 


F.  Meyer. 


Points  de  fusion  (mélanges1).         Punti  di  fusione  (mescolanze). 


V.  —  Courbes  de  fusion  de  mélanges  binaires.  Éléments  {suite). 

«HAPHIK, 

MIT. 

Al         TC    i.U/n.                                             5. 

Au       Si.' 

i. 

'/••           ',  •            '.            T„           /  ,.           T.„.            t,.            T,. 

0                 1062°                      P. 

" iristïques. 

us.  de  \u 

86          -«.)            -            -          (\,\           i")-.           )j()           >"> 

fi                 17..                Etilecl 

|lie  Ail  — Si 

85           ;!i             -            -          fi,  j           [55           >4'g 

IO0                     tjoj                                P. 

lus.  de  Si 

<|0             700               -                              (1-7              170             ;")')c>              10 

'  L'or  est  à  999/1 :  le  s,  contienl  i  à  5 

'.d'impuretés  | 

surtout 

«)")              669                -                -              GJi)              20  5               ')")>.               1") 

du  fer). 

98        63o          -          -        <;.<;         i»<»        548         !.. 

\.r.  eut.  obs.  de  i,5  ù  ti:  "/„• 

100         64g           -           -           - 

/,.  T,  -c  rapporlcnl  à  la  formalion  de  TeAlj. 

Pas  de  compose.   Liquidus  en  Y. 

Au  — Zn  1  diagrammi 

17.  p 

"...S. 

Deux  composés  :  T.-,  U,  et  TeAI5. 

At-Ve-      tt-        ',■       ',„•       t,r-            At.9/». 

/    .              t  :            1 

ttr. 

Te,  \L  fond   à  s,,","  et  donne   une   série  de  cristauN   mixte?  avec 

0        io64"io64"     -        -           3i,3i 

('"-"                          C'" 

"      '  >O0 

l.     saturés  pour  i.',"/,,  de  Te). 

653      -      64 

>     ion 

Lo  cristaux   mixtes  existent   sous  deux   formes,   t„   des    cristaux 

saturés  h  541*- 

l4,6g     8J8     811        -         -             34,06 

642     fi|2°   64 

1     joo 

Pour  1,8»/,  d" Al,  à   ',!',".  eulectique  Te  — cr.  mix.  (3. 

ig,92    7S"    743      -       -           34,20 

654      -      64 

'.    396 

l'our  97°/0  d'AI,  à  621 ".  eulectique  Te,  M,—  VI. 

22,41     7  5fi     708       -       ;..',"          36,68 

666    644 

- 

\   Vu",  formation  dans  le  -s.  >l  i  :  1 0  il  u  composé  Te  \'  . 

23,73    72g    681      -      404          3g, g7 

675    fi58      - 

- 

24, g8     721     681       -      40G          41,88 
26,14     708     fifi »       -       409           4'),fi5 
27,76    692    64g     -      i'.fi         48,01 

696     664 

70  i     682 
720    714 

As      Zn  (diagramme).                         13. 

- 

•/„.              /.                         Points  caractéristiques. 

2g, 11     680    64  5      -      406           5o, 3g 

723      - 

_ 

6,6           7/5"                       Début  do  l'élude 

11,82     660      -      640"   400 

[3,43         toi5               Max.  1'.  fus.  du  eomp.  Zu3As2 
62               7Ï0               Eulectique  Zn3  As* —  ZnA«j 

l'our  35,06  al.%  à  0'|2",  euteelique. 

Composé  AuZn  fondant  à  723°. 

tlr  se  rapporte  à  une  transformation  à  lé 

at   solide. 

(if).<>'          771                Max.  P.  fus.  <iu  comp.  ZnAss 
81 ,5            7  >  !        Eiileclique.  Cr.  mix.  à  76  "/„  As  —  As 

Bi  — Se. 

19. 

100             8i45                          P.  fus.  de  As 

Le  composé  Zn    \-    se  transforme  a   ù->:. 

'/»•           te.           tr         T,.         /..         T.,          t 

T..        /,.„. 

Tcll. 

Les  mélanges   entre  G. 6   el    jo  *  „  ont    un  arrêt  à   '|i<j°  (eutec tique 

0            2I17            _             _             _             _             _ 

7 

~ 

Zn  -Zn,  Vs    .'  1. 

">  1 0" 

26g 

440 

Au  —  Cd  1  diagramme  ..               17.  p.   ',■> .",. 

20             557            -             -                            I          "*- 

\°     4<>"     270 
>.  fi  fi 

21  "> 

At.'/,.                  tc-                   tr                trll.              /,,.. 

'":       ):\                                     '3 

i      4..      270 

175 

0                     iofi.j"              ioGj"               - 
tj.o")                S.)".                84o 

3o          628          -                      ïgg°      80" 

/      -t 

(i5,44)            (892)               - 

3!          <\(\~>                                fini        60 
3)            687            -             -           Cyr>,         60 

:     ; 

19,66                    S")  7                    70,0 

24,12              82g              742 

37         688       6020      m" 

_ 

1"         fis  s       6o3       70 

25,  g3               821               71  i               -             '|,.iu 

27,05                7<i'.                711                -              {r»5 
29,36                -fii                  _               6i3° 
34,52                 G8fi                   -                 fii  3 

5q        fit  s      609      65 
60                   fioî 

- 

- 

(34.6o)              (685)                 -               (612) 

80                    602        -                     -         - 
90                    5g8       - 

(3g,86)               (621)                   -                (til2) 

(42,44j             (6i5)               -             (fit  2) 

(42,89)              (612)               (fiin            (612) 
(43,24)            (614)            (608) 

98         ;<>■>        - 

ii7-43i             (623)             (6i5; 
(49,801             (624)             (622) 

tn  T,  se  rapportent  à  la  sépaialion  de  Iti.. 
t.,  T,  se  rapportent  à  la  formation  de  IJiS 

::r  " 

Les    cliilïres   entre    parenthèses    se   rapportent  à   des  expériences 

t ,.  T,   se   rapporlcnl    à   la   transformation. 

antérieures   (P.-J.    Saldau,  J.  Soc.   P/ijsic.   C/ti/ii.   St  Pc/..    ,,,i'h 

Deux    composés  :    1  î  i  -~  «  -    s,-   décompo-anl 
à  G88». 

6oa";   Bi,Se3 

fondant 

46.  1016).  Voir  T.  ,L,  IV,  180. 

t,r  se  rapporte  a   une  transformation  à  l'étal  solide  (   \u,<:d  ). 

Le  compos,-  Bi  Se  existe  sous  deux  forme 
De  5i  à  .i'»"/,,  BijSe,  ci   Se  forment  deux 

(tlr  =  ^22«). 

ouebes  liquide 
fondant  à  267» 

Pour  j2,89at.°/0  ■'  '"  -'  ",  eulectique. 

Deux  eiilectiqucs,  l'un  de  Bi  presque  pui 

,'  l'autre 

Composé  AuCd  fondant  a  G  ■  \ ". 

entre    HçSe     cl   Se  fondant    à  161°. 

F.  Meyer. 


Schmelzpunkte  (Mischungen).  —  Melting  Points  (Mixtures). 


Courbes  de  fusion  de  mélanges  binaires.  Éléments  {suite).  • 

Hg  —  Tl  (diagramme). 


Pas  de  misciliilit 


•     fondai 


Hg  —  Mg  (diagramme).  A.  p.  >;<>. 

Points  caractéristiques. 

A.  Début  de  la  courbe. 

B.  Eutectique  (')  Mg  —  Mg3Hg. 

C.  P.  transi'.  :  coexistence  de  Mu'jHg  el 

MfrHg,  (?). 
I).  P.  trans1.  :  coexistence  de  Mg7Hg3  (?) 

etMgEHg. 
F.  .Max.  I'.  fus.  du  comp.  Ms.Hg. 

F.  Eutectique  (!)  MgJIg  —  Mg3  llg,. 

F'.  Max.  aplati.  P.  fus.  du  comp".  M^.llt;,. 

G.  Eiiteciquc  (3)  Mg,!!^  —  MgHg. 
11.  Max.  P.  fus.  du  comp.  MgHg. 

I.    IMr.deMgllg-t-liqu.enMgligi  +  liqu. 
J.   Fin  delà  courbe. 


Speroni  (liend.  Accu/.  Une,  ii,i5,  24.  73',). 
Arr.  eut.  (>)  obï.  de  !  à   20  at.°/„. 
Arr.  eut.  (')  obs.  pour  ',2,5  el    ',:.  a!."„. 

n.rlasl.   ,\IS  —  Mi;    Hg,  ol.s.  ,1e    1  ."»  a    '2,5,,  al.  »/„  a   43.' 

Les  ((inrhe-   IH'.    et   KV  prolongées  se   coupent   e 

métasl.  MgHg        MgHg  oljs.  pour  \>,'i  at.°/0  à   ">ot)°- 

; (L)- 

/(M). 

P.  eut. 
P.  eut. 

Hg  —  Mg  |  diagramme  seulement  1. 

18. 

P.  lus.  de  11g 

P.  tr.  du  comp.  MgHg2 

Max.  P.  fus.  du  composé  Vigile: 

Eutectique  MgHg  —  Mg,Ilgo' 

Max.  aplati.  P.  fus.  du  comp.  Mg3Hg, 

FuLçctique.Mgr.IU, -M->lig 

Max.  P.  fus.  du  comp.  Mg<Hg 

P.  tr  du  comp.  Mg7HifV?  ' 

P.  tr.  du  comp.  Mg3Hg 

Eutectique  Mg.jHi;  —  Cr.  mix.  riches  en  Mg 

P.  lus.  de  Mg 


At.  •/, 

tc. 

At."/,, 

',•                At.  »/„.             tc. 

42,3 
38,3 

3i'3 

i?6 
5,3 
12,0 
i3,9 

'  3(3, 0 
33,9 
!i ,  1 
28,6 

9?'*             4o,47              °"9* 
11,7              38,37               5^9* 
1 4 ,  ï            36,71             9,5* 
1/,, 8              32, 3i              12,8* 

28,7 

i4,9 

■>,5,o 

i3,2              27,24              i4,3 

26,0 
23 , 8 

12,3 

23,4 

19,7 

ii,5              20 , 3 1                5,7 
4,o            17,97       —  0,9 

19,2 

3,o 

- 

16, 65         —  6,'> 

La 

prtlle 

La 
*  L 

Le 

n-e.niè 
iqiîidù 

s  d'alliage. 

voir  du  tliermomèt 

présente  un   max 

série   d'expériences  portent  sur  de 

ns  un  appareil  Beckmann. 
re  n'est   pas  entièrement  immergé, 
à  i5".  P.  fus.  du  composé  ïl,Hg,. 

Hg 

-Tl  (diag 

■amme  seulement).      10.  p.  533. 

0 

o 

10         i5             18 

58,7 
près  de  io< 


I  —  Te  (diagramme).  10. 

/.  Points  caractéristiques. 

453"  P.  fus.  de  Te. 

(  Solution  solide  (Te  —  Telij,  décomp. 
1  à  i83",  5. 

i83,5  Eutectique  Te  —  Solution  solide. 

176,3  Eutectique  solution  solide  —  Tel4. 

11 3, 5  Eutectique  Tel,  —  I. 

114,2  P.  fus.  de  I. 


Ni  -  W  (diagramme). 


«495 

1 49  J 


21. 


.  de  c 


lallis 


80 

tCl  =  lei 

t,-,=  temp.  max.  pendant  I 

t, ,  —  temp.  de  cristallisatin 

Entre  o  el  52»/,  cr.  mix. 

Comp.  inst.  Ni6W  fondant  à  ij25°. 

A  i5io",  eutectique  cr.  mix.  (Ni6  W-MY),  ; 

A  oo5\  les  cr.  mix.  se  séparent  en  deux  pli 


- 

1  5  1 0 

70 

90  5 

- 

I>oq 

bo 

903 

- 

13 IO 
I  ")  1 0 

4  > 

905 

90-) 

- 

i5o8 

3o 

895 

stallisali 

encan 

onmença 

ite  avec 

gérn 

es. 

F.  Meyer. 


Points  de  fusion  (mélanges.         Punti  di  fusione  (mescolanze. 


l>  3vi|" 

'.       ",s«>      t3  r.  i      m 

i.i         700       3-29,5       4i 

1  ..  '.     760       1  t8,o       1 1 

Solubilité  limite  .1.-  W  dans  I 

L'outecliqui'  est  pratiquement 

Pas  'li-  composé  observé. 


Courbes  de  fusion  de  mélanges  binaires.  Éléments  (/»/«)• 


du  plo 


.H),'.'» 

_ 

_ 

lin 

u  >.'.'.) 

ai2?8 

")()('.  ,   1 

■i  :'.»•" 

.,  .,. 

65 

479,o 

■'.!,<» 

ï48,o 

486,7 

(ni 

-() 

i~i  ,i> 

M  ■> 1,0 

">'.:•" 

)o().  i 

-0 

-  ) 

[63,o 

2l3,0 

538,5 

507,0 

«.)'> 

So 

■1  \  î ,  ' 

ao8,o 

>34,o 

5o6,o 

9> 

85 

387,0 

2o6,0 

525,  i 

">>•»> ,  <  « 

loo 

90 

354,5 

>.  1  > .  O 

56t,5 

ioV- 

1  ; 

(p 

898,0 

209,0 

o        572.0         -  100      aia, 

5        5j9,5      212,5 

mposé  Sb,Se3  fondant  à  '^-'". 

ur  46,5*/t  ^  497°.  eutectiquc  Sb,Se,  —  SI). 

utcciique  Sb,Se3  —  Se  est  presque  Se  pur. 


0     ;.;ï;i 

2,5  4"9.3 
ii  6,0 

3G<>" 
36o 

180 

_ 

(h 

10       ',  1  ". ,  j 
20       ii'),  1 

285 

v55 

0» 

'» 

3<>       ii  >.  1 
4o       41 5, 6 

28  5 

2,5  0 

: 

loi 

5o      4'Ji'-* 

210 

218,2 

- 

Pas  de  miscibiliti 
Composé  /.11  Se,  il 

à  l'étal 
changé 

liqu 
ur 

de 

100         soi,; 

\rr.  eut.  obs.  de  5  à 
Ui-dessus  de  ;3  at.", 
l'i-ansfornialion  à  l'él 
.ntant  à  233"  pour  k 


l  solide  à 


P.  fus.  de  Sn. 

Clique  Su  -  Or. 

P.  fus.  de  Tl 


■  44», 5  (entre  0  et  7331.%.), 


Bibliographie  (V).  —  Classement  [  Voir  lîil.liog.  (I  1.  p.  io5],  1.  Cir.  I  .  s.  H„r. 
n-  35:  Eng.  Mining.  J.,  1919,  107,  4-9;  C/tem.  Met.  Eng.,  1919,  20,  3.i.  -  3. 
—  4.  Clara  di  Capua,  Gaz:.  C/tim.,  1920,  50"  ,  207.  —  5.  M.  Chikashige 
6.  M.  GniKASHlGE  and  M.  Fujita,  Ment.  Col.  Se.  Kyot..  1917.  2.  !>3.  —  7.  M 
1917.  2,  a',5.  —  8.  M.  Chikashige  and  T.  Aoki,  Ment.  Col.  Se.  Kyot..  1917.  2. 
Se.  Kyot.,  1918,  2.  289.  -  10.  A.  Damiens.  C.  H.,  1920,  171,  n/,<>.  -  11.  P.  Foi 
Giuvtkii,  Verhl.  Akad.  Ile/.  Amst..  n,!.),  29.  717.—  13.  VV,  H  eike,  Z.  anorg 
Col.  Se.  Kyot..  1919.  4,  ',',  —  15.  T.-W,  Uichahds  and  F.  Daniijls,  J.  Ant.  1 
C.-P.  Smyih,  J.  Ai».  Chem.  Soc..  1922,  44,  533.  —  17.  P.-.l.  Saluai;,  J.  Soc.  Cliin 
ler/,1.  Al.ad.  Wet.  Amst.,  .920.  29,  819.—  19.  N.  Tomoshige,  Ment.  Col.  Se. 
russe,   1919.  51    ',GS.  —  21.  H.  Vogel,  Z.  anorg.  Chem..  1921,  116,  23,. 


Stand.,  ..). 
R.-P.  Beck, 

ind   J.    \usi 


s,  n-  49.  -  2 
Bec.  Trav.  1 
,  Mem.  Col 
and  R.  Kus 


Mil,),   41, 

7.  49,  "107-5 
.  4,  57.  -  ! 


•.  U.  S.  Iiur 
n.  P.-B.,  19 

:.    Kyot  .   n, 


.  —  16.   T.-W  . 


Stand  ,  1919, 
■>,  41,  353-376. 
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COURBES   DE  FUSION    DE   MÉLANGES  BINAIRES.    ÉLÉMENT- COMBINAISON. 


Mol."/,,. 
i(5,i 
23,84 
29,3 
33,83 
37, '9 
38.7 


-i8?o 
-3o,t, 
-40,3 
—  i  '  ■  i 
-41,7 


Br  —  NO  (diagramme). 

Mol.»/0.  t 

39, 8G       —  3970 


5o,o 
5a,  M 


I-Snl,. 

i  de  l'euteetique  s'expi 


s  par  3,257  I  +  Snl4. 


I  —  CHI,  (diagramme). 
Iode  —  Iodoforme. 

t.  Points  caractéristiques. 

H9?7  P.  fus.  de  CHI3 

Eulectique  I  —  CHI3 


66,i 


s7-sï  "/,,- 


nposilion  de  l'euteetique  s' 


P.  lus.  de  I 

ÏI-hCIIL,. 


La 

II 

composi 

ond  à  ")( 

ion  de  l'ei 

",3- 

I  -CHI3. 

4. 
V  2,2531  +  CIII,. 

I-C10H8.  4. 

Iode  —  Naphtaline. 

La  composition  de  l'culcctique  s'exprime  par  I -h  i,5a3Cl0H,.  Il 


F.  Meyer. 


Schraelzpunkte  (Mischungen).  —  Melting  Points  (Mixtures). 


VI. 

—  Courbes  de  fusion  de  mélanges  binaires.  Élément-Combinaison  {sut le). 

K 
a.           b.           tc. 

tcu.                 a.             b.             1  .            tCH. 

Na-Na,S  (diagramme)  (suite).   2.  p.  1074. 
a.             h.           te.           t,„.               a.           b.           /,,          /,.„. 

!!'  '!'    '  '"!!    ,'l,s  . 

64  ,  58     '!.  ,'|  i  '.      192          1  \i 

72,35     2,760     273                          77,43      ;',9u     25i,8 

li  î|  £ 

69, 5g     i . 58o     192, 2     [83,7 

74,45     3,i8o     269            -            78,31     4,179     249,5 
74,62     3,217     266          >'|7°           78,41      4,209     249,7 
74,96     3,294     260,5     247,5         78,63     4,278     249,7 
75,17     3,3i-2     257,  i     248            79, i5     4,445     249,5 
75,3S     3,392     253,5     2{7,8         80, i5     4,792     249,6 

57,06     2,240    '-*38 

75,72     3,5-22    245,7                     81,1s     5,200    249,4 

58,93     2,499     189 

:     £;*  \%mj  !s552  2:1 

76,29     3,6i5     25o 

a.  Poids  de  S*/i  flans  le  mélange. 

39,62     2,600     i6o,5 

70,  s(i     },g3o     188,6 

b.   Nombre  d'at.  de  S  par  mol.  de   Na.S. 

60,  i5     2,fig5      ioi(t) 

ioi(?)        71,21     5,o3i     iSS,«j 

Quatre  composés  :  Na.S..  fondanl  ,.   J',5";     Na„S3  fondant  à  2a3",5; 

6o,55     2,743      1J0.7 

Na.,S.c  f lant  à   i75';     Na,S,  fondanl  à  a5i°,8. 

60,95     2,807      141,6 

72,  ■>('•     5,352     [88,i 

Euteclique  douteux,  NaS  —  Na,  S,  fondant  à  432°,  pour  55,  S»/„  de  S. 

62,02     2,983      ij5,5 

74,11     5,981     187,9 

Pour  65"  „deSenv.  à  206°.        euteclique   Na,Ss-  N'a..  S.; 

62,38     3,oj3     i52 

1 1 î            76,42     6,902     i88,3 

0      68,i5  »/0  de  S,  à  22s, 61,          »            Na2S3  — Na,S4; 

a.  Poids  de  S  »/„  dans 

b.  Nombre  .fat.  de  S 

le  mMan»e 

»      75,  ',S  »/,  de  S,  à  247, (i,            »            Na,S4  -  Na,S5. 

>ar  moi.  (fe  K,S. 

La  solution  saturée  de  S  fond  à   2.49», 6  ;      l'autre   couche   est  S 

Composés:  Na,S3  l'on. 

an! .à   '170';     Na, S,   fondant   à   2.52°;     Na.,Sy 
nip.  fu-.;     Na.,  S;   fondant  à  206°,  j;     Na„SG 

(t.  fus.=  118°). 

fondant,  à  189°',  peu  stal 

Pour  5i  ,3a  de  S  »/„  à 

25o°9,  euleclique  Na  S  —  Na2S  ; 

S-C6H4C1,  (diagramme).                        1. 

»      60,1 5        .»        à 

mi  '?',           ,,          Nais!  —  Nais!  ; 
i,'i3, 4,            »          Na,S.  -  Na.S5; 

Soufre  — /j-Uicltlorobenzène. 

»       70J9        »        à 

,82,9,            ,,          Na;S5-Na2Ss; 

'/•■         ',•              *,            te„.               •/•■        ',-                            *,■          ',„• 

g5     107,2         -           -               3o     y\,(\                       -       5i" 
90     101,4         -         j.i'.'S            20     86,6                       -        Si, 2 

Na 

—  Na2S  (diagramme  1.           "i.     p.  1074. 

a.             6.           /,. 

lcll.                 a.             b.             tc.           teu. 

80      99,  <-5      -        49,8             t5     79,6                       -        5i,2 

54,37    0,723    5o4" 

64,<J5     1,662     322"        1G0" 

75       9S.4     101"       5o,8             10     67,8                       -        5i,5 

5  5 ,  >.  3    0,771     i  3  1 

65,74     1,752     290           ? 

70      97,4     102         5o,4               5     ïi,5(5i"3a)*        -        5i,5 

56,3g     o,855      ',3g 

432°          66,10     1,800     206         206 

60      96,5     104         5o,7              3     52,2(3 1,98)*        -       5o,8 

57,91     0,970     4 P 

66,3-2     1,829     2i4,5      ? 

5o      96,9     101,8     5o,7             "1     52,6(52,58)*        -        5i 

5g, 04     1 ,067     44° 

66,74     i,883     218         200 

{5       96,8     100,2     50,7              0     52,9(52,90)* 

60,18     i,i 68     432,5 

67,  '  i     1 ,9>">     220 

(*)  Temp.  obs.  au  thermomètre  Beckmann. 

61,08      1,232      421,5 

67,69     2,010     223 

/,=  temp.  de  séparation  des  couches  liquides. 

':'',     '  '            ' 

b8,oo     2,060     2i3,D 

Deoà  "»"/„  :  dépôt  deC,.II,,GI,.  Pour  5  %  à  5i»  :  eut.  C6H4CI,  — S. 

62,38     1 ,  $80     4o  i,  ) 

68,61      2,  1  {0     235,5     ■>.  >'i 

I>e  5  à   }o°/„  :  dépôl  de  S  rliomhique.  De  4o  à  78%  :  (l>-'llx  couches. 

'•'M)'     ï  j4^7     3yo 

69,2g       2,24l       246            223 

De  78  à  100%:  dépôt  de  S  monoclinique. 

63,63     i,5i3     374 

69,67       2, 'loi       252            221, g 

La  /,,.  de  S  kh.  en  S  mono  étant  la  même  que  t:  (97°)  ne  peut  être 

64,25     i,58o    356,5 

iSj             70, i3     2,364     iJG        222,5 

observée. 

Bibliographie  (VI).  — 

.  G.  Bruni  e  G.  Pklizzola,  AttiAccad.  Une,  (5),  1921,  30,  r5g.  —  2.  J.-S.  Thomas  and  A.  Rulk,  /.  (hem.  Soc. 
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iliev,  J.  Soc.  Physic.  Chim.  Petrograd,  1910.48,  1784.  —  6.  A.  M.  Vasiliev,  J.  Soc.  Physic.  Petrograd,  1917, 
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VII 

-   COURBES  DE  FUSION  DE  MÉLANGES  BINAIRES.  COMBINAISONS  INORGANIQUES. 

Signification  <les  , 

bre\'iations,  Observations,  p.   n3. 

Classification.  —  < 

.  Composés  binaires  hydrogénés.  —  b.   Fluorures.  —   ,-.   Chlorures.  -  d.    Bromures.  —  e.  Iod lires.  -  /.  Oxydes 

anhydrides,  acides.  - 

^ih'-'ir's''"  '"'    >"11''1"'^         '''  •:l"-'""-"'-s  '•'  ■■•■•Ijhil.urs.  -  1.  Nili-iles  et   nitrates.  -  j.   Phosphates  et  arséniates. 

Dans  chaque  subdn 

sion  l'ordre  suivi  est   l'ordre  alphabétique  des  symboles.  La   plare  d'un  système  clans  le  classement  es-l  donnée  par 

le  corps  (|iii  vient  le  pi 

iinicr  dans  la   liste  {Exemple  :  CaCP—  Kl.l  est   avec  Ci  Cl.:     Hgl,—  AgNO,  avec  llgL). 

Liste  des  systèmes 

Uudiés,   p.    1.9. 

F.  Meyer. 


Points  de  fusion  (mélanges).         Punti  di  fusione  (mescolanze). 


Courbes  de  fusion  de  mélanges  binaires.  Combinaisons  inorganiques  {suite). 
Liste  des  systèmes  étudiés  dans  ce  Chapitre  (p.    i  19  a  p.   1 33). 


1I3N  —H,0.... 

Il    \  I!   U 

Il    \  -   Nil, CI... 

UN  Ml.  Mi  . 

Il    \  NllkI.    ■■ 

11,0  -11,0,.... 

HjO  SeO, 

Il  0  -  \.    - 

11,0  —  1I,S0,... 

11,0  -  NH4N03. 


KHFt— NaP 

KHFj— NaHF, 

KIIF,-  PbK, 

K 1 1 1    -   SrF, 

PbFi  -  Pb,(PO,)î-..  ••  ■ 
PbF,  —  Pb,(AsO, 
Pbl\  —  Pbsi  mi, 
JPbF,.3Ph3(P04), 

-PbF4.3Ph3(ÂsOv),. 
{PbFi.  3Pb,(P04), 

-PbFî.3Pb3(VO*)<. 
jPbF4.3Pb3(As04  i. 
/     —  PbF..3Pbj(V0"t),.. 
iPbFî.SPbjiPOO' 
|     —  PI)C.lJ.3Pb:i(POiu. 

PbF,.3Pb3(As002 
!     — PbClî3Pb3(AsOv)2- 

PbFî3Pb3i  VOOi 
i    -  PbCU.  3  Pb3(V<  )...,. 


AgCl  —  PbCl,.. 
CaCl  -KC1.... 
:aCU  —  NaCl... 
CdCU  — NH4CI. 

CuCI    -XII. Cl  . 


1.1  ci 


KCl 

l.iCI 
l.iC.l 

NaCl 

NaCl    - 

NaCl    - 

NHtCl- 

MI..C1-  NICNO;  .... 

PbCl,  -  Pb3(POt)s 

PbCls  —  Pb3i  ^<>,  ii  • 


N1UCI  . 

NU,  Cl.  . 

-  RbCI... 

-NU,.  CI... 

NaN03.. 

-N1UN0,. 


-  Pbsl  Vil-,  la. 


-PbC.L. 


1  l'O, 


AkBf  —  PbBrs 

Halir,  —  KBr. 

BaBr,  —  LiBr. 

BaBrg  —  NaBr 

GaBr8  —  KBr. 

CaBr, 

CaBr, 

k  Br 

KBr 


M- 


—  LiBr. 

—  NaBr.... 

—  LiBr 

—  MgBij... 

—  NH.Br... 

—  SrBr. 

—  M-Br,  ... 

—  Na  Iti  .... 

—  SrBr 

-NaBr.... 


Asl;        Sal... 
Hgls      AgNO 

SI»  I:,  —  Sllb... 


-CaO.. 


AlîOa 

AljOa  --  RinU 

AU03   -  SiO,.  ■ 

As.O,      PbO 

Bï03  -Nj,o.  -Ii,( 
BaO    —Si  Os 

lîi.O:,   -  1M>0 

CaO    —  SiO, 

ll.SOi  ... 


CrOi 

\ln() 

VlnO 

N,():i 
N,0V 
l'.O, 

l'I.O 

PbO 
PbO 
PbO 


m0,.. 
-Ti(),... 
-N204... 

—  H  N03 .  - 

—  PbO... 

—  v2o6... 

—  PI) S().,  . 


I'!i\l.. 


w. 


'<>■. 


irO.. 


SiO, 

SiO.  —  ZrO,.... 
SiO,  —  CaHiO,.. 
ll,SO.— !lNO:j... 
Il, SI).  K2S0».., 
II.-Ofc —  Li2S04.. 


ll.NH4.SOs 

PbS04 

PbSOj 


PbCr( 

l'I.Mol)., 1  li 

PbCr< 

PbWO» 

l'IiMul 

>4              l'IlWO; 

TINO, 

TINO; 1  !■'. 

KNO3 

—  I.i  NO, >» 

K  N(  )  ; 

—  NaNO, 

NaNO; 

—  NH4.NO3 » 

Ca3(P( 

)■,  i,  --N'a,  IL,  ():...      1  ".•' 

Pb3(Pl 

).,,  _Pb,(AsOO«       " 

Pb3|  Pt 

);  1,  — Pb3(VOi  1,  . 

Pb.i.U 

(),,,    -  Pb,(VO*),.       « 

LiiSiO»  - 
Chromile- 
Uélilitlu-s  s 


H3N  — H80  (diagramme).  39. 

r  /.  l'oints  eutectiques. 

—  77?6  P.  fus.  de  Nil, 

i       —92,5  Eutectique^NH,—  2NH3.H-2O 

—  78,8  Max.  P.  lus.  du  comp.  2XH3.H.O 

i       —  8fi,o       Eulecliquofi-jXHj.HiO  — NH,.H,0 

—  79,0  Max.  P.  fus.  du  eonip.  XHVH,0 
-ioo,3  Euleclique(s)  XH,.H,0  —  H,0 

0  P.  fus.  de  H,Ô 

ni.  |  '  1  obs.  de  8i,55  à  ^3,5  mol.°/„. 
C)  »  de  6i,3  à  5:.o  mol.»/,. 
(»)     »,     pour  35,5  mol. •/„. 


H,N-H,02  ((lia- 


28. 


18, o5 

j 

3 1,1 

19.6 

8 

3 1 , 2 

21 ,1 

l5 

33,2 

23,9 

2  5,2 

20 
22 

48.6 
49,7 

Composé 

N  il  .H",  f 

rodant  ; 

H:iN-NH,Cl  (diagramme;. 


L$Mol.o/0 IOO 

L  I   t -:iV8 

Mol."/,, 98,8 


/  Mol. 


-"><>.»  — 35,o  —25,6  — 2/, o  - 
88,6      87,9      86,0      83,9 


79,o      77,1 

(>':<;      9,5 
72,3     71,5 


H:tN  — NHiBr  1  dia.mamn: 


,  Mol.-/,,.. 

|  ' 

J  Mo!."/,.- 

'  / 


89,5         88,») 

-"-;'.' i     -49,o 

82,4         8i,3 


85,9        8i,4 


F.  Meyer. 


Schmelzpunkte  (Mischungen).       Melting  Points  (Mixtures). 


VII.  —  Courbes  de  fusion  de  mélanges  binaires.  Combinaisons  inorganiques  {suite). 


H3N  -  NH.Br  (  diagramme)  (suite  >.  24. 


B$Mol.%. 


Coin,».,-,-  :;mi  .  \ni;r  ( l.,m  à  i.3\:. 

Pl.ases  solides  V  :  MI.;  I!  :  3  Ml ,.  MI ,  Ib  :  C:\lll 
L'existence  du  composé  li  Ml,.  Ml ,  lir  de  Tuoosr  est  e: 
m  probable. 


H,N   -  NH,I  (diagramme). 


v\Mol."/(, 


,MC, 

"JMol, 

/,,       8 

(Mol.< 

'    (  t 

/o-       7 

"S;"".-: 

"l 'bases 
1)  :  Ml,l 

solide 

lanl    à  -Vm   et   3NH3.NrI4I 
«H,.NH,I;     C   :    3MI.MI.1; 


(,;,«.-,      —:><>, i,         46,ai      —5 1,8  9,96.      —6,1 

0 1 ,  i  ï       -52,5  i'.o.       —  46,20  4,9         —  3,/, 

Composé  H, <>,.-<  II, O  fondant  à  —  ."m". 


H,0-SeO,  (diagean 
Phase 

"/„.  /.  solide.  •/•■  «■ 

0,99     —  <»'.''      glac  !       53, 6o     —  20','. i 

U.83     —   5,o         »  5e\o.»     —'.i  ,o 

l3,oo     —  8,2         »  6i  ,6o     —  i  »,  5 


Î9,io     -16,5         »  8-2,50     +0 

Il   y  a   sans   doute  ma*,  pour  86,07» 
ioi.it,  car  les  solutions  se  décomposent 


gheo 

Eiit.I],0-So().,.lI,(> 

Se0,.ll,O 


H,0       Na,S  (diagramme) 


Vf 


0,0  o°                                   I'.  Ins.  do  ll,(). 

7,-,  _  9,5               Euiedique  1  '  1  ll.O  —  \.i,s.«,||,o 

.8,0  '.o  l'.lr.i  '  )X.i,S..|ll,().  -l\a,S.-,,',!l,(l  -    3.511,0 

}i,07  (>8                    Mi\.  I".  lus.  du  co-iip.  Na, S. 5, 511,0 

V5,5  S(i              Kuleciupie  <-  ,  Ni,  S.  ".,511,0  — Na,  S.  Il,() 

(io,  1  «1  3  P.h .  (  ■'  1  ">,5  Ni.,  S.t|,0 . -  Na,  S. 5. 5  11 ,()  h  4. 5  N'a,  S 

79,6  94                       Fin  du  liquidus  observable 


H,0  —  Na,S  (diagramme)  (suite).  44. 

\rr.  eut.  (')  obs.  de  1,8  à  3o..")"/0. 
Palier  de  tr.  (  ')  obs.  de  2X,o  à  43,6%. 

Vit.  eut.  (-')  obs.  de  ^6,0  à  -7,6 °/„. 

Palier  de  tr.  ('-)  obs.  de  61/,  a  79.6  "/„. 

Trois  composés  :  Na.S.o  ll.O  :  Na.S .;,,,  Il  ,0  ;   \a.JS.H.,0,  ce  dci 


H,0-H.SOt  (dia 

du  Kareinlieit 

lélange.     de  solidification. 


Elude  des  batterie 


me  seulement).  8. 

Densité  Température 

du  Fareinhet 

nélange.  de  solidification. 

1  ,»5o  — 6o°  F.  env. 


1 .  3oo         —94 
[,3a5         —77 


H^O-NH.NO,.  33. 

'/•*■                ',                               '/•"■                '.-  V."  ^  •/»*.  tc. 

o    169"     59,70   6°a  78,85  55',' 3  87,84  8â°6 

r,o5  i~>:            64,64  16,9  80,9.4  58,4  «8,9')  90,4 

2,01   146     68,  o3  a4,5  83,77  7',»  89,70  <j  3 , 7 

S,2o  i33     71, o>  3i,9  83,96  71,1  91,10  100,1 

i.3<)  122      71,84  34,3  84,  |3  72,4  91, o<)  100.9 

6,24  112     73,80  38, 1  86,56  81,4  95,23  120, g 

s. 76   99     7'., 71  43,7  86,84  8., 7  97)  ,4  ,35,. 8 

Io,o4   95      78,04   il, 5  87,11  83,  s 

*  Kau  pour  .00  de  MI,  N<  >,. 

*'  NH4N03  "/„  du  mélange. 

Angles  de  la  courbe  à  ia5°  et  3r  (transformation  de  NH.iNo,). 


BF,-NaF*. 


'fus 227"  226  22  5,5  (  teu  )  225  (  t,.„  ) 

*  Tous  les  systèmes  contenant  KHK^ont  été  étudiés  en  vue  de  U 
préparation  de  F. 


"/o  •     •  • 

KHF, 

-  NaHF,. 

j              10 

>  1 7 ,  î         ■>.  1 3 

31. 

175,5  (teu) 

y...,. 

O 

KHF, 

—  PbF,. 

10 

31. 
20 

/fus   .  •  . 

.        227" 

220,  j 

22  1,5  (*c„ 

)            ■«!(*„,) 

KHF,  — SrF,. 


PbF,  —  Pb;i(PO,),  (diagramme).  3  el  4. 

Mol.".,,.           t.  l'oints  caractéristiques. 

820°  P.  fus.  de  PbF, 

7,5        698  Euteclique  (  '  )  PbF-,  —  Composé 

:\           ioc>8  Ma\.  P.  bis   du  (viinp.  PbF2.3  Pb,(  P04  ), 

.)■,           iooj  Eulcrliquei2)  Composé  —  Pb3(P00s 

ioo          ioij  P.  lus.  de  Pbs(l>0*)jî 

A  ri."  eut  .'(■-,  ol's.'dcS,;'  il  .'/!  moï  «' ",". 
Le  composé  est  la  lluoropyromorpliite. 
Pas  d»  Iransformation  du  composé  par  refroidissement. 


F.  Meyer. 


Points  de  fusion  (mélange^.     -  Punti  di  fusione  ^mescolanze). 


VII.  —  Courbes  de  fusion  de  mélanges  binaires.  Combinaisons  inorganiques  (suite). 


PbF,  —  Pb(1  AsO,  la  (diagramm 


',.  p. 


8ao°  P.  fus.  de  Pb  F, 

toenv.      ('.-•»  Riiiectique(>)PbF,    -PbF,.3Pb3(As04)* 

-',.,,,      ,,,,,  Max.  P.  fus.  du  comp.  PbF2.3Pb.,( As04  i, 

89,81*      1018  lïiiioctii|ue(î(PbF..3Pl)j(AsOtj»-    Pl)s( .As  IV,  1 

too           io4-j  P.  fus.  de  Pbs(A8Ô«  ia 

•  i  omposition,  non  donnée,  résulte  ci n  Tableau. 

Vit.  eut.  (')  obs.  .le     ■•,,)',  .'.  6S,s  ,  m, .!.»/„. 

Vit-,  eut.  (-1  "lis.  de  Si.oj  à  9Ï.71  moi.  "/„. 
l,o  composé  esl  la  lluoiomimelile. 
l'as  de   (ii  1-.  1  l'i  1 1 1 1-  sensible. 

PbF.  —  Pb,(  VO,  i|  1  diagramme  1.        4.  p.  18. 


Mol 


t.que- 


8200  P.  fus.  de  PI) F, 

(»,i8*     6G2*       F,ulecii(|ue  (  '  1  PbFs  —  PbF*.3Ph3i  V()4), 
-5,oo      916         Max.  P.  fus.  du  comp.  PbF..3Pb,i  V04  1, 

81  .«Sj*     012*  Eutectique  1  !  iPbF>.3Pb3(V04)2— Pb3(V04  ), 
10.)           9V'  P.  fus.  dePbs(V04  Is 

*  Les  coordonnée*  entectiques,  non  données,  résultent  du  Tableau. 

Vit.  eut.  (')  obs.  de     .1,08  à  69.9s  mol.»/,,. 

Vit.  eut.  ('•')  obs.  de  ',S'02  à  90.60  mol."  „. 
I.e  composé  est  la  fluorovanadiie. 

PbFa.3Pb3(  ?0,  n  -  PbFj.SPb^  AsOj  )-,.    4.  p. 6; 

Fluoropyromorpbite  —  Fluoromimelile. 

o  10         9")  3i>  75         90       ioo 

t....      1098"      1092     1086     109).*      io58     io5o     ioja 


PbF,.3Pb,(P04  h  -  PbF.2.3Pb:i(  VO,  i,. 


Fluoropyromorpbite  —  Fluorovanadiie. 

o  '->>         ?»       7~>       90     100 

i»9o°   i«)J'  101-2  960  935  916 


PbF,.3Pb;(AsO,  u   PbF,.3Pb;i(V0; 


limelite  —  Fluorov; 


PbF, .3Pb ,( PO, ),  -  PhC1..3PbaCP04)i.    4.  p. 63, 
Fluoropyromorpbite  —  Cbloropyroi.iorpbite. 

% 0  20  io  80         100 

t 10980        1108       1 1  ■>()       1 144       11 36 

Pus  d'euteclique.  Miscibililé  complète. 

PbFo.SPba'AsOtu-PbCL^Pb^AsOih.     4.p.63. 

Fluoromimelile  —  Chloronumetite. 


l 1042"      1000     1087 

Pas  d'eutectique.  Miscibililé  complète. 


Tables  internationales,  îyi- 


1107     11 28 


PbF.3Pb.fV0,  is       PbCL  3Pb,iV0, 


Fluorovanadiie 

Clilorovanadile. 

/ 916 

Pas  d'euteclique.  Miscibililé  co 

94a      964      978      990 

AgCl  — PbCl, 

\lol."/„.                       t. 

4.»              3 1 4 
498 
.Vit.  eut.  obs.  de  10  à  90  mol.  °/ 
Courbe  en  V. 

diagramme).         47.  p.  m 

P.  fus.  de  AgCl. 
Euteelique  An  Cl  —  l'bCI, 

P.  lus.  (le  PbCI, 
.  Pas  de  composé.  P,i>  de  cr.  mi\. 

CaClj-KClidiagrimime,.  27. 

Voir  Mélange  ternaire,  p.    ioo, 
/.  Points  caractéristiques. 

i5°  P.  fus.  de  CaCIi. 

08  Eutecliquh  CaCIi—  3CaCl|.aKCl. 

■>■>  Max.  P.  lus.  du  comp.  'i('.a  Cl^KCI. 

90  Euteciiqit-  ii:aCl,.2.KCl-  KC1 

60  P.  fqs.  de  KCI 


CaCli-NaCl  (diagramme). 


Pas  de  composé.  Pas  d'eutc 


Cdd,  —  NH4C1  (  diagramme  >.        17.  p.  175. 


Mol.  Vi- 
roo 


29,06 

433 

357 

267 

26.99 

■i  1  7 

348 

a68 

'"),  j<> 

455 

337 

267 

'.'!,  d() 

466 

332 

268 

'9,4' 

485 

- 

267 

4,4^         »'5o  -  -  -         3 12        10 

Au-dessus  de  60  mol.  »/„.  sublimation. 

Composé  Cd  CL. NU,  Cl,  tlr  à  289°  se  confondant  avec  l'eutectique 
le  ce  composé  avec  un  autre  plus  riche  en  NH^CI. 
Pour  4:  mol.  °/0  à  2670,  eutectique. 
Composé  a  Cd  CI,.NH,  Cl  donnant  un  eutectique  avec  Cd  Cl,  (labile) 


F.  Meyer. 


Schmelzpunkte  (Mischungen).  —  Melting  Points  (Mixtures). 


VII.  —  Courbes  de  fusion  de  mélanges  binaires.  Combinaisons  inorganiques  {suite). 


CuCl  —  NH,  Cl  (diagramme  ).  1".  p. 

Mol.0/,,.      tc.       tcu       '!',.„.       t,r.           Mol."/,,.      /,..  tcu.      T. 

s,'tV,                          -       180           33' 77     196  iji     3o 

72,20      -      i38°      ki"    18 1           28,00    ■>.',!  i/,o     24 

67,88      -       i38       3o     184           2i,53     3-o  1 4<>     ii 

G i ,  5 1     3o5°    i36       70     179           11,  ki     36  j  ijo      7 

38,90     280     1  jo     1 io     180            8,99     390  [36       j 

53,70    253     1  "ï  4     170     179            o          4'-*»  - 
Liquidus  eu  V.  l'as  de  composé. 

Au-des-us  de'7o"niol. '"/„';.  .V,,,'.  sublimation  de  Ml,  Cl. 
tlr  se  rapporte  à  la  transformation  de  NH.,CI. 


CsCl  —  LiCl  ((lia g ran une  ).         43.  p.  1X22. 
Voir  Mélange  ternaire,  p    200. 
[de.  Mol.%.     tc.      fXle        Mol.%.     /,.      iîlîSS 


5. )7 


B 


67,7 


36,3  442 
45,7  368 
Pour  46.5  mol.'/.,  à  357«,  point  pé.iteclique. 

Pour  j<),.-i  mol."/,,,  a   3>3\  p. uni  eutectique. 

Compose  CsLiClj. 

Phases  solides  A  :  CsCl;     B  :  CsLiCL;     C  :  LiCl. 


FeCl3-  NHtCl  (diagramme).         17.  p.  179. 

P.  fus.  de  KVCI3 

Eutecliquc  FeCI3  —  Composé 

>  Max.  P.  lus.  du  comp.  FeCl3.Ml.vCl 
i  Eulei-tique  Composé  —  NH4C1 

>  Intersection  du  liquidus  avec  la  courbe 

de  sublimation  du  mélange 


KCl-LiCl  (dia; 
Voir  Mélange  ternaire,  p.  a. 
(  Mol.»/o     0,0     34,3      39,5      42,6     47,8 

(  tc 773°     600       555       527       477 

(Mol.  "/o     58,5 


).        43.  p.  [821. 

57,3     57/ 
367       363 


r  j  Mol.0/o     58,7     59,4     6i,3     64,4     roo.o 
\  tc 362°      372       388       412        601 


KCl  -  NaCl  (diagramme).  27. 

Voir  Mélanges  ternaires,  p.  200. 
%...       o       10      20      3o      4°      5o      60      70      80      90     100 
tc  ■  ■  ■      78  J"  760    735    700    667    652    652    662    690    71J    760 
Pas  de  composé.   lJas  d'eulectique. 
Série  continue  de  solutions  solides. 

KC1-NH4C1.  42. 

Mol.°/0.        /,.  t(.  Mol."/,,.         t,.  tf. 


Miscibilité  à  l'état  liquide. 

Note.  —  Expériences  faites  à  laide  d'un  bloc  coi 
de  la  fusion  des  corps  sublimables. 


LiCl  —  NHt  Cl  (diagramme). 

„•     T,„.     ~.  Mol."/,,,     t,. 


Vu-dessous  de  30  mol.  "/„,  éhull.i 
ide  —  NH4CI  vapeur. 


limalion   de  NH4CI. 
1  de  NH,( 


irbe  d'équilibre  LiCl 


A. 


LiCl  — RbCl  (diagiamme).         43.  p. 
Voir  Mélange  ternaire,  p.  200. 
B.  C  I).  1 


%,     tc.      Mol."/,,.    tc.      Mol."/,,.     tc.  Mol.%.    tc. 

0,0    7090     53,6    3>7"      55,2    324°      58, o    3ao°  58,8    3270 

34,4    5  34                             56,6    323  69,4    455 

52,3    33g  100,0    601 

Composé  possible  RhLiCI,  instable  à  t>32-°. 
Pour  53,8  mol.  7,,  a  3  /.i".   point  péi  ileçlique. 

Phases!  \":libCI;  B  :  RbCl  —  RbLiCL  (?)  ; 

solides   j   C  :   RbLiCI,(?);         I>  :  RbLiCI2— LiCl;    "     E  :  LiCl. 


NaCl-NH4Cl*. 

Voir   Mélanges  ternaires,  p, 
tf.  Mol.»/,. 


42. 


NaCI-NaNCy 

Voir  Mélanges  ternaires,  p. 


Eutecliquc 


NaCl  -    NHiNOs  (  diagramme). 
'oir  avec  Mélange  ternaire,  p.  200. 


NHiCl  — ZnCl2  (diagramme).         17.  p.  172. 
Mol."/„.        t.       ~  Points  caractéristiques, 

o  283°  P.  fus.  deZnCls 

27  232  Eutectique  (')  Z11CU  —  Composé 

33,33      249  Max.  P.  fus.  du  comp.  2Z11CU.NH4CI 

48  180  Eutecliquc  (*) 

60  342         Intersection  du  liquidus  avec  la  courbe 

de  sublimation  du  mélange 
Arr.  eut.   (>)  obs.  de  i3,o4  à  3o,i5  mol.1'/,. 
Arr.  eut.  C  )  obs.  de  30. 90  à  5 ', .  >  1   mol.  "/„. 

Dr  100  1110I.7,,  à  :»,,0q  m.il.7„,  entre  174°  et  i66\P.  tr.  de  NH,CI. 
L'eutecti(|ue  {')  se  rapporte  au  composé   2ZnCL.NH.CI   et  ; 
composé  plus  riche  en  NH„C1. 


NHtCl-(NH4)NOs  (diagramme). 
Voir  Mélanges  ternaires,  p.  200. 
u/0.  /.  Points  caractéristiques, 

o  169"  P.  fus.  de(NHt)NO, 

12,1  i|i  Eutectique 

14,9  170,6  Fui  de  l'étude 

Vrr.  rut.'  obs.  de   11,0  à   1 4,5  °/„. 


F.  Meyer. 


36. 


Points  de  fusion  (mélanges).         Punti  di  fusione  (mescolanze). 


VII.  —  Courbes  de  fusion  de  mélanges 
PbClt  — Pb,(POv)t  (diagramme  X  3  cl  l. 

M,l     (t.       t.  Points  caractéristiques, 

o  |94°  P.  fus.  de  Pb Cl,. 

i .  i  i     , s. »  Eutectique  i  '  i  PbCl .,  —  Composé 

75        u5G      Max.  P.  fus.  du  comp.  P!)Cls.3Pbs(POOi 
»)(i  env.       <)')!''  Eulcclique  i  -  i  Composé  —  Ph:ii  PO,  i, 

ioo        ioii  P.  fus.  de  Pb,(P00ï 

\xt.  eut.  (')  obs.  de     i,îî  à  7<i.'r  mol. "/„• 

Arr.  eut.  (')  obs.  de  70.77  à  .|').;:i  mol."/»- 

Le  composé  es',  la  rlilorop\  romorplolc. 

l'as  di-  1 1 .1  n  - 1<  .r  m .!  l  k.ii  du  i, imposé  par  rehoid  i-soinnil . 

PbCl,  —  Pb3(  As04  i..  i  diagramme  ).        i.  p.  V>. 
Mol.0/,,.         t.  Points  caraclérist  iqur*. 

o  foi*  P.  fus.  de  Pb  Cl, 

3,47*       i"s*  Eutectique,  '  ,  PbCl,  -  PdCI,.  ;  1*1.3 <  As04  i 

70,00  njo  Max.  P.  fus.  ilu  comp.  PbCI,    !Pb,(AsOs  u 

96,97*  i"io*  Eutectique*  '  I  bCI  ■•  !Pb3  AsOi  i,—  Pli:ii  AsO 

loo  '  toi'  P.  fus.  de  Pbsi  AsO, 

*  Les  coordonnées  eu  1er  tiques,  non  don  nées,  résultent  (In  Ta  I dru 
\rr.  eut.  (')obs.  île     :!.',:  a  («,.',„  , "/„. 

Arr.  eut.  (»)  obs.  de  70,2a  à  96,97  mol.»/.. 

Le  composé  est  la  clilnroiiimiei  uc. 

Miscibililé  nulle  ou  très  limitée. 

l'as  de  transformation  du  composé  par  refroidissement. 

PbCl,  -  Pb,iVO;i.2  (diagramme).        i.  p.  J1. 

Mol.°,0.  t.  l'oints  caractéristiques. 

o  Î94"  P.  fus.  de  PbCI., 

3,49*  4of<*  Eutcciiquc  1  '  1  PbCU  — PbClt.3Pb,<  V04  l, 

7i.oo  990  Max.  P.  fus.  du  comp.  PI)CI...:iPl)3i  VO;t, 

94,12*  q'12*  Eulcclique  (  '-i  IMiCl,.  ■il'li,i  VO.  -  Pb3<  Y(>.( 

100  <)■"  P.  fus.  de  Pbji  VO;  1, 

*  Les  coordonnées  euteciiqnes.  non  données,  résultent  du  Tablea 
Arr.  eut.  (')  obs.  de     3,4q  à  68,23  mol.'/,. 

Arr.  eut.  (•)  obs.  de  78,97  à  90.93  mol."/,,. 

Le  composé  est  la  clilorovanadile. 

Miscibililé  nulle  on  très  limitée. 

Pas  de  transformation  du  composé  par  refroidissement. 

PbCU.3Pb3(POt),— PbCI,.3Pb3(AsOt),.     i.  p  68. 

Cliloropyromorpliite  —  Cliloromimelile. 

«/„ o  3o  5o  80  100 

t 11  >fi"  1 1 'yi         1  t5o         1 1  î  3         1 140 

Miscibilaé  complète. 

PbClj.SPb^POtii  — PbCL.SPb^VQ.,  ),.     4.p.68. 
Chloropyromorphite  —  Chlorovanadite. 

0/0 o    20     Jo     80    100 

t 1 1  ")(')"   111G    ioJG    1012    990 

Miscibililé  complète. 

PbCl,,.3PbiiAsO;),  — PbCL.aPbjiVO,),  4.p.68. 

Chloromimetite  —  Chlorovana  dite. 

0  0 o  20  5o  Ko         100 

t 11 4""    1096    1062    1010  (»go 

Miscibililé  complète. 


binaires.  Combinaisons  inorganiques  (su île). 

AgBr  —  PbBr, (diagramme).      '.7.  p.  22 

i''"  P-  fus.  de  AgBr 

',r,  •.-•'?  Eittectique  AgBr  —  Compose 

(il), fi  '      295  P.  lus.  du  comp.  AgBr.uPbilri 

cl  eutcciiquc  de  ce  comp.  ,i\rc  Pblir, 
100  373  P.  fus.  de  PbBr, 


BaBr,  —  KBr  t  diagramme  1.        23.  p.   17] 
\lol."„.  t.  Points  caractéristiques. 

o  '  ;!,."  P.  lus.  de  KBr 

33.  il         li3i       Max.  P.  de  fus.  du  comp.  ■>  K  Hr.Ba  Br, 
-,i.->  60  Eutectique  (*) 

100  Si;  P.  fus.  de  BaBr, 

\rr.  eut.  (')  obs.  de  J  à   28  mol.  "/„. 
\rr.  eut.  [»)  obs.  de    |2,j  à  g5  mol.  ",'„. 
Pas  de  cr.  mix. 


BaBr,  —  LiBrf 


23.  p.  f, 


P.  fus.  de  LiBr 

Eutectique  LiBr—  BaBr, 

P.  fus.  de  BaBr, 


BaBr,  —  NaBr  (diagramme).        23.  p.  ifi.j, 


l'oints   caractéristiques 

P.  lus.  de  NaBr 

Eutcctique  NaBr  — BaBr, 

P.  fus.  de  BaBr, 


eut .   oh-,  de  5  à  ().")  mol. 


CaBr,— KBr  (d 


ntne).  23.  p.  169. 


73o 

.  (')  obs.  de  10  à  4o 
.  I2  )  obs.  de  60  à  90 


P.  fus.  de  KBr 
Eutectique  (  '  )  K  Br  —  Composé 
Max.  P.  lus    du  comp.  KBr. CaBr, 
Eutectique ( 2)  Compose  —  CaBr, 
P.  fus.  de  CaBr2 


.ol.  »/„. 


CaBr,—  LiBr  (diagramme).        23.  p.  ii 
tm.    T„.       Mol."/0.    tv     t...     tcu.      T, 


\pe  IV  de  B.  Roozeboom. 

re  initiale  de  la  cristallisation  primaire. 

re  finale  de  la  cristallisation  primaire. 


F.  Meyer. 


Schmelzpunkte  (Mischungen).  —  Melting  Points  (Mixtures). 


VII.  —  Courbes  de  fusion  de  mélanges  binaires.  Combinaisons  inorganiques  {suite). 

KBr  -*-  SrBrg  (diagramme).         23.  p.  172. 


CaBr, 
74a° 


r  (diagramm 


23.  p. 


609 


;illis;ilion  pi 
lisation  pri, 
iilions   Ihïiil 


KBr  —  Li  Br  (diagramme). 


Mol.»/.- 
o 

4o 


73o 
eut.  de  5  à  93  mol.  °/„. 


Points  caractéristiques. 

P.  fus.  de  LiBr 
Euteclique  Li  Br  —  KBr 

P.  fus.  de  KBr 


KBr  — MgBr2  (diagramme). 


359 

334 

37o 

353 

348 

333 

4>.o 

- 

- 

334 

5qo 

- 

358 

353 

370 

- 

S89 

33i 

- 

4oy 

- 

- 

3f)i 

536 

- 

- 

39i 

Comp.  2gBr.MgBr2 
Comp.  KBr.My  Br,  i 
Pas  de  cr.  inix.      ' 


KBr  -  NH.Br*  (diagramme). 


Mol.  »/0. 


Mol  •/.■            *•  l'oints  caractéristiques, 

o              73ou  P.  fus.  de  KBr 

29               536  EulecliqueC)  KBr—  >. KBr.SrBr, 

33,33         55g  Max.  P.  fus.  du  comp.   îKBr.SrBr, 

5o              534  EuleeliqueC  )  des  deux  composés 

66,67         57I  Max.  P.  fus.  du  comp.  KBr. 2SrBr, 

82               362  Euteclique  ( 3 )  KBr. 2 SrP>r>— S rBr-> 

100              643  P.  fus,  de  SrBrs 
Ait.  eut.  (')  ol>s.  pour    7,  10  et  a5  mol.  •/,. 

(»)  »          ',6,  5oet57        .. 

(3)  »          85,  85  et  ()5 
Pas  de  cr.  mix. 


LiBr  — MgNr,  (diagramme).        23.  p.  147. 
Mol."/,,    t,.         tv       t  ,.     T  „.         Mol.0/,.     tr 

594' 


- 

60 

620 

- 

548 

qo 

— 

- 

70 

646 

- 

548 

(io 

- 

- 

80 

675 

- 

548 

£ 

- 

- 

9° 

<'94 

678 

- 

- 

u 

1  (•)()  " 

i3o 
e  de  la  f 

ristallis 

71 1 
ation 

.rima 

Cas  limite  du  tvpe  IV  de  15.  Hoozeboom. 
De  o  à  \'\  mol.  "/„,  série  continue  de  cr.  1 
Cr.  mix.  limites  à  N2  mol.  "/„. 


LiBr  — NaBr  (diagramme). 


23.  p.  144. 


537     5it5     537     5t)2     67-2     712     742 
53 1"    523     3i7     542     63 1     688       - 


o  mol.  7,  (Type  III  de  B.  Hoozeboom). 


LiBr  — SrBrs  (diagramme). 


23.  p.  .3',. 


.  ol»s.  de  5  à  60  n 


Points  caractéristiques. 

P.  fus.  de  LiBr 

Euteclique  Li  Br  —  Composé 

P.  traits,  du  comp.  LiBr.2.SrBr2 

P.  fus.  de  SrBr2 

l.  7„. 


tlr  obs.  c 

e  (16 

66  à  *:>  „k 

1.  °/o- 

MgBr2- 

-NaBr  (diagra  urne).        23.  p. 

i58. 

Mol."/,,. 
4i 

43i 

Points  caractéristiques. 

P.  fus.  de  Na  Br 

Euteclique  NaBr  —  MgBr2 

100 

71 1 

P.  fus.  de  MgBr2 

Vrr.  eut 

obs 

de  10  à  i) 

»  mol.  •/.. 

Pas  de  c 

»mp. 

Pas  de  cr 

mix.  Liquidus  en  V. 

NaBr- 

SrBr>  (diagramme).         23.  p. 

i63. 

Mol.0/,,. 

t. 

Points  caractéristiques. 

0 

7fc° 

P.  fus.  de  NaBr 

61 

486 

Euteclique  NaBr  —  SrBr-j 

100 

6/,3 

P.  fus.  de  SrBr, 

Arr.  eut 

obs 

de  5  à  qo 

mol'.  •/,. 

Pas  de  comp. 

Pas  de  cr 

mix.  Liquidus  en  V. 

F.  Meyer. 


Points  de  fusion  (mélanges).         Punti  di  fusione  (mescolanze). 


VII.  —  Courbes  de  fusion  de  mélanges  binaires.  Combinaisons 

inorganiques  1 

suite). 

133. 

Agi  — Pbl:.  (diagramme).          'i7.  p.  r>>. 

A1,0.,  — CaO. 

15. 

Mol.'/,-  1.-       <c,,-         ',•         '  •            Mol."/,-  '.-     ',„•  ',-     ',- 

Vo 

/•  Mêla 

nges  ternaires,  p. 

o3  ei   104. 

0      "»">■>"     -       i  i-i '-'()       -                  i"      >)<)°    -     -      iio" 

Compos 

lion 

Compos 

tion 

".     107     ;<i')"   1  j<>       111"           'm    35<>    -    -    no 

"/„.         iiiolécu 

aire. 

«fus-               '/«• 

molécu 

aire. 

«fut- 

10     465     3o,5     1  i«i.  >     1 1  ">               (io     !  j  i     -     -     11  » 

il...     iAI,0, 

aCaO 

1.70"           54,8 

-A  l.l)3 

S  CaO 

1 380° 

1.      i  u)     3<)5     ij;         nj               70     358     -      -     1 1-> 

2,.»      1      » 

1;    » 

i5oo          iio,'; 

i3io 

20     3g3   (393)       -         112               Su     >73     -    -   (110) 

3l,2      1      » 

4     » 

1 4  Jo            6  i ,  5 

1      » 

» 

I  >oo 

■>5     38i                   -         110              90     388     -     -      - 

37,8     1     « 

3     » 

1400            70.8 

4     » 

J     »> 

i4;<> 

3o       3;  i         -              -             M2                  IO0       jo»      -      -         - 

47,6     1     >> 

2     » 

t3l»o            78,5 

2    » 

1     » 

l(>2<> 

Légère  instabilité  des  corps  étudies. 

Coinp.  i  V g  I .  P b  I ,  ;  p.  fus.  393°  se  transformant  à  u5°  et  miscible 

AloO,   -MnO. 

9. 

en  toule  proportion  a\ec  l'bl... 
.Minimum  de  la  courbe  à  344"- 

Voir  Mélanges  ternaires. 

».  306. 

. 

/fus  >  1  >"""   pot 

r  1 

s  les  proportions. 

Asl.-Sbl,.                                 18. 

Composition  de  l'eutectique.                  /ru» 

AL0:1  — Si02. 

15. 

Sbl3  -f-  i,47ÂsI3 i3">" 

Voir  Mél 

nges  ternaires,  p, 

00  à  206. 

.,-mpos 
•/,.        molécul 
ri,  5     iAIjOs  1 

)SiOi 

«fus.                 '/i' 

Compos 
|AI2(),  2 

îSiOj 

!-5o" 

Asl.-Snl;.                         48  et  il). 

Composition  de  l'eutectique.                 «fus- 

17,".     1     » 

8     » 

1650          4  5,8 

1      »       2 

» 

1770 

Asl3 -+-o,643    Snï4  (bibl.  49) i<>i'.:> 

•22,0     1     .. 

(i     .. 

1670            ".o,5 

1      »        1 

66  » 

171)0 

Asla-f- 0,6936 Snî,  (bibl.  48)... 

25,2       1        » 

3     " 

[690            56, 0 

1710           '",<) 
i73o            71.9 

1      »        1 

33   » 

.88  5 
i85o 

Hgl2  —  AgNOi  (diagramme ).                       7. 
Mol."/,,.    /,.       ttri.     «,,,.    t,nf.           Mol.0/,,.       t,.       I,n.        t.cu.       t,rn. 

36, î     1     » 

3     >. 

1      »       0 

66  I 

1880 

Al203-SiO>. 

9. 

i.i      iSS     i46°    78"    -'              42,0       92          -         92       5o 

Voi 

/•  Mêla 

nges  ternaires,  p.  - 

o3   à  206. 

7.4  l(i<)       1 34      78      -                   43,3       loi                         02         5o,") 

5. 5  i56     i34     78     -              44,9     108                  92       5i 

«rus-    i5oo°  Po 

r  toutes  les  proportions. 

10,6     1 '>  i     i34     78     -               18,6     ii5,">     -        92       52 

■  2,5     118       -       78     -                5o,o     117         -        -         52 

As,03-PbO. 

1. 

i3,l      m»       -       78     -               ii, 2     116        -        -         5o,î 



iJ,3     10G       -      78    -              53,9     '•">         -       108       43,5 

Mol.»/,. 

tc. 

<.„•          T,„- 

/,. 

T,. 

ij.o     100       -      78    -               55,5     "°        -       'w8,^     - 

66,66 

8020 

_ 

_ 

_ 

17,1       89       -       78     -              57,0     108        -       108        - 

(>7 ,  '*'  î 

_ 

_ 

_ 

18,0      84      -       78    -              "17.8     111         -       108 

842 

7<)2           160 

_ 

_ 

i<(,2       81       -       78     -               58,9     us         -       '08 

70,  06 

904 

790           1 20 

- 

- 

20,0      78      -      78    -             59,g     1  >o        -      108,5    - 

71  ,64 

962 

786           100 

+ 

20,7       82       -       78     -               61,1      r>">         -       109,0 

72,42 

998 

780            70 

_ 

_ 

22,3         89                   78      -                   64,4       l4o,5      -         I08,5      - 

778            ïo 

_ 

_ 

23, g      93       -       -     69            67,4     i5<>        -       io8,5    - 

-5   00 

toi'. 

_ 

_ 

26,4       98       -       -      56            71,7     167         -       108 

7  5, 9° 

io35 

8o5            20 

834" 

20* 

28,4     101       -              ?               74.4     17")       i38°    108,"»     - 

76,  j3 

io3o 

806             3o 

8  34 

3o 

30,7     104       -       -      ?               80.0     iq5       IÎ8     108 

77,88 

99  '■'■ 

808            5o 

834 

3o 

33.3     107                -      -              85.8     216       i38     108 

78,76 

0,68 

810            60 

83  ', 

4o 

33,7     lo°      -      92     48,5         92,7     235       t>7      -         1)7 

80,00 

937 

810            70 

834 

35.  !     io3j5  -      92     49            96,0     247         -        -         1 34 

80,78 

900 

810           100 

834 

jo 

37. 3     101,0-      9»     4<),5       100,0     257         -        -         127 

81,78 

874 

8i3           1 3o 

834 

10 

Gomp.  2AgN0  -Hgl,  fondant  à  10-». 

83,44 

- 

81 5            i3o 

- 

- 

Comp.  Ag.NCv'Hgl,  "fondant  à  117°'-!  18». 

85, 10 

83o 

81 5            i3o 

- 

- 

Pour  ■©•/•  a  78°i  eulectique. 

86,95 

848 

81 5            60 

- 

- 

Pour  i',-5"/,.  a  98°-  eutectique. 

88,88 

862 

- 

- 

- 

Pour  57-.JS  "/„  à  108°,  eutectique. 

90,  «7 

854 

800            40 

- 

- 

l"i  et  '"u  se  rapportent  à  des  transformations  à  l'état  solide. 

9 ',74 

842 

80 '1             80 

- 

- 

g3,5o 
95,o5 
96,32 

825 

804           120 
804            i5o 
802             IIO 

Sbli-Snl,.                        48  et  19 

828 

" 

Composition  de  l'eutectique.                 lins- 

98,35 

86.» 

798             5o 

- 

- 

Sbl.j  -h  0.8245. Su !■,  1  bibl.  49  1 127° 

100,00 

890 

- 

- 

- 

8bls  + 0,8728. Snl«  (bibl.  48  1 ». 

/,.  T,   se  rappo 

lent  à 

ant. 

F.  Meyer. 


Schmelzpunkte  (Mischungen).  —  Melting  Points  (Mixtures). 


bibl:o(5Iiapui 

:.  V.  ISS. 

VII.  - 

-  Courbes  de  fusion  de  mélanges  binaires.  Combinaisons  inorganiques  {suite). 

Bi03  — 

Na20.'.B,03  (diagramme  1.      37.  p.  -17. 

Bi.O.-PbO  (diagramme,)  (suite). 

6. 

",'„.     /,.      t... 

%.        ',•          ',•                    Vo-          *f           '■:• 

Mol."/,,.            t,.               /,.               T,.              /,. 

1  • 

29,  55  655"  658"           47.  3     7190   719" 

67,60                 6>.O0 

- 

4.9    <V1"    e37 

34,5      -      709           ">o.">     CC j     670 

70,00            6o5            58o°            35* 

- 

9,8     ">-4     î8o 

72,00            602             38o             1 io 

- 

1 4 , 7       -       (i  1 5 

4o,5     779     7»3            59,5     ->7i      58s 

73,(10            63o             58o             160 

- 

19,7     672     G79 

il, 5       -       7'1"            i'i.3     579     585 

80,00            680            58o            110 

- 

26,0     688     6q*î 

4  ■/ .  5     754     764 

8  3. 00            73o             Ï80              55 

- 

•>-,  3     66"     680 

ii.'     /32     7  il) 

(}0,00               770                ;38o                  54 

- 

par  refroidissent   m 

95,00              820              58o                20 

~ 

instable  i'iti.'u  .PbO. 

du  comp. 

IStN^ftS 

"ï'i"'',  \l"-' 

Pour    4"     ".ol.""  ,,    à    CSC",    Max.  '  P.    fus.    du    comp 

instable 

Comp.  Na^O.  ',i;.  0 

rondant  a  783  . 

Pour  6£ l."/„.  euleclique. 

Voir    7".^..   IV.   p.    . 

)6. 

Pour  6C.C  mol."/,,  a  !>:>>,  Max.  P.  fus.   du  comp.  lti.,0,. 
Pour  ;i  m..|." ,  „.  euleclique. 

2  PbO. 

Ba 

3  — Si02  (diagrammes).          13.  p.  143. 

"/»■                l- 

p  •  1 

CaO-SiO,. 

13. 

2oenv.*     iiic|n"(M]\  .* 

Début  de  la  courbe 

Voir  Mélanges  ternaires,  p.   2o3  et   so6. 

2  3.  i          ii'u     6 

Eulecliqi  e  (»)  SiO>.>BaO  —  Si02Ba() 

Composition                                           Composition 

28,2          i6o4±o,5 

Max.  1'.  fus.  du  comp.  SiO*.BaO 

"/„.        moléculaire.        /r„s.                   "  „.        moléculaire 

ttus- 

35             1437 

Euleclique   (*)   SiOsBaO  —  3SiOï.iBaO 

21,2     4CaO  1S1O3     16800            62,0    aCaO  îStO 

14  10" 

37,10       i45o 

a.     Max.  1'.  fus.  du  comp.  3SiOs.2BaO 

34,8    2    »     1    »         i63o             68,2     1    »    •>.    » 

Ij  80 

i  i  :"•' 

b.     P.  lr.  du  comp.  2 Si 0,. Bat) 

44,7     4    "     3    "         1420              72,8     2    »     3    » 

1  3  jo 

(fondant  à  ii».(i") 

3 1 .  s     1    »     1    .,         1  ;  3o              76 .  2     1    »     3    » 

Hifo 

53             r374 

Euleclique  (3  1  aSiOs-BaO  —  SiOs 
1  Indymite) 

57,2     4    »     5    »         i43o 

56env.**   1  170 

P.d'inversiondela  indymite  en  cristobalitc 

CrOi  — H2SO,  (diagramme). 

32. 

100             17 10 

T.  fus.  de  Si02  (crislobalile) 

t  ■        '         "/„■           t  . 

t 

'  D'après   diagrami 

ic.    Pour    des    teneurs  plus   faibles    en   Si  <V 

0,00         io','j3               [,20         8?6                2,80 

7?o 

?ru<  inaccessible. 

0,16         10,  >                 1,67         7,4                 3 , 1 3 

7, G 

••  D'après  diagram. 

0,17         10,2                1,95         6,2               3,65 

8,4 

Ait.  eut.         el     - 

ibs.  pour  la  composition  indiquée  seulement. 

0,  19           m.»                   2,02           5,  S                   4,17 

8,8 

Vrr.  eut.           ol  -    d 

0.3-           9,8                  '.Ci          3.3                 5,37 

9,6 

Entre  a  el  b  il  se  dé 

Dose  des  cr.  mix.  3SiO:.2BaO  —  2SiO,.BaO. 

0,87            9,2                  2,33          6,4                  7,43 
[,o5*         9,0               2,64         ,'-,i               8,0(1 

9,8 
9,8 

Bi- 

03  — PbO  (diagramme).                       6. 

*  Le  Mémoire  donne  10. .3.  erreur  typographie  certaine. 

Pour  2.2"  „  à   5°.. 3,  eulectique.  Le  liquidus   contient  e 

n   solution 

Mol.*/,.              *c. 

0                    817 
10,00              785 

tv                T,.               /.,.              T,. 
6750               7-3" 

le  composé  II. (  rSO.. 

MnO-Si02. 

9. 

li, 00              760 

680              175 

17,42             7,0 

685             180 

Voir  Mélanges  ternaires,  p.  206  cl  ?og. 

2O,O0                  7 ',2 

686            23o 

•/.-          '•             "I,-         t.             "/„.       t.            ■/,. 

e. 

95,oo             722 

690             85           078*          20" 

3         i5oon         3o         i5oo°         33     i'Ci°         80 

1282° 

3o,oo            705 

695              i5            675            i". 

io          1  xio            .3     >i  ioo           60     ii5f)           85 

1284 

33,33           ,695 

680           90 

i5     >i5oo           4o     >iîoo           65     1228           90 

>i5oo 

3/,,32                 CS  7 

680          10} 

20     >i3oo           43     >  1 3oo           70     1258           <)3 

>i5oo 

35,74 
18, 00            685 

680          180 
680            1 5 

2  3     >i3oo           3o         1268           7.5     1287 

io,oo              CSC. 

_ 

MnO-Ti02. 

9. 

[3, 00            680 

_ 

Voir  Mélanges  ternaires,   p.    >o6  et  209. 

Î7,i4            660 

">'.)  <              10              -             - 

«1                             0/                             0/ 

5o,oo             655 

61 5 

5       [32o°         3o       [i8on         3  3       i36o"         80 

1  i53° 

»7,d;              bjo 

1  "'  '               '  ' 

10        1 160            >3        1 160           60        1 i>o           S3 

1  ,S3 

62,00               •>  !  ) 

G  1 0               1  [  0 

1 5       i'3c.           jo       [200          65       1  J>3          <)o 

>i  joo 

65,oo            61 j 

610                 80                - 

20       1200          45       t3oo          7..       1457          95 

>  1 5oo 

66,67             62 5 

- 

2  5        1250            jo        1280            7.        1  î->. . 

F.  Meyer. 


Points  de  fusion  (mélanges).         Punti  di  fusione  (mescolanze). 


BIBLIOORAPIIH,    P.    133. 

VII.  —  Courbes  de  fusion  de  mélanges  binaires.  Combinaisons  inorganiques  [suite). 

•/.. 

N,0,      NoO,.                                    5. 

PbO-V.O,.                                  1. 

.Mol."/,,.       /.         tm.     T„,.              Mol."/,,.       tt.           /,.„.       T„. 

lo.-l 

—  1  >,6           37,6      —ii  ,0          73,4       —  -"> 

0.00      66o°                               73,26      <,(■,-     :,,,"     20" 

18,9 

—  19.9           42,9            il. <>           80,  1       —  92 

8,32      654       465°     -               75,oo      9.2 

—2o,5            45.9       -  -  >7 ,  ")           86,3        —107 

[6,98      (i/|2       i;>      -               7G.19      946      746      3o 

a3,5 

-    t2,o            îi,9       —il.  5           91,8           107 

'••'.»:      '""       i7>      -                77,24       g36      746      jo 

3o   j 

— 26  0           53  4       —  3  0           i|-  0      —100 

35, 3o       582      475      -                -8,85      906      7  j.s      ,)(, 

l  ii  seul 

enlccliquc,  voisin  de  Nj03piir. 

tti  n,  /..  anorg.  Chenu,  \<v<\.  41.  85. 

(5,oo       526       480       -                80,00       88G       7 5o     100 

Voir  Wi 

>o,oo       (8o       |8o      -                82,26      820      754     1 Jo 

53, o5       554        [76      -                85,72       77..       ;h,     120 
>5,io       606       470      -                88,0')       790       730       20 

N,0,  -HNO.,  (diagramme).                      35. 

'/.- 

',-            'n       ''„"'•              "  ••     '■■          '„•         V- 

37,18       645       (68       -                88,88       794 

Go,  3i       684       468                       90,4.0      788       755       3o 

o 

-42°       -73"         5               42,5     -       -48?5       5 

62,43       704       465      -                9i,53       77J       7G0     100 

;),  1     - 

-58,5     —73           8              44         -       -43,5*      1,5 

65,63       71S        ?                         93)96      800      760     120 

i  "> 

-70        —73         10              45         -       —48,5       4,0 

66,66       722                  -                96,36       838       758       -0 

lS 

;!             73            5               47         -       —48,5       3,5 

68,82      824       718     i4„"           roo,oo      890        -        1 

3o 
54 

-58,5     —73           2              5o         -       —48,5       1 
-48,5         -            -              82,5     -       —  (8,5 

7i,o5       900       7i5       70 

38 

-48,5 

PbO  — PbSOi  (diagramme).       16.  p.  42,  et  21.  p.  i5i. 

*  Chiffre  du  Tableau. 

•*  Unité  de  temps  arbitraire. 

Mol.»/,.       tt.         tu.        /,„.            Mol.%.      /,.           t„.           tm. 

Pour  iS 
Coin  p.   IN 

f.  de  N.O  .  à  -:°v,  euteclique. 

:0,.YOs.H,<t  se  dissociant   avant  do  fondre  à  —.,8», 5. 

100          -          -         879"             55         970°       gjo0       45o° 
90                    840"     834               5o          -            -          977 
80          -         888       835               4o          -          970         961 

P,05  — PbO.                                   1. 

82,5      -          -        897              3o        100G        9G0         864 

Corps  en  présence  :  P205.2PbO  et  PbO. 

75         -        953      897             20       1092       919        864 

Mol.*/,. 

te.          t„.      Teu.              Mol."/„.       tc.          tm.      T.,,. 

7"         9600     897       45o                 5          -          957         8(54 

66,6  6 

8 ■>  i"       -        -                79, 3o       97G0     9660      \o" 

66,66    -        961        (5o                0          -      (  1 170)       864 

66,93 

8iGn    1G0"              80,00       y 80 

Go          -        930       45o 

68 .  >.  "> 

868      816     140              81,17      97?-      836      20 

Trois  composés  :  SPbO.PbSO.  instable  se  transformant   à   897° 

69,57 

Oi  i      81 4      90              *  !  ,96      g38      84o       îo 

en   2PbO.PbS04;     îPbO.PbSO,  fondant  à   061°  se   transformant 
à   j"m>°;  PbO.PbSO.  fondant  à  q~->°. 

70,90 

940       800       3o              84,45       916       84o       80 

71,43 

946        -                          85,37       888       840       90 

Pour  89  mol.  •/,  à  835%  euteclique  PbO  —  3  PbO.PbSO,. 

Pour  6omol.°/0  à  gào",  eutectique  2PbO  PbS04  -  PbO.PbSOt. 

72, 17 

940     100              86,35        -        840     110 

Pour  34  mol.  "/„  à  960%  eulectique  PbO  .PbS04— PbS04. 

;3, 3o 

966       940       70              87,92       852       838       40 

A  *r,4",  transformation  de  a-PbSO.  en  B-PbSO.. 

74,12 

74,5* 

986       936       5o               88,88       860 
1002       928       20               89,94       854       814       3o 

PbO  — PbCrOi  (diagramme).      16.  p.  47,  cl  21.  p.  154. 

75,oo 

1014         -         -                 9 1,40       8  {2       820       90 

76,06 

998       966       20               93,12         -         820     120 

Mol."/,,.    /,.     /„.       tm.      t,y.             Mol.»/,,,     t,.       tn.      tm.       tn. 

76,32 

990       966       5o               96,42       860       8 1 4       90 

100       -      -       -      8790           62,5      -      89G0  8(o°  7440 

76»92 

980       970       Go                9S.06       875       810       (io 

9t         -       -       8|On   784               60           -       90}     841     744 

77,78 

-         970      100              100,00       890         - 

9"         -       -       801     78G               56           -       91 3     839     744 

78,20 

974       97°       7° 

85         -       -       8i3     785               5o           -         -         -'      920 

Mol.  •/,• 

Corps  en  présence  :  P,05.3PbO  et  PbO. 
'«•         '«„•      T,u-              Mol.»/,.       tc.         t„.     T„. 

82,5     -       -       8i5     785               43         91 4°    817     785     700 
80        -      -      83o     81 5               33,33     -      820     78G     701 
78        -     838"  8i5     744               20          -      822     785     701 

75,00 

;'•■  i- 

ioio"       -        -                86,92       8io°     7950     90" 
1006      7900     3o"             88,00       818       78G       3o 

75         -    846     81 5     745              25          -      820     786     701 

76,3-2 
77,00 

990      795       5o              88.88       824 

975       795       70              89,44       ,S|4       781       70 

71,5     -      -      854     744                 8           -       820     785     700 
7"        -     85o     841     744                 3          -      819     784     G99 
66,66  -    865    841     744                0          -      8j4     -83     707 

77,84 

9»°       798       7°               9°, 60       8o4       786     100 

78,8"> 
8o,oo 

926        798        90                  9t,l9                       "86      l.(o 

908       798     110              94,61      826      78G      80 

Trois  composés  :   }PbO.PbCr04,  instable,  se  transformant  à  8t5° 
en  a-SPbO.-iPbCrOj;      3-5  PbO.  2  PbCr  04,  fondant  à  854",  se  trans- 

80,8.', 

878       798     120               95,94       84o       784       Go 

formant  à  744«  en  variété  a:     PbO.PbCrO,,  fondant  à  920». 

82,3o 

85o       798     160               97,68       862       780       3o 

Pour  08  mol. °/0  à  84f,  euteclique  5PbO. 2  PbCr04  —  PbO.PbCr04. 

84,45 

798     180             100,00       890 

Pour  i5  mol.%  env.  à  820%  eutectique  PbO.  PbCr04  —  Pb  Cr04. 

85,72 

?        798     i5o 

PbCr04  subit  deux  transformations  à  707°  et  à  783°. 

F.  Meyer. 


Schmelzpunkte  (Mischungeft).  —  Melting  Points  (Mixtures). 


VII.  —  Courbes  de  fusion  de  mélanges  binaires.  Combinaisons  inorganiques  (suite). 


PbO  —  PbMoOi  (  diagramme) 
Mol."/,,.  t.  Poi 


16.  p.  ~>i  el  21.  p.  1 58. 


P.  fus.  de  l'bO 

Euleclique  PbO  -  PbO.PbMoOi 

Max.  P  fus.  du  comp.  PbO.PbMo04 

Euteetique  PbO.Pb  Mo04  —  PbMoO; 

P.  fus.  de  PbMo04 


PbO-PbWO 
Mol.0/,.        t. 


M,r' 


16.    p. 


:  et  21. 


i  C)  i . 


Points  caractéristiques. 
i"  P.  fus.  de  PbO 

Eutecliaue  PbO  —  PbO.Pb W04 
i  Max.  P.  fus.  du  comp.  PbO.PbWO. 

Euteetique  PbO.PbWO,  —  pPl>YV04 
i  P.  fus.  PbW04 

une  transformation  il  S;-". 


PbO-Pb,(PO,i,  (iliaiii-iiii] 


41.  p.  56. 


Euteçtiquei 


».  fus.  de  PbO 

)  PbO  — 5PbO.Pb3 

">  PbO.Pb, 


Eu  te. 


MM) 


>.PI>,.P( 


lùitec 


l.PI 


PO 


(:fi  PbO.Pbs 
.if  P.  fus.  dé  Pb3(PÔ4)2 

Voir  aussi   P,0,  -  PbO,  p.  127. 

*  Les  coordonnées  eutectiqnes,  non  données,  résultent  du 

Arr.  eut.(')  obs.  de  2,00  à  . ',.',o  mol.  "/„. 

Arr.  eut.  (-)  obs.  de  18,94  à  43,27  mol.  "/„. 

Ait.  eut.  (3)  obs.  de  54,62  à  84,93  mol."/,,. 

Miseibilité  nulle  ou  limitée  (d'après  le  diagramme). 

Le  composé  PbO.  Pb,  (  POJ,  subit  une  transformation  à 

PbO  —  Pb^AsO, .»_,  (diagramme).        4. 


'0,98 
'4, 14 
16,66 
41,44 
26,94 

32, 01 


.  [S 


duc 5o.oo  mol. 70,  composé  PbO.  Pb,  (As O.,  ).,  fondant  a 
position   à  834°. 


PbO  —  Pb,(V0, 


4.  p.  60. 


890" 


Points  caractéristiques. 
P.  fus.  de  PbO 
RuloctiqiieO)  PbO  —  5PbO.Pb3(V04)2 
7<)4  Max.  P.  fus.  du  comp.  5PbO.Pb3(vb4)g 

75',*     Euteetique  (2)  5PbO.PI>3(  V04)2— Pb3(V04)2 
g5a  P.  fus.  de  Pb3(V04)î 

si  PbO  —  V,05,  p.  127. 

ordonnées  eutectiques,    non    données,   résultent  du   dia- 


Arr.  eut.  (')  obs.  de  4,08  à  i3,48  mol.  "/„. 
Arr.  eut.  (•)  obs.  de  18,02  à  83,34  mol.0/,,. 
Miseibilité  nulle  ou  limitée  (d'après  le  diagi 


e). 


63,9 
de  63,9  à  I0' 
*  D'après 


H2SeO,  (diagramme).  32.  p.  1  j. 

Points  caractéristiques. 

.*  P.  fus.  de  HoSe04  pur 

Euteetique  (') 

Max.  P.  fus.  du  comp.  lLSe04.SO, 

Euteetique  (2) 

Max.  P.  fus.  du  comp.  Il2Se04.2SOa 

Euteetique  (3  ) 

Résultats  peu  clairs 


SiQ2      SrO  (diagramme).  13.  p.  33',. 

/.  Points  caractéristiques. 

1628"*  Début  de  la  courbe 

{545  Eulectique(')  SiOs.aSrÔ  —  SiO.Sf 0 

i58o±4  Max.  P.  fus.  du  comp.  Si()2.SrO 

i3J8±/(     Euteclique(2)Si02.SrO  —  Si02(lrïdymilc) 
1  170  P.  d'inversion  de  la  iridymite  en  crislobalile 

1710  P.  fus.  de  Si02  (cristobalite) 

udiée  pour  des  teneurs  plus  faibles  en 


*  La  courbe  ne  peut  être  é 

**  D'après  diagramme. 
Arr.  eut.  ('  )  obs.  de  33  à  '■ 
Arr.  eut.(5)  obs.  de  46,18 


»•/•• 


Si02      ZrO,  (diagramme). 

Mol.0/,,.        t.  Mol."/,,, 

v.  60      246o°env.  33,3 


66,6     265o 


2320 


•ulaire. 
Euteetique  ZrO,— ZrSi  0„  fondant  ve 


le  comp.  équim 

)"-2320». 


SiO,      CaSiO,.  II  et  14. 

Cristobalite  --  MélasilicJle  de  Ca. 

t.  Point  caractéristi(|iie. 


14260 


Euleclique  S102— CaSi03 


F.  Meyer. 


Points  de  fusion  (mélanges^        Punti  di  fusione  (mescolanze). 


VII.  —  Courbes  de  fusion  de  mélanges  binaires.  Combinaisons  inorganiques  {suite). 


HNO:i  (dïagrairm 
BNOSO,  il 


89,33 

m.  -0 

o,  [g 

—0,02 

0,7 

88,67 

H).  S,l 

o,53 

0.00 

a .  3 

B6,93 

1  ■> .  6 1 

o,54 

-0,08 

2,0 

84,93 

13,76 

o,63 

0,68 

1 ,0 

s;. S", 

13,90 

0 ,  (i  j 

0,61 

1 ,4 

S  [  .  )0 

16,93 

0,76 

o, s; 

—  i)4 

s..-- 

17,06 

o,36 

—0. 19 

1 , 5 

Si  ,68 

I-  .XI 

0,76 

0,3c. 

1,6 

-«.-s 

o,85 

0,67 

—    3,1 

7  i.oG 

24,59 

1 .0  j 

0,  îi 

m,5 

68,87 

"1.  '1 

i,65 

0,24 

-19,0 

>8,83 

39,40 

1    .(Ml 

0, 17 

—  io,oenv 

18,95 

i.x.sj 

[  ,93 

0,28 

—  >o,5env 

Vrù  B.  - 

Acidité  lo 

alo  =  <)">  °  ,.. 

84,5o 
82,81 
78,64 


96,87 
94,93 

94,  i-i 
92,07 
90,36 
90,38 

88,64 
87,30 
82,71 

77,48 
72,85 


7,89 
8,i5 

10. 78 


o,39 

°,39 


î,3/, 
4,i8 
4,87 


—  1,  ,0  — 

—3,47  — ' 

— 3,oi  —  1; 

—3,08  —  ( 

—■2,68 
—a,98 

—3,36  i 

-3,l5  ■< 

3,i8  I 

— 3,o<) 

— 2,27  —11 


tion    d'après   les  Tables   de    Kniktsch,    lier.    Dlsc/i. 
1901,  34.  h  100. 
s  nei  de  la  série  A  correspond  au  comp.  5  H,  S0S.  II  N03. 


[]  ' 


H2S04— K2SO;  MiiifiramiiRM.  *2:\. 

{  Mol.°/0. .  .  .  100.00  99,70  98, i)o  97,63  <)'<■' 

(t io.  ,'        9,5  7,2  3,4  -3/ 

[Mol.o/0.  ...   g3,  i3  91,66  89,60  88,02  86, 

...  — o?8  i5,4  36,5  48,9  5g, 

j)  Mol.o/0 82,79  80,97  78,20  75,95  74,. 

[  t 77°i'  83,3  89,2  91  ,:j  91,1 


HSO.-K.SOj  (dis 

Mol.  "/„. 

/ 

Mol.  »/„. . 


P- 


-1  69,07  68,63  67,51     66,14  64, o3 

i  122,1  126,7  li(C7  l49,5  162,0 

ii  61,72  60,78  "i().i")      ">s,->-      )6,6g 

]t 171V,  176,4  178,3  188,4  195,3  200, 

I  Mol.  "/„ 53,23     ï2,o6  "h.  38  (9,94     ig,64  48, 3o 

/ /lo'.'o  2l3,8  21 5,7  218,6  218.2  21  i 

Mol.o/o 17,81  46,86  (6,73 

/ 2i3°6  212,3  212,5 


,  \  Mol.  O/o. 


>,  |8 


44,29     ii.ii     4i,53 
26  i°  i     296,8     3oo 


Comp.  .'.  II._si  1  .  K  s<  »,  fondant  à  qi0,5. 

Comp.  IISii.K   S()|  fondant  à  2t8°,5,  existant  sous  trois  fori 
ivec  points  do  transition  à  18a0  et  ?o>°. 
Phases  solides  A:  H,S04;     H  :  3  ll.SO,.  K,S(  \  ;     C  :  H,  SO,   IvS»  »,  : 


H.SO,      Li,SOi  ((liiiyrommc).      2*>.  p. 

<i  Mo'."/,,....  100,00     99,19     97>'5     9"», 37 

(  t io*;3         8,0         2,0     —3,6 

f  Mol.o/o g3,58     92,37    91,25     90,27     88,76 

\  l 3 ','6         6,5         9,7       11 ,4       12,9 

)  Mol.o/o..  ..  87,50     87,15     86,98 

(  t r)','3   i3,o   i3,o 

(  Mol.  »  „. . 
(  t 

Mo1.«/o.. 

Mol.' «/o-  • 


Mol.  0/ 

Mol.  '•„. .. 
Mol.o/o... 
Mol.  o/0. . . 


86,36  85, 09  8',  ,69  8i,i3  83 

17V9  32,6  36,7  4°, 9  44 

82.99  81,61  80,68  79,9 i  78 

J5'.'3'  70,9  82,7  91.2  99 

76, V,  76. 08  75,27  73,5g  71 

09°3  114,7  117,7  125,4  i35 

67,70  66,69  66, «3  64,88  63, 


.'  dans 


Comp.  7  H.SO,.  Lu  SU,  fondant  à   i3°,6. 
Comp.  2H5SO,.Li,SO,  instable  à  ttas,  se  transfert 
e  Comp.  suivant  M,.SO,.  Li ,  SO,  instable  à  ttas  (i70%5). 

(  A  :  II, SO,;  B:  7II2SO,.Li,SO.; 

IS|  C:   !H,SO,.Li,S04;      l>:  Il  S<  i,.'l.i:sui  ;     E:  ?. 


Phases  solides 


A  j  Mol.»/.- 

,  Mol.»/,. 

R  )  l 

B  J  Mol.o/o. 


g6,3i  y5,2i 
io°8  21,2 
87,37  84,89 


23.  p.  21 38. 


89 ,  62 
49,9 


Tables  internationales, 


F.  Meyer. 


Schmelzpunkte  (Mischungen).  —  Melting  Points  (Mixtures). 


BIBLIC 

GRAPHIE 

P.  133. 

VII.  —  Courbes  de  fusion  de  mélau 

ges  binaires.  Combinaisons  inorganiques  (suite). 

h\SO 

-Na.SO;  (diagramme)  {suite).     25.  p. 

2i38. 

Ag,S-Sb2S;. 

2G. 

(  Mol.%... 

83,7i     8a, 5a     80,79     79  >°5     7C>86 

'/•■        '.-         <„•      Tc„.                 •/..        tc. 

/ 

T.,,. 

ci  !::::::::: 

0  54<)°         -          -                    5o         52i° 

1  5,i           1          î                    60         5io 
10         5o3         463°       60"                 69         485 

469° 

460 

? 

56" 
95 

[il":1:::: 

1 

ul°¥  ill]?  t3o'5°  ,39't2   ,'js;.!7 

i5         4*7         46o         85                   73         471 
20            ?           466       no                   80         493 

462 

100 
65 

°h°!±: 

66,0]     65, 72     62,73     "18.7  >     56,5g 

55,88 

25         5oo         464         ?                     85         5Ô5 

468 

58 

Im/.'o       l6o,6       170,0       177, S       180,7 

3o         53o         456         55                   90         5i8 

466 

55 

j  .Mol.  »/,,... 

51,70     ig,77 

35         5gi         470         20                  99        796 

? 

E 

/ 

18  V,".     i85,8 

4o         5.j6         i  58         18                 100        842 

- 

- 

\?°!±:. 

[9,o3      [8,63     46,o.1     45,4o     44,26 

42         547          -          - 

i9o°9       Itj4,3      223,3      230,2      243,2 

Comp.   \s,s.si,.,S(  (Miargyrile). 

Pour  22"  „  à    ,<>2°  et   pour  ->"jn  à    ',(.,<»,  eutccliqn 

E  f  Mol.o/0... 

Ag2S-Tl2S. 

19. 

tu  --  tempéra 

ure  de  solidification  de  la  modification  stabl 

"Il 

T 

man'Tn  (à «H 

S04.2NaJS04instabIeaup.fus.(6o«);    se  tr 

ni  s  for - 

0            781"            - 

175° 

m^n°m£(;Jîr 

„^!;nMnMM;'/'7"/r!!!vn!,Mrà^eî'o 

stable. 

10            668             358°          1" 
20             58o             358           1,5 

- 

175 
175 

Comp  'i  3  1  II 

S,)   .\a'.,M>4  fondant   a    180". 

3o             49°             358           2 

- 

175 

\  A  :  HsS04,                     li  :  dH,SO  .îNa2S< 

3  5             ,ji3            363             ï           3o6° 

2" 

- 

Phases  solides 

j  C  :  2H2S04.Na2S04;    D  :  H2S04.Na2S04  ; 

''E  :  ? 

40,2        397            356                       3 10 
53,8         312,5                           -           3o7,5 
60             3  52               -               -           307 

6,5 
i5 

: 

H, 

SO,  -  (NHOaSOi  (diagramme).     23.  p.  2 

70              36  5                -                -            307 
72,6        375              -                          3o8 

1 1 
9i  5 

- 

(  Mol.o/o-.. 

100,00     g8,3i     96,53     9î,6i     g3,56 

91  ,6j 

8i,3         406                             -           307 , 5 

8 

- 

.    i  / 

io','4         6,2         i,3     — 5,o     — S, 5  — 

-i6,3 

100            44^                                             - 

- 

- 

A  j  Mol.o/o... 

90,59     89,32 

'«ni  T«nse  rapportent  à  la  transformation  du  co 

np.  4Ag 

jS.TI,S. 

f  * "... 

— 20 "7  — 26,7 

90,59    89,90    88,52    87,64     se.  se, 
— ao?7  — i3,i     —3,9         5,3       io,5 

85. ('.7     83,79     81,86     79,33     76,88 

'ii-n  se  'apporte  à  une  transformation  de  Ag,  S  à 
Pour  55°/0  ;'  3:,!;°.  eutectique  Composé  —  TI2S. 

l'état  solide. 

l^:::: 

BiS-Sb2S3. 

46. 

„    Mo.../ 

1$  ■   ,        ' 

,7°6       26,7       35,i        ',2,7       46,9 

mo,:;;;:: 

"/»•      te.        tf.          •/„.       te.        tf.          °/0 
0       4g40       -              40       558°      5u)°           80 

tc. 
64o° 

t(. 
6o()° 

l  /....,  — 

47,9      4»-s      ->'.)• s 

10       5o8       4*7°          ">o       J78       534            90 

677 

637 

(.   (   Mol.»/..-.. 

72,02     71,40     70,38     69,67     69,59 

69,i3 

20       528       498            60       592       540          100 

680 

- 

C  1  < 

— 2°6         ,,s       16,0      21,4      22,0 

26, 1 

3o       5,'o       5i8            70      616       58 1 

,   Mol.  «/,,... 
1   / 

68,79     ,18>>7     67,35     66,52     64,94 
).;.,'      39,4       53,5      63,i       79,8 
63,8i     62,69    60,87     59>33     J8)^ 

Série  continue  de  cr.  mix. 

A  tltti,  i,.5  "/„  de  BiS  se  dissocie  en  Bi  et  S. 

Mol.o/o... 

J  * 

D  j  Mol.o/o... 

89° 1       97,4     109,5     120,8     124,3 

Bi2S3  —  Bi.,Te3  (diagramme). 

2. 

p.  47- 

57,53     54,82     53,i8     5>,4o     5 1,92 

Voir  T.  A.,  IV,  p.   198. 

1  >r.'.\,     1  36,8     i.î  1  . 1      1  J2,6     144  j9 

Voir  au'si  rc  Volume,  Mélange  ternaire,  p.   198. 

Mol.o/o-.. 
\  ; 

5o,o5     48,16     46,92     45,73 
1  ii'.'.'9     144, 1      141,7     137.2 

PbS-Sb2S3. 

20. 

(;io,;:/;:.: 

44,95     (4,57     13,83     ,2,82     42,02 

no? 

"/„.         t.             /„,.         T(n.       f„.n.       T,ri(. 

'.■,<• 

T 

E  /  «-"••/..  ■ 

39J38    3M6    37  ',62 

0       5i6?3 

7„ 

-. 

v  ' 

p  j  Mol.»/,,... 

36,55      16, 02     32,63 

Û   Ë'?     :     :           : 

io','9 
,3o,4 
i*7>9 

3o 

1    ......... 

»o        470,2 

{28,2 

18 

Comp!  ii'sm 

VNHH^SoV°ddant-à  16°'°' 

3o      518,7          - 

35       568,5       548"          10" 

28 , 3 
[3o,o 

10 

Comp.  pioba 

de  H2SÙ4. 2(i\H4), S04  avec  ttr=  234°. 

40       594,6       546,!       20           - 

- 

- 

Phases   solid 

s  A  :    H2S04;      B  :  3H,S04 .  (NH4)2S04  ; 

C  :  ?  ; 

45       6i3,9       543,9       i5      5i4?<j       i5* 

- 

- 

1)  :   [I2SO,.(  NI 

,  .,S(>,;       E  :   H2S04.2(NH4)2S04  ?;       F  :  ? 

5o       656,7       609.4       4°       517,7       ^o 

" 

~ 

F.  Meyer. 


Points  de  fusion  ^mélanges).         Punti  di  fusione  (mescolanze). 


VII.  —  Courbes  de  fusion  de  mélanges  binaires.  Combinaisons  inorganiques  {suite). 


PbS  -Sb,S,  l 


20. 


C)-  1  .  s 

(.11 

S 

10 

- 

- 

- 

•„,(, 

8 

[0 

|68,6 

20 

- 

65g, 9 

><)! 

3 

i'» 

j06,8 

>o 

- 

63i,  ; 

M,,. 

i 

■>  > 

[71,8 

1  > 

553°2 

(>!(>.- 

HV* 

1 

10 

r  '.'» 

I  ) 

"7-t 

>-<>.!) 

- 

- 

J6O,0 

IO 

545,7 

570,5 

- 

- 

- 

><i  i  ,  4 

585, o 

- 

_ 

- 

".fis.  4 

6i  i  ,6 

- 

- 

- 

)  M  •  •'• 

677,o 

- 

- 

- 

M9-9 

Comp.  PbS. SkSj  existe  à  t-..:>\ù"  (  z-incAcm/e).  bonne  1 
tique  avec  Sb,S 

C p.  3  PbS.2SbsS3existe  à  *<  610°  Deux  variétés  poly 

k*mrrenite)  et  f». 

Comp.  2PbS.Sb,S,  fond  à  6;  >°  ( jamesonite  ). 

Kap.  5PbS.2Sb,S,  existe  à    «<590*.    Kxisie  sons  tien 

(boulangcrite)  el  fs.   bonne  un  culccliquc  avec  PbS. 


B(NH4  iSOi  -  i;NHv  )sSOi  I .diagrani 


l'oints  caractéristiques. 

V.  fus.  de  HNIIiSOi 

Eulecliquc  des  deux  sulfates 

Interseclion  du  li<i  it  i  cl  11s 

avec  la  courbe  d'cbiillition 


-  PbCrOt  (diagramme  i.  16 

„.       1,,,.  Mol.'/,.   ',■ 


80      861       83 1 


937       868 


Deux  séries 

de  cr.  mix.  Con 

positions  des 

cr.   m 

x.  limites:  res- 

pectivement  !\o  et  27  mol.  °/o  d 

PbCrO,. 

Teropératur 

i  de  transformat! 

PbSO,— 

PbMo04<  diagra 

mne).      16.  | 

.82, 

8t21.  p.  i«5. 

Mol.",,.     U. 

tu.         tm. 

Mol.0/,. 

(1. 

tu.         «m. 

100           - 

-             ioli')" 

5o 

985" 

967."      8-8- 

93 

1. ,-,.,»       ,,si 

i" 

[Oi6 

963       879 

90       io5i" 

C)  >0            879 

io 

!..  ',8 

963       880 

80       10  27 

958        879 

•>o 

1080 

962      880 

-11       1000 

962        871) 

i3 

— 

959        88  . 

60        971 

965         879 

» 

- 

95o     »7i 

55         9G8 

96-2         879 

0 

- 

(1170)     864 

Pour  57   m 

.1.   •/.,   *   96^,    c 

leclique   form 

é  de 

eux  espères  de 

Compositio 

.  limite  des  cr.  n 

ix.:   respectiv 

ement 

2  et  g',  mol.  •/. 

de  PbMoO,. 

A  8714",  tra 

nsfoimation  des  c 

r.  mix.  riches 

en  su 

fate. 

PbSO;  - PbWOi (diagrj 


97 

- 

- 

8(io 

90 

- 

- 

1070 

860 

8"> 

m- 1° 

10,|  >," 

876 

85q 

80 

""9 

loi  1 

8-6 

858 

io 

1010 

1 007 

1 086 

985 

994 
996 

876 
876 

875 

«74 

871 
873 

858 

8  M) 

809 

8 '.S 

8.i, 
860 
859 

10 

n3o 

99  "> 

874 

868 

0 

- 

- 

1 I 170 ) 

86  i 

Pour  5i   mt 

1.  •/„  à  995° 

eutectique, 

forme    de 

deu 

x    espèce 

s  de 

Compositio 

n    limite  des 

cr. 

mix.:   r< 

specliveme 

ît  7 

et  63  m 

•1.  V. 

de  PbWCv 

A  875"  trai 

sformalion  d 

r.  mix.  r 

icl.es  en  PbSO 

A  8J9"  Iran 

sformalion  d 

3C 

•  n,ix-  r 

ches  en  PI 

\V( 

PbCrO. 

PbMoO. 

(di 

im'iiimne 

).    16.  p. 8; 

,ct 

21.  p.  K 



A  838%  tenip.  des  Ire 

de  PbCr04. 


PbCrO.-PbWO,  (diagr 
loi.»/,.    tc.      tflt,         Mol.'/,. 


nmej.     16.  p.  89,  et  21.  p. 


-       837  40     848" 

eutectique,  formé  de  cr.  r 


PbMoOi      PbWO.  (diagi 


e).  16.  p.  91,  cl  21.  p.  172. 


loi.»/..   *,■ 

tu- 

Mol.°/o 

•    h- 

t„. 

loi) 

106  5° 

55 

1089° 

108- 

90     1070° 

106- 

5o 

.093 

108' 

80    1075 

1070 

4  3 

1096 

108 

70    1080 

1 07  j 

4° 

1  "99 

108 

60    I08Î 

t,r  des  cr.  m 

Composition 

'079 
des  cr 

082 

3o 

X.  li 

i  1 06 
riilcs  : 

109 

;  PbMoO,,. 

F.  Meyer. 


Schmelzpunkte  (Mischungen).  —  Melting  Points  (Mixtures). 


VII.  —  Courbes  de  fusion  de  mélanges  binaires    Combinaisons  inorganiques  {suite). 


UNO,  — T1NO,.  (diagramme 


tclri,  f^rr  températures  initiale  et  finale  de  I 
:  'î'INOj  rhombique  en  rhomboédrique. 

/   (i|,  t,,ni  =  températures   initiale  et  finale  de 


(  z.  y.  pi 

alion     à     1  "«Mat    solide    est    du    type    II     de 
ys.  Chcm..  .899,  P.  4i8). 

Kooz.eboom 

KN03  — LiN03. 

17  bis. 

loir  avec  Mélange  ternaire,  p.  202. 

KN0:i—  NaN03  (diagramme). 

il. 

%>... 

00      g5      90      85      80      7")      70      65      60 

55      5o 
220    2i5 

°/o... 

Pour  55 

Méthode 

et  de  Ma. 

3i°  2i7    >i>    254    265    273    280    287    7.97 
•/,  de  KNO,  à  220°,  eutectique. 

0 
3o6 

sels    de    K 

"/„• 

NaN03  — NH.NOa  (diagramme,).                  12. 

/.                              Points  caractéristiques. 
t69°6                        P.  fus.  de  NH4N03 
t26env.        P.  tr.  de  NH4N03-e  en  MÏ4N03-8 
120,8                               Eutectique 
171,2                          Fin  de  la  courbe 
.  obs.  de  i5,o  à  ïo,o»/0. 

El 

de  des  points  danois  dans  le  même  mêlai) 

ge. 

s' forme 

.')','•<.       84?  2       32°  2               ?o,5      -       82  °o 

5.4  83,6         -                a5                 82,5 

5.5  83,3      3i,6 

:ubique;  S  létragonale;  y  rhomboédrique;  <fi  < 

rlhorhom- 

Pb3(P04)2  —  Pb3(AsÔ4)î. 


«4.  p.  65. 


t ioi40     1020       1028       io35       io4'2 

Pas  d'eutectique.  Miscibilité  complète. 


Pb3(POij>-Pba(VO,)a-  i.  p.  6.5. 


t loi  4"  996  980  962  9  V. 

Pas  d'eutectique.  Miscibilité  complète. 


NaN03-(NHt)N03. 
Vuir  Mélanges  ternaires,  p.  200. 

t.  Points  caractéristiques. 

169"  P.  fus.  de  (NH4)N03 

121  Euteciique 


Ca3P208-Na2B;07. 


Pb3(AsO,)2-   Pb3(VO,)2.            i 

p.  65. 

o/0 

0             2  5        5o       75       qo     1 

00 

Pas 

m.  Miscibilité  complète. 

CaCO,—  K2C03. 

34. 

Voir  Mélange  ternaire,  p.  2o3. 

Mol. 

/•■         'c- 

V                  t..            Mol°/0.       /,.       tv 

t,. 

I  i 

881 
867 
842 

885°  eav.      -               4o      78  5°     - 

872     ,,         -               42      787      - 
8V!       »                              44        Soi        - 
7">i°               5o       Sd. 

7~»  4" 
-')■>. 
752 

38 

769? 

753 

CaC03-Na2C03. 

34, 

V 

nr  Mélanges  ternaires,  p.  201  et  2o3. 

Mol.» 

a-     ',- 

tr                t,.              Mol."0      t,.       tr 

t.,. 

1 1 

863 
83 1 

SUS"  env.     -                 36       8o5°     - 
868       »       -                   4o       Soi 

47       810       - 
7S60               5o  81  i-810  - 

786° 
787 
785 
784 

K2C03-  Na2C03  (diagramme). 

3i. 

Voir  Mélange  ternaire,  p.  2o3. 

Mol.»/,. 

tr. 

tf.         Mol.%.    tc.        tj.      Mol.*/o-     lc- 

h- 

21 

28 

896° 
819 

79'     ? 
760     ^ 

53     7120       -          85       794° 
?                54     712        -          85       793 
-'>  70          56     712         -         100       860 
>7^7            67     721         ? 
?                 73     739     >7i>-° 

>753° 

Série 

continue 

de  cr.  mix. 

Min.  c 

ommun 

au  liquiduset  au  soliduspour  b\  mol.0/„en 

.ef7i2«. 

CaK2 

(C03)2  —  CaNa2i  C03  )■,  (diagramme). 

34. 

Pour  le  détail,  1 


e  Mélange  ternaire  K„CO,—  Na,C03  —  CaC03, 


Méthode  particulière  de 


io  i5  20 

475         075         640 


Mol.O/o IOQ  26  O 

tc. • 81 70         8o5  (min.)        814 

rie  continue  de  cr.  mix. 

F.  Meyer. 


Points  de  fusion  (mélanges).  -     Punti  di  fusione  (mescolanze). 


VII.  —  Courbes  de  fusion  de  mélanges  binaires.  Combinaisons  inorganiques  (.//»). 


BaSiO       CaSiO, 


•  P- 


i54o°  P.  Fns.  de  Ca03Si 

i  ;  m»    |      l'.lr.dcz  C.aO;Si  ■  li(|  ii.cn  ■>  CaO.Si .  Ii;i  O  ;Si  i 
ta68  Euloclique  M'.aO, Si  BuOjSi       Ba03Si 

1604  I'.  rus.  de  Ba03Si 

.  est.  ob«=.  de  64,74  à  Su"/,,. 


zCaSiO,      SrSiO,  (diagramme).      13.  p.  351. 
•/„•         t.  Points  caractéristiques, 

o      i">4""  P-  fus.  de  CaOjSi 

56       i'i7J±3       .Minimum  commun  an  solidus  cl  an  liquidus 
ioo      i5;8  P.  lus.  de  SrOsSi 


CaSiO,      CaSiOi.MgSiO,.  Il  cl  I 

Mélasilicale  de  Ca      Diopsidc. 

Point  caractéristique. 
Eutectiipie  CaSi03      CaSi03.MgSi03 


Ca2Si0i  —  LivSiO-,  (diagramme  seiilcmoii t  ).     \\\.  p.  <j">. 

Les  clii  lires  se  trouve  ni  il  ans  IIaaike,  hisse  ri.  :  Freiburg  i.  I!..  1911 
Jusqu'à  20  mol.0/,,  Ca.SiO  ,  dépôt  de  cr.  mix.  donnant  uncutei 
ique  pour  3o  mol."/,,  à   io<|2\ 
Comp.  Ca,SiO,.Li4SiOA  existant  a  partir  île  i,.'i7". 


Li.SiO,      ZrSiO,  1  diaurau 


i.-i.  p, 


l'oints  caractéristiques. 

P.  fus.  do  l.i.SiO., 

Kuloclii|ni'  I . i ,  S 1  < > ,  —  Compost' 

Max.  I'.  lus.  du  rainp.  >  l.iv  Si<). .  i/.rSi O, 

Fin  de  l'élude 


Pas  de  cr.  mix. 
Au  delà  de  70  mo 
Le   tour    ne    pern 
ZrSiO  !  /      i3oo'  i. 


Chromitei  '  1  —  Kaolinitei  - 1  (  diagramme  1.          40. 

"/„.                  t.                         Points  caractéristiques. 
0              1 7;..",  »)                1'.  fus.  do  la  kaolim'te 
65              i4'J5  1  •  1                         Eiilcctique 
100             2000  i  •  1               P.  fus.  de  la  chromite. 

( 

M. 
(J 
(3 
(4 

(5 

)  Analyse:  CraOj=52,g;     FeO=22,6;      U<  >.,-  î,8;    Si02=g,6; 

)   jcaolïnitc  :   Pureté  98,5 ■•/,. 
)  Fusion  du  cône  Seger  n°  35. 
)         »                      »            n-  15. 

)        ..                      »            n°  42. 

Mélilithes  synthétiques. 

/■  avec   Mélanges  ternaires,  p. 
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VIII.  -  COURBES  DE  FUSION  DE  MÉLANGES  BINAIRES.  COMBINAISON  INORGANIQUE        COMBINAISON  ORGANIQUE. 

Signijication  des  abréviations.  Observations,  p.  n3. 

Classification  :  Donnée  d'abord  par  la  combinaison  inorganique  (  voir  Ch.  VU,  p.  11S).   Lorsqu'une  même  combinaison   inorganique 

est  étudiée  successivement  avec  plusieurs  combinaisons  organiques,  ces  systèmes  sont  classés  d'après  le  nombre  d'atomes   de  carbone 

croissant  des  secondes, 

Liste  de*  systèmes  étudiés,  p.   1 34 . 

F.  Meyer. 


Schmelzpunkte  (Mischungen).  —  Melting  Points  (Mixtures). 


BIBLIOGRAPHIE,    P.    136. 

VIII.  —  Courbes  de  fusion  de  mélanges  binaires.  Combinaison  inorganique.  Combinaison  organique  (suite). 

Liste  des  systèmes  étudiés  dans  ce  Chapitre,  p.  ■  34  à  i36. 

Pajres. 

l'.ue;. 

Pages. 

[  Acétylène i SI 

i  Aliylène 

-,        (  Phénol 1 35 

ijMl  ~  \  Acétanilide i36 

l  Itromol.... 

............ 

Acide               |  lici  zone » 

\  Alcool 

» 

Tétrachlorure  j  ^nniateoemélhyle     .36 
d'élain           1  hoi""'"e  dcthyle.       » 
aema           Mîenzoate  d'éthyle..       » 

;>ivmliyiliii|iie —  j  Toluène » 

1  Kthylben/ène  . .       » 

\  Mésilylène > 

F            ]  la. -taie  de 

'            \      glycérine 

1  Acide   irim 

1      bonique. 

sodium  (Per- 

élhylene   car- 

Azotale        (  S»lfocyan"  d'am- 
d'ammonium-  j  u^°enium 'f 

,,            \  SiiU'ocvmu"'  (l'iimiiiuniiim.     i  34 

!  ,ii  -     f   1 1 ,  ,<,,,,-,-.  - 

\  OxalaLe  dii 

îclliyliquc ...       » 



HBr  -  C_,H,  (diagramme).           6.  p.  15;i. 

HBr —  CsHio  (diagramme).         6.  p.  1 566- 

Acide  bromliyJriquc  —  Acétylène. 

Acide  bromhydrique-  Éthylbenzène. 

Mol.»/,.          tc.                .Mol."/,,.          tc.                  Mol. 7,.           /,. 

7.             «..                *,.                '/..            t..        *,.         Vr            '.-        «i- 

o          —  8i?8            34,3       —  ioi?3            6t,7       — I25?2 

o        —  9 >',' ï          -             36,2    — n>9','o    _       7"). 2    — 1  •>  j ','  >.    - 

7,2       —  82,5            36,1       —ioi.  ;            65,6       -126,0 

12,9       —  Si, 7             42,8       — 100,, 6             69,4       —120,2 

19,1    -un, 6          -             45,7    —io6,3    -       85,2    —  io5,8    - 

i5,4       — 88,2            48,4       — ni. 1             74-3       — u5,o 

2>,3          -          —118°)       52,4    —108,8    -       90,7    —  96,5    - 

24,2       —93,2             5o,o       — ll5,2           100,0       —86,0 

26,3    — 104,0    — ir"),».        58,  o.    —112,2    -       i)'),i    —  90,8    - 

28,4       —97,3              53,2       —117,6 

28,6    —104,0    —112,6      65,4    —116,7    -     100,0    —86,0   - 

t.  correspond  à  un  équilibre  instable. 

Pour  27,(1  »/ „  à  — io3",S.   Max.  P.  fus.  du  comp.  HBr.sC.H,,,. 

Li(|iiiilus  en  \.  Eiilecliquc  se u leirien t. 

HBr  -C3H4*  (diagramme).                         7. 

Pour  43,3  70  à  —  io5".5.  Max.  P.  fus.  du  comp.  H  lir.C,  U„. 

Les  coord.  eut  ,  non  données,  résultent  du  Tableau. 

Acide  bromhydrique  —  Aliylène. 

•/•■           tc-              °/o-            te.                •'/„.           tc. 

HBr  —  C9Hi2  (diagramme).          6.  p.  i568. 

3o'6       —  112, 3           Ci',6       —126,1             8j'o       — li-,- 

Ac.de  bromhydrique  —  Mésilylène. 

4>,3       —121,5           66,3       — 127.0             90,3       —120,5 

•/•■            '.■                   •/.-            tc.                  "/„.            ic. 

54,2         —129,6              68,0         —120,8                 95,4         —101,6 

5{,3       —129,5          70,5       —127,6           100,0       —  86,0 

0           -53?5              35,o       — 63?o             57,9       —  68?4 

57,6      —129,1           73,9       —128,8 

2,7       —56,5              |0,3       —6i,5             68,2       —  82,0 

*  Le  Mémoire  donne  C3H5  (?). 

i,5      —57,5             4i,5      —61,7             72,7      —  90,0 

11,6      — 65,5              [8,8       —61,7              77,95     — io3,5 
i8,5       —68,5              5o,2       —62,2             84,5       —  io5,o 

cilié 's. 

•j5,6       —66,5              >  1 ,7       —62,5             91,8      —  98,5 

3o,3       — G { ,  3              55,9       — O7 ,  >            100,0       —   86, 0 
Pour"4o,3«,„.  Max.  P.  fus.  du  comp.  HBr.C9H,,. 
Les  coord.  eut  ,  non  données,  résultent  du  Tableau. 

HBr  —  C6H0  (diagramme).           6.  p.  1 565. 
Acide  bromhydrique  —  Benzène. 

• 

7„-           tc-                  •/.■           <■•                 '/.-           tc- 

H20-CH4N,S.                                12. 

0                  V.'l                j',o       — 3i°o               77,8       —70',' 5 

Eau  —  Sulfoc\anure  d'ammonium. 

5,9             i,3               46,6       —  3g,o               85,7       —  79,  > 

12, 9       —  3,5               48,2       — io,o               88,97     —8*7,5 

Voir  Mélange  ternaire,  p.  211. 

ii,5       —   4,0               5i,o       —  j»,o               92,96     —95,o 

Composition  de  l'euleclique 5,85i  H20  -+-  CH;N2S 

27,05     —12,5              57,1       —  i7,o              96,13     —90,0 

>rus —  2  3°,  2 

33,6       —20,5              65,2      —56,5             100,0       —86,0 
38,2       —26,5              73,5       —65,0 
l'as  de  composé.  Liquidas  en  V. 

H20  — CH4N2S  (didgramme).                      4. 

Eau  —  Thio-Urée. 

HBr  —  C7H8  (diagramme).          6.  p.  1)67. 

Voir  Mélange  ternaire,  p.  an. 

Mol.».',,      i*-       Mol. 7,.     l*.         Mol.0/,,,     l*.         Mol.»/,.      t\ 

Acide  bromhyilriqiie  —  Toluène. 

4         25?5        22,3     7J°4        42,0     io8°o        54,6     I25?3 

•/•■           tc-                   7o-              tc.                   «/„.            tc. 

6,5     41,2         2.4,3     79,1         44,°     112,2        58,>     i3o,5 

6,7       —  g6?6             34,8      —  88°o             92,7       —  9") ','8 

8,1     47,1         3 1,6     91,2         5o,3     119,6        61,0     i36,6 

23,6        —89,0                39,9       —   8q,o               i)').i        —91,6 

12,1      56,5         33,8     97,2        5o,9     120,6        66,0     140, 5 

26,8       —88,3             43,7       —  90,6 

i5,5     62,5        37,1    ioo,5        5>,  1      121,8        71,2     M5,o 

29,5       —87,6             90,2       — ioi,5 

19,6     70,]          39,7    U>4,2          52,6      122,5 

Pour  3o,5  »/„  à  -  Sir,:,.  Max.  P.  fus.  du  comp.  Hlîr.aC.  Hs. 

*  /  =  lemp.  de  disparition  des  cristaux. 

F.  Meyer. 


Points  de  fusion  (mélanges).  —  Punti  di  fusione  (mescolanze). 


VIII.  —  Courbes  de  fusion  de  mélanges  binaires.  Combinaison  inorganique.  Combinaison  organique  (suite). 

HjO  —  CH.ON..                               12. 

H,0-C,H„0L,. 

fou  -  Urée. 

Fan  —  Acide  tritnéllu  leco  carbonique. 

Composition  tic  l'culectique ;,;<>  >  HjO  +  cil,  ONs 

Inir  Supplément. 

/  fus —II?? 

H,0  —  C,H(,04  (diagramme).                    11. 

H,0  — CHOBr,  (diagrammes ).       2.  p.  356. 

Eau  —  Bromal. 

Ivan  —  Oxalate  dimélhylique. 

M,»l.'",.          /.                          Points  caractéristiques*. 

•/.-         *,.                  7.-         /,-                  •/.-         V 

o                o°                                P.  lus.  do  11,0 

100           .33'.' 3*                 29,8        \S°o***              i3,o     ■  iiV  3* 

0,69     —   2.6                   Fulectique  1I>0  —  Composé 

97.7       5o,5*                a3,i        js.o***              10,7       10.7* 

5o     '         ,«).  ',          Max.  P.fus.  du  comp.  HsO.C2HOBr3 

98,3            4'V>"                            19''            4»,0***                            9.'             37:<>* 

65,o          >- .  >                    Fin  de  la  courbe  étudiée 

71;.  2      48,0***              1-.7       j8,o***               6,3       i5,5* 

•  Etude  faite  avec  le  pyromètre  enregistreur  de  N.  Kurnakow. 

64,4        i*,»***              i5,8       ii,3*                   6,6       21,5**** 

;ti,3       |8,o***              12,5       38, 0*                  3,o        9,5**** 

-•  p-  jj;- 

36,3      4«,o***              K3,7      48,o*                  4,1         i,."** 

Mol.»/,.           /fus.             t*.                 Mol.%.        /ru..             /,*• 

/,  =  température  d'équilibre  solide  —  liquide. 

*  Liquide  homogène. 

6,5i          '5,7         uo?2                 V>,")         49,0         106,9 

**  Séparation   du   liquide  ,1   ',',". 

in.it.         î-2,8         108,7                55>°         i8,4         io5,6 

***  Deux  phases  liquides. 

12, 08        35,4         108,0               60,0        47,1         io3,5 

****   Liquide    homogène.     Second    airét    (euteelique)    à    —  o",'i. 

*i, 35         i3,2         107.4                li5,o        4J,7          99, 3 
»7,32        4',t         lo7,2                7°,°        43)3          94.2 

Pour  47„  à  —  o°,5  eutectique  11,0  —  C,  H..O  . 

Si, 06        46,7         107,0                75,0         jo,3          85,5 

17.-,       48,0       loti,;            so.o       33,8        77.1 

HtO-C6H60  (diagramme).                       9. 

41,41         48.9         io(i,o                85, 0        27,3          69,5 

Eau  —  Phénol. 

44, ji        49,4        106,8               90,0          -            57 
Etude  faite  par  la   méthode  d'Alexeev,   en   tubes  scellés  (  Wied. 

i°  Equilibre  stable  (  phénol  ou  hydrate  de  phénol  et  eau). 

Ann..   1886,  28.  3oJ). 

"/„.               /.                                     Points  caractéristiques. 

*  /,  =  lemp.    de    formation    de   deux   couches  liquides.  Le  P.  fus. 
du  composé  équimoléculaire  est  ici   in°- 7 

0          4o°8                                P.  fus.  de  C6H60 

8,25     i5,8                 Euteelique  Cc Hs 0—>. CCH„ 0.11,0 

8,74     i5,9                    P.  fus.  du  comp.  2C6H6O.H20 

HoO-C2HcO«.                           \  bis. 

\      Apparition  de  deux  phases  liquides  :  phénol 

Fan  —  Alcool. 

'"           I2''*     '(  saturé  d'eau  el  eau  saturée  d'hydrate  de  phénol 
(            Disparition  des  deux  phases  liquides 

Vol.»/,.         /,.                Vol.11/,.         /„.                  Vol.*/,-            /,• 

"               ' '       '(         remplacées  par  un  mélange  homogène 

0,0               o'.'n                   i-2.5        —  l6?0                  65, 0        —  i'i'.'o 

M:5          o,85                     Fulectique  2C,;H(i0.IL0- 11,0 

2,5       —    '.0              35,0      —i8,3              6-,5       -îi  .9 

100          ..                                          P.  fus  de  R\<> 

5,o       —  2.8               37,5       —20,0              7°,°      — {3,6 

7,5       —  3,2               4o,o       — 22,1                72,5       — ii,o 

■2"  Equilibre  instable  1  phénol  anhydre  et  eau). 

10,0      —  4-°            42,5      — ?4,°             75,o      —48,0 

"/                                                            Po'l  ts   Ci   ••  été  "st" 

12,5       —  4-7               45,o       —26,9              77,5       -- 3o,5 
i5!o       —  ti.o               57,5       —'8,8               80.0       —53,7 

0          4o'.'8                              P.  fus.  deC6H60 

17.5       —7.1                5o,o       —3 1,1                82,5       —57,7 

1        Apparition  de  deux  phases  liquides  : 

■20,0       —8,5              5?.,5       — 3i,3               8"),o      — (i2,o 

22,5       -  9,5               55,o       —35,7               87,3       —67,8 

1                   el  d'eau  dans  le  phénol 

->5.o       — ii.3                37,3       — 37.6               90.0       — 7>,7 

(       Disparition  tics  deux  phases  liquides 

00            1,7                    ',                            îi- 

27,5       —12,9               (io.o       — 38,9 
3o,o       —1.1,8               62, 5       —40.0 

1      remplacées   par  un   mélange   homogène 
93,3         1 ,2                        Eutectique  C6H60  —  II..0 

*  Il  s'agit  d'alcool  dénaturé  compose  de  10  1  p  t'..ll0O.     10p. CH  0, 
'/,  p.  benzoline? 

100           0                                  P.  fu«.  de  1I20 

La  courbe  des  résistantes  électriques  a  exactement  la  même  al  lui  e. 

Ces  expériences  ont  un  intérêt  pratique  (mélanges  incongclablrs 

H,0  —  C(iH60  (diagramme  seulement).              3. 

pour  radiateurs  d'automobiles). 

Eau  — Phénol. 
|  Voir  Mélange  ternaire,  p.  211  ). 

H20 -C3H,03Na.                               8. 

./.            ,.                    0/  *            /*                     0/0*          f 

Eau.  —  Lactalc  de  sodium  (Perglycérinc  1. 

0      4°°  env.             10      i3°env.             20      3°env. 

Perglycérine                                          Perglvcérine 

3      24     »                i5        7     »                 2  3**    2     » 

pour  100  parties                                    pour  1Ô0  parties 

de  la  solution,     /.oiidini-aiion.              de  la  solution.    /,<,iid. malien- 

"  Limite  de  la  solubilité. 

10               —  3V>                         3o                — 17?  4 

Ki.  outre,  une  seconde  branche  correspond  à  la  cristallisation  de 

1  3                  —  6,0                             3  3                  —23,o 

l'hydrate     1 CG  HcO .  H.,0.     Celte     courbe     part     approximativement 

20                  —  9.  i                              jo                  —29,0 

de  t  =  i.3",  5  et  8,5  "/„;  elle  a  un  max.  pour  /  =  16"  et   8,T3  "/„  et  se 

25                 —12,8                           5o             <—  60 

termine  à  /  =i3-  pour  28  %  (limite  de  la  solubilité). 

F.  Meyer. 


Schmelzpunkte  (Mischungen).  —  Melting  Points  (Mixtures). 


VIII.  —  Courbes  de  fusion  de  mélanges  binaires.  Combinaison  inorganique.  Combinaison  organique  (Jin). 

5.  p.  1672. 


H20- 

G 

Ho  ON. 

7o 

Eau  - 

Ae 

ïlanilide. 

t, 

■Tx  phat'c-/ 

ï 

",/„.       /. 

[5,6     .S  ,','.'4 
16,6     83,4 

'/„•       t. 
20     1 1 8" 

60         iji 

18, t     81,9 

19,5       80, 3 

4 0     1  i  ' 

S,,            lij* 

93>4     97. 5 

*   D'après   diagra 
phique  certaine. 

n,ne.    Le   . 

xle 

donne    184° 

l,e  de   solubilité  1 

Acélattilide  %■ 


SnCl;      C.H^O,  (diagra 
Tétrachlorure  d'étain  —  Formia 

Mol."/,,        /,.  Mol."/,,-      /,-  Mol.°/„. 


3  mélhyle. 

Mol."/,,      t,- 


33,  ; 


o,c. 


, ".     «o  40       81,7       ">8       71,2      92,3    i,.  i 

82,3        43        80  59, 5 1  70,  i       0,4        J8.4 

83,i  (7,6     76,9         (i'i         68  100     —33 

-  teinp.  de  lin  de  fusion. 

«r  33,3  mol.  %  à  83»,3  Max.  P.  fus.  du  comp.  SnCI,.2C2H403. 


SnCIt  — C3H„02. 

Tétrachlorure  d'étain  —  Formia  te  d'éthyle. 
Mol.«/c.       tv  Mol.»/,.     /,.  Mol.»/0.    #,.  Mol."/,,    t,. 

10       —io°  33,3     4y"  40     4j"  73       200 

20  i5  33,7     48,7  46     38,2  80       16 

*5,9       33,5  33,9     48,6  52     32, 7  90       10 

3o,5       46  36         47,1  58     28  100 —33 

3 1,8       48  38,3     4  5,5  65     2.4 

t,=  temp.  de  fin  de  fusion. 
Pour  33,3  mol.  "/,,  à  49°,  Max.  P.  fus.  du  comp.  Sn  Cl4.a  C3H602 


SnCl.— C9H|q02  (diagramme).      S.  p.  1690. 

Tétrachlorure  d'étain  —  Benzoate  d'éthyle. 

/,.  Mol."/,,       tv  Mol.»/,.  tv  Mol."/,,.      tr 

16°  3 i,5  45?I  40  44°  52       47°3 

î;.'.  33  4',3  4i,5  43,8  55       46,4 

!3,8  33,3  4">,">  4?,  5  42  60      44,5 

19,5  33,6  45,4  43,5  43,4  70      36,7 

i 3 ,  i  34  45,3  45  44,8  80      26,5 

il  36  45  48  47,3  90        6 

i">  38  44,8  5o  47/)  100  -33 

o.n'posés  :  SnCI,f.2CJH,0O,  fondant  à  45°, 5  et  Sn  CI,.C9H1(10. 
2,5  mol."/,,  i.  ',2°,  eutectique. 


NH.N03  —  CHiN.S.  12. 

Azotate  d'ammonium  —  Sulfocyanure  d'ammonium. 
Composition  de  l'euleclique. . . .     NH4NO3  +  1  ,o37CrL, NjS 


NHiN03— CH;ON2.  12. 

Azotalo  d'ammonium  —  Urée. 
Composition  de  l'euleclique NH4NO3+  1 ,072  C1IV0N2 
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Rhodes  and  V.-L.  Maihi.ky,  ./.  Physic.  Chem.,  x,u,25,  •'>->-.  -  10.  .N.  Suiooi.  cl  P.  iN.-Ii.  i,f.  Weerd,  liée,  traw  Chim.  P.-B.,  1922, 
41,   i5.  —  11.  A.   Skhadai.,    Monalsh.    Uien.,    101-,   38,    >5.  —  l'>.  A. -M.  Yasiukv,  Dissert.  Kazan'i.,  1017. 


IX.   -  COURBES  DE  FUSION  DE  MÉLANGES  BINAIRES.  COMBINAISONS  ORGANIQUES. 

,  p.  i,3. 


Signification  des  alireciations.  Oliservatio 
Classification  :  Voir  l'oints  de  fusion  de  Ci 
La  place  du  système  étudie  est   donnée  par 


ps  placé  le  premier  d'après  cette  class 

Liste  des  systèmes  étudiés  dans  ce  Chapitre  (p. 


196). 


Foi 


Noi 


I.  —  Le  premier  corps  du  système  est  en  C,. 

Ae.  F       \<  i,|,  formique. 

C„II.,0,X         Sulfure  de  carbone  -  Xi'roben/ène 

-CVH8C1,S       Tétrachlorure  de   carbone   -  Sullui 

d'éllnle  (iichloré 

CNK  —  CONK  Cyanure'  .le   potassium  -  Cyanate  .1 

CHClï-C,H,oO        Clilorcr-rme-l  lh-r 


CHP-C10H8 
CH(),K    —  CH,02 
CHOsLi  -      » 
CH02Na- 


Iodoforme  —  Naphtaline 

Formiate  de  potassium  —  Ac  F. . 
»         de  lithium       —      » 
»         de  sodium      —     »     . 
CHjsOj!  —  CH5O2N      Ac.  F  —  Formiate  d'ammonium. .  . 

-C2H2O^Ba       »      —  Formiate  de  ba.. 

»        ('.a       »      —        »         de  Ca 

-       »        Pb       »      -         >>         dePb 


F.  Meyer, 


Points  de  fusion  (mélanges).        Punti  di  fusione  (mescolanze). 


IX.  —  Courbes  de  fusion  de  mélanges 
Liste  des  systèmes  étudiés  dans 


Forn 


CK1O1—  C,HjOtCu,et< 

c.iU\\s--f.ii,\.s 
CHtON'ï  —  C6H\04N, 


A.C.F.—  Formiates  do  Cu,  Mg,  Ni 

ou  Zn 

Thio-urée    -  Sulfocyanuro  d'am- 


-  o-Dinitnihcn/ènr. 


-P- 


binaires.  Combinaisons  organiques  (suite). 
ce  Chapitre  (p.  iî»à  196)  (suite). 

>rmules.  Noms. 

.  —  Le  premier  corps  du  système  est  en  C„. 

=  Chlorurede  Picrilc  Chl.  D=  Chlorodinitrobci 

=  Trinitobenzène.  Ac.  Styp  =  Uide  slj iqu 

-  Dinitrobenzène.  Dinph       itrophénol. 


,,       —  C7HiOtN,  »     -  i.'.i-DinilrotoliièiK".... 

II.  —  Le  premier  corps  du  système  est  en  C:. 
Ac.  \  —   Vcide  acétique. 
CjHjOiAg  —  t.,  11,0,      Acétale  d'argent  —  Acide  acétique. 
»       N'a  --       »  »      de  sodium  —  » 

C.sHiOî—  ('.•.IIfiOJk'  Ac.  A  -  Acétate  mercurique 

»      —  C4H«04Ca,  etc.       -      —  AcétatodeCaouFeouZn. 

»      -C6H60  »        -Phénol 

CilhOX  — C,H,0  Acélanido  -  Ucool  éthvlique 


-CsH«0 
-CsH6Os 


-C6Ht,0J 

—  C-IUO-: 

—  C.H,oOX, 

—  CoHgO 


-Phénol 

-  Hydroquinoi 

-  Résorcine.. 


-  PyrocaXéchine 

-Pyrogallol 

-  Acide  o-salicylique.  .  . 

-  Nitrosodimétlnlaniline. 

-  z-Naphtol 


C2H60  —  C,H,0  Alcool  éthvlique  —  Phénol >» 

III.  —  Le  premier  corps  du  système  est  en  C;i,  C;  ou  C,. 

Trim  =  Trimêthylcarbinol. 

C3H702  \  —  C7H70,X    Créthane  ~/>-Nitrotoluène 1  j 

—  C7H9N  »         —  p-Toluidine » 

—  CioHs  »         —  Napht  alêne 

C%H604Hg  — C6H60      Acétale  mercurique  —  Phén  >l > 

—  C«H7N  »  —Aniline 

CtH8ClgS  —  C6H,»CI,S  Sulfure d'élhyledichloré  —  Sulfure 

de  propyle  dichloré » 

I"  ri  m  —  Hydroquinone 1  ji 

"     —  Hésorcine » 

»     —  Pirocatéchine > 

«     -  Pyrogallol 

1     -- «-Phéiiylènediaiiiine » 


r,HUlO  —  CeII«Oi 


-C(ll«Oa 

-  C„  IUX-. 


-C7H9N 
-C,0HgO 


C,HSN   —  C«H6 
-C6H60 
—  C7H80 


—  p-Toluidine. . 

—  a-Xaphto! . . . 


—  z-Xaphlylai 


—  C8H,„OX2 
-C10H8 


—  Phénol 

—  o-Crésol 

—  P-       "     

—  Xitrosodimélhylaiiilinc. 

—  Naphtalènc 


^HtOtNfcCI'i— 'C|HAN»CI1 


:,,IU>„\,:  l-(.i;ll,GA2f  1 


\lri 


iiil.cn 


t-Cbloi 
irobe 


i-l>mi 


-  CsHsOtN 

CioH8 

-C1SH8 

—  CisHio 

—  Ci3H,o 

-CnHio 

—  C18H)8 

I.OC.I 

—  CisHuN 

—  Acide  picrique. . . . 

—  Xaphtal, 

—  Acénaphlylène. . .. 
Acénaphténe 

—  Fluorèno 

-Anthracène 

Phénanthrene 


Itclr 


.-ïriclilorophénol  —  t > i  plie 
nylamine 

(  ',„  ll.o,  \,  1  ;l  -  C6  H,-, O-,  X,     1 . 2 . 4-Chl . D  -  o-Nitroanilini 


—  C10Hs.N 
»*Na—  CeHiOjNa 

—  C6 11,07X3 

—  C6H4OgN« 

—  C7H506Na 

-C7Hs08N3 

—  C1SH5N 

—  CuHio 

—  CHHjo 

—  C,8HU 

—  CI9HuO 


(;,.[I3()7\:j_  CJIv04X2    Ac.  1 
-<-cIUO.,\2 

—  CclliO.N* 

—  C7HbO«N3 

—  C7H604N2 

—  C8HgO 

—  C,oH7Cl 

—  CioH-Br 

—  CuHtOiN 

—  CioH8 

—  CioH.sO 

—  C,2H8 
-C,,H902X 
-CuHio 

-C„H,,N 


»        —  //-Aminoacéto- 

phénone 

—  a-Naphtylamine. 

I.3.5-T  — Acide  picrique.... 

»         —  Acide  styplmique. 

—  0  -Dinitrobenzène. 

—  a-Trinitrotoluène. 

—  2.4. 6-      » 

»        — Tétranitrométhyl- 
aniline 

—  Carbazol 

»         —  Acénaphtcnc 

>•        —  Anthracène 

»        —  Hélène 

T  -  Triphénylcarbinol 

—  /«-Dinitrobenzène.  . 

—  wz-Dinitrophénol... 

—  Picramide 

—  x-Trinitrotoluène  . . 

—  2.4-Dinitrotoluène. 

—  -  Acétophénone 

t-  a-Chloronaphtalène. 


—  x-Bromonaphtalène. 

—  a-Nitronaphtalène. . 
-  Naphtalène 

—  Camphre 

—  Acénaphtylène 

—  Nilroacénaphtène. . 

—  Acénaphténe 

-Diphényle 

—  Diphénylamine  .... 


F.  Meyer. 


Tables  internationales,  1917-1933, 


Schmelzpunkte  (Mischungen).  —  Melting  Points  (Mixtures). 


Courbes  de  fusion  de  mélanges  binaires.  Combinaisons  organiques  (suite 
Liste  des  systèmes  étudiés  dans  ce  Chapitre  (p.  1  i>  à  196)  (suite). 


Formules. 
11,0-Y,       C,2H,-N 

Ac.  pici 
Ac.  Stj 

-C,3H10O 

—  l'uHi, 

-CUH10 

C14Hi2 

—  lienzophénone » 

—  Dipliénylmélhane  . .       » 

—  Phénanthrène » 

—  Stilbène » 

—  O»!!» 
-C17H» 

—  C18H18 
-C19HI3N 

»         -C1.H1, 

—  C19HI60 
HjOgNi  —  C7HsO«Ni 

—  C8H706N3 
-C10H7C1 

»        —  C10H7Br 

—  Dibenzyle » 

—  a-Benzylnaphlalène.       » 

—  Rélène i5 

—  j-Pliénylacridine.. . 

—  Triphénylmétbane. .      » 

—  Triphénylcarbinol . .       » 

—  2.4.6-Trinilrotohiène. .       » 

—  '..4.6-Trinitroxylène..       » 

—  a-Chloronaphtalène.  ...       » 

—  a-Bromonaphtalène .. . .       » 

—  C10H7O2N 
-C,0H8 

—  <'.ioH,jO 
-C„H,0,N 

—  Ct,H|0 

—  C13H10 

2.4.6-T 

Ac.  Sty 

p-Quino 
o-Dinb 

—  a  Nilronaphtalène » 

—  Xaphtalène » 

rinitrorésorcine- Camphre.       » 

—  Nilroacénaphtalène  ....       » 

—  Diphényle » 

Acénaphlène » 

—  C«H„ 

»        —  CUH10 

—  Diphénylméthane » 

—  d*H,« 

—  Phénanthrène i56 

—  C,4H14 

—  C17HU 
»         —  CigHis 

—  Dibenzyle » 

—  a-Benzylnaphtalène. . . .       » 

-Ci9H16 
H4  Oa  —  GsHiOxN 

>-      —  C6H60j 
»      —  C,oH, 

—  Triphénylmélhane » 

ic  —  Nitrobenzène » 

—  Hydroquinone. ......       » 

»       -C10H80 

»      —  CioH9N 
»       -C12H15N 
»       -C12Hj0 
»       -C„HMN 
»       -C„H10 

—  a-Xaphtylamine » 

—  Carbazol » 

—  Acénaphtène » 

—  Diphénylamine » 

»       —  C14H10 

»       -C9H16 
»>       -C19H160 
H..04N2  —  C6H4OtN, 
—  C6HB02N 

—  Anlhracène » 

—  Phénanihrène » 

—  Triphénylmélhane. . .        <> 

—  Triphénylcarbinol....      nÉ 
—  /u-Dinilrobenzène » 

—  C«H7ON 

— /M-Amidophénol » 

-C6H8NS 

0-    » 

—   o-Phénvlènediamine  . .       » 

C7HsOeN3 

o-Dinb  —  x-Trinilrololuène 

C7H604N2 

0-    »     —  m  Dinitrololuène 

C7H9N 

0-   »     -     p  Toluidine 

„ 

p-      »       —                    V 

CiiH«N 

0-   »    —  Carbazol 

i:,,nl0 

„ 

p-   »    —          » 

C,4H10 

0-    »     —  Withracène 

, 

p-    »     —          » 

C,9Ht60 

0-    »     —Triphénylcarbinol 

C6H8Nj 

1 .2.4-Dinph  —  o-Phénylènediamine. 

C8H80 

C,0H160 

-  P-              » 

»          —  Asétophénone 

»         —  Camphre 

»        —  CnH,2ON2  1.2.4-         —  Anlipyrine 

»         —  CisHjo  »  — Acénaphlène 

»        — C12HnN  »         — Diphénylamine.  . . . . 

»        —  C,2HI5N  »         —Carbazol 

»        —  C|3H10O  »  —  Benzophénone 

»         —  C 1 4  II  1 0  »  — Anlhracène 

C0HvO6N2  —  C,0H,0O  2.4-Dinitrorésorcine  —  Camphre... 

C6H406X4  —  CioH8         Picramide  —  Naphlalène 

»        —  CigHio  »         — Acénaphtène 

»        — <'.13H,0  )>         —  Fluorène .. 

»        —  CUH10  »         —Anlhracène 

»        —       »  »         — Phénanthrène 

»         —  CisHis  »  —Rélène 

C6H3C12N  —  C,2HnN  1 .2.4-Dichloroaniline—  Diphényl- 
amine. . 

C6H502N  —  CGH6  Nitrobenzène  —  Benzène 

»        —  CTI1702N  »  —  o-Nitrotoluène 

»        —  C7H8  »  —  toluène 

»         —     »  »  —  Paraffine 

C6I1503N  —  C6H7ON  o-Nitrophénol  —  m-Amidophénol . 


F.  Meyer. 


Points  de  fusion  (mélanges).  —  Punti  di  fusione  (mescolanze). 


IX    —  Courbes  de  fusion  de  mélanges  binaires.  Combinaisons  organiques  (suite). 
Liste  des  systèmes  étudiés  dans  ce  Chapitre  (p.  iî»  à  196)  {suite). 


CtHtOjN  -ColUN*      />-Xilrophénol  -m-Phcnjl 


/'- 


-C8HsO 

1 

-  C,0H,«O     « 

-  »  / 
-CH^ONs  ■ 

-  »'  / 
-c,2h5x     < 

-  r.iiiii, 


-p-Toluidine.... 
-  Acétophénone. 


P- 


2H11N     o- 

P- 
,HwO     o- 

/>- 


—  C19H,«0     o- 


—  Camphre .  . 

Antipyrine 

—  Carbazol 

Acénaphlènc 

—  Diphénylamine. .  . 

—  Benzophénone. . . . 

—  Diphéaylmélhanc . 

—  Anlhracène 


P- 


■Tripliénylméthane. 
■Triphénylcarbinol. 
Camphre.. . . 


C,HsO*N  —  ClaH160  Nitroliydroquinor 

»         —         »  2-Nitrorésorcine     — 

»        —        »  Niiropvrocatéchine  — 

C6II6 —  CcHuO  Benzène  —  Phénol 

—  C-,  H8  »       —  Toluène 

C«HsO  —  C6H7OX  Phénol  -  w-Amidophénol 


-C6H8X, 


-C7H7ON 
-CTH80 


—  C,H,0 
-C10H8. 


-  o-Phénylènediaminev 


-  Uenzamide.. 

-  o-Crésol. . . 


-  Crésol 

-  \cétophénon< 

-  Naphtalène . . 


-('.,,  Il ,,()\.     Phénol- 
-Gis'IIiN 


■Ci9H,0O 
UHsOj  — C6H7ON       Pyrocatécl 
»       —       »  Résorcine 


-  Benzophénone. 
-Triphénylmélhi 
-Triphénylca 


idophénol. 


Hydroquinone  —  m-  » 

Pyrocatéchine  —  o  -Phénylè  no  di- 
amine. 


Hydroquinone - 


»       —  C7H7OX  Pyrocatéchine  —  Benzamide 

)>       -  »  Hcsoicine        —         »         

«       —        »  Hydroquinone  —         »         

—  CgHgO  Pyrocatéchine  —  Acétophénone.. .  . 
»       -  -       »  Hésorcine        —  » 

>>       —       »  Hydroquinone—  »  

«        — CioH160  Pyrocatéchine  —  Camphre 

»        —        »  Hydroquinone—        »        

..       —  C,,H,,OX2  Pyrocatéchine  —  Antipyrine 

»       —  «  Hésorcine        —         »         

»  Hydroquinone —  »         ....... 

»       —  Ci2  H8N  Pvrocatéchine  —  Carbazol 

»       -  >.  Hésorcine        —        » 

»  »  Hydroquinone —        »        

-C].>HnX  Pyrocatéchine  —  Diphcny lamine. . . 

»  »  Hésorcine        —  » 

»       —        »  Hydroquinone—  » 

»       --C13H9N  Pyrocatéchine — Acridine 

—  »  Résorcine        —        »       

»       —        »  Hydroquinone—        »       

»       — C13H|0O  Pyrocaiéchme  —  Benzophénone.. . . 

»       —        »  Résorcine        —  » 

»       —        »  Hydroquinone —  »  .... 

»       — CisHijj  Pyrocatéchine  —  Diphénylméthaue. 

)i       —       »  Résorcine        —  » 

»       —       »  Hydroquinone  —  » 

»       — C19H16  Pyrocatéchine  —  Triphénylméthane. 

»       —       »  Résorcine        —  » 

»       —       »  Hydroquinone —  » 

»       —  Ci.jH1G0  Pyrocatéchine  —  Triphénylcarbinol. 

»       —        »  Résorcine        —  » 

»       —         »  Hvdroquinone —  » 

C0ll,,()A"2-CcHGO2N2  m-Xitroaniline  —  />-Nitroaniline.. . 

—  C7H508X6  m-  »  —  Tétryl 


CbIIsOî-CsHtN 

)»        -CGH:OX 


p- 


F,  Meyer. 


Schmelzpunkte  (Misehungen).  —  Melting  Points  (Mixtures). 


Courbes  de  fusion  de  mélanges  binaires.  Combinaisons  organiques  {suite 
Liste  des  systèmes  étudiés  dans  ce  Chapitre  (p.  i  \>  à  196)  (suite). 


C,iH603— C6H8N2 


-C7H7ON 
-C7H,N 

-  C.H.0 

-C,„H9N 

-  Cl0H16O 
-diHnONt 

-C12H5N 

-C12H,,N 

-Ci8H,0O 

-CisH» 

-C19H16 

-Ci,H„0 

-C6H7ON 

-C,0H8O 


il  loi  —  o-Phcnylènediamine.  17'i 

—  Benzamide » 

—  p-Tolnidino  . . . . .   ..  » 

—  Acélophéiione » 

—  oc-Naphtylamine » 


C„H7N 


H8N,— 


-  C19H„ 

-  Divers 

-  CGH8N2 


-C7H60iN2 

-C7H9N 

-CioHiO 

Ci0H,N 

C7II,(>,N, 

-CsHioONs 
-C,0H|O 


—  Camphre 177 

—  Antipyrine 

—  Carbazol 

—  Diphénylamine 

—  Ben/ophénone 

—  Diphénylmcthane  .... 

—  Triphénylmélhane..  .  . 

—  Triphénylcarbinol. . . . 
)  —  m-Amidophcnol 

—  a-Naphlol ■ 

—  Triphénylmélhane 

—  Impuretés  diverses 

dophénol  —  <>  -Phcnylènodia- 


—  ]>- 

—  1 .2.  (-Dinitroto- 

luène. 

—  /J-Toltiidine.. . . 


-Xaphtol., 


»  —  a-Naphtylamine 

-Pliôny—  1  .2 .4-Dinitrotoluène. .       » 
-1.2.4-  »  ..       » 

-  1 .2 . 4-  »  » 

-Nitrosodimélhylaniline.  180 

-a-Naphlol » 


.4-Dioxynaphlalène. 


CgHsN,  — CoIUOs 


-Dioxynaphtalèni 


:iHi$0 


P- 


P- 


-  Diphénylméthane  . 

-  Triphénylmélhane. 


y. 


-  Triphénylcarbinol..    . 
-  Le  premier  corps  du  système  est  en  C7. 


Tr 


C7H5O4X  —  C7H5O4N   Acides  o  et  p-Xilrobcnzoïqnes 

Chlorure  de  2-Chloro-5-nilro-/?-to- 

luène  sulfonyle  —  Chlorure  de  2- 

C7H5U4I\Usb|       Chloro.6_nitro    

C-IL-ObN.,  —  C7HaO*N,    s-Tritol  —  wi-Dinitrotoluèno 


1  C7HS04NC12S 


—  C7H70,N 
-C,H,ON 

-C„H,N 

-  CuHi, 

-CtïHijN* 
-CuH,o 


-  »     —  ^-Xitrotoluène 

-  »     —  /;-Aminoacélophénoi 

2.4.6  »  —  Carbazol 

2.5.6  »  --  Acénaphtène 


»  —  /;-Aminoazobenzène  . . 
2.4.6  »  —  Anthracène 


C7HeO. —  C,H7N 

»       -C,nll8 
»       —  C10H9N 

»       —  CnHp.ON, 
—  C , .,  M , ,  N 
C7H603  — C7H7ON 


1 H 1 2 


1.2.4.6..—  .. 

2.4.6»—  Rétèr.e 

1.2.4.6  »  —  Triphénylcarbinol 

Acide  benzoïque  —  Quinoléine. . . . 

»  —  Naphtalène 

»  —  a-Naphtvlamine 

-  p-  » 

»  —Antipyrine.... 

»  —Diphénylamine. 

-salicyli.pie  —  Benzamide . 


»       '!-         »  —Antipyrine. 

C7H6OvN2  —  C7HT(),N  -?-Dinilrotoluenc  —  />-Nitrotoluène 
»         — C7H9N        1.2.4-       »  —  p-Toluidine.. . 

»         —  C|2H3NT      1.2.4-        »  —Carbazol 

»         — Cl2Hio        1.2.4-       »           —Acénaphtène.. 
—  C|4Hin        1.2.4-       »          —Anthracène... 
»         — Ci9H|60     1.2.4-       "           — Triphénylcar- 
binol  

C,  H7  Cl  —  C7  H7  Cl  o-Chlorololuène  —  /5-Chlorotoluène. 

C-H,OX  — C8H10ON2    Benzamide— Nitrosodiméthvlanil'"'- 

—  C,0H8O  »  —  a-Xaphtol.  ..." 

»         —  Ci0H8O2  »  —  1 .  |-Dioxynaphtalène. 


F.  Meyer, 


Points  de  fusion  (mélanges).  —  Punti  di  fusione  (mescolanze). 


IX.  —  Courbes  de  fusion  de  mélanges  binaires.  Combinaisons  organiques  (suite) 


f.:ll:ON      -C,oH8Os 


Liste  des  systèmes  étudiés  dans  ce  Chapitre  (p.  ii 


:ainide  —  i  .8-Dioxynaphlalène. 


j  CtHtOjGIS  j  o-  cl  p-Chloru 

I      —  CtHtOjCIS      \      phonvle 

L;.i|.(),N'_c.;lI;OX  o-Nitrotoluène - 


s  do  toluènesul- 
i-Nitrololuène. . 


«         —  C.7II70,X  />-  »  —  p-Nitranisol . . .  . 

|  (.-Il:().\.(:i  (  6-Chloro-4-nitnww-loluidine  —  6- 

'  t'.-li:02N.,  cl    )      Chloro-3-nitro-/>-toluidine 

G»HîO,N— CioH,  /j-Xitra  lisol  —  Xaphtalcno 

<'.7!l80  —  C7H80  o-Crésol  —  w-Crésol 


-P-    » 

m-oup- 


—  C,3H,„0 
-C19H.6 
-C,9H,sO 


m-     „      -p.    »     

0-    »      -Naphtalène.. 

/>-Tolnidine  —  [J-Naphtoi.. 

/;-    »    —  Benzophénone 

p-        „        —  Triphénylméthane. . 
-  Triphénylcarbinol.. 


CïHjOîNS  —  C-H9OiNS  o-  et /;-Toluènesulfonamides.. 
VI.  —  Le  premier  corps  du  système  est  en  C8  ou  en  C,,, 
C8H;02C12  —  CglUOtCI,  Chlorures  de  phtalylesym  etasym.  il 
C8Hv03  —  CgllcOj        Anhydride  phtalique  — Àc.phtalique     i$ 

»       —  C,0H8  »  —Naphtalène.. 

j  CsHsOîCU  1  Dichloracétatedephénylc— Ohloro- 


' 

-C8H602ClBr 

bromacélate  do  phényle » 

CgHgO-C.oHgO 

Acétoplu 

none  —  a-Naphtol »» 

(',11 

m— Ci0H8 

,OX.— C,H7N 

Acélanlli 
Xitrosod 

C*H, 

méthylaniline— Quinoléine      » 

-C0H9N 

»                  —  a-Naphlyl- 

amine      » 

-CgHsN 

»                 —  Acridine  .       » 

C10H 

0  — C10H9N 

a-Napht. 

1  —  z-Xaphtylaminc » 

» 

—  CuHiîON, 

—  CisHiN 

—  CltHuN 

p-      „ 

„ 

B 

„ 

» 

—  Diphénylamine » 

—  CiSH.N 

—  CuH.oO 

r 

_  Vcridin0           

„ 

»                                   » 

» 

—  Benzophénone.......     191 

» 

—  CijH„ 

;.-  : 

—  Diphényhnéthane » 

-C19Il,o 

l  l 

—  Triphényltnéthane —       » 

—  CI9Hu0 

- 

—  Triphénylcarbinol » 

pht  alêne  —  oc-Naphtyl- 


C10H9N-C,îHioO 

—  C19H,6 

—  Cl9H160 


2.  3- 

-a-       ..       . 

2.6- 
2.6- 

» 

-a-        „       . 

» 

-a-        »        . 

2.7 
a-Napht 

\  In  m  i  11 

e  —  Benzophénone.. 

y- 

—  D 

p  h  é  n  y  1  m  c  - 
thane. 

- 

—  T 

iphényl  mé- 
thane. 

-  Triphénylcarbi- 


VII.  —  Le  premier  corps  du  système  est  en  Ci ,  et  au-dessus. 

Ci2II6N  -C,8H9N         Carbazol  —  Acridine iyi 

»        —  C14H10                 >'        — Anthracène » 

»       —      »                    »        —  Phénanthrène » 

»       — CigHij               »        — Chrysène » 

»       —  C,gH,8                »        —  Bétène i«j 

C|2Hj0N2—  CijHnX      Azobenzène  —  Dipliénylamine » 

CislIuX  —  C13H10O       Dipliénylamine  —  Benzophénone. . .  » 

»        —  Ct6H3iO                  »             —  Alcool  Tï-cétilique.  » 
»        — CnHuO                »            —  Cinnamylidène- 

acétophénone.  » 

CiJsHïvOj—  Ci6H320s    Acide  laurique  —  Acide  palmitique.  » 

CuIUOtXs— G13H807X2  Carb'"  nitrophényliques  0.0  et  o.p.  » 

—  »              »                    »                0.0  et  p.p.  19 

-  »              »                    »»               o.P  elp.p.  » 
('uH9X  —  C14U10           Acridine  —  Anthracène » 

»       —      »                      »        —  Phénanthrène » 

»       —  C'uHuN              »        — Méthyl-4-acridine » 

CuHio— C14H10            Anthracène      — Phénanthrène..,.  » 

»      —  CiVHi,X                  »               —  Méthyl-4-acridine.  » 

»      — C.gH,,                    »              -Chrysène » 

»      —       »                  Phénanthrène  —         »         u 

»      —  Ci8H18            Anthracène      —Bétène » 

»      —       »                 Phénanthrène—        »     191 

(  <-ie  Hi  1 0-  N3  1  Picrate  de  naphtalène  —  ^-Picrate  de 

(         —  Ci7H|30TX:j  j       méthylnaphtalène » 

(  Ci7Hi307X3  i  ol-  et  a-  Picrates  de  méthvlnaphta- 

I        -C17H130;X;i  j      lène " > 

<^7H,603— Ci7H,603    Benzoate    d'eugénol  —  Benzoate 

d'isoeugénol » 

F.  Meyer. 


Schmelzpunkte  (Mischungen).  —  Melting  Points  (Mixtures). 


BIBLtOGRAHHIE,    P.    1%. 

IX.  —  Courbes  de  fusion  de  mélanges  binaires.  Combinaisons  organiques  {suite). 

CS2-C6H5(LN.                              75. 

CHO,K  — CH20,  (diagramme)  (suite).    29.  p.  i4;3. 

Sulfure  de  carbone  —  Nilrobenzène. 

i   Mol.°0...       23, o4         24,14         25,90         9.8,56         3o,4i 

l  t, —  1..V1            7,3          29,9          53,o          65,i 

°/o-            '.'                    '/•■           '-•                      '»'           lc-                     If                 '■ 

1  Mol.o/o...       31,97        33,74        37,29        38,34        41,68 

100     V.'92          ()-     3°2o          9-j     r.'V!          91        o','<>4 

n  I  tc 7  >','9          80,6          g3,o          96, 1          io3,2 

qq    4.5Î         96    2,6-2          93     i,o3          90    —o,4G 
98     3,85          95     2,o5          92    o,5.i 

1  Mol.0/,,..       4*, 63        42,91        45,95        5o,25        "'1,4g 

I  tc io4?3         104,6        107,5         108,6        108,2 

f  Mol.0/o..  •        54,24         58,  Î7         61,14         63, 14 

commerciaux. 

1   t? io7">.         «o3,4         101,6          98,7 

[Mol.%...       66,45         68,71         71,24         73,18         77,7'. 

CCU  —  CiHsCl2S  (diagramme  seulement).           5. 

\  tc io8?i         1 1 4 , 5         122,3         i3o,7         i35,8 

Le  liquidus  coïncide  avec  celui  du  système 

iMol.%...       82.41         86,68        91,24       100,0 

C4H„C1,S  —  C6H,,CI,S   [voir  p.  i4~>). 

'   tc i43,6          i")0,o          1  >7,3          167,5 

Phases*  A:  CH.,0,:     li  :  S  Cil,  0. Cil  O,  K  ('.'  )  : 

solides  j  C  :  »CH>O}.ÇH0,K  ;'  1»  :  CIK02.  CH  (>,  K  ;     E:  CIIO..K. 

CNK-CONK.                                  (0. 

Cyanure  de  potassium  —  Cyanate  de  potassium. 

Trois  sels  acides.  Le  comp.  équimoléculaire  est  slable  à  t.  fus.  (io8°,6). 

CHO,Li-CH202.               29.  p.  1476. 

°/0.                          /.                        Point  caractéristique. 

Formiale  de  lithium  —  Acide  formique. 

14,6                   2820                          Eutectique 

/Mol.%.        <>,<>           i,58        3,47        5,33        7,09        8,93 

[  tc 8','4          7,0          5,2          3,2          1,1     —   i,3 

.  ]  Mtl.%.       10,7.5       t2,2.3       13,99      18,19      '9»56      21, 25 

j  tc —  3°5    —  5,6    —  8,2    —14,6'  — 17,1     —19,8 

/  Mol.o/o.      22, 1  \      23, 49      2 4,33 

CHCI3  — C4H100  (diagramme).                   76. 

Chloroforme  —  Élher. 

Mol.0/,,              t*.                             Points  caractéristiques. 

\  tc -2i?7     -23,5    -25,o 

— u6°4                        P.  fus.  de  CtH,0O 

[Mol.%.      23,  J9      9/3,93      25, 3i      25,91      26,38      27,71 

i5env."     —121,7     EulecliqiieC1)  C4H,0O—  2C4H10O.CHCU 

..  \t- i8°o        34,o        80,..        90,5        97,9      n3,i 

28env."     —  1 1 3,8    Tr.2C4H10O.CHCU  »C4HioO.CIKVlii|u. 

j  M)l.o/0.      29,87      31,98      33,o4      :«,"i      36,  i3 

5o,oo          -94,4        Max.  1'    fus.  du  comp.  C4H10O.CHOI3 

'  tc : .     r3i°2      i45,i      i">o,4      1 39 , 1      i63,5 

59,5env."  -  9;,',     Eut.(  -  1  C,  H10O.CHCI3—  C4H10O.1CHU, 

Phases  solides  A  :  CllaO.,;     B  :  CHO„Li. 

66,66                93,  5       Max.  1'.  fus.  du  comp.  C.,nVl().>.C.l\VA3 
7oenv."     --  95         Euleciique(3)C4H,0O.2CHCl3  — CHCI3 

Pas  de  sels  acides  dans  la  portion  étudiée. 

100,00           -   66,5                        P.  fus.  deCHCU 

CHO.Na  — CH,02  (diagramme).    29.  p.  1 47^. 

Formiale  de  sodium  —  Acide  formique. 

**  Chiffres  non  explicités  dans  le  Mémoire,  déduits  du    tableau 

A.                               B.                            C.                           D. 

et  du  diagramme. 

Mol.0/,,.           t,.         Mol.0/,.        /,.          Mol.0/,,      t,.        Mol.0/,.       tc. 

Ait.  eut.  (')  obs.  pour  >o,oi;  i4)99  et  .8,65  •/,. 

0,0           8',' i         i4,52  — 17',' 4        25, 18    3i"o       29,80      45°  1 

..         (»)         ..          55,oo;  60,00  et  61,00»/,. 

1,04         7,5        i6,45         o,3        25,90    37,3       3i,65      63,6 

C)         »          68,10;  69,89  et  70,00 •/,. 

2,92         5,3        18,18       10,7        27,00    45,2       33,4o     81,2 

4. (>i         3.o        9o.(iq       22  o        27,10    45,6       35,71      99,3 
6,3',         0,4        21.  ri       24. 4        28,39    52,2       39,10    118,6 

CHI3-C10H8.                                 78. 

8,7,.  —   3,8        21,86       26,3        29,80    59,0       42,79    i35,2 

Iodoformo  —  Naphtaline. 

10, 5o  —  7,6        23,23       3o,">        3i,i5    65, i       43,47    137,7 

12,58—12,8        24,43       33,i        3i,65    67,5 

Composition  de  l'eutectique.                               /fus- 

9.4,91       34,5        32,  i4    69,6 

CHI34-i,523C10H8                                700, 8 

p,               ,.,       IA:CII„02;     B  :  2  CH„0,.CH  0,Na  ; 
1  nases  sonues  (  C;  CH;0j_CH  0,Na  ;     D:  CHO,Na. 
Deux  sels  acides  instables  avant  leur  fusion. 

CHOK  -  CH202  (diagramme).      29.  p.  i4;3. 
Formiate  de  potassium  —  Aride  formiquo. 

Au-dessus  de  160",  décomposition  de  l'acide. 

CH20>— CH502N  (diagramme).     29.  p.  1473. 

(  Mol.o/o--         0.0            0,97           3,02           |,73          6,36 

a      '« 8°4            7,4             1,9            2,3      -0,9 

Acide  formique  —  Formiale  d'ammonium. 

'    1  Mol. «/„...         8,43         10,74         12,63         i3,88         .5,5; 

(Mol.0/0.         0,0           i.53         3,70         6,9.8         8,19 

'  <c —  5?7       —12,6      —18,7       —23,8       — 3i,5 

\  tc 8° 47         7,0           4,5          0,6     —2,8 

B(Mol.«/0...       16,32        16,62        17,44        18,10        18,88 

Mol.o/o.       10,14       12,43       14,86       17,11        i8,95 

l*c -   29?o       —27,3       —23,5       —21,7       —  «9,5 

(/,.....   -6°9     —12,6     -19,8     -26,9     —33,8 

pi  Mol.%...        19,44         '9.9'         ai, 21         22,79 

„  j  Mol.o/o.       20,43       21,73       23,33 
b  (  te — 3i?3     — 3o,o     —29,3 

(te — i9?o       -16,0       -8.0      —0,6 

F.  Meyer. 


Points  de  fusion  ^mélanges).     -  Punti  di  fusione  (mescolanze). 


IX.  —  Courbes  de  fusion  de  mélanges  binaires.  Combinaisons  organiques  (suite). 

GHiOt—  CHj Os N (diagramme) (suite).    29.  p.  i  i;i. 

1  Mol.'Vo-      23,33       24.83       -">.i>       26,64       27,90     3o.ii 
\t,, — 3-2°5     —26,0    — j3,5     — 18.7     — 1.5,0 

lMol.0/0.       33, >5       36,2g       3<».:5o       {1,90       4>,9t     44,38 
/  /,,.....         1?;           7-i         m,3         i3,8         i4,3       i5,o 
I  ',„■■■.        i"'.'  i         i-,3         •»■>. ■>          •  i  .'.1         25,8 
Mo               m.  18       16,06       i-.S-       '.i  ,88       59,98     68,2  i 

\  tc 20Ï  i         29,3         3;, 5         53,1         7 .', .  3       89,5 

iMol.o/o.       74,32       76,20       83,46       88, ii       91,64100,0 

(  tc ()(')'.")         98,5        103,7        io8,5        m,7      M7'! 

Phases  solides  V:CII,0.;  B  :  3CH20,.CH50,N;  C:CII20. .(  Il  0  N; 
D:  CHsO:N. 
Deux  sels  acides;  le  Comp.  0H.,O,N.3  CII..I  »,,  fond  vers  —29°. 

à  de-,  prismes  instables,  t, ■„  à  des  aiguilles  stables. 

CH..N,S  -CHvNiS  (diagramme;.              30. 

Thio-uréc  —  Stilfocyaniirc  d'ammonium. 
I  oir  Mélange  ternaire,  p.  211. 

'/„■                      t.                             Points  caractéristiques. 

0                 1  js.r>                 p.  fus.  du  sulfocyanure 
3i  env.*         io5                               Eutectiqiie 
76  env.*         i46,3         P.lr.  du  comp.  i-sulfo.4-thio-urée 

km»                     182                        P.  fus.  de  la  thio-uréc 

*  D'après  le  diagramme. 

CH.ON,—  CcHiO.N,  (diagramme  1.    U.  p.  38g  el  400. 
Urée  —  o-Dinitrobenzène. 

0,0       n4?8                    P.  fus.  de  CoIMVN', 
<i           1 14 , 1                              Eclectique 
1  à  <)8 , 5       129,  >         2  couches  liquides.  Crislallisulioi) 
primaire  d'urée 
100,0       i3i.">                     P.  fus.  de  CH4ON, 

CHjOj      CjH.O-.Ba.             29.  p.  1476. 
Acide  formique  —  Formiate  de  baryum. 

B(Mol.°/0.     8.5-js     8,86     9,23     9,83   10,  o3   10,73 

\ te <>.'»    r>.>    19,0    24,9    26,5    3i,8 

Phases  solides   \  :  CH..O,;     B:  CH.O.  .C,  IbO.Ba. 

Un  compose  equimoléculaire. 

Elude  arrèlée  par  lenteur  des  équilibres. 

CHvONs  —  C0HvOvN2  (diagramme),     il.  p.  389  cl  joi. 
Urée  —  /u-Dinitrobenzène. 
"/„.                 t.                        Points  caractéristiques. 
0,0        89','o                   P.  fus.  de  C6H404N2 
<i            88,8*                         Eutectique. 
ià  98,0       129,0         2  couches  liquides.  Cristallisation 
primaire  d'urée 
100,0       i3t,5                     P.  fus.  de  CH4ON, 
*   Le  texte  donne  89.3  contrairement  au  Tableau. 

CH,02-  CoH,OiCa  (diagramme).    29.  p.  1476. 
Acide  formique  —  Fonniale  de  calcium. 
Mol.   o/0 0,0          0,16      o,j8       0.-1       o.<|3 

\  tc 8°4          8.1        -.-        7,4        7,2 

A  y  Mol.   0/0 1,27         i,53 

CH.ONo-  CH^Ns  (diagramme).      44.  p.  389  et  402. 
Urée  —  p-Dinitrobenzène. 
»/,.                     t.                       Points  caractéristiques. 
0,0          1G9T.                 P.  fus.  de  C6IUOiX, 
3  à  91,0           ibi           2  couches  liquides.  Cristallisation 
primaire  de  CoHtOiNs 
94  env.       125                              Eutectique 
100.0           i3i,3                   P.  fus.  de  CH4ON, 

'  tc 6°g           f>,6 

Wt. i28°6       100,0       79,0      61,0       49  >  7 

i  Mol.   % •          1 ,35         i,5',       1,61 

'  tc 4  j'.'i         35,o       3o,o 

Phases  solides   <k  :  OICO,:     B:  C,H,0,Ca. 

CH,02-  C,H20iPb.             29.  p.  1477. 
Acide  formique  —  Formiate  de  Pb. 

CHiONo— C7H60!N2  (diagramme)     44.  p.  38g  el  4o3. 

Urée  —  1.2.  4-Dinitrotoluène. 
%•                   t-                       Points  caractéristiques. 

0,0       69? 5                 P.  fus.  de  C7H604Nj 
<i            69,4                           Eutectique 
1  à  99           i3o,o         2  couches  liquides.  Cristallisation 
primaire  d'urée 
100,0       i3i,6                    P.  fus.  de  GIF. ON* 

Phase  solide  sans  doute  :  Formiate  de  Pb. 

CILO\-C2H,  0,  Cu,  etc.          29.  p.  1  J77. 
Acide  formique  —  Formiales  de  Cu,  Mg,  Ni  ou  Zn. 
\  i4o«,   la   solution   saturée   de   formiate  de   Cu   dans   CILO    en 
contient     0,10  mol.  %• 

A  2Ô°.   la  solution   saturée  de   formiate  de   Mg   dans  CH20.,   en 
contient     0,20  mol.  u/0. 
A  i4o°,   la   solution   saturée   de  formiate  de   Ni    dans  CH^O;.  en 

A  i4o«,   la   solution   saturée  de  formiate  de  Zn  dans  CH,Oa   en 
contient    0,16  mol.  %• 

CiHsOiAg  —  C2Hi02            29.  p.  i ',78. 
Acelate  d'argent  —  Acide  acétique. 
-Mol.o/0 0,094          0,204 

A  des  températures  plus  élevées  le  sel  se  décompose. 

F.  Meyer. 


Schmelzpunkte  (Mischungen).  —  Melting  Points  (Mixtures). 


IX.  —  Courbes  de  fusion  de  mélanges  binaires.  Combinaisons  organiques  (suite). 

CH.O.Na-C^HiO,  (diagramme).     29.  p.  1Ï77. 

C, H;; ON  —  C, H, 0:iN  (diagramme).          31.  p.  /,  i3  et  460. 

Acétate  de  sodium  —  Acide  acétique. 

Acélamidc  —  /w-Nitropliénol. 

.  (  Mul.0/o-        0.0          o,83        3,5g        5,4o 

n/n-              t.                               Points  caractéristiques. 

(  tc i</>','5         iG,i         i4,3         i3,i 

,   Mol.%.        7,11        8,92      12,  1-       [5,2;      l6i  ',s      2I>55 

B  ;,:;,»'  ^s,  s!!1;,  lïL  S'îe  :''"    s5'7 

0,0        95?o                           P.  fus.  de  CGH303N 
•22            ■>'>                 Eutectique(')  C(;H303N  —  Composé 
29,8         5i,5           Max.  P. fus.  ducomp.  C6H503N.C2H5ON 
46            42,1               Eutectiiiuef  '-)  Compose  —  C2H3ON 
100,0       76,5                         P.  fus.  de  C2H6ON 

r  (  Mol .0/0.      34, o3      36,87      39,06      .2,54      44.23      46/28 
l'  l  t, uv.'o      r32,3      1  15,2      i5-,<>      160,6      162,3 

Dl              ...      [A:C.H4Os;     B:    >.  CJI4O...C,H.O.,Na  ; 
rnases  sonaes  /  (;  .  c3H40,.C5H3  02Na;     L)  :  C,H,0,Na. 

Arc.  eut.(')  obs.  pour  19,0  et  2,3,77,,. 
H          »           44.'  et  52,57,,. 

CiHsON-CHsOaN  (diagramme).          31.  p.  444  et  461. 
Acélamidc  —  />-Nilrophénol. 

Le  sel  acide  I!  fond  à  96°, 3 ;     le  sel  aride  C  fond  à  164°. 

7„-               t.                                  Points  caractéristiques. 
0,0       11 2Ï»                          P.  fus.  de  C6H503N 
i)            77,  >             Euteclique(')  CcH503N —  Composé 
29,8         96,1           Max.  P.fus.du  comp.  CcH5()3N.C,H5ON 
69            66,3               Eutectique(2)  Composé —  C,HsON 
100,0        76,5                           P.  fus  de  CjHgON 

CHjOj-  CvHr.OiHg  (diagramme).    64.  p.  117. 
Acide  acétique  —  Acétate  mercurique. 

l'<w   Mélange  ternaire,  p.  an. 

Arr.  eut.(')  obs.  pour  7. 3  et  i3,7  •/„. 
H  or1'  eut.(a)  de  G3,8  à  8a,670. 

/     I-"oo        1  (')'•)()        i'i'oo        l43o 

Début  du  diagramme  seul   accessible  à   l'expérience   par  suile  de 

défaut  de  solubilité  de  C4H604Hg  dans  l'acide  acétique. 

C.H.ON  —  C6H60  (diagramme).      53.  p.  480  et  488. 
Acelamide  —  Phénol. 

C,tH».0i—  dHeOiCa,  etc.          29.  p.  1  I78. 

Acide  acétique  —  Acétates  de  Ca  ou  Fc  ou  Zn. 

Voir  aussi  Mélange  ternaire,  p.  211. 

A  3o-,  la  solution  saturée  d'acétate  de  Ca  dans  C.H  <),  en  contient 
o,35  mol.  7o-                                                               ' 

A   i4"°,  l'acétate  ferrie] n c  esl  encore  insoluble  dans  C,  11,0.,. 

A    i3o°,     la    solution    saturée   d'acétate    de   Zn    dans  " C.  H .,'0 ,    en 
contient  0,10  mol.  "/0. 

7„-              t.                              Points  caractéristiques. 
0,0         76V'                            P.  fus.  de  C,H3ON 
54            27             Eutectique  C,H5ON  —  C2H5ON.2C6H60 
76            40,8         Max.  P.  lus.  du  comp.  C,II50N.2CCHC0 
')>.             >7,~>         Eutectique  C2H5OiN.2CcH60-C6H60 
100.0        40,9                            P.  fus.  deC8H60 

C2H402  —  CoHoO  (diagramme).       64.  p.  m; 
Acide  acétique  —  Phénol. 

Avr.  eut.  obs.  pour4o,5et5ol7V,. 

Voir  Mélange  ternaire,  p.   a  1 1 . 

C,HsON  — C0Hi;O2  (diagramme).     31.  p.  45a  et  479- 

•/,.                       t.                  Points  caractéristiques. 
o,oo                4'2>o                  P.  fus.  de  C6H60 
47,oo            — i5,3o                       Eutectique 
100,00                 17,00                  P.  lus.  de  <:2II,(), 
Liquidus  en  V.  Pas  de  composé. 

Acelamide  —  Hydroquinone. 

°/0.                       t.                             Points  caractéristiques. 
o,o               1690                         P.  fus.  deC6HsOj 
33,5          près  de  101           Euteclique  CGHs02 —  Composé 
35                   101                 P.  fus.  du  comp.  C6H60,.C2H5ON 
73                     6o,3             Euteclique  Composé  —  C»II5ON 
100,0                 76,5                        P.  fus.  de  CtHîON 

C2H50N  — C2H60.                             53. 

Acelamide  —  Alcool  élhylique. 
Voir  avec  Mélange  ternaire,  p.  211. 

Hor1'  eut.  de  61,7  à  73,o  »/„. 

C2H,ON  -  C0H,;O2  (d'agramme).     31.  p.  453  et  480. 

C.H.ON  —  Ci;H„0:jN  (diagramme).       31.  p.  442  et  459. 

Acélamidc  —  Résorcinc. 

Acètamide  —  o-Nitrophénol. 

7„.             t.                                Points  caractéristiques. 

•/,.                 t.                          Points  caractéristiques. 
0,0           4 4 V 8                    P.  fus.  de  <:jl,o,N 
5                  41,2             lMHecti(|ue  (:„1I0(),N— CH5ON 
100,0            76,5                       P.  fus.  do  C.H(ON 

0,0     i..S'.'5     A.  P.  fus.  C6H60s 
3o,6      32,p     B.  Fin  de  la  1'1'  brandie  de  courbe 
5r,8         9         C.  Commencement  de  la  2e  branche  de  courbe 
100,0      76,5     D.  P.  fus.  de  C2H3ON 

Pas  de  composé.  Liquidus  en  Y. 

Entre  les  points  B  et  C,  cristallisation  impossible,  surfusion  insur- 
montable; sans  doute,  existence  d'un  composé. 

F.  Meyer. 


Points  de  fusion  (mélanges).  -     Punti  di  fusione  (mescolanze). 


IX.  —  Courbes  de  fusion  de  mélanges  binaires.  Combinaisons  organiques  l 


C  H, ON      C,H„0, 


Acétamide  —  Pyrocatéehine. 


'/.■ 


iqu< 


A.  P.  fus.  de  CsHsO, 

3.i'  i-.('«       H.  Kuteclique  i  '  i  C,-,II„0.,  —  Composé 

5i,7       3;.")       C.  Max.  1'.  rus.  du  comp.  C„ll,02.7C,H:,ON 

".-,')       34.-       I).  EutcrtiqucM2 1  Composé  —  C2H5 ON 

100,0      76,3      K.  P.  fus.  de  C,HsON 

On   peut  obtenir   une  branche   H'K    parallèle  à   l>K.  ,1   r.i     13"  a 
lessous,  correspondant  à  une  au  Ire  fur  me  de  ('..,  H.,  <  >N  (  I'.  fus.  Mi",.') 
Hor1'  rut.  (»)  de  3?.i  à  44,a  °/0. 
Ait.  eut.  (:)  obs.  pour  61,7  cl  69,2 '/„. 


C:,H,0N  —  Cf,HcO:i  1  diagramme  1.    51  p,  ;S'»  cl  8o3. 

Acétamide  —  Pyrogallol. 
0  ,.  t.  P. unis  caractéristiques. 

0.0  76°5  P.  fus.  de  c,II. o\ 

{6  11  Eutectique  CSHS ON  — Composé 

j6  à  70  -  Lacune  de  la  courbe  (surfusion) 

70. .s  44  Début  do  la  branche  ascendante 

100,0  1  «C.  P.  fus,  de  C6H«03 

Hor1'  eut.  de  23,5  à  52,6*  „. 
Le  composé  est  sans  doute  équimoléculaire  |  68° ;„  de  C6H603). 


C; H., ON  —  C;H60,  1  diagramme  I. 

Acélamide  —  Acide  o-salicyliq 


:;i. 


is  et  iGs. 


0  „.  /.  Points  caractéristiques. 

0.0     1  >.(.     A.  P.  fus.  de  C7H60, 
3r>  63         B.  P.  Ir.  du  comp.  ('probabl1  équimnléeulai: 

5-2  .">■•>,•'     C.  Eutectique  Composé  —  C2H3ON 

100,0      ;6,5     D.  P.  fus.  de  C2H,ON 
On  peut  expérimentalement   prolonger  très  loin  les  branche 


et  DC.  hllesserenc 
Hor"  eut.  de  56,1 

à  o7.i  <•/,,. 

C2H50N- 

Acél 

0,0        76T2 

-  C8H,„0N-2  1  diagramme  1.     54.  p.  62  ei  74. 
imide  —  Xitrosodiméthylaniline. 

Points  caractéristiques. 
P.  fus.  de  CjHsON 

62,  ')  Eutectique  ('  1  C2H5ON  —  Composé 

70  Max.  P.  fus.  du  comp.  C21130X.  >,C8HinOX2 

70  Eutectique  Composé  —  C8H,0ON2 

83,a  P.  fus.  de  C«H,„()N'2 

eut.  (')  de  »5,4  à  8i,5  '/„. 


C2H.,ON  —  Ci„H80  ( diagramme,).     M.  p.  4>7  et  4gj. 
Acétamide  —  x-Naphtol. 
"/„.  t.  Points  caractéristiques. 

0,0  (j'.'.'o  P.  fus.  (le  CioHgO 

33  9,4  Eutectique 

100,0  76,3  P.  fus.  deCîHsON 

Pas  de  composé.  Liquidus  eu  V. 
Hor'«  eut.  de  23,5  à  37,8"/0. 


GtH,0N  —  CioHgQ  (diagramme).    31.  p.  456  cl  190. 
Acâlapiide  — p  Naphlol. 
/.  Points  caractérisl  iques. 

■  v.'o  P.  fus   deC,oH80 

61,1  Eulccliquc  1  '  1  C1(,  lls()    -Composé 

63  Max.  P.  fus.  du  comp.  C^IUO.CJLOX 

Eutectique  (»)  Composé  -CII.OX 
76,5  P.  lus.  de  GsHiON 

eut.  C)de  ,7,9à    .',.77,, 
0         (»)  de  49,9*66,1»/.. 


C,H„0  —  C.iHr.0. 

Alcool  élliylique  —  Phénol. 
'/•  au-M    Mélange  ternaire,   p.  •• 


C.HtOîN  —  C7H702N.  78. 

Uréthane  —  p-Nitrololuène. 
Composition  dp  l'euleriique.       a, 538  Cll-O.N  -t-  C7II70,X 
(h. 33?fl 


C:!H702N-C7H,N. 
Uréthane  —  p-Toluidine. 
Composition  do  l'entectique. . .     C,I1702X  - 


'fu*- 


i9?8 


C,H702N-C,„H8.  78. 

Uréthane  —  Naphtalènc. 
Composition  de  l'eutectiquo.. . .       7.  \r>  C.iH7<hX  -+-  C 1 0  H  s 


C,H„0,Hg  — CGH60  (diagramme).     U. 

Acétate  mercurique  —  Phénol. 
Voir  Mélange  ternaire,  p.  211. 


1,78     |i,'!o 
1,99    39>3o 

Une  seule   1 

15,96    32°00       34,42 

18,00    3o,6o      37,11 

29,72    y.i,  3o       3ç).«)5 

ranche  de  courbe  peut  eu 

i5V5o 
1 2 ,  5o 

5 ,  00 
e  étudiée, 

2,04      —     l?20 

9,00    — 17,00 
elle  correspond 

CiH^O.Hg-CoH.N  (di 

igrammo) 

6i.p.  ..... 

Acétate  merciuiqui 
V..        '.  •  7. 


-('..'( 


i,33  —6,4  5,02  —7, 
1,46  —6,6  6,41  —8, 
2, 88    —7,0         7,46    —S. 

Expériences  arrêtées  à  I; 
l'aniline. 

l'as  de  produit  d'addition  dans  les  limites  des  expérience 


Su]  lu 
«/c 


C.  Hs  CL  S  -  Cc  H,  2  Cl  .S  (  diagramme), 
d'clhyie  dichloié  —  Sulfure  de  propyle  djçh 


F.  Meyer. 


Schmelzpunkte  (toïschungen).  —  Melting  Points  (Mixtures). 


BIBLIOGRAPHE,    V.   196. 

IX.  —  Courbes  de  fusion  de  mélanges  binaires.  Combinaisons  organiques  (suite). 

c,h,„o  -c,h,;o2.            :;:;.  p.  220. 

C,Hl00  —  C(iH8N2  (diagramme).    55.  p.  an  et  228. 

•/.. 

Triméthylcarbinol  — Hydroquinone. 

Triméthylcarbinol  —  w-Phénylènediamine. 
•/,.                 t.                    Points  caractéristiques. 

0,0 

171  °0                       7/1,1          -       *       -            94,2        |l'.'«>      22°0 

0,0          23°o                P.  fus.  de  C4H,40 

[3,5 

6,5           21, 3                          Eutcclique 

28  ,  /, 

167,0                83,2     59,0*     -       10», 0     23,0      - 

100,0          6o,5               P.  fus.  de  C6H8N2 

3  i ,  2 

88,0     >4,o      - 

Pas  de  composé. 

*   Kva 

Hor1"  eut.  de  7.2  à  80,8  •/,. 

de  lirei 

des  conclusions  de  ces  <j iielq.es  rliillrcs. 

Ci  H,„0  —  C7H9N  (diagramme).     55.  p.  21 1  et  226. 

C.H.oO  — CcHe02  (diagramme).    53.  p.  207  et  218. 



Trimélliylcarbinol  —  Résorcine. 

Triméthylcarbinol  —  /J-Toluidine. 
°/r                   /.                  Points  caractéristiques. 

"A>- 

t.                                    l'omis  caractéristiques. 
km,,,,                             1'.  fus.  de  CGII0O, 

0,0          43?5                P.  fus.  de  C7H9N 

% 

;'-)/.           Eutcclique  (»)   C„  H„<>>-  (:0II(i(>;  .C4  ll,,,0 
45,8                  P.  fus.  du  comp.  C6H6Os.C4HioO 

69,5            5,i                         Eutcctique 
100,0          23,i                P.  fus.  de  C4H,„0 

Î7)5 

[3,5                 Euteclique  (2)  des  deux  composés. 

Pas  de  composé.  Liquidus  en  Y. 

"»:'i 

47,3             Max.  P.  lus.  du  comp.  c:GHl,(),.^CvH1„0 

Ilor"  eut.  de  /,■),!   a  89,7  '/,. 

q               Eutectique  (  •' )  Cc  1IC<).. .  2C,  Hi0O  —  C4H10<> 

100,0 

2*3,0                             P.  fus.  deC4HioO 

C4H,(,0  —  C,0H80  (diagramme).          55.  p.  208  et  222. 

llor1" 

eut.  (')  de  19.7  à  36,i°/0. 
ut.  (»)  obs.  pour5o,3ci  5o,6°/0. 

Triméthylcarbinol  —  a-Naphtol. 

An-.'  ( 

ul.  1  ')  obs.  pour  87,5  et  9. ,2°  „. 

°/„.                t.                                Points  caractéristiques. 
92?5                           P.  fus.  deC,0H«O 

C4H10O  —  C(1Hi;02  (diagramme).     55.  p.  206  et  217. 

44           —  3                  EuteetiqueC  )  Ci0HsO  —  Composé 
5t                 1,0          Max.P.  fus.  ducomp.  C10H8O.2C4H10O 

Triméthylcarbinol  —  Pyrocatcchine. 

62/i       —ii,5              Eutectique! 2)  Composé  — C4H10O 

'■/.,- 

t.                                    Points  caractéristiques. 

100,0          23, 0                             P.  fus.  de  C4II10O 

0    0 

I03°o                          P.  fus.  de  C6HsO, 

Il  or'-  eut.  (')  de  Ji,5  à  48,6%. 

■j.ï 

6q,o        Eutectique  11)   C,-,H,,().  —  2Cr,II(i<),.C4  Il1(,() 

l'as  d'an-    eul.(2)  obs. 

2.5,2 

69,7                P.  lus.  du  comp.  2C6H6Os.ClHi0O 

-°   / 

29  '                  Max.  P.  lus.  du  comp.  C„  II,,(>,  .->.(],,  H,„0 

dHioO  —  CicH80  (diagramme).            55.  p.  208  et  223. 

s  ") .  5 

9,5          Eutcctique  (  :!)  C6HC  (.)->.  •>C4]!10Ô  —  C4ll,„0 
23,o                                P.  fus.  de  C,H,„0 

Triméthylcarbinol  —  [3-Naphtol. 

Arr'  ' 

ut.  I  -')  obs    1 r    ,  ;'..,.    ri.i'   ''o'.',',  et  32,0  "/„. 

»/„.               t.                                 Points  caractéristiques. 
0,0         i22°o                             P.  fus.  de  CoHgO 

Arr. 

48              v.3                   EuteetiqueC)  CioHsO  —  Composé 
5i               24                  P.  fus.du  comp.  C10H8O.2C4H10O 
78                4                   Eutcctique»2)  Composé  — C4H,0O 
100,0          23,o                            P.  fus  de  C4Hl0O 

C,Hl(,0  —  C6H0O3  (diagramme).    5S;  p.  210  et  ii\. 

•/.- 

Triméthylcarbinol  —  Pyrogallol. 
t.                            Points  caractéristiques. 
i26°o                        P.  fus.  de  C6H603 

Hor»eut.(>)  de  ',<>•'  à  44,5  V.- 
(»)  de  7',,,   à  82,7'/,,. 

4'.)'» 

54,2              Eutcclique  1  '  )  Ct,Hf,();J  —  Composé 

C4H|00  —  C,UH9N  (diagramme).          55.  p.  2i3  et  234. 

54, 

>        56,2         Max.  P.  fus.  du  comp.  CgHgOs.2CvH100 

)         16                 Eutectiijtie  (2 1  Composé  —  C4H10O 

Trimélliylcarbinol  —  sc-Xaphlylamine. 

IOO, 

>        23,o                            P.  fus.  de  C4H10O 

"/„.           /.                                  Points  caractéristiques. 

Hor'« 

eut.  (>)  de  27,8  à  5., 5  %. 

0,0      48',' <                             P.  fus.  deC,0H,N 

H  or1' 

eut.  {--)  de  87.5  à  98,2  •/,. 

19          28,5         Euteclique(')  C10H9N  — iC.oHgX.C.H.oO 
23,1       29,5             Max.  P.  fus.  du  comp.  2C10H9N  .C4H10O 

C,H,„0  -  Cr,H8N2  (diagramme).    :i5.  p.  211  cl  229. 

45          2*1          Eiit.(2)>.CinH9N.C1H1„0  —  C10H9N.2C4H10O 
5o,8       24,1            Max.  P.  fus.  du  comp.  C10H9N.2CvH10O 

Triméthylcarbinol  —  o-Phén\  lénediamino. 

63           14          Eut.(3jC,oH9N.2C4H100— Cl0H9N.6CiHI0O 

"/»•                    t.                  Points  caractéristiques. 

75,6       16,0           Max.  P.  lus.  du  comp.  C10H9N.6C4H10O 

85           i5             Eiitectiqui'i')C,„lI,X.6(.:iH,n0  —  C4H10O 
100,0      23,0                              P.  fus.  de€4H10O 

0,0           101':.                 P.  de  fus.  C6H8N2 

97,0           21,0                    Eutectique 

Arr.  eut.  (')  obs.   pour  i5,5°/0. 

(3)          »          59,o  et  63, 5 •/.. 

(')          »          89,8%. 

Pas  (1 

100,0            23,0                P.  fus.  de  C;H10O 

ilol1' 

eut.  de  3o,o  à  ,,',,>  «/„• 

Pas  d'arr.  eut.  (s)  obs. 

F.  Meyer. 


Points  de  fusion  (mélanges).         Punti  di  fusione  (mescolanze). 


IX.  —  Courbes  de  fusion  de  mélanges  binaires.  Combinaisons  organiques  (suite). 

C.H„,0    -C,,,H,N  (diagramme).         55.  p.  217  el  >\>. 

C,H.,N-C7HN0  (diagramme).    20.  p.  1946. 

Trimélhylcarbinol      p-Naphlylomine. 

Pyridine  —  o-Crésol. 

o'o*       .o9?o           -                 ioo"o—      23»o 

100             —  37V  5                5l,73      —  Y.'o               21,85      — 12?0 

11,0         loi, 5         (iV.">                93,8           29,  5         180 

9>.,35       —41,5                45,86              1,0                 18,23              2,2 

17,5         98,5        1)5,5               s.,,.          .;-.(.        18 

86,1       —46,o            4i,i3           1,0            14, o3         ii,5 

1)5,5         y  », 5                s',, s           ,,.„         18 

s...  17     —41,0            34,66    —  4,0             9,53         19,4 

;.,s         0,5.0         -               -s.i         63, 0 

66,63     —16,0            29,80     — i3,o              0,00         29.4 

;-.S           93,8           -                   ;i,i           70,0 

60,89     —  0,0            27,43     —21,0 

,  ..  .            9-2,1             -                     66,7            76,0 
J(>,3          90,1         :>.")                62,9           88,9 

Comp.   CsHsN.C,H,0   fondant    près  de  o". 

>0,i           ..i'.h           -                    >9,7           s;.,, 

lement.  résultent  ilu  Tableau. 

")-,o          89,8           -                    55.  i           90,  1 

6 1,4          84,0           -                   ><>.')          91,5 

C,H,N  —  C7HsO  (diagramme).      26.  p.  1946. 

55           20' 5         is                    4l'-i           *'•''*         S','S 

l'yridine  — /?-Crésol. 

90,5          U,o          -                  !','''          ''"'l.'        ';)'' 

•/..          ',•                7o-        tr.               •/••         tr 

87,6         '>o.o       18                !,'''.'        '"•- 

100          — 37V  5             45,02        o°5             26,28           !.'"- 

83, t           >6,2         is                     >,'t>           •),-° 

80,92         i9,o             42,16         t,5              24,38           3,3 

80,2          61 ,6          -                   0,0*       109,0 

74,22     — 3o,o             40,74     —8,5              i5,/,8           3,o 

76.1           65,2                                10,1          102,7         95,5 

64,65     — r>,5             40,06    — o,5             11,64         i3 , 5 

71  .  j               69,3                 -                           K>,  I               95,0 

54,63     —   5,o             37, <)      —3,o               6,o3        24,0 

65,9          73,0           -                  27,1           9{,9 

•„,  s       •>.  0              35,-3         00               0  00         32,o 

62,9           ~i.8            -                    34,7           'li,°            - 

/_'-.,        ()'  -                       •},     ',(",               )'o 

57,8           75,5                                38,3           93,7 

Deux  comp.  C.lls<>  CSH5N  et  2C,H8O.C5H5N  fondant  prés  deo». 

52.3           Si  .5            -                    4 "),<)           9'>.o 
.',9.1            S,. 5            -                    Î9,5           «).,') 

lement  résultent  du  Tableau! 

[7,3          88,0           -                  58,8          85,o 
*  Par  addition  .le  C,H,„0.                    63,0            80, 5 
**  Par  addition  de  C^HaN',                <>7,5            7<V' 

C.,H;,N  —  CgHioONg  (diagramme).     54  p.  63  el  76. 

refroidissement  rapide.                                ~o,S            7",<> 
•••  Par  addition  de  C  .  II.V  refroidissement  lent. 

Pyridine  —  Xilrosodimélltylaniline. 

Comp.  C, H„0.2C    1!   N    fondant    à   oô°, 5,  donnant   poura^/nà 

"/„.                t.                             Points  caractéristiques. 

9V..5   un   culerl.qnr   «m-.-   C.11,,,0. 

0,0          83',' 5                        P.  fus.  de  C8H10ON, 

Compose      1     II     ''.i       UN    tondant   à   i|j",   donnant    pour  46%  à 

64                o,">              Euleelicpie  C8H,0OXj  —  Composé. 

1)0"   un   cult'Cliqne   avec    le   c p.   précédent.   Ce  comp.   existe  sous 

68                4,3         Max.  P.  fus.  du  comp.  C8HI0ON2.  ,'('..,  Il .  N 
83,8       —10,0                           Fin  delà  courbe* 

une  deuxième  forme  fondant  à  -">.'>. 
/„.  des  deux  var.rtes  de  .-  C,  Il  ,'„  <».C„,  Il ,  N  =  -o\ 

Pour  95,5%  a  18»,  eut.  de  ce  comp.  avec  C4II.„0. 

*  Les  mélanges  plus  riches  en  C^H^N  ne  purent  être  solidifiés. 

Air.  eut.  obs.  pour  60,6  "/<,• 

CSHSN  — C6H6  (diagramme).      23.  p.  1949. 

C5HSN  — C10H8  (diagramme).     26.  p.  1957. 

Pyridine  —  Benzène. 

Mol.*/,.        '/•      Mol.'/,.        t(.       Mol.»/,,.        if.     Mol.»/,.      tr 
100,0    — 3g°4       7", 9    -   ">iïi       i7,8    —  >\".\      6,7         i'.'i 

Pyridine  —  Xaphtalène. 

Mol."/,,.          C,.              Mol.  "/„.          t,.             Mol.  °/0.       tz. 

95,8    —42,2      67,2    —48,4      41,9    —19,7      0,0         5,i 

100,0       —  3g?4            75,1           t4"2            35,6       567(5 

8i,5    — 5t,3       62,6        39,7       3i,8    —12,4 

97,1       —4o,6             68,5           24,0              17,9       68,7 

77,2    —55,  S       54,7    — 3o,6       17,0    —  3,6 

|)3,5       —33,2            58,4           36,4              0,0      79,4 

Pas  décomposé.  Courlie  en  Y.  Aucune  observation   d'air,  eut. 

8'*,  5       —   1  ,0             46,6           47,9 

Pas  de  composé.  Courbe  en  V. 

t.„  non  signalé  résulte  du  Tableau. 

C  ,H,N  —  CcHcO  C  diagramme  ).      26.  p.  1946. 
Pyridine  —  Phénol. 

C6H,OtNïCl,  2.5-,  1.4-  et  2.6-,  1.4-  (diagr.  seulement).    6.3. 

'!..           tf.           °  „.         tf.            •/,-       t„           "/„.         tj. 

■>..  5-Dinilro-i .  j-diclilorol>cnzè"c  —  2.6-Dinitro-i.  j-diclilorobenzè" 

100         — 17'.' 5       62,29  — 22"o       3o,8G  —  V."î       20,  l3  —  2°" 

Mol.  °/„.                   /.                            Points  caractéristiques. 

91,37—43,5       56,63       1 5, 5       36,85—i,o       16,4           9,5 
86,28  -48, 0       )i..)     —11,0       33,7         2,5         9,07       29,3 
82.05  — 5j.o       {7,0g  —  9,5       3o,2         1,8         (,76       35,6 

0,00               ioi','9                P.  fus.  du  dérivé  >..6-,  1 .  \- 

près  de  4°*        80  cnv.*                            Eutectique 

78, s     — ")-,,",        ;  4 ,  87  —  9,0       25,5         2,5         0,00       4", 8 
71,45  — 38, 0       42,39  — to,3       22,58       2,0 

4o  env.*      81, 2  ±o,3            Max.  P.  fus.  du  comp.  insl. 
3  mol.  (2.6)  —  211101.(2.  5) 

Deux  comp.  C,,  ll,;<  1.  C  ,  Il ,  N  et  2  C„  H6<  1.  CSH5  N  fondant  dans  le  voi- 
sinage de  0'. 

Les  P.  fus.  des  deux  comp.   et  les   trois   culectiqucs,   non   donnés 

j6  env.*         80  env.*                           Eutectique 
100,00            117,1              P.  fus.  du  dérivé  2.5-,  1.4- 

*  Chiffres  approximatifs   d'après    diagramme,  non  donnés  dans  le 

spécialement,  résultent  du  Tableau. 

Mémoire. 

F.  Meyer. 


Schmelzpunkte  (Mischungen).  —  Melting  Points  (Mixtures). 


IX.  —  Courbes  de  fusion  de  mélanges  binaires.  Combinaisons  organiques  (suite). 


CHiOoNaCl-CHaOtNiCl.  18. 
Chlorure  de  picrile—  i-Chloro-2.4-Dinitrobcnzènc. 

tr-                      °/o-             lc'                        Vo-              ',■•  "/«•  <„• 

8o°6          28,8     56°8          5o,o     3o°o  69,5  >4'.'o 

-     -fi, 6          34,o     )i,<)           52,4     27,3  80,7  39,9 

3     72,9          37,->     46,7          55,o     25,6  «9,7  *3,8 

5   70,0       ji, 9   40, 4       57,1    •>.<;,!  100,0  47,9 


C,iHjQ,iN:,Cl— C,iH:,07N,  (diagramme)     12.  p.  4-58. 
Chlorure  de  picrile  —  Acide  picrique. 

t.,  t,  »/,.  tc-  t,  •/,.  tc.  t.. 


.  Liquidas  en  V. 

i  contenant  respectivei 


4,3  ei  85,7  •/,. 


CiHsOsNjCl  -  G,„Hs  (diagramme).     12.  p.  42.5. 
Clilorure  de  picrile  —  NaplUalène. 
/.  Points  caractéristiques. 

8i?2  P.  fus.  de  C6H206N3C1 

i  63,5  Eutectique(') 

[<)  91,2  Max.  P.  fus.  du  comp.  équimoléculaire 

i  66,5  EulecliqueC) 

8o,<.  P.  fus.  de  C10H8 

eut.  (')  (entre  58%a  et  63", 5)  obs.  de  5,o  à  3o,oV0. 
eut.  (2)  (entre  62', 8  et  66", 4)  obs.  de  4o,o  à  g.5,o  •/«■ 

C6H206N3C1  —  C12Hg  (diagramme).     12.  p.  432. 

Chlorure  de  picrile  —  Aeénaphtylène. 
t.  Points  caractéristiques. 

8i?2  P.  fus.de  CG1I,0SN3CI 

S  67,8  Euteclique(  '  1 

>6         109,/,  Max.  P.  fus.  du  comp.  équimoléculairc 


.  eut.  (■)  (entre  5t°,9  et  68",o)  obs.  6 
.  eut.  (2)  (entre  67",  7  et  78»,!)  obs.  c 


C6H2 0GN3 Cl  —  CaHio<  diagramme).     12.  p.  {3o. 
Chlorure  de  picrile  —  Acénaphtène. 

e/o-  t.  Points  caractéristiques. 

o  ^  81  °2  P.  fus.  de  C6H2OffN,Cl 

8,5  66,2  Euteclique(') 

38,37         i  i  i ,  '  Max.  P.  fus.  du  comp.  équimoléculaire 

72,7  79-8  Eulec(ique(2) 

100  96,2  P.  fus.de  Ci2H10 

Arr.  eut.  (  '  )  (entre  60», 3  et  66»,  2  )  obs.  de  5,0  à  3o,o  »/„. 
Arr.  eut.  (?)  (entre  75»,o  cl  79",  8)  obs.  de  45,..  à  95,o%. 


CtHiOçN^Cl  — C|3Hio  (diagramme).     12.  p.  43"). 
Chlorure  de  picrile  —  Fluorène. 
7,r  t.  Points  caractéristiques. 

8i?2  P.  fus.deC8H206N3Cl 

i5,2  5o,o  Eutectique(') 

4<>,"6  6j  6  Max.  P.  fus.  du  comp.  équimoléculaire 

47,5  60,9  Eutectique(2) 

100  112,3  P.  fus.  deC„Hio 

Arr.  eut.  (')  (entre  4"2°,  7  et  5o°,o)  obs.  de  5,o  à  3o,o  °/„. 
Arr.  eut.  (2)  (entre  53",  7  et  60",  9)  obs.  de  45, o  à  90,0%. 


CHsOol^jCl  —  Ci»Hto  (diagramme),     12.  p.  428. 
Chlorure  de  picrile  —  Anlhracène. 


Points  ca 

ractéristiques. 

P.  fus.  d 

Ei 

P.  tr.  du  ce 

P.  fus 

i  C6H206N3C1 
lectique 

mp.  équimoléculaire 
de  C14H,0 

6)  obs.  de  5, 

oà  37,o  •/,. 
ia4",9  et  iqi°,7)  obs 

C|;H206N3C1  —  CuHin  (diagramme).     12.  p.  426. 
Chlorure  de  picrile  —  Phcnauthrèue 
/.  Points  caractéristiques. 

8i?2  P.  fus.  deC6H208N3CI 

57,9  EutecliqueC  ) 

5  82,4  Max.  P.  fus.  du  comp.  équimoléculaire 

63,5  Eutectique  (2) 

99,0  P.  fus.  de  CiiHj, 

eut.  (')  (entre  5a",  2  et  58°,o)  obs.  de  5,o  à  35,o»/«. 

eut.  (2)  (entre  4-°, 6  et  63", 5)  obs.  de  45,0  à  95,0%. 


C„H,0,N;iCl-C|SH|s  (diagramme).     12.  p.  436. 
Chlorure  de  picrile  —  Hélène. 

8ï?2  P.  fus.  deC6II2Oi;N3Cl 

4.5,5  EutecliqueC; 

53,5  Max.  P.  fus.  du  comp.  équimoléculaire 

Î7,5  EutecliqueC8) 

9}, 2  P.  fus.  de  C 1 8 1 1 1  s 


ÇHtOCl,—  CioHnN  (diagramme).        23.  p.  26901282. 
A-Trichlorophénol  —  Diphénylamine. 


%• 


7o- 


'/•■ 


o  53"     -  4o, 5(>  34?3o  3?°70  68,(87  46?4o  - 

7,29  49,90   -  46,37   -  32,70  72,68  48,70  - 

12,12  47,70   -  48,89  33, 5o  Î2,4o  78,21  51,90  - 

i6,45  45,8o   -  49,62  3/,,4o  32,6o  83,67  54,95  - 

20,97  43,80   -  52, t2  35,75  32, 3o  88,36  57,70  - 

.24,63  43,20   -  55,2i  37,95  32, i5  96,39  60,60  - 

29,35  4o  32?5o  58,53  39,75  3i,go  100  64 

33,o6  38,io  32,6o  61,74  42,20   -  - 

37,52  35,90  32,65  64,96  44      -  _  _  _ 

Courbe  en  V,  tru=  32",  7. 


F.  Meyer. 


Points  de  fusion  (mélanges^         Punti  di  fusione  (mescolanze). 


IX.  —  Courbes  de  fusion  de  mélanges  binaires.  Combinaisons  organiques  | 


CHO.N  Cl      Cf,H«0,N,(dia 


21. 


i  .•>.  i-Cliloi'odiiiilroben/one  —  o-Nilroanilino. 
i.  Points  caractérisliques. 

-,iï,.  P.  Tus.  deC«H,OiN»CI 

■>■>.         3i  Eutoclique(>)  r.6H,04N»C]  —  Composé 

;-.,,:     Î5        Max.  P.fus.du  comp.  C«H ,04N ,CIX«HaOtNi 
•>'.  ;;.">  Eutectique  Composé       »',-. UuOjNj 

[oo         68,2  P.  fus.  de  CJI.o.N, 

Pis  d'obs.  d'arr.  eut. 


C.H   0.NC1  -  C„H,lOJN,..li,^r.imniri.      2  5.  p.  3..C,  « 
î  .:>..  4-Cblorodiiiilrobenzène  —  ///-Xitroaiiiluie. 
•/„.  t.  Points  caractéristiques. 

o  5i?o  P.  fus.  d6  C6H304NîC1 

v,  34,3  Eutectique 

ioo  m  .'>  P.  fus.  de  C6H60jN2 

Pas  de  composé.  Courbe  en  V. 
Pas  d'obs.  d'arr.  eut. 


CtHs01NiCl-C,H,0.1N:t  (diagramme).      24.  p.  W.  et  >> 
i .  ■>.  I-Clilorodinilrobenzène  — /j-Aminoacétophcnone. 


• 


7o- 


'/•■ 


'/.- 


o  5i"o  35,7g     5o?i  70,97        -*  100     Jo4°8 

1,38     <3,o  J5,94     6a, 5  82,76     87°5 

i5,92     02,2  53,  -27     65,6  89,93     g5,4 

*  Lacune  dans  le  système,  par  suite  de  la  réaction 
•    Il  0  N,CI.îC,H905N3 

r='c6H;,".MI.(xH,.CO.CH:j-Cll1.C().Cjr.MIJ.Hr.l(?). 
Comp.  C,H304N,CI.2C,H9OsN3  insl.  à  t.  fus. 

C6H304N8C1  —  C0H9N  (diagramme).        24.  p.  3o6  cl  3o9. 

1.  >.  î-('liloro<linitrolicnzène  —  a-Xapliliiaminc. 
°/0.  /.  Points  caractéristiques. 

mïo  P.  fus.  de  C«H3OtN2CI 

38  Euteclique  Cr,H30,N2C]  —  Compo.se 

71,5  Max.  P.  lus.  du  comp.  C6H30iN2CI  .CluH,X 
3i  Eutectique  Composé  —  CUIH.,N" 

48,3  P.  fus.  de  C,„11,N 

>silion  non  donnée  dans  le  texte. 


C^HjOoN.j—  C„H:jO:N,  ('diagramme  t.         i.  p.  102  et  n 

i . 3 . 5-Trîûitrobenzènc  —  Acide  pierique. 
7„-      ttai.  •/••      ""s.  •/•■     'rus-  */•■      «mi 

100     122 '.'3  70     H9°6  4o     117V0  10     11 4'. 

90     120,6  60     119.0  3o     116,1  o     122, 

80     120,3  Jo     118,0  20     11 4,o 

Pas  de  composé. 
Courbe  continue  avec  minimum  peu  accentué. 


CH.O.N,  -CiH.CN,. 


16, 


.  '.  Trinitrobenzène       Acide  slj  plinique. 

/.  Points  1  .11. uii  1  astiques. 

i-'.v.-.  P.  lus.  de  C6H3OgN3 

si, 7.  Eutectique 

121,4  P.  fus.  de  C0H3O6Ns 

itesà  '■  '■/„  el  93»/0°de  CeH3OcN3. 


C„H,0„N,  -C„H  0;N,  (diagramme,,        i.  p.  io4et  108. 
1.3.5   rrinilro benzène  —  o-Dinilrobenzène. 

Vf       «i-      h-        "/„■      *,.       tt. 


»  120'.'!  1  ()(•)'.'■'. 

>  109,6  94 ,5 

»  99,0  83,5 

•  87,0  72,6 

-  t.  fus.  relatives  à  la  for 
:  t.  fus  relatives  a  la  fori 
ix  courbes  en  V  avant  un, 


")0  86,6  - 
i°  94,5  - 
3o     100,8    - 


C,;H,0,;N,—  C,,H,0,N,  (diagramme ).     4.  p.  104  el  108. 
1.3.  > -Tri  11  il  robe  11  zone  —  ///-Dini  lin  benzène. 


%• 


Vo- 


3  (io     74?2     (io"o  3o     7>'.'> 

2  55     65,5     5 i,5  20     78,2    - 

6  5o     59,2        -  10     84,5    - 

2  4°     65,5       -  o     89,9    - 

s  à  la  forme  stable  de  C6H306N3, 

s  à  la  forme  instable  de  C6H306N3. 

V,  avant    une    branche    commune    avec    dei 


c„ 

H3Ô6N3 

-C- 

H506N3(d 

agr 

mine).     4.  p.  10 j  el  108. 

1,3. 

3-Tri 

litrobci.zèn 

e- 

a-Triiiiti'ololiiène. 

100 
90 

8.) 

/,  = 
t2  = 

1  •..)'.' 3 
111,8 

.  fus.  re 

CcH30 

h                7o- 
Io(')'."i             60 
98,4            5o 
89,8            45 

alives  à  la   forme 
en    Y,    avant    u 

8o;l 

68,3 
60, 

"".)  ■ 

ne   l 

/..                   Vf         'r         'y 

7o;5           b)     63 ?2     - 
58;v.           20     69,0 

0     80,2     - 
>le  de  C6II,Û(1X,. 
able  de  C6H306N3. 
ranche   commune    avec    deux 

N;i- 

-C7H,07N 

(di 

gramme  |.        IS.  p.  235. 

1.3.5 

-Trii 

ilrobenzène 

"* 

.4.6-Trinilrotoluène. 

56,i 

ICO 

2  1  '.'  i 
78,8 

>oints  caractéristiques. 
P.  lus.  de  C6H306N3 

Eulectiquo 
'.  fus.  de  C7H506N3 

F.  Meyer. 


Schmelzpunkte  (Mischungen).  —  Melting  Points  (Mixtures). 


IX.  —  Courbes  de  fusion  de  mélanges 
CeHsOeNj—  C7H508N3  (diagramme).     4.  p.  io5  et  108. 
1.3.5  Trinilrobenzène  —  Tétranitrométhylanilino. 

%•  'r  '.■  "A,  «,.  h.  "/„•  «,.  '.- 

80     im.s,';      «') '..<>        ',0      ()7,o       -  0     128^5    - 

70      98,5       84,0         3 6,0        - 

tt=  t.   fus.  relatives  à  la   forme  stable  de  Ccll30(iNv 
/,,=  l.  fus.  relatives  à  la  forme  instable  de  C4HjOsN,. 

eutectiqucs. 


CBH,Of,N;i-  C,2H3N  (diagramme).     51.  p.  17/ 
1 .  j .  5-Trinilrobeiizcne  —  Carbazol. 

°o  P.  fus.  deCuHsN 

Enteetiqiie  C12H5N  —  Composé 
Max.  1».  lus.  du  comp.  C12HsN.C6H3Cv 
Eulectique  Composé  —  C6H306N3 
,0  P.  fus.  de  CsHjOsNa 


binaires.  Combinaisons  organiques  (suite). 

CsHsOsNs— CuHio  (diagramme).    41.  p.  190  et  192. 
1 .  3 .  5-Trinitrobenzène  —  Anthracène. 

0,0  1  -iV".  P.  fus.  de  C6H3C6N3 

4  112  Eulectique  (')  CGII30GN3  —  Composé 

15,5*  i65  Max.  P.  fus.  du  comp.  C0  H3C6N,.Cr,  H,„ 

5i  162  Euteclique  (*)  Composé  —  C14H10 

100  212,5  P.  fus.  de  GnH10 

Ait.  eut.  (')  obs.  pour  8,3  et  :."(i,7  «/„. 
Arr.  eut.  (-')  obs.  de  52,o  à  85,5  "/„. 


s  d'arr.  eut.  signale 


C,:H:,0,;N:,—  Ci2H,u  (diagramme).     15.  p.  221. 
i.3.5-Trinitrobenzèue  —  Acénapluène. 

o  i2i?4  P-  fus.  de  C6H306N3 

li,8       101,2  Euteclique  (>)  C6H30,;l\T;i— Composé 

41,98     170,2        Max.  P.  fus.  du  comp.  C6H:jOr^.!.C,2Hlc 

90,6        91,2  Euteclique  (2)  Composé  —  CUH10 

100  96,2  P.  fus.  de  G)2H,0 

Arr.  eut.  (')  obs.  de  3,o  à  35,o  •/„. 

Ait.  eut.  C)  obs.  de  5o,o  à  97, 5  u/„. 


IoHjOcNj— CI2Hio  (diagramme).     51.  p.  178  et  180. 
i.3. 5-Trinitrobcnzène  —  Acénaphtèue. 
t.  Points  caractéristiques. 

95?o  P.  fus.  de  C12H10 

87  Euteclique  G,2  II10  —  Composé 

iGi  Max.  P.  fus.  du  comp.  C,2HI0.C6H3O6N3 

1 1  5  Euteclique  Composé  —  C6  H3  06  N3 

122,0  P.  fus.  de  CcH306N3 


CcH306N3-  Ci,  H,,,  (diagramme).      15.  p.  226. 
i.3.5-Trinitrobenzène  —  Anthracène. 
7r  t.  Points  caractéristiques. 

o  12174  P.  fus.  de  CcH306N3 

9,8       101,2  Euteciit|ue 

44, 5i     162,1         P.  fus.  du  comp.  iust.  C6H3O6N3.CitHI0 
49,  >        161,4  T.  tr.  du  comp. 

100         21 3,o  P.  fus.  de  c:lviil0 

Arr.  eut.  (entre  Q3",2,  ioi°,2  et  86°,4)  obs.  de  2,5  à  3o  %. 
tlr  obs.  de  55,o  à  80,0  »/„. 


CtH306N3-CuHig  (d 
1 .3.5-Trinitrobenzène 


0 

12174                          P.  bis.  de  C6H306N3 

22,8 

93,3                                 Eulectique  (') 

52,37 

i33,o         Max.  P.  fus.  du  comp.  C,H,0,N,.C„H„ 

84.2 

70,5                                   Euteclique  (2) 

100 

95,2                              P.  fus.  de  C18H18. 

Arr.  eu 

.  (')  obs.  de  5,o  à  15,o  °/„. 

Arr.  eu 

t.  (2)  obs.  de  60,0  à  85,o  %. 

C6H306N3  —  C.jHuOo  (diagramme).     12.  p.  217. 

Trinilrobenzène  —  Triphénylcarbinol. 
•/,.  t.  Points  caractéristiques. 

0,0      12l75  P.  fus.  C6H306N3 

i5         112  Euteclique  (»)  C6H306N3  —  Composé 

4i,9     i34,5     Max.  P.  fus.  ducomp.  3CCH306N3.2C19II160 
48         i33  Eulectique  (2)  Composé  — C,9H160 

100,0     159,0  P.  fus.  de  CI9III60 

Arr.  eut.  (')  obs.  de  5,5  à  37,o  »/„. 
Arr.  eut.  (2)  obs.  de  47,7  à  85,9°/,,. 


C,;H-,0;N.,  —  CGH;OvN2  (diagramme).     4.  p.  101  et  1 
Acide  picrique  —  m-Dinitrobenzène. 


90       iii,5  (io      79,5  3o      73,2 

80       ioi,5  5o      67,8  20      79,5 

Pas  de  composé.  Courbe  en  V. 


CcH:i07N3  —  C6H405N,  (  diagramme).     4.  p.  102  et  106. 

Acide  picrique  —  /w-Dinitrophénol. 

»/„•        t!at.  •/.-       ^us.  ■/.-      «fus-  "/„•        /fus. 

100   122?3     70   9372     40   92°3     10   10870 


F.  Meyer, 


Points  de  fusion  (mélanges).  —  Punti  di  fusione  (mescolanze). 


Cr. 


IX.  —  Courbes  de  fusion  de  mélanges 
C„H;0:N:,  - C H» 0 6 N,,  (diagramme),     13.  p.  [54. 
Acide  picrique  —  Picramide. 

i,         '.,-     '•'.„  "/„•        ',•  ',„■     T.„. 


o      i()!.o      109,0      '  1  90,0      1  19,7 

o     i54,5     111,0     40  95,0     ru ,  > 

a    1  [2,7    1 i3,5    70         100,0    1  -  ! ,  i 

11  i',5,  eutectique  entre  deux  séri< 
nix.  limites  contenanl  respectivement   iij  et 


binaires.  Combinaisons  organiques  {suite). 

C6H3O-N0  —  Gi0H-GI  (diagramme).     11.  p.  38a. 
Acide  picrique—  p-Chloronaphtalène. 


58,5  •/,. 


C.H.O  N,—  CtHsOsN.!  (diagramme  1.     -i.  p.  i..->  cl  10C. 
Acide  picrique  —  a-Trinitrotoluène. 

7o-          'fus-                7o-         'fus-               7o-         «fus-  7o-          «fus. 

100       m?j           70     ioo?o           4o       (J9?J  10       74?8 


90       1 1  i .  "1 
Pas  .1 


60       90,2 
posé.  Courbe  en  V. 


C,H,;0;N;,^C;H„0iH,  (diagramme).     4.  p.  101  et  1 
Acide  picrique  —  2. 4-Dinitro toluène. 


■/•■ 

fros. 

7r 

/fus- 

7o- 

/fus. 

00 

142°  3 

70 

«>"'■"' 

io 

59?3 

90 

I  12,(1 

60 

85,3 

3o 

56,5 

80 

io3,5 

30 

74,5 

20 

6i,3 

Pas  de  composé.  Courbe  en  V. 


CcHriO-TN;,  —  C5Hs0  i  diagramme  1 
Acide  picrique  —  Acélophénone. 


7o- 


0,0  2o"5  P.  fus.  de  CgH80 

iâenv.*     i6env.*  Eutectique  CgHgO —  Composé 

56  5o  P.  trans.  du  comp.  C8  II8  O.CG  II:i  <  >7N3 

*  Non  signalé.  Hésulte  du  Tableau  et  du  graphique. 
Ait.  eut.  obs.  de  12,3  a  23,8  '/„. 
Pour  597,  flr=5.«. 

C6Hs07N3  -  C|0H7C1  (diagramme).     11.  p.  38o. 

Acido  picrique  —  x-Chloronaphtalène. 
7„.  /.  Points  caractéristiques. 

I22°4  p.  fus.  de  C,HjOïN3 

iG.3  104,7  Eutectique  C6 H 3 O7N3  — Composé 

11,  5i         125,7  Max.  P.  fus.  du  comp.  équimoléculaire 

97,5  33,4  Dernier  point  de  la  courbe  étudiée 

Ait.  eut.  obs.  de  5,o  à  îo,o"/0. 


P.  fus.  de  C,0H7C1 


C.HjON;  ÇH^f    (diilglU    111110   )■  11.     p. 

Acide  picrique  —  a-Bromonaphtalène. 


"/„• 

122°  4 

P.  f 

s.  de  C6H3< 

pics. 

)-  N3 

'9,  > 

io5,6 

Eutectique 

C,  il  ■<>-  N3- 

—  Composé 

47,47 

129,6 

.Max.  1'.  lus. 

iu  comp.  équ 

moléculaire 

97,3 

4", 3 

Dernier  po 

be  étudiée 

Ait.  eu 

.  obs.  de  5,o 

à  45,o  7.. 

C6H307N3  —  d„H-Br  i  diagramme).      II.  p.  3S(i. 
Acide  picrique  —  ji-Bromonaphlalène. 

/.  Points  caractéristiques. 

I22°4  P.  fus.  de  C6H307N3 

7(1,2  Eulecti(]ii(.M  '  )  <  I,;  1 1 .j  <  > T  IN  , —  Composé 

83,5  Max.  P.  lus.  du  comp.  équimoléculaire 

5o,('i  Eutectique  (  '2 1  Composé  —  C10H7Br 

58,3  P.  fus.  de  C,„H7Br 

■m.  (')obs.  ,1e  5,o  à  35,0"/,, 
ut.  (-)  obs.  de  55,o  à  85,0 »/„. 


CH.Q^,-  C|„H70,N  (diagramme).  11. 

Acide  picrique  —  a-Nilronaplilalène. 

««■        '.„■  "/„•       /.•        /,,,  Vi-        i. 


r  S-!/i7l  à  35"' 7!  eutectique  Composé  —  C,0H.O2N. 


CuH:,0;Na  — CiuH»  (diagramme  seulement;.        19. 
Acide  picrique  —  Naplitalène. 

79?7  P.  fus.  de  C10H8 

v.      77,1  EutectiqueC)  Ci0H8— Composé 

1)0,7         Max.  P.  fus.  du  comp.  C10H8.C6H3O7N3 
v.     iCi.i  Euteclique(2)  Composé  — CCH307N3 

121,5  P.  fus  de  CGH307N3 

eut.  ('  )  f.bs.  de  10  à  3o70  mol.  env. 
eut.  (>)  obs.  de  60  a  90  7„  mol.  env. 
ibililé  imperceptible  à  l'étal  solide. 


F.  Meyer, 


Sehmelzpunkte  .  Mischungen).  —  Melting  Points  (Mixtures). 


IX.  —  Courbes  de  fusion  de 
:,;H:1OtN, -CoHicO  (diagramme).     14  p.a 


binaires.  Combinaisons  organiques  (suite). 
CoH.OrNa-C^Hio  (diagramme;. 


il.  p.  396. 


Acide  picrique  —  Camphre. 

Acide  picrique  —  Acénaphtène. 

Mo 

•7o-         ',■              ',„■        T,M.             Mol.  «/a-        '■ 

Ç„- 

T.„. 

7a-           ',•            ',„■        T,„-           70-            tc-           ',„•        T.,,. 

[0 

1  ) 

178V0         -         -              45,o      7872 
,0       i68,3         -         -              5o,o       83,o 

'0       1 1 5  '  1       63 '5       fio"           6o'o      ()<,') 
0       125,8       64,7       s3            7°>°     ,n">' 
0       106,1       66,4     1 4**            80,0     107,2 

66',' 4 

1 90" 
ifio 

0            122°4           -            -            5o,o       i55"8       85?9         90" 
i,o       119,8       108','")        -            55,0       1)1,9       87,0       160 
">,o        117,4        112,3       48"          60,0        i45,6       87,6       250 
10,0       117,1        112,3     144           65, 0       1 3g, 1       87,6       35o 
i"),o       iio,8       112,3      r'.o           70,0       129,4       87,6       460 
20,0       150,2       112,4      96          75,0       121,3      87,6      53o 

25 

0        86,5      66,4     a3o            90,0     u3,g 

63  ,'7 

3o 

25,0       i55,o       iio,5      72          80,0       110,4       87,6      610 

!o 

i)         87,7          -        34o            g5,o     118,0 

6o,3 

- 

3o,0       157,7       108,8       fio          85,o        99,8       87,6      750 

35 

0        6g, 7      66,4     280            97, 0     iïo,o 

- 

- 

35,o       i5g,8       ioi. 3       35           90,0         87,8          -          960 

40 
P 

0        74,3      66,4     23o          100,0     121,4 
s  de  composé.  Liquidas  en  V. 

37,0       ifio,(>           -            -            g5,o         93,0       85,5       180 
4o,2i*    160,8           -            -            97,5         94,9 

P 

ur3o,5  mol.«/„,  à  86-, 4,  eutectique  (le  Mémd 

mol.0/,,. 

ire  146m 

donne 

42,5       ifio,5           -                        .00             g5,2 
45,o       i5g,8         81  ,()      5o 

Ci 

.  mix.  limite  à  3,8  mol.'/,  de  CuHI60. 

*  Correspond  à  5o,oo  mol  "/„. 

l'ouri),,')»/,,  à  ii-r,;;,  eutectique. 

Pour  4o,2i  "/„  à  160", S,  Max.  P.  fus.  du  comp.  équimoléculaire. 

Ccfl3Ô7N3-C10H169  (diagramme) 

.     4-2.  p. 

188. 

Pour  90,3  °/o  à  x7V'i  eulerliqne. 

Acide  piciique  —  Camphre. 

•/,.              *.                             Points  caraclériàti. 

ues. 

CeHiÛTNi -  C12H,U  (diagramme).            34.  p.  i93  et  204. 

I22?5                         P.  fus,  deC6HjO 

7N3 

Acide  picrique  —  Acénaphtène. 

( 

o              71                                    Eutectique 

°/„.                 t.                             Points  caractéristiques. 

l< 

0,0        175,0                      P.  fus.  deC10Hi 

0 

0,0          90'.')                             l\  fus  de  0,411,0 

P; 

\i 

s  de  comp.  La  brandie  descendante  a  un  poin 
r.  eut.  obs.  de  16, 5  h  Si, 7"/,,. 

d'index 

on. 

10              86,1             Eulectiipie  (M  C, 2  H,o  —  Composé 
>9,8         1)1,5       Max.  P.  fus.  du  comp.  C,2  H,o.C0H307N3 

94            n3,8         Eutectique (2)  Composé  —  C6H307N3 

C6H3Ô7N3—  C12H8  (diagramme). 

11.  p. 

>'.)!)• 

100,0        120,2                       P.  lus  de  C6H3071N3 

Arr.  eut.  (')  obs.  pour  8,8  et  27,4  »/„. 

Acide  picrique  —  Acénaphtylène. 

Arr.  eut.  (2)  obs    pour  c,3 , 7  •/„. 

"A 

( 

12274                       P.  lus.  de  G6h30, 

\< 

CH.OtN,—  C12H10  (diagramme).      11.  p.  406. 

,4       1 1 3 , t)           EutecliqueC)  G«HsO^Ng- 

-Compo 

3( 

,8g     i65,5           Max.  P.  fus.  du  eomp.  éqnii 

lolecula 

re 

Acide  picrique  —  Diphényle. 

9 

,7         90,4                 Ktileeiiqiic  (-)  Composé  - 

-C,,H8 

'/•■          '.-         '.«■           '/•■        h-        *„•           V,-        tc.       teu. 

"" 

«ji ,  1                                P.  lus.  de  C,2HB 

0         i22','4        -            4°i°     6677     54"i         80,0     6o','6     52"9 

\ 

r.  eut.(')  obS.  de  2,5  b  35,07,. 

5,o     11 4,7        -            5o,o     55,i     5.2,8         90,0     65,4     5o,g 

Ai 

i.  eut.  (')  obs.de  55,o  à  97,5»/.. 

10,0     108, (i     5<"2         60,0     55,o        -            95,0     68,1 
20,0       88,3     53,3         65, 0     56,9     5j,i       100         70,5 

3°,°      77,3     54,i         70,0    60,6     52,9 

CGH307N3—  CuH.,0*N  (diagramme). 

11.  p. 

joi. 

Pas  de  composé.  Liquidus  en  V. 

7, 

Acide  picrique  —  Nitroacéuaphtène 

ofe 

T„„. 
46o" 

Pour  0,,',%  à  54°,  x,  eutectique. 

C„H307N3— C2H11N  (diagramme).        23.  p.  269  el  270. 

' 

0       il5,'8       6276         36"            fio  '0       85' 6 

69,7 

36o 

2  ifi 

Acide  picrique  —  Diphénylaminc. 

r, 

0       iô";'"      Sjî        go            8o,'o      ge,-5 

fi  >,o 

72 

7o-           '.■         'r           "V         ',-         7-           0/(-          tc-         'r- 
0           53','  1        -         36,90     4976     i4','3       6i,4o       -       65','3 

20 

0       100,0      6g, 1        1  \o            go,o       98,8 

- 

- 

')   56     "11,  ii      -         4o,83     54,5     44,3       64,21     79,3     62,6 

'■',  ' 

0         88'5      fi?'-       1?°            i''-'0     I""'° 

- 

" 

14J20     48,1        -         44,35     58,8     Ï4,2      69,00     85,3     63 

P, 

J        75,7      69)7       Î7"           100'       100'g 

ur  ',i.«i7„  .''"f.7.  eutectique. 

''<]">    44 1 1     43Ï9       10,' i.,    63,'g      -'        7«j ! 76    98,'  \;     - 
28, gg       -       44,2       54, 10     66,4        -         83,74   i<>3,3 
32,6g       -       44,2       58, 19     67,05  65,4     i°°        "9,5 
L'eutectique  (3o  %  cnv->  4'*°  env.)  n'est  pas  signalé  dans  le  texte 

mix.  limites  à  76,5  "/„. 

Comp.  équimoléculaire,  instables  t.  fus. 

F.  Meyer, 


Points  de  fusion  (mélanges1).  —  Punti  di  fusione  (mescolanze). 


153 


IX.  —  Courbes  de  fusion  de  mélanges  b 

naires.  Combinaisons  organiques  (suite). 

CeHjOîNj— CjHuN  (diagramme).         17.  p.  [i  et  53. 

C6H,07Nï-CuH,o  (diagramme).     11.  p.  394. 

Acide  picrique  -  Diphénylamine. 

Acide  picrique      Phénahthrène. 

<v>       y.-;,,                     P.  Fus.  de  <:,., il,,  \ 

0               1  >:>".  j             -                     î'),<>           1 3 1  '.'()          8o"6 

>  ;            [3                 Eutectique  ClsHnN  —  Composé 

3,0         117,6           -                 5o,o         i28,fi        Bi,o 

>6           67,0          P.  ir.  du  eomp.  C„  il,,  N  .<',,  ll:i<  >,  \ , 

io,o         107.  i         sec              60,0         1  ii'.'.o        8j  'a 
[5,o          99. s        88,8              65,6         107,5        81,6 

ioo,o       1  m..                        P.  fus.  de  C6H,07N8 

21), 0          98,6         1)3,  (i              7°,°          5)5,0         81,6 

C„H,0:N, -C15HI5N  (diagramme).     49.  p. 3g. 

25,0            109,6           93,8                   75,0              «3.4            8l,4 

3o,o         t i8,5        93,8              80,0          «1.9        79,7 

î5,o         121,9        9>, 7              90,0          94,2        78,8 

Acide  picrique  —  Carbazol. 

4o,o         i3o,7         92,8              9»,o           97,1         74,8 

•/„.             t.                             l'oints  caractéristiques. 

43,75*     i3î,8           -               100,0          99,2 

<).«•      i2i»o                     1'.  lus.  de  <:„ll,<>:V« 

'  Correspond  à  5o,oo  Mol.  »/„. 

5          u»              Eutectique (»)  C6H307N3  — Composé 

Pour  18,0     "/i  .1     ()  ;  ,  s,  eutectique. 

Pour  i3,T5  "/   à  i3!"  s,  m,i\.  p.  fus.  du  comp.  équimoléculaire. 

j.           i83          Max.  P.  fus.  du  comp.  C6H307N8.C12H5IS 

Pour  76,5    '"„  à    81", 6,  eutectique. 

'11           i8i,5            Eutectique (*)  Composé  —  Ci2HsN 
100,0      236,o                        1'.  fus.  de  CiMsN 

C«Ha07Ns—ÇuH,i  (diagramme).     II.  p.  4>o. 

llor''  eut.(')  de  2,7  à  8,0%. 

llor1'  cm.  < -)  de  53,o  à  56,7°/0. 

Acide  picrique  —  Stilbène. 
•/•■          '.■         '.„■      ''',„■            Va-         t.-          ',„■      T„. 
0         r>.2','î                                 Î7,5       96*8     92*8     366" 

C6H30;N:i-  C13H,„0  (diagramme  i.      40.  p,  64. 

5,o     117,*     s:'-'<i      36"          >o,o      99,2    92,8     3oo 

Acide  picrique  —  Benzopliénone. 

10,0     117,0     90,0       72           53, 0      102,9     {J'^      "" 

i5,o     108,".     90,2     120          60.0     [04,7     92,8     170 

"/„•             t.                           Points  caractéristiques. 

20,0      10',  .3     90,2      170            70,0      1,,.,.,     92,8       70 

i;'.'o                            1'.  fus.  de  C„H|0O 

3o,o      95,6    90,2     3io          80,0     tii.î     <|(,■■,       1  "> 

mi            ■>-        A.            Euti  cliijue  (IljHhjO  —  Composé 

3",,o       91  ,3         -        }3o           S",  ,0     no,5        - 

i-.'i         >-        B.    P.  trans.  du  comp.,  sans  doute  équimolécul. 

'7,5      Qt ,6     90,2     540          90,0     1 1  s , s        -         - 

100,0       121,0                        P.  fus.  de  CcH307N3 

|0,0         92,4           -           5oO               93,0       [20,  j 

La  portion  A  B  de  la  courbe  est  une  droite  horizontale. 

{5,o      93,1     9!a,8     4oo 

Ait.  eut.  entre   >J\8  à  27°,2,  obs.  de  t'i.H  à  ^8,2  "/„., 

(Jn  arrêt   à  2o°.o  pour  'p. s  "/„  correspond  à  une  crisl.  d'un  eulect. 

Pour  36,3  "/„  à  90°,  >,  eutectique  C6H30,N3  —  Composé. 
Pour  4s,5  7„  a  92°, 8,  P.  trans.  du  comp'.  ë.| 0 i tiïolccu l;i ire. 

instable  <:,1I,0.\  -  Cl3H1(,0. 

CH.OtNs— CUH1V  (diagramme).     11.  p.  }d,8. 

C6H307N;J— CiH,.,  (diagramme).     11.  p.  414. 





Acide  picrique  —  Dibenzyle. 

Acide  piciique  —  Dipliénylmclhano. 

•/..                         t.                   Points  caractéristique,. 

0/0-                         ',"                       'r„-                          7û-                     t.'                   ',„•                           7«-                    tc.                    tru. 

0                  i22°4              P.  fus.  de  C6H,07N3 

0         \r>".\        -           3o,o     ot'.'o     iV'.q        70,0     63"3     23c;8 

8i,3               i  7 , 1                      Eutectique 

3,o     117,6        -           35,o     90,8     >3,g         So,o     43,o     23,o 

100                    ii, 8                  P.  lus.  de  C14HU 

5,o     114,2       -           4o,o     90, S     23,9         85, 0     3a,7     23,8 

Pas  de  composé.  Liquidus  en  Y. 

IO.O        108,0       22?2              4r>,0       90,7       23,9              9°,°       24,J            - 

An-,  eut.  pbs.  de  5,0  à  90,0  7„. 

i5,o     102,9     23. 0         3o,o     89,6     2.3,9         lP,o     j>,4     22,7 

20,0      96,7     23,3         ">5,o     84,4     ^3,9         97,5     26,1 
2i.o       91,1     23,8         60,0     78,8     23,8        100         26,6 

CGH307N3—  C,7H,4  (diagramme).     11.  p.  3yi. 

Entre  2^,8  •/,  et  i7,5  %  »  'i<.\  branche  horizontale. 

Acide  picrique  —  a-Benzylnaplilalèrte. 

l'our  88,9°/0  a  23",9,  eutectique. 

•/•■        lc-        ««■          Vo-        ',       t,„.         •/,.       tc.        t,„. 

0        I22?4       -          45,o     9JV  i                    80,0    6o?4      ;:.n 
5,o     117,9       -           48,77*97,°        -           85,o     ."».,,■»     37,7 
10,0     111,8     67*3         5o,o      96,6        -           90,0     4o,6 

C„H30:N3—  C,3H,,  (diagramme).     32.  p.  652 

Acide  picrique  —  Diphéiiylmélhane. 

li.n     io6,3     81, 1         35,o      95,4     34?6        95, 0     4.4,1     28,2 
20,0     100,7     87/î         60,0      91,8     37,8         97,5     47,7 

•/,.                           /.                     Points  caractéristiques. 

!o,o       92,0     87,5         65,o      86,4     3?,8       100         5i,3 

0,0                u: 5               P.  fus.  de  CsHa07N, 

35,o      87,8       -           70,0      79,1      i7,s 

93                       22,0                           Kulcctique 

40.0     91, s      -          73,0     69,5    37,8 

100,0                  24,0                    P.  fus.  de  CnHu 

*  Correspond  .i  ."10, ou   mol.  *'/,,. 

Pour  34,8     7„  à  87", 5,  eutectique. 

Pas  de  composé. 

Pour  '18,77  7,  ;,  07°, 0,  Max.  P.  fus.  du  comp.  équimoléculaire. 

Hor1'  eut.  de  s.,  -,  0:t|  7. 

P ''.i,3    V„  «  *7'A  eutectique. 

F.  Meyer. 


Tables  internationales,  iyi- 


Schmelzpunkte  (Mischungen).  —  Melting  Points  (Mixtures). 


IX.  —  Courbes  de  fusion  de  mélanges  binaires.  Combinaisons  organiques  (suite). 


C,H,Q7Na-  CixHl8  (diagramme),     il.  p.  4«4- 
Acide  pieriquc  —  Rétcne. 


;     60 , 3 
du  cotnp.  équir 


C6H30:N,— C,,HnN 


Acide  picrique  — 

5-l>lién\ 

lacridine 

Mol.% 

t0. 

Mol.%. 

tc. 

Mol 

1  ,00 
1,88 
3,07 

I20?3 

119,8 

1.9,3 

118,8 

29,2  3 

3o,oo 
3o,66 
3  1 ,  00 

17  v:  6 
176,2 
178,2 
180,4 

58 
65 

4,02 

122,3 

3 1 ,  20 

I8..4 

7» 

7,3i 

132,4 

35,oo 

195.4 

79 

'M, 91 
26,40 
•28,00 

161,7 

168,8 
171,2 
173,6 

48, 75 
5o,oo 
5o,75 
52,io 

226,4 

227,7 

226,4 

225  ,  I 

87 
lod 

Comp. 
Comp. 

C.H^N.,. 
2CGH30,N 

C,9HnN,  fondant  à  22 
.C19H13N.  fondant  à 

îo»?e 

1:11,1 

C6H307N3  —  C,9H,6  (diagramme).     11.  p.  \\ 
Ac.  picrique  —  Triphénylméthane. 
7, 


60,0     1 1 2  V  3 
65, ( 


112,6 


78V7 
o,  1 
82,3 


1 19,2 

i5,o     112,6     82,3     127,3 
20,0     11 3,o     82,3     1 33 , 7 
25, o     112,7     82, 3      l}8,i 
3o,o     1 1  >,  1     82,3     140, 1 
4o,o     112,8     82,5     i4o,3         1 
5o,o     1 1 3 , 5     8i,5     1.39,1 
De  10  à  72,5  "/„  le  diagramme  se  d 
cube  passant  par  un  max;  2°  une  I 
Pour  90,6  %  à  82°, 3,  euteclique. 


CsH307N3— C,9H16  (diagram 


e).    43.  p.  144 


Acide  picrique  —  Triphényltnélliane. 
t.  Points  caractéristiques. 

i2ic;5  P.  fus.  de  C6H?07N3 

114         Branche  hor'e.  Lacune  de  miscibililc  à  l'état  liquide 
86,5  EutPCtique 

89,2  P.  fus.  de  Ci9H16 

le  comp. 
e   8  et  y3  °/0,    pour    />n4°,    le    liquide    devient    homogène 


CiH.ÛTNa—  CigHifiO  (diagramme).     37.  p.2o5  et  209. 
Aci  le  picrique  —  Tripliénylcarbinol. 

Points  caractéristiques. 
)  P.  fus.  de  C6H307Nî 

Euteclique  ( ')  Cu  II  f  07  N3  —  Composé 
.       Max.  P.  fus.  du  comp.  C6H307N3.CM9H160 
Euteclique  (2)  Composé  —  C19I1i60 
[59, o  P.  fus.  de  C19H160 

Arr.  eut.  (')  obs.de  ".,2  à  5i,2  »/0-   Arr.  eut.  (2)  obs.  de  55, 7  à  90,9 »/„• 


CoH.O.N.-CvHsOoN,  (diagramme).     16.  p.  394- 
Acide  styplmique  —  2.4.6-Trinitrololuène. 
"/„.  t.  Points  caractéristiques. 

o  17575  P.  fus.  de  C6H308N3 

80,7*       67,5  Euteclique  C6II308  N3  —  C7H3OcN3 

100  78,8  P.  fus.  de  C7H5OtiN3 

*  Le  Tableau  donne  87,7,  erreur  d'impression  certaine. 
Arr.  eut.  obs.  de  10,0  à  90,0  '/„.  Liquidus  en  V. 


CH.OsNa-CsHyOo  N:i*  16.  p.  3y6. 

Acide  styplmique  —  2.4.6-Tiinilroxylène. 
Points  eutectiques. 
P.  fus.  de   C0H3O8N3 

Euteclique 
P.  fus.  de  C8H7O0N3 


7o- 
38,2 

t. 

175" 

•  4  • 

100 

1 80 , 

rr.  eut 

obs.  de 

Le  dia 

gramme 

à  90,0  »/„. 


I    pa 


1  notre  possessio 


C0HtO8N3— C,nH7Cl  (diagramme).     16.  p.  35g. 
Acide  styplmique  —  a-Chlorouaplitalène. 
',•  tlr.  tcn.  »/„•  tc.         /„..    i,.H. 

i75?5  -  55,o 


60,0 
65,o 


109,2 
I07,9 
io4,3 
ioo,3 


20 ,0   1 5o , o 


C,H308N3— ÇiH.Br  (diagramme).     16.  p. 36 1. 
Acide  styplmique  —  a-Bromonaphtalène. 


167,9 

- 

- 

65, 0 

9°,9 

162,0 

- 

- 

70,0 

93,0 

1  56,8 

- 

- 

73,0 

88,3 

111,9 

95?  3 

ChS'.'o 

80,0 

82,8 

1 4 1 , 8 

96,1 

70 ,  2 

83,0 

73,0 

1*7,3 

99,4 

70,9 

90,0 

65, 0 

l32,0 

100,9 

7°,  9 

1)3, 0 

49,8 

123,3 

loi  ,0 

70,9 

97,5 

3o,7 

1 16,2 

loi  ,2 

71 ,0 

100 

6,4 

F.  Meyer. 


Points  de  fusion  (mélanges).  —  Punti  di  fusione  (mescolanze). 


IX.  -   Courbes  de  fusion  de  mélanges  binaires 

.  Combinaisons  organiques  {suite). 

C„H,OsN,  — C,„H;Br  (diagramme).     16.  p.3G3. 

CjHjOjNj— CuHlft  (diagramme).     16.  p.  382. 

Uide  sij  plinique  —  p  Bromonaphialèue. 

Acide  slyplmique—  Diphényle. 

"/„•           /•                             l'omis  caractéristiques. 

"/„.                 /.                         l'oints  caractéristiques. 

17575                     P.  rus.  do  <:„n  ,<»,  V 

o            17V:  >                     P.  fus.  de  CHsOgNj 

5o         i3i,7            P.  ir.  du  comp.  C6  Il ,<  >8  \ ,.(  :,„  ll:  Br 

83,4          <"  ■  5            Euteelique  C0H3O8N3      C„H10 

97,8       56,9     Eutcctiquc  C6  II.,  O»  N3.  C,  „ll:  Br  —  C„  H-  Br 

00               70,5                           1'.  fus.  de  <:,,ll,„ 

ioo          58,  i                         P.  fus.  de  C,0HTBr 

I.„ 

uidus  rn  V. 

f„  obs.  à  i3o°,8  de   io,o  à    i  >.  i  °  „. 
Vit.  eut.  obs.  de  5o,o  à  ()5,o»/«. 

\' 

.  eut.  obs.  de  10,0  à  g5,o  "/»■ 

C6H308N3  — Ci, H, 0  (diagramme).     I6."p.   i74. 

C,H,0„Nt      C0H7O1N  (diagramme).   16.  p.  36». 

Acide  slyplmique  —  ot-N  tronaphlalène. 

Acide  slyplmique  —  Acénaphtène. 

•/,.                 /.                        Points  caractéristiques. 

V. 

/.                              Points  caractéristiques. 

0              i7>?5                   P.  fus.  deC6H308N3 

0 

.7V.Î                        P.  lus.  de  C6H308N3 

84,3            [5,2                           Euteelique 

•>1 

7       i36,i                              Euteelique  (») 

100                56,5                  P.  fus   de  CioHTOtN, 

38 

6       i56            Max.  P.  fus.  du  comp.  C6H3O8N3.C12IIi0 

Liquidus  en  V. 

<sd 

3        89,-,                             Euteelique  («) 

Vit.  eut.  obs.  de   ro.o  à  90.0 »/„. 

Ar 

96,2                           P.  fus.  de  CuHjo 

.  eut.  (')  obs.  de  10,0  à  35,5  °/0. 

C6H308N3  —  G10H1  (diagramme).      16.  p.  3i7. 

An 

.  eut.  (2)  obs.  de  5o,o  à  g5,o  °/0. 

Acidj  slyphuique  —  Naphlalène. 

C„H,08N:,—  C , 3 H , 0  (diagramme).     16.  p.  378. 

o"         1  ;•)'.'»                     P.  fus.  deC6H308N3 
i3,6         148. H                             Eutcctiquc  (  '  ) 

Acide  styphnique  —  Fluorène. 

34,3a       i65,5      Max.  P.  fus  du  comp.  C6H3O8N3.C,0H8 

0 

,.                 t.                                    Points  caractéristiques. 

95,7           79,  s                             Euteelique  (2  1 

1 7 5 V 5                           P.  fus.  de  C,H308N3 

100              80,0                           P.  fus.  de  »m«M8 

4 

,5        127,5             P.  tr.  du  comp.  C6H3O8N3.C13H10 

Arr.  eut.  (»)  obs.  de    5,o  à  30,0"/,,. 

7 

,6          97,1                    Eutectique  Composé  —  Gi3Hio 

Ait.  eut.  (\)  obs.  de   jO,o  à  90,0 '/o- 

10 

>            112,3                              P.  fus.  de  Ci3H10 

obs.  de  10,0  à  45,0  •/„. 

C  HO  N  -  C,0HIG0  1  diagramme).     1  i.  p.  277.  cl  14'»'<. 
2.4.6-Trinitrorésorcine  —  Camplire. 

Ci 

.  eut.  obs.  de  5o,o  a  95,o  •>/„. 

Moi.7„.     tc.       tru.     t,„.          Moi.0/,.     <e.       trH.     r.u. 

C8Hj08N3— C13HIS  (diagramme;.     16.  p.  3yo. 

3.0     168,7       ^         -                5o,o     120,2     82,(1     i6o 

Acide  styphnique  —  Diphénylmélhane. 

5,o     i63,8     r.'VI       70"              55,0     128,5     82,6     120 

p  .                   ,  .    . 

10. 0     [,'3,2     73,6     120              60,0     i3(i,o     82,6       90 
ij.o      124,5     8n,o     9.  |0                70.0      i45,9     80,0       (JO 

o°                     i75?5            P.  fus.  de  C6H308N3 

•20,0     uii.i)     S>.(j     410               80.0     i">7,i      82,3       4o 

}o,2  à  ~>-             i44,6              Branche  horizontale 

25,o       81,8        -        620               90,0     i(>G,9        -          - 

97. 5                   22,6                      Euteelique 

3o,o       89,1     82,6      5oo               <)),<>     171,6        - 

100                       26,6                P.  fus.  de  C13H12 

35,o       98,9     82,6     38o               97,0     i73,(i 

An 

.  eut.  ob,.  de   10,0  à  95,5  "/„. 

4o,o     106,0     82,6     3oo             100         17^,5        -          - 
Pas  de  composé.  Courbe  en  V. 

Pour  25,3  mol.  "/„,  à  8*',6,  euteelique. 

CoHjO.Nj— CUH,0  (diagramme).     16.  p.  372. 

Cr.    mix.    limite    à    iG    mol.   •/„   de    C1()H160   (le   Mémoire    lî    bis 

donne  16.2  mol.  "/„. 

7. 

Acide  slyplmique  —  Anthracène. 
/.                               Points  caractéristiques. 

CcH.tOsNj  — C,,Ha02N  (diagramme).     16.  p.  376. 

i75?5                         P.  fus.  de  C6H308N3 

Acide  styphnique  —  Nitroacénaphtène. 

i5 

5      1  >  1 ,4                                Euteelique  (  '  ) 

°/0.                      t.                           Poinls  caractéristiques. 

42 

9      171;,  3        Max.  P.  fus.  du  comp.  C6H3O8N3.Ci4H10 

0               17575                   P.  fus.  de  C6H80jN3 

5  î 

6       170, 1                               Euteelique  (-) 

17,7               8o.3                              Euteelique 

100 

2i3,o                            P.  fus.  de  CUH10 

100                 100.9                    P    ^s.  deCl2U902N 

An 

.  eut.  (>)  obs.  ,1e  5,0  à  3o,o  •/,. 

Liquidus  en  V. 

An 

.   eut.   (2)  obs.   de  5o,o   à   90,0  '/„  (les  derniers  à  des  tempé- 

Arr.  eut.  obs.  de  i5,o  a  85. 0  %. 

ratur 

s  <  170). 

F.  Meyer, 


Schmelzpunkte  (Mischungen).  —  Melting  Points  (Mixtures1). 


BIBLIOGRAPHE,    P.    1%. 

IX.  —  Courbes  de  fusion  de  mélanges  binaires.  Combinaisons  organiques  (suite). 

C6H308N3-C14Hi,j  (diagramme).     16.  p.  37o. 

C6H308N»-C19HI6  (diagramme).     16.  p.  388. 

Acide  slyplinique  —  Phénânlhrène. 

Acide  slyplinique  —  Tiipliénv  lmélhane. 

"/„• 

/.                                Points  caractéristiques. 

•/,.                         t.                Points  caractéristiques. 

0               I 

-■,.'-,                        P.  fus.  (le  C6H308N3 

o.                             17-)?)             P.  fus.  de  CgUsOgNa 

'•><),  3 

■>-,.  (i                               Euleclique(') 

14, 5à  "10,")                    '»7,'i             Branche  horizontale 

i',9 

;,.:        Max.  P.   fus.  du  comp.  C6 II  ,<  >8N3.C14  II1U 

96                               94,2                        Euleelique 
100                           92,2               P.  fus.  de  C19H16 

100 

99^2                           P-  fus.  de  «:,,  llu, 

Arr.  eut.  obs.  de  10,0  à  9.1,0  •/„. 

\rr.   eut. 
\n.   cul. 

(')  obs.  (le   10,0  à  36,0  »/„. 
(-)  obs    de  5o,o  ,1  95,0  "/„. 

C6H402— C6H502N  (diagramme).     S2.  p.  282. 

/?-Quinone  —  Nilrolienzène. 

C6H308N3-C,4H12.                 10.  p.  386. 

Acide  slyplinique  —  Stilbène. 

Voir  Mélanges  ternaires,  p.   212  à  21/,. 

'/.. 

i75"5                     P.  lus.  de  C,;II308N3 

0,0     n5°o          9.8,7    98?o          55,5     74?o          70,3     52°o 

4"> 

1 42 ', 4         P.  lr.  du  comp.  (:(;H:!()8N,.(;1!(H,2 

3,5     112,5           34,5     94,5           58,5     70,5           7-2,5     47,0 

80,8 

114,6             Èuleelique  Composé  —  C14H12 
122,5                            P.  fus.  de  C14H,S 

IO,l         I08,5                 39,3        ()!,()                 60,1        68,0                 74,0        4>,0 

i3,4     106,0         43,5    87,0         61,8    66,0         75,3    43,0 
16,4      ioj, 5           47,5     83, 0           63,5     64,0 

>„   ('!"",- 

à  142°,  \)  obs.  de  10,0  à  J2,5  »/0. 

19,6     102,5           5o,2     80,0          65,6     6o,5 

Ait.  eut. 

obs.  de  45,0  à  90,0  »/,. 

24,4     100,0           5?.  ,5     77,5           67,")      ")6,o 

l'as  de  comp.  Ce  résultat    est  utilisé    dans  un  grand    nombre   de 

C0H308N3—  C..H,,  (diagramme).     16.  p.  38',. 

systèmes  ternaires  dans    lesquels  le   nitrobeii/.ène  jouera  le    rôle  de 
simple  diluant. 

Acide  slyplinique  —  Dibenzs  le. 

7o- 

CH-.O,  -CHtjO,  (diagrammo).     S2.  p.  284  el  286. 

0 

i-)',1)                       P.  fus.  de  C6H»08N3 

9-3,6 

5o,7           EutectiqueC6H308N3-  C14HU 

p-Quinone  —  Hydro  [uinone. 

100 

5i,8                         P.  fus.  de  CUHU 

Voir  Mélange  ternaire,  p.  2.3. 

Liquidus 

en  V. 

obs.  de  i",-  ii  95,o  »/„. 

°/0.                t.                                   Points  caractéristiques. 
0        169"                                  P.  lus.  de  C0H6O2 

CtHaOsNi-  C17HU  (diagramme),     16.  p.  367. 

22         i5o                      EutfClique  (l).  C6H602 — Composé 

49,5     170  env.*      .Max.  P.  fus.  du  comp.  C61I60,.C6  H402 

°/o- 

Acide  stylphnique  —  K-Benzylhaphl  alêne. 

97         107                      Euleelique  (-  )  Composé  —  C6H4Os 
.00        .14,5                             P.  fus.de  C6ti402 

O 

i-vr,                        P.  fus.  de  <:,-,  H;,Os\, 

*  D'après  diagramme. 

47,o8 

i34,3             P.  lr.  du  comp.  C6H308N3.CI7H14 

Arr.  eut.  (')  obs.  de  .0  à  3o  "/,, 

98,2 

47,5                  liuleclique  Composé  —  CnUii 
5i,3                           P.  fus.  deC17Hu 
n7',8à  i33°,9obs.  de  i5,o  à  $o,o  •/.. 

Arr.  eut.  ( 2  )  obs.  de  70  à  o.")"/,,. 

/„.  entre 

Cr,Hv02—  CH.O,  (diagramme).     52.  p.  2184  et  286. 

Air.  eut 

obs.  de  35,o  à  g5,o  %. 

/>-Quinone  —  Hydroquinone. 
Voir  Mélange  ternaire,  p.  si 3. 

CoH3OsN,—  C,»H,8  (diagramme).     16.  p.  38o. 



Equilibre  instable. 

Acide  slyplinique  —  Rélène. 

•/,.                   t.                              Points  caractéristiques. 

7o- 

t.                               Points  caractéristiques. 

0,0          169"                             P.  fils.  driC6H608 

0 

i75?5                        P.  fus.  deC6H3OgN3 

22              1  »o                 Euteclique  |  '  )  C«  H,;  Os  —  Composé 

33,6 

i->.5,6                             Euleetique  (!) 

49,5            t7ocnv.*      Mix.  P.  fus. du  comp.  C6H6Os.C6H4Oî 

18,85 

1  15,7        Max.  P.  fus.  du  comp.  CcH,08N3.CuII18 

60  env.*      7.5           Eulectique(») Composé— C6H402(insiabIe) 

83,4 

76,2                               Euleelique  (2) 

100,0          n4,5                          P.  fus.  de  C6H40j 

100 

95,2                             P.  fus.  doC,8H„ 

*   D'après  diagramme. 

Arr.  eut 

('  )  obs.  de  10,0  à  }o,o  »/„. 

Arr.  eut.   (')  obs.  de  i5,G     à  4>,o    «/„. 

Arr.  eut 

(  •)  obs.  de  60,0  à  90,0  »/„. 

Arr.  eut.  C)  obs.  de  57,3o  à  84,89%. 

F,  Meyer. 


Points  de  fusion  (mélanges).         Punti  di  fusione  (mescolanze). 


IX   —  Courbes  de  fusion  de  mélanges  b 

naires.  Combinaisons  organiques  {suite). 

.  196. 

CH.O-  C.oHs  (diagramme).      52.  p.  3o8. 

CHiûY-  CiiHio  (diagramme).     52.  p. 

3o8. 

/'-^uinoiie  —  Naphtalène. 
•/,.                    /.                    Points  caractéristiques. 

/?-Quin.one  —  Acénaphtène. 
"/,.               /.                      Points  caractéristiques. 

8o«                   P.  fus.  de  C,0H, 

93°                     P.  fus.  de  CiîH,o 

;,                    >8                        Eutectique 

17              67                          Euiectique 

100,0                1 15                    P.  fus.  de  C6  H4<>2 

100,0          11 5                     P.  fus.  de  C6H402 

Pas  de  composé    Liquidus  rn  \  . 

Pas  de  composé.  Liquidus  en  V. 

\rr.  eut.  obs.  de  i6,75  à  67,1a'/,. 

Air.  eut.  obs.  (le  19,35  a  88,4°  „. 

C„Hv0_.  —  CioHsO  (diagramme).     52.  p.  292. 

CH.O,-  C,oH,,N  (diagramme).    52.  p. 

3 10. 

p-Quinone  —  8-Naphtol. 

/;  OuiiiDiie    -  Diphonylamine. 

Voir  Mélange  ternaire,  P.  >,',. 

•/,.               t.                     Points  caractéristiques. 

7r         «.(«)•        '.((')■               '(„■       t.  [a).          f«(6). 

0,0          54°                  P.  fus.de  <:,.,Hn\ 

9!                      ^»                                        FiilPi-hiiiio 

S     ;;;:     ;£       ?°     |     ;— 

24                 32                              nuiecuque 
100,0             1 1 5                           P.  fus.  de  C,;  II;  <  >., 
Pas  de  cemposé.  Liquidus  en  V. 

3o            <»i           iJ>                80          95 
io             81            ii5                 90         111 
5o             84, 3        1 3  2                100         122 

Ait.  eut.  obs.   de  9,09  à  58,84°/,. 

Cr,HvO,—  C,:,Hio  (diagramme).      52.  p. 

3 10 

(rti  Observations  aussitôt  après  fusion. 

(6)  Observations  après  chaude  longue. 

/j-Quinone  -  Fluorfcne. 

La     courbe    (a)     présente     un     mai.    correspondant    au     comp. 

7„.                    t.                        Points  caractéristiques. 

C,H,Oï.(L,H.O  et  deux  eulectiques. 

La  courbe  (b)  un  max.  correspondant  au  comp.  2  C6HiO,.C10H8O 

0,0             111"                     P.  fus.  de  G13H10 

et  deux  eutecliques. 

4'                   72                             Eutectique 

Les  coordonnées  des  points  caractéristiques  ne   sont  pas  donnée-. 

100,0            1 1 5                     P.  fus.  de  C6II402 

dans  le  texte. 

Pas  de  composé.  Liquidus  en  Y. 

Arr.  eut.  obs.  de  23,o8  à  76,8 i  %. 

CiH-,0,-  C10H9N  (diagramme).     52.  p.  3o3. 

p-Quiuope  —  a-Naplil\  lamine. 

CfiH;02-  ÇuH,o  (diagramme).      52.  p. 

3 16. 

Voir  Mélange  ternaire,  p.  214. 

p-Quinone  —  Anthraeène. 

Voir  Mélange  ternaire  p.  214. 

"/,.        a.           b.       c.      </.      r.               7,.       a.        b.      c.       cl.      e. 

7„-         te.            7„.         tc.             7,,.       tc.            Vt- 

t.- 

100    ti (i"      11 5"       -       -       -            33         -       54 "5    -       -      - 

0        n  3"                  îo        Mb',' 3               60        19 5°               78 

r93° 

90  109       109,5            -                    3o       55'.'5  46       70"    8o°    90" 

10       io5,5             4o       t65                65         -                90 

206 

80   ioo,5    101,5            -       -            25         -       io*'    - 

20       125                 5o       i83,5             70       ig3              100 

2  1  3 

70    90.3     92                                    22,5     -       5;               -      - 

La  courbe  présente   un    max.   correspondant  au  P.  fus.  di 

comp. 

60    s..        81*     -                        20      4'i      34**   - 

équimoléculaire  (pour  62, 3   "/„   à    i>fi°)  compris  entre  deux 

points 

55       -                    -       -       -            i5         -       29**    -       -       - 

eulectiques  de  coordonnées  non  spéei liées  dans  le  texte. 

5o     65         67       70"   89"   990          10       j 5       38**                    - 

',5                  59                                       0       49       49        -       - 

CGH40;.—  CnHio  (diagramme).      52.  p. 

3io. 

40     63         58,  5  77     90     91,1 

a.  Observations  aussitôt  après  fusion,  avec  Suller. 

p-tjuinone  —  Pliénant  hrène. 

b.  Observations  aussitôt  après  fusion,  avec  Dobolzkv. 

7                    /.                      Points  caractéristique 

C,  d,  e.  Observations  avec  Sutter,  après  durée  croissante  du  temps 
de  chauffe  du  liquide. 

Toutes  les  courbes  montrent,  en  dehors  des  courbes  de  fusion  des 

0,0*            95°                    1>.  fus.de  CuH10 

3o                 (ii                          Eutectique 

composants,  une  branche  avec  max.   correspondant  au   comp.  équi- 

100,0            u5                 P.  lus.  de  G6H4Os 

moléculaire. 

Dans  la  courbe   b  :    *  arrêt  eutectique  (')  à   5o°;     **  arrêt    eutec- 

* Le  texte  donne  100,0,  erreur  typographique  certaine. 
Arr.  eut.  obs.  de  0.00.  à  69, 5  °/„. 

tique  (5)  à  27». 

Pas  de  composé.  Liquidus  en  V. 

C6Bt0î— Cl2H,N  (diagramme).     52.  p.  3n. 

C,;HiO,-  CioHie  (diagramme).      52.  p. 

3o8. 

yj-Qtiinone  —  Carba/.ol. 

/3-Qtiinone    -  Triphcnylmclliane. 

»/,.                      /.                       Points  caractéristiques. 

7,.                       t.                      Points  caractéristiques. 

237"                     P.  fus.  de  C,,H5N 

0,0                90"                   P.  fus.  de  C19H16 

76                  99                         Eutectique 

22                  69                       Eutectique 

100,0            1 1 5                      P.  fus.  de  C6II402 

100,0               1 1 5                  P.  fus.  de  C6IL,02 

Pas  de  composé.  Liquidus  en  V. 

Arr.  eut.  obs.  de  i8,36  à  70,43  «/,. 

Air.  eut.  obs.  de  30.7')  à  93,46°/,,. 

Pas  de  composé.  Liquidus  en  V. 

F.  Meyer. 


Schmelzpunkte  (MischungenV  —  Melting  Points  (Mixtures). 


IX.  —  Courbes  de  fusion  de  mélanges  binaires.  Combinaisons  organiques  (suite). 


C6H.,0,-  C,,HuO  (diagramme).     52. 
/;-Quinono  —  Triphéuylearbinol. 

ti6°  P.  fus.  de  C6H40, 

g3  Eulectique 

161  P.  fus.  de  G19H160 


Pas  de  compose.  Liquidus  rn  V. 


C6Ht0tN1-CBHt0tNi  (diagramme),     i.  p.  io3  el  io5. 


o-Dinilrobenzcne  — 

/«-Dinitroben 

00      I10"j 
90       in,3 
80      io5,5 

60        qo,5 
5o        8i,3 

4o      69? 

3o       68, 
20       75, 

Pas  de  cou 

posé.  Courbe  en  V. 

C6H404N2- 

-C6HB02N. 

m-Dinitrobenzènc 

-  Nitrobenzèn 

99       4 , 78 

97      3°go 
96      3,4a 

94      a?4i 
93      1 ,9i 

*    Voir  noie  :  système  CS,,—  C6  II ,(  ) ,  N,  p. 


CpHtOtN.—  CGH7ON  (diagramme).     38.  p.  535  et  53;. 

o-Dinitrobeuzèue  —  m-Amidopliénol. 

'/,.  t.  Points  caractéristiques. 

0,0  uS'.'o*  A.    P.  fus.  de  C6H7ON 

5">  89  B.  Eulectique 

100,0  u5,7  C.  P.  fus.  de  C6H404N2 

Pas  de  composé.  Liquidus  en  V. 
lloi"  eut.  de  ',.i,:>  a  (18,5  "/„. 

Cristallisai  ion    instable   de   C6H,04N,   à    84",  o  el  8i°,5  (branche 
CB  prolongée). 


C6HV(HN,—  C6H70N  (diagramme).     38.  p.  533. 
ffz-Dinitrobenzène  —  /n-Amidophénol. 


100,0  89,0 

Pas  de  composé.  Liquidus  en  V, 

Hor'"  eut.  de  33,3  a  83, o  "/„. 


P.  fus.  de  C6H7ON 

Eulectique 

P.  fus.  de  C6H404Ns 


CcHv04N2  —  CfiHjN,  (diagramme).     50.  p.  5a4  el  56o. 
o-Diuilrobenzène  —  o-Pliénylènediamine. 
°/o-  '•  Points  caractéristiques. 

<>,o  nV.o  P.  fus.  de  C6H404N2 

Euteclique 


100,0  99,8 

Pas  de  composé.  Liquidus  en  V. 
Arr.  eut.  obs.  à  52,8  et  77.7  %,. 


P.  fus.  de  C6H8N, 


CcH,0,N2-  C,;H8N,  (diagramme).     50.  p.  12 j  el  5Gi. 
o-Diuilrobenzène  —  w-Plicnylcncdiamine. 
7o-  t.  Points  caractérisliques. 

0.0  u5°o  P.  fus.  de  G(H«04Ni 

7Î  !\>.  Euteclique 

100,0  62  P.  fus.  de  C6H8N, 

de  composé.  Liquidus  en  V. 
'•  eut.  de  62,5  à  88,.")  "/„. 

CHjOiNj-  CUHSN2  (diagramme).     50.  p.  5ir>  et  563. 
/«-Dinitrobenzène  —  o-Pliénylciiediamiuc. 

P.  fus.  de  C6H8N2 

Parlie  horizontale  de  la  courbe* 

P.  fus.  de  CsH404N, 


99?8 

58         ) 

58         J 

89,0 

ition.  —  Comp.    3CeH404N2.2C6H8Ns   donnant  un 

;  C„\\^,   pour  65  "/„   à  58»  et  avec  C,Jh404N2  pour 


euteclique 

2«  interprétation,  moins  probable.  —  Comp.  aC6H404N,. C8HaN2. 

L'cutecliqiie  pour  71  "/„   aurait   alors  le  caractère   d "un  point  de  tr. 


C6H,0,N2-CqHsN2  (diagramme).     MO.  p.  525  et  564- 
m  Dinitrobcnzène  --  /H-Phéiiylcnediamine 
/.  Points  caracléristiques. 

,0      61V9  P.  fus.  «le  C6H8NS 

36  A.  Euteclique  C6H8N2  —  Composé 

,8      36  B.  Fus.ducomp.inst.2C6H8N2.C6H404N2 

36  C.        Eulectique  Composé— C6H404N2 

,0      89,0  P.  fus.  de  C6H404N2 

courbe  entre  les  points  A,  Ii,  C  est  horizontale. 


CeH.OjNa  —  CHsN,  (diagramme).     50.  p.  576  et  565. 
/H-Diniirobeuzèiie  —  />-Phénylènediamine. 

0,0  i38°o  P.  fus.  de  C6rI8Ns 

Euteclique 


P.  fus.  de  CsHtOtN, 


Pas  de  composé.  Liquidus  en  V. 
Hor1'  eut.  de  29,0  à  88,0. 


C6Ht0.vN2  —  C6H8N2  (  diagramme).     50.  p.  5>.6  et  567. 
p-Dinitrobenzène  —  o-Phcnylènediamine. 
•/,.  t.  Points  caractérisliques. 

0,0  100,0  P.  fus.  de  C6H8N2 

35  84,3  Euteclique 

100,0  169,9  P.  fus.  do  C6H404N2 

Pas  de  composé.  Courbe  en  Y. 
Hor1-  eut.  de  16,7  à  7 3,o  »/,. 

F.  Meyer. 


Points  de  fusion  (mélanges).         Punti  di  fusione  (mescolanze). 


IX.  —  Courbes  de  fusion  de  mélanges 
CH.O.N,  -  C,.,HsN:  i  diagramme).     50.  p.  5a6  cl  568. 

w-Pbénvlèncdiamino. 


p-Dioilrobe 


•/«• 


Points  caractéristique 

P.  fus.  de  C«H8N, 

Eu  lec  tique 
V.  Fus.  de  C«H404IN 


binaires.  Combinaisons  organiques  {suite). 

C„H,0,N2-C7H,N  (diagramme).      44.  p.  386  et  3g: 

o-Dinitrobenzene  —  /j-Toluidinc. 

n4°8  P.  Ins.  de  C6H404Ns 

7i  3 1,5  Eutectique 

ioo,o  42,5  P.  fus.  de  C7H9N 

Pas  de  composé.  Liquidus  en  \. 


CgH.O.N,  —  C6HSN2  (diagramme  1.     50.  p.  V27  et  56g. 
/>-Dinilrobenzène  —  /?-Pliéuylènediamiuc. 

,o  i38°  P.  fus.  de  G6II8N, 

,5  112  Eutect.  («JCsHgNï—  Composé 

,8  -*  Max.  P.  fus.  ducomp.  2CSH8NS.C6H404NS 

,5  us  Eutect.  Composé  — C6  H vOtNî 

,0  170  P.  fus.  de  C6  H40(  N8 


*  t  non  donnée,  voisine  de  115°. 
Arr.  eut.  (■)  «dis.  de  17,1  à  38.1,  »/„. 
Ait.  eut.  (s)  «dis.  pour  52,3  el  7  >j. 


C6H;0,N,^C:H506N,  (diagramme  1.       4.  p.  io3  et  1 
o-Diuitrobenzène  —  x-Trinitrololuène. 
ffns.  °/o-  t'"*-  °/V       'fus.  Vo-        'fus 


10: 


Go         96 ,  ■>. 


4o       81  °. 

3o      71,1 


C6 EU  0; N3  -  C7  H5 06 N3  (diagramme ).    4.  p.  10 
//«-Dinilrobciizène  —  a-Trinitrotolu'ne. 
%■       «fus.  •/,.      <fus.  '/•■      «f"s.  7 

100       8g?g  70       7'3?o  4°       Ô2°8  1 

90       84,8  60       66,2  3o       61,0 

80       79,'i  5o       58, o  20       68,2 


C6H;0jN2— C;H,;0VN2  (diagramme),     4.  p.  io3  e 
o-Dinilrobenzène  —  w-Dinilrotolucne. 


Pas  de  composé.  Courbe  en  Y. 

C6HiOiN2  — C:H60;N2  (diagramme;.     4.  p.  n 
w-Dinitrobenzène  —  w-Dinitrotoluène. 


90      83,8 

80       77,6 
Pas  de  comp 


Hoi1'  eut.  de  38,7 


7„. 


CiHiOiN,— C;H,N  (diagramme).       4i.  p.  386  et  '5g'! 
/«-Dinitrobenzène  — /J-Toluidine. 


omposé.  Liquidus  on  \. 


Points  caractéristiques. 

P.  fus.  de  C6H404Nj 

Eutectique 

P.  fus.  de  C7H9N 


C,,H40,N2  —  C7H9N  (diagramme).       44.  p.  386  et  3g4. 
/)-Dinilr  ibenzène  — /;-Toluidine. 

0,0  i6g?5  P.  fus.  de  C6H404N2 

84  36,5  Eutectique 

100,0  42,5  P.  fus.  de  C7H9N 

;  de  composé.  Liquidus  en  Y. 
■.  eut.  obs.  pour  8o,8  et  87,8  "/„. 


C.HjOtN,— CUH5N  (diagramme;.      51.  p.  170  et  175 

o-Diuilrobenzène  —  Carbazol. 
7o-  t.  Points  caractéristiques. 

0,0  236"o  P.  fus.  deC2HsN 

85  107  Eutectique  C]2H5N  —  CeHj  04N2 

100,0  116,0  P.  fus.  de  CeHtOvN;, 

Courbe  en  V.  Pas  «le  composé. 
Pas  d'air,  eut.  signale. 

C6H,OtN2  -  C12H5N  (diagramme).         51.  p.  171  et  i75. 
wi-Diuitrobenzène  —  Carbazol. 


7o- 


Po 


0,0      236?o  P.  fus.  de  C,sHsN 

87  72  Eutectique  C, 2 H5N  —  C6H404Ns 

100,0      88,0  P.  fus.  de  C6H404N2 

Courbe  en  V.  Pas  de  comp. 

Arr.  eut.  obs.  pour  86,3  et  91. 3°/,. 

C„H,04N2  —  C)2H5N  (diagramme).         51.  p.  172  et  175. 

/>-Dinitrobenzcne  —  Carbazol. 
"U-  t.  Points  caractéristiques. 

0,0       236?o  P.  fus.  de  C12H5N 

66  143  Eutectique  C121I5N —C6H404X2 

100,0       171,5  P.  fus  de  G6H404N2 

Courbe  en  V.  Pas  de  comp. 


F.  Meyer 


Schmelzpunkte  ^Mischungen).  —  Melting  Points  (Mixtures). 


JX.  —  Courbes  de  fusion  de  mélanges 
ÇeHiChNs-  Ç»Hib  (diagramme).         34.  p.  190  et  ig5. 

o-Dinilrobenzène  —  Acénaphtène. 


•/.■ 


Points  caractéristiques. 

P.  fus.  de  C12Hln 

Euleciiqiie 

P.  fus.  de  C6H404N2 


binaires.  Combinaisons  organiques  {suite). 

C6HtOtNt— CmHuO  (diagramme)     37.  p.? 
u-Dinitrobenzène  —  Triphénylcarbinol. 
"/„.  t.  Points  caractéristiques. 

0,0  r5g?5  P.  fus.  do  C,9H160 

67  102  Euteclique 

«»o,o  116, 5  P.  fus.  de  C6H404N2 


Cr,Hi04N2— C|,H10  (diagramme).         34.  p.  190  et  1 

/«-Dinilrobcnzènc  —  Acénaphtène. 
V„.  t.  Points  caractéristiques. 

90?  5  P.  fus.  de  C12H10 

37  60,  5  Euteclique  (  '  )  C12  H,„  —  Composé 

52  70,1        Max.  P.  fus.  du  comp.  C,2Hio.C6H40 

70  65  EutecLiquei  '  >  Composé—  C6H404r 

89,0  P.  fus.  de  C6H40A  \, 

CH.O.N,—  Ci-2Hio  (diagramme).  34.  p.  191  et  1 

/>-Dinilrobenzène  —  Acénaphtène. 


169,5 
ii|iosé.  Liquidus  en 
de  ■>.;  à  67,7»/r 


P.  fus.  de  C12H10 
Euteclique 

P.  fus.  de  C6H404N2 


C6H401N2— CI4H,„  (diagramme).     41.  p.  1 
o-Dinitrohenzène  —  Anthracène. 


Liquidus  en  Y.  Pas  de  comp. 


4 N2  —  Ct4Hio  (diagramme).  41.  p.  i85  et  1 

/ra-Dinilrobenzène  —  Anthracène. 


P.  fus.  de  GfH404Ns 
Euteclique 

P.  fus.  de  G,4H10 


i4N2—  CnHjn  (diagramme;.  41.  p.  1X8  et  1 

/'-Diuilmbenzène  —  Anthracène. 


C6Hi04No—  C,9H,G0  (diagramme).         37.  p.  2ioet2i2. 

w-Dinitrobenzène  —  Triphénylcarbinol. 

•/,.  t.  Points  caractéristiques. 

0,0  i5g°5  P.  fus.  de  C19H160 

82  82  Eutectique 

00,0  89,0  P.  fus.  de  G6H4041N2 

as  de  comp.  Liquidus  en  V. 
rr.  eut.  obs.  de  3,6  à  90,1  "/„. 

C,H,04N2—  CmHisO  (diagramme).    37.  p. 21 3. 

/)-Dinitrobenzène  —  Triphénylcarbinol. 
"/„.  t.  Points  caractéristiques. 

0,0  i7i°o  P.  fus.  d-!  C6H4Ô4NS 

64*  i32  Euteclique 

100,0  i59,5  P.  fus.  de  C19HlcO 

Le  texte  donne  647»  de  dinilrobcnzènc,  erreur  typographiqm 


CsHiOsNj— Cc H8N,  (diagramme).     57.  p.  544- 
1.2. 4-Dinitrophénol  —  o-Phénylônediamine. 
/.  Points  caractéristiques. 

ioo?2  P.  fus.  de  C6H8N2 

72  Eutectique  (')  G6H8N2  —  Composé 

85  Max.  P.  fus.  du  comp.  C6H2N2.C6H403N2 

85,3*  Euteclique  (2)  Composé  —  C6H405N2 

110,0  P.  fus.  de  C6H4OsN", 

s  doute  erreur  d'impression.  Le  texte  donne  83", 5. 

eut.  (•)  de  23,5  à  43,6  »/„. 

eut.  (2)de  74,9  à  78,8 •/•■ 

CH.O.N,-  C,H8N2  (diagramme).     57.  p.  547. 
1  .■»..  f-Dinitrophénol  —  w-Phéinlènediamine. 
/.  Points  caractéristiques, 

o      f-.'.'o  P.  fus.  de  CSH,N» 

53  Euteclique  (  '  ;  C6IISN.>—  Composé 

100  Max.  P.  fus.  du  comp.  C6  I18N2.CCH40,^2 

91,5  Eutectique  (2)  Composé  —  C6H408N2 

o     i"u,o  P.  fus.  de  C6H405N2 


F.  Meyer. 


Points  de  fusion  (mélanges).         Punti  di  fusione  (mescolanze). 


IX.  —  Courbes  de  fusion  de  mélanges  binaires.  Combinaisons  organiques  (suit 


C.H.O.N.    -  CH.sNj  i.liagrunimc).     .vi7.  p.  ">  ">  i . 
i  .  >    i-Dinilropliénol  — /<  Phcnylcnediamine. 
»/r  /.  Points  caractéristiques. 

o,o     i  t8?5        A.  P.  fus.  rieC8H8N, 

Î7,5       ss:>        B.   Eut.   (»)   C6H8N»  — CsHgNï.aCsHiOsN, 
[8  98  env.    C.  Fin  de  la  branche  ascendante 

-4  109  1).  Départ,  do  la  brandir  ascendante.  P.  trans. 

du  comp.  C.HjNs.BCsHtOsNs 
S-«4     118  E.  Max.  P.  fus. du  comp.  C6H8NS.3C6H405N, 

97         107  F.  Kut.(  2 ,  (,,;HS  N2. 5Cr,  H;*  )b\  —  C,.  Il,  <).,  \2 

00,0     110.0         G.  P.  fus.  de  C8H4OsN, 
Courbe   interrompue  entre  C  et   1». 
Hor"  eut.  (')  de  *6,i  à  44,3%, 
Arrêt  à   109»,  3  pour  78,9"/,,. 


«  eut.  (5)  de  89,7  à  97,9 •/•■ 


C.H.O.Na      C8HsO  (diagramme).     -iO.  p. 
1  .•>.  (-Dinilrophénol  —  Acétophénone. 

t.  Points  caractéristiques. 

20V 5  P.  fus.  de  C8H80 

12,0  Eutectique 

.10.0  P.  fus.  de  G8H4OsNj 

posé.  Liquidus  en  V.     Hor"  eut.  de   !i,o  à  3o.6°i 


C,,H,0,N,  -  Ci„Hlf,0  (diagramme).      42.  p.  1  ".7  et  159. 
1 .  > .  i-Dinilrophénol  —  Camphre. 


"/„• 


UqUCS. 


0,0           no;5  P.  fus.  de  Cr,Hv05N2 

61                 67  Eutectique 

ioo,o           175,0  P.  fus.  de  C10H,6O 

Pas  de  comp.  La   brandie  descendante  a  un  point  d'infle: 
Arr.  eut.  obs.  de  24,5 1  ",'„. 


C6H,0,N2-C,„H,60  (di 

gramme).     14.  p. 

268,  et  14*". 

•'..i-Dinitrophc 

nol  —  Camphre. 

Mol-      ■      ',-          t„.      T,„. 

Mol.t/r     ', 

/„,. 

T.„. 

0         178:0 

5o,o       79°2 

69'.'! 

■;,»," 

3,o     168,2      i8'.'3       - 

60,0      8j,<) 

69,5 

'   |0 

5,o     161  .  "1     (W  ,0       do" 

70,0       90,8 

69,0 

ifio 

10,0     145,2     67,3      110 

75,°      94,5 

"9,3 

120 

i5,o     128,  6     69,2     200 

80,0      90,7 

69  ?  5 

80 

20,0       Il4,<>      69,2        )2Q 

90,0        !<)•>,  t) 

(i7.  ' 

5o 

a5,o      93,8    69,5     i4o 

95,0        106,6 

- 

3o,o      09,7      -        fioo 

97,°     '"7,9 

- 

- 

35,o       72,2     69,]     5oo 

100         111,4 

40,0         75,1       69,2       \>Q 

Pas  de  comp.  Combe  en  Y.     I'< 

11 1-  3o.-  mol.%,  à  6 

I°,3',  eut 

îclique. 

Cr.  mix.  lïmit.  ,1  6,5»/0  de  <  : ,.  M ,   <  «. 

Cr,H;0.5Nî-C11H12ON2  (di; 

gramme),      33.  | 

.  161  et 

'79- 

1.2.  4-Dinitrophénol  —  Antipvrine. 

0.0     iog°8           >i  ,  >     8779 

62,2    6o?o 

86 , 5 

.jSVo 

3,2.      106,5            26,0     8l,5 

66 , 2     69 , 0 

93,2 

k>4,  1 

8,0     101,0           3o,  1     -5,  "i 

-o,5     77,5 

1 00 , 0 

1 1 0 ,  j 

11,8       98,0           34,5     08, 0 

76,3     86,5 

17.'.       92,0           38,9     >8,0 

80,7     93,0 

Dan*  l'intervalle  de  4o  à  70%, 

les  masses  visqueu 

ses  en  si 

rfusion 

correspondent  sans  doute  au  dép 

jt  d'un  composé. 

CH.O.N,      ÇHi,, 
1.2.  i   Diniti 


jt.  (*)  obs.  pour  61,',;  73,5  w  Bi.gV,. 


diagramme  i.      34.  p.  193  et  2o3. 

.Iiénol       .Vénaphténe. 

P.  fus.  de  C,  IL.  O5N5 

ique  (')  c,-.  II', (  h  Nj  —  Composé 
lus.  du  comp    <:,;H.1n.,Y,.i;lsll„, 
■clique  <  »  )  Composé       «',,.,  Il  l0 
P.  lus.  du  C)SlI,fl 


C,;H10,N.,-C,,H1,N  (diagra 


17.  p.  it   et  52 


1  .■>..  4-Dinilropliénol  —  Diphéin  lamine. 
•/..  t.  Points  caractéristiques, 

0,0  J  .'.'o  P.  fus.  de  CnHnIS 

,>.8  41  .(>  Eutectique 

30,0  168,0  P.  fus.deC.HiOjN, 

e  composé.  Liquidas  en  V.     Hor"  eut.  de  i5,6  à  8 

CsHtOsN,—  Ç12H15N  (diagramme).    49,  p.  3 
1 .2   'i-Diniirnphcntd  —  Carbazol. 


Pas  de  composé.  Liquidus 


P.  fus.  de  <:,JI,,,N 
1  Y.     Hor"  eut.  de  17,0  à  27,. 


C,,H10,iNj-Cl3HioO  (diagramme).     40.  p.  1 
1 .2. 4-Dinilropliénol  —  Benzophcnonc. 


P.  fus.de  CJI.O,  Y, 
1  V.     Hor"  eut.  de  19,3  à  47  3  "/„. 


ÇiHiOaNj-CiHi,,  1  diagramme).     41.  p.  196. 
1 .  ■>..  i-I)inilro|)liénol  —  Anthraeène. 


P.  fus.  de  <:„H,<>,  V 
Euleclique 
P.  fus.  de  C,.  H,n 


C,;H,0,;N,—  C|„Hl(iO  (diagramme).     14.  ] 


•  —  Camp 

ire. 

M01V/.. 

'i- 

teu 

33,24 

82V1 

17" 

37,77 
43,28 

96,0 
106,6 

47, 

53,09 

118,4 

47, 

75,'?5 

125,2 

r','.4 

~ 

82,81 

1 3(1 ,6 

- 

9  > ,  >2 

140,8 

- 

28,98         57,a 

;..;-         6.,4       4; 

',=  t.  fus.  des  derniers 
>oui  ,.,  mol.  •/„*  4r,a 


ié.  Courbe  en  V. 


F.  Meyer. 


Schmelzpunkte  (Mischungen).  —  Melting  Points  (Mixtures). 


IX.  —  Courbes  de  fusion  de  mélanges 
CoH.O.N,—  C1uH,  (diagramme).     13.  p.  44?- 
Picramide  —  Naphtalène. 


binaires.  Combinaisons  organiques  {suite). 
CgHi06Nt-C„H,g  (diagramme). 
Picramide  —  Hélène. 


V.. 


Poinl 


ri»liqu. 


i  P.  fus.  de  CGHvO(;Nv 

i5,4        i57,6  Eulectique  (')  C6H406N4  —  Composé 

35,96       168,8  Max.  P.  fus.  du  comp.  équimoléculaire 
89,0          70,8  Eulectique  (2)  Composé  — Ci0H8 

100  80,0  P.  fus.  de  C10Hg 

Ait.  eut.  (  ')  <>b<;.  de  5.0  à  3o,o  "/„. 

Vit.  eut.  (2)  obs.  de   jo,o  à  95,o  •/,. 

CiiHtOçNi—  CI2H10  (diagramme).     13.  p.  418. 
Picramide  —  Acénaphtène. 
"/,,  /•  Points  caractéristiques. 

ixv;>,  P.  lus.  de  C6 II iO, Ni 

6,8        178,1  Eulectique  (») 

4o,35       195,4  Max.  P.  fus.  du  comp.  équimoléculairc 


.  (•)  (enti 


P.  fus. 
■  72°,o  et  r78°,i)  obs. 

8a-,  3  cl  03".<i,  -.bv  , 


CH.OoNj—  CI3H„,  (diagramme).     13.  p.  4 {9. 
Picramide  —  Fluorène. 
t.  Points  caractéristiques. 

i85°2  P.  fus.de  C6Hv06Nv 

1-27, 5  P.  tr.  du  comp.  équimoléculairc 

•2  96,3  Eulectique  Composé -C13H10 

112,3  P.  lus.  de  Ci3H,0 

rrespondant  au  P.  tr.  (entre  ii3",9  et  i27°,5)  obs.  de  20 


1  g6»,3)  ..b-.  de  V'."  à  90,0  "/„. 


CgHt06N>-C»Hio  (diagramme).     13.  p.  44<>- 
Picramide  —  Antliracèue. 

i85°2  P.  fus.  de  C6H406N4 

i49,6  Eulectique  (') 

i58,8  Max.  P.  fus.  du  comp.  équimoléculaire 

ii'2,3  Eulectique  ( 2) 

•21 3,o  P.  fus.  de  CUH10 

.  (')  (entre  .43°,3et  ,4g., 6)  obs.  de  ,o,o  à  3o,o  •/.. 

.  (>)  (cure  ,|..',i  et  ,:,.•.()  obs.  de  55,0  à  85,0  »/0. 

CqHtOoN.-d.H.o  (diagramme).    13.  p.  444- 
Picramide  —  Pbénanthrène. 


liqi..- 


P.  fus.  de  C6H406N4 

Eutectique  ('  ) 

Max.  P.  fus.  du  comp.  équimolécul 

Eulectique  (2) 

P.  fus.  de  CUH10 

ii», 7  et  i47°,i)  obs. 


•A)  ' 


'  90,0  •/.. 


'/.- 


7o- 


•/•■ 


»(.'(ili          12 

-,'i             - 

Composé  équ 
Pour  S7,7  ./, 

1  T'.",7,  cuiecLiqif. 

C,;HsC],N 

—  GixHuN  (diagramme).      23. 

p.  269  et  280. 

1  . 

.  4-Dicliloroanilinc  —  Dipliénylamine. 

"/„• 

t.                  Points  caracté 
"..',.,                P.  fus.  de  C 
3oenv.                     Eulcct 
59,5                P.  fus.de  C„ 

■istiques. 

12H11N 

que 

H3C12N 

A"de',iC0Z; 

ne  3'|.2o  à  64.38  "/„. 

C6H302N-C6H6. 

75. 

V.-      '.■ 

98     3  ,'43 
Voir  Note,  sj 

Nitrobonzène  —  Benzène. 
"/#■     '.■           "/„•        K- 

96     1,92         93    — 0,17 
95     i,23          92     —0,89 
leme  CSa— C6II5OaN. 

7,-       h 
91    —  i?6i 
90     —2 ,  36 

CGH,02N-C,H702N. 

75 

Nilrobenzène  —  o-Xilrotoluène 

98        4 ',25 
P01V  Note,   sj 

'.C        !'-'-i           94       '2 ','07 
96       3,i8           93        i,55 

steme  CS,-  C6HsO,N. 

91          ()','52 

90       0,00 

C0H,O2N-C;H;O2N. 

75. 

Nitrob<  n/.ène  — />-Nitrotoluène. 

98        4!  14 
Voir  Note,  sj 

97       3?5g          94      2?oo 
96      3,o6          93       1,48 

95         2,52               92         <»..)"» 

lè.i.e  CS,—  C6Hs02N: 

91       o','36 
90  —0,22 

C6H502N-C7H8. 

75. 

Nilrobenzène  —  Toluène*. 

7r                /,- 

98        3>9 
*  Fbi>  Note,  s 

%■            ',-              7o-            '■:• 
97        3?o5          94        i?n 
96        2,43           i)3        o,44 
95         1,78           92    -0,24 
ysième  CS2— C6H502N,  p.  i\i. 

91    —  o','94 

F.  Meyer. 


Points  de  fusion  (mélanges).         Punti  di  fusione  (mescolanze). 


IX.    -  Courbes  de  fusion  de  mélanges  binaires.  Combinaisons  organiques  (.mile). 

C,  H,  ON  —  Paraffine.                          75. 

Cr,H,0,N      CHsN,  (diagramme).     15.  p.  416  et  435. 

Niirobenzèue  -  Paraffine. 

0  Nilrophénol  —/«-Phénylènediamine. 

'/,.                /.                          l'oints  caractéristiques. 

*/••        '<•           °U-        i  ■           "!■■■        '■            "/o-       '.  ■ 

li'.'i                      P.  Tus.  de  <:,-,  ii„o,\ 

ioo      >'.'»>         97      >'.'  «,,        t)  ;      iv  >  >         iji      ,,'.'>>; 

ii             33,5            Ëuleciique  CGHB03N  —  C6MXN, 

9g       i ,53         96      2,62         ,/.      i  .<>;         90  — .»,  \t\ 

100.0         62,0                       P.  lits,  de  CoHgN, 

98       (,85          90       >.<>'>          \y>      »,m 

P., s  de  composé.    Liquidus  en   V. 

Voir  Noie,  système  CS,— <:,  Il   <  >  V 

C,;H,-,0,N-C„H:ON  (diagramme)     38.  p.  5*8. 

G(,H.)0;,N  —  C,;H«N,  (diagramme).     45.  p.  4 1 5  et  433. 

o-Xitrophénol  — /'-Phcin  Icnediamine. 

o-Nilropliénol  —  r»-AmidophénoI. 

•/,.               t.                          Points  caractéristiques. 

Vr                      '■                 P ts  caractéristiques. 

i4°7                       P.  fus,  deCsHs03N 

0.0             us:,,               P.  fus.  de  CflliOX 

,.',           4^,5             Eutectique  C6HB03N       <  :  r,  1 1  «  N  2 

98                   !!.'»                     Eutectique. 

100,0         i3g,i                          P.  fus.  de  C6H8N2 

100                  44,5              P.  fus.  deCs  II .  <  >  X 

l'as  de  composé.   Liquidus  en   V. 

Pas  ,1e  composé. 

.   ri.  cul.  0   s.     e     ,9  a     4,      /„. 

Hor>  eut.  ,1e  23,9  à  97,8  »/„. 

CGH303N-C6H8Ns  (diagramme).     45.  p.  417  et  44  ■- 

C«-Hs03N  —  C0H;ON  (diagramme).      38.  p.  53o  et  53a. 

/«-Xitrophénol  —  «Phénylènediamine. 
7,.            t.                                l'oints  caractéristiques. 

m-Nitrophénol  —  m-Amidophénol. 

0,0      «r,:,,                          1'.  fus.  de  C6H503N 

0                                                            •  ■ 

i8,5       73,5      Eutectique  C6Hs03IN       a  <  :,  Il  ,  <> ,  N  .  <  :,  Ils  N , 

/„.                      r.                  1  omis  caractéristiques. 

7.8          73,9         Max." P.  fus.  du  comp.  2C6H603N.CGH8Nj 

o,o             us.",               p.  fus.  de  C6H7ON 

\~>          63,2          P.  trans.  du  comp.  iusl.  C6H503N.C6H8]\3 

6G                   (if,                        Eutectique 

VJ           63,i          Eutectique  CGHs03N.C6H8N2— CGH8  ,\, 
100,0     100,0                             1*.  fus.  de  CGH8N2 

100. 0               94,5               P.fus.doCGHs03N 

Arr.  eut.  obs.  pour  65,g  ci  71,2  "/„. 

Eulectiqucs  déterminés  cliacuu  par  un   seul  point. 

C6H503N  —  C; H7 ON  (diagramme).     38.  p.  >3i. 

C8Hs03N  —  C„HSN2  (diagramme).    45.  p.  417  et  436. 

/j-NilrophcnoI  —  w-Amidophénol. 

m-Nitrophénol  -  m-  Phénylènediamine. 
7„.            t.                               Points  caractéristiques. 

•/..          t-                                l'oints  caractéristiques. 

0,0      .)",':<,                          P.  fus.  de  CsH503IN 

0,0     u8?o    A.  P.  fus.  de  CGH,OM 

iS          7.           Eutectique  C6HS031N  -  2C6HS03N.C6H8N, 

3i          83        B.  Eutectique  (!)  C$H7 ON  — Composé 

28          74,5        Max.  P.  fus.  du  comp.  2C6H303N.C6H8N2 

56          85        C.   Max.  P.  rus.  du  comp.  C6H7OIN  .C6!Is03N 

32           -j                      Euteclique  des  conqiosès  ».  1  et  1 . 1 

70          81         D.  Eutectique  (*)  Composé  — CGHs03N 

43,7      8o,3         Max.  P.  lus.  du  comp.  <:,II.,<>,\  .C6H8N, 

t,„,.„     iii,5     E.  P.  fus.  de  C6H503N 

77,",       3i               P.  trans.  du  comp.  C„ll.,<  ),  N.  ,  C6H8N, 

Pas  d"arr.  eut.  (')  ou  (2)  observés. 

82,1        5i              Eutectique  <"„•,  1  !.,<>.,  \  .  ',  C ,;  1 1  „  \,  -  <  !,  II, \, 

La    branche   \B    peut   être   observée    au-dessous    ,1e    B    (jusqu'à 

ioo.o      62, 1                            P.  fus.  de  CGH8N, 

■A.,  V,-8i«). 

On  peut  observer  un  eulcrtique  (3)  C6Hi03N  —  C6H.  ON  (instable) 

Eulectiqucs  déterminés  cl.acun  par  un  seul  point. 

pour  61  7„  et  7 2 ",  au  point  d'intersection  des  courbes  AB  et  ED  pro- 

CGH603N -  C6H,N2  (diagramme).     45.  p.  418  et  442. 

longées. 



//i-Xitrophénol  —  p  Phénylènediamine. 
•/,.             t.                                   Points  caractéristiques. 
0,0      yV.'o*                          P.  fus.  de  Ç6Hs03N 

C6Hs03N  — CsHgN*  (diagramme).      43.  p.  416  et  {34. 

o-Xilrophénol  —  «-Phénylènediamine. 

28         137,8          Max.  P.  fus.  du  comp.  2C6HS03N.C6H8N2 

Vc-                       t-                              Points  caractéristiques. 

60,8     112          P.  trans.  du  comp.  inst.  C»H803N.2C6H8N, 

0,0             44,7*                 p.  fus.  deC6Hg03N 

114.»     m          Eutectique(*)C6H803N.2C6H8Nt-C6H3Nj 

9                 38,8         Eatectique  CtHsO»N  —  C6H8N, 

100,0       39,2                                P.  fus.  de  C6H8NS 

100,0            100,0                        P.  fus.  de  C6H8Nj 

*  Non  déterminé  ici,  résulte  du  Tableau  et  des  autres  recliercbes 

Non  déterminé  dans  celte   expérience,   mais  résulte  des  autres 
de  la  série. 

de  la  sérir. 

**   Eutectique   non    mentionné,  résulte   du  diagramme,  il  est  liés 

voisin  de  l'origine   de  la  courbe. 

Pas  de  composé.  Liquidus  en  V.  Arr.  eut.  obs.  à   iî,o  et  45,3  ■/,. 

Hor1'  eut.  C)  de  5g,3  à  72,5  %. 

F.  Meyer. 


Schmelzpunkte  (Mischungen).  —  Melting  Points  (Mixtures). 


IX.  —  Courbes  de  fusion  de  mélanges  binaires.  Combinaisons  organiques  {suite). 


CBH,0,N  — C,;H,N2  (diagramme). 


\:\. 


.  412  et  428. 


/>Nitrophénol  —  o-Phénylènediamino. 
t.  Points  caractéristiques. 

,o       iii°5  P.  fus  de  C6H603N 

85, r>  Eutect.  (  '  )  G6Hs03N  — Composé 

s-.,,       Max.  P.fus.ducomp.aGaHrOlN.G«H|N1 
5         78  Eutect.  (*)  Composé  — Ce H, N, 

,< ,..  P.  fus.  de  d  Hs Ni 

eul.(')  obs.  pour  18, 5%. 
eut.  (-)  obs.  pour  70,7  "/„. 


C„H.,0;(N  —  C,;HKN,  (diagramme).  45.  p.  ji'i  et  \>\). 

;>.-Nitroplié:iol  —  m-Phénylènediamine. 
t.  l'oints  caractéristiques. 

0,0      m°5  P.  fus.  deC6H508N 

9  102  Eutect.  (  >  )  <  ;,;  Il5  0  3  N  —  Composé 

28  119,9       Max.  P.  fus.  du  comp.  7CCH503N.C6H8N2 

80  52,4  Eutect.  (»)  Composé  —  C6HgNs 

00,0        62,0  P.  fus.  de  C6H„NS 

rr.  eut.  (■)  obs.  pour  17,2  et  21,9  •/,. 
rr.  eut.  (•)  obs.  pour  73,9  "/„. 


C,;H:,03N  -  ÇH.No  (diagramme).         âd.  p.  ,|t  \  et    ',  i... 

/>-Nitrophénol  —  /J-Phénylènediamine. 
%.  /.  Points  caractéristiques. 

0,0       m°5  P.  fus.  de  C5H5O3N 

2  109,0     Eutect.  (*•)  C6  H5  03  N  — 4  C6H503N.C6  H8N2 

[6,3       i34,2     Max.  P.  fus.  du  comp.   4  C,  H50 ,  N  .<  !,  H8  N, 

42  117,5  Euteclique  des  deux  composés 
43,7       117,5       Max.  P.  fus.  du  comp.  C6Hg03N.C6H8Ns 
62          107          EutectiqueC6Hs03N.C6HsN.,  — C6H8N.| 

100,0      139,1  P.  lus.  de  <:fi  Ils  ^2 

Arr.  cm.  (M  obs.  de  i,a  à  9,3%. 

C6H30tN  —  C7H7ON  (diagramme).        31.  p.  445  el   f63. 

o-Nilrophénol  —  Benzamide. 
'Vo-  '•  Points  caractérisliques. 

44"8  P.  fus.  de  C6H803N 

5  41,8  Eutectique  C6HS03N  —  C7H7ON 

100,0      124,8  P.  fus.  de  C7H7ON 

Pas  de  composé.  Liquidus  en  V. 
Hor1'  eut.  de  3,i  à  45,7  0/0. 

Cr,H50,N  —  C7H7ON  (diagramme).         31.  p.  4  17  et  465. 

/H-Xitrophénol  —  Benzamide. 
7o-  '■  Points  caractéristiques. 

•)"'.'"  P.  fus.  de  C6H50:,N 

'{7  38,7    A.  Euteclique  C6 H503N  —  Composé. 

43  38,7     B.  P.  tr.  du  comp.  (sans  doute  équimolccul.) 
100,0       124,8  P.  fus.  de  C71I70N 

Entre  les  points  A  et  B  :  droite  horizontale. 


CfiH50(N  -  C7H7ON  (  diagramme).  31.  p.  446 et  464. 

/>-Nilrophcnol  —  Benzamide. 
"/„.  t.  Points  caractéristiques. 

0,0       nV.'o  P.  fus  de  C6H503N 

2  fi  «1.  fi  Euteclique  (  M  Ci;  II,0;)  \  —Composé 

{6,5         97 ,  ■>.        Max.  P.  fus.  du  comp.  <  16  H5  <  >3  N .  G,  H7  0"\ 
fij  90,3  Euteclique  <"  1  Composé—  C7IJ7  ON 

100,,.       r24,8  P.  fus  de  C7H7ON 

Arr.  eut.  (')  obs.  pour  21,0,  28,6  et  29,8  °/0. 
Arr.  eut.(2)  obs.  pour  fio,o  et  66,-]ala. 

CsHsOjN  — C7H9N  (diagramme).  M.  p.  ;s7  el  397. 

m-Nilrophénol  —  p-Toluidine. 


'/•• 


Poi 


94?  8 
36,5 


P.  fus.  de  C6H503N 

Eutect.  ('i  C6  H,<»,\ —  Composé 
Max.  P.  fus.  du  comp.  C6Hs03N.C7H«N 
Eutect.  («)  Composé—  C7H»N 
100,0        42,5  P.  lus.  de  C7H9N 

Arr.  eut.  (')  obs.  pour  33,3  •/„. 
An-,  eut.  (-)  obs.  pour  Go,'(°/0. 

CcH;jO:iN  -  C7H,jN  (diagramme).  M.  p.  388  el  3<)S. 

/>-Xilrophénol  —  />-ToIuidinc. 
"/„.  t.  Points  caractéristiques. 

0,0      m?4  P.  fus.  de  C6Hs03N 

33  68  P.  tr.  du  comp.  2CGll503N.C7HoN 

".fi  24,5  P.  lr.  du  comp.  C6Hs03N.C7FJ9N 

70  20  Euteclique  CcH50,N.C7H9N-C7H9X 

100,0        42,5  P.  fus  de  G7H9N 

Air.  eut.  obs.  de  C9  à  76,9  °/„. 


C,,H,0;1N  —  C8H80  (diagramme).        40.  p.  67 

o-Nitrophénol  —  Acétophénone. 
•/,.  /.  Points  caractéristiques. 

20?2  P.  fus.  de08H8O 

17,0  2,5  Euteclique 

100,0        44,5  P.  fus.  de  G6Hs03N 

Pas  do  composé.  Liquidus  en  Y. 
Hor1'  eut.  de   -3/,  à  $5,8  "/„. 


C,iH.,0,N  -  C8H80  (diagramme).      40.  p.  68. 
m-Nilrophénol  —  Acétophénone. 
t.  Points  caractéristiques. 

20?5  P.  fus.  de  C8H80 

-ifi  Euteclique 

9.5,0  P.  fus.  de  C6H603N 

)osé.  Courbe  en  V. 


C„H,0,N  —  C8H80  (diagramme).      40    p.  69. 
p  Nitrophénol  —  Acétophénone. 

"/r  /.  Points  caractéristiques. 

0,0  20?  5  P.  fus.  de  C8H80 

38,o  —4  Euteclique 

100,0  112,0  P.  fus.  de  C6H503N 

Pas  de  composé.  Liquidas  en  V. 
Hor1'  eut.  de  3o,o  à  46,0  •/„. 


F.  Meyer. 


Points  de  fusion  (mélanges).         Punti  di  fusione  (mescolanze). 


IX.  —  Courbes  de  fusion  de  mélanges  binaires.  Combinaisons  organiques  {suite). 

C.,H.O:N      C,oH160  (diagramme).     14   p.  •><',>.  el  1 1'"<. 

CiHsOsN  —  CioH160  (diagramme).     14.  p.  266,  ot  14*". 

o  Nitropliénol  —  Camphre. 

//-Nitropliénol  —  Camphre. 

M-.l .  '  ,,        t,         /..,.       1'..            Mol.»/,.      /,          /.„.       T.„. 

Mol.»/,.      /,.          Mol.»/,.      (,■ 

Mol."/,,.       tv            Mol."/,,.       /,. 

0,0       l-S'.'o           -,».,)         Sé.'i 

25,  il     -i,.1  !         i9,88     \8°  • 

"           '7°>0       "          ~              •"  i  '  '     '  ■'•        '  '  •  '      "  " 

3,o     169,8        75,0      88,3 

3o,i3     38,5        54,96     58,5 

3,27     i(')8,o       i'.'i       4«             "•:•  i  i     ".••,'>     i  '•  i      'oo 

">,"      |66,0           So,o        qj.o 

33,oo     17,-        64,90     77,3 

5.  |  j     iGi  ,3     m  .  i       8o            fia,  j  i     •>:>. ,  i     1 1  ,s      joo 

10,0     M'9,6        90,0     107,2 

35,56       1 

io.s;     i  j",  ,7     1 1  .  i      i  j<>            i'>7.  -i     25,6     1 1  .s      ;  [o 

t5,o     125,9        !)"'•"     111,0 

io,95     20,6 

M  .  ,7     m, fi      n,3     280             71  .s  j      3o,  '>      1  1  ,8      >tn 

20,0     104,9        97,0     112,3 

M.  12        29,9 

16,69      93,1      ii,3     38o             81,39     35,2     11, s     i3o 

25,0                      100         114,1 

Ï4,96     33,4 

31,91      74,6     n,3     ifio           '.i",::     10,2     ii,3       jo 
37.04       5 1,9     n,3      Ï70            95,39     ï'.'       - 
i'.Ki       21,0      11. S     620              97,25     43,5 

60,0      68,0 

/,  =  t.  fus.  des  derniers  cristaux. 

Pas  de  composé.  Courbe  en  Y  1  point,'  incomplètement  déterminée). 

Pour   36    mol."/,,   à     -2°,    eutectique  (le  Mémoire   14  bis  donne 

47,20       ia, 6     11,8     700           100           15, 0 
Pas  de  compose.  Courbe  en  V. 

Pour  45,5  1110!.  "/„  à  11". s,  eutectique  (le   Mémoire   ii  bis  donne 
',5.o  mol.»/.)- 

37,5  mol."/,,  à  —2",  1). 

CH.O.N       C.HuO  (diagramme).     42.  p.  i5.j. 

l>  -Nitropliénol  --  Camphre. 

Cr.  mix.  limite  .'1  s  mol.°/0  de  C„H160  (le  Mé ire  1 1  bis  donne 

0;                                                                   •  •    ■ 

7,6  mol.'/,  'le  C1((11160). 

0,.»     11  v.'-,                        p.  fUs.  de  C6H503N 
6o,  l     — 6,0                Fin  de  la  branche  descendante 

C,;H,0,N— CU,H,„0  (diagramme).       42.  p.  i56  et  i5cj. 

69,0    — <).o       Commencement  du  la  brandie  ascendante 



100,0     i75,o                           P.  lus.  de  C10H16O 

o-Niirophénol  —  Camphre. 

Entre  60  et  Oo,0/,,  env.,  cristallisation  impossible,  même  par  refroi- 

»/,.                 t.                      l'oints  caractéristiques. 
0,0            44?5                  P.  rue.  de  C6Hs03N 

dissement  et  introduction  de  germes  :  Comp.  inconnu  probable. 

54                i5                             Eutectique 

C6Hs08N  —  CHjîONj,  (diagramme).     33.  p.  i5o  et  175. 

ioo.o          175,0                  P.  fus.  deC10H16O 

o-Nitrophénol  —  Anlipyrine. 

l'as  de  composé.  Liquidus  en  \. 
far.  eut.  obs.  pour  5. ,8V.. 

"/„.                   t.                         Points  caractéristiques. 

0,0            ',3','j                  P.  fus.  de  C6H603N 
47               i3                             Eutectique 

C6H30}N—  CiuHieO  (diagramme).     14.  p.  264,  et  U«*. 

100.0          109,8                 P.  lus.  de  C„H„ON, 

Pas  <le  composé.  Liquidus  en  Y. 

m-Xitrophénol  —  Camphre. 

Hor"  eut.  de  34,7  à  87,7  •/.- 

Mol.0/,,-       tc. 

Mol.0/,,.     /,.            Mol."/,,.       tv           Mol."/,.      *,. 

178^0 

21,60  ioo'.'(|        45,36     3o°3        62,19    66°2 

C6H:0,N  — C,,H12ON2  (diagramme).    33.  p.  161  et  178. 

5,o     i65,6 

26.71     81,6         46, 5i     '!3,i         6g,3o     76,5 

/n-Nitiophénol  —  Anlipyrine. 

10,0     i48,(i 

»','i     63,8         47,07     37, s         77, o3     82,6 

20,0     IOJ , 2 

36, 01     44,<)         48, ag     38, 1         80,91     86,5 

•/•■          *c-                "/«•         tc.               "/„.         tc.              •/•■         '„■ 

3o,o      72, G 

57,67     33,6        5o,oo    43,0        86,42    90,5 

0,0     i09°8           16,0     go°6           26,6     73?o           79,3     6ù"j 

4<>,iî     ->4.i         52, 1 5     48,0        9"ï,92    93,7 

4,0     loi,».           17,3     88,2           27,0     71,5           85,3     80,2 

}a,o5     17,  ">         56, 3o     j"i,7       100          m"),  3 

5,i     io3,5           18,6     's7,o           29,7     66,0          89,2     35,o 

/,  =  t.   fus.  des  derniers  cristaux. 

10,2      98,8           20, g     83,ô           i:>.,7     56, 0           94,9     91,0 

t'as  de  composé.  Courbe  en  \  . 

Pour  4 1,5  mol."/,,  à  16%  eutectique  (le  Mémoire  11  bis  donne  16°,  •  . 

11,7       98,0           2a, 2     8i,5           34,2     47,°          100,0     94,8 
14,1       93,5          22,4     8r,8          71,5     l'.o 
i5,o      9i,5          24,5     77,0          75,0     >6,o 

C6H50jN— C,„HI60  (diagramme).       42.  p.  i5a  cl  i54. 

lisent  pas.  Il  se  forme  sans  doute  un  ou  plusieurs  composés. 

///-Nitropliénol  —  Camphre. 

C,;H,0,N  —  CuHi,ON2  (diagramme).    33.  p.  1 59  et  176. 

"/„.                   t.                            Points  caraetéristi(|ues. 

p-Nilrophénol  —  Antipyrinc. 

0,0            <j4','8                     P.  fus.  de  C„1I,<  »;  \ 

J8,7             12                 Fin  de  la  branche  descendante 

"/,,            t.                               Points  caractéristiques/. 
0,0     iog°8                         P.  lus.  de  C„H„ON, 
(  Eulcctiquo  1  '  |  CuH,îON2 

68,9         — io,o     Cummencement  de  la  branche  ascendante 

ioo,o           17"), 0                       P.  fus.  île  Ci0H|6O 

79       '                         — •ii:,1n,2(.).\.,.<:,  ii.o.n 

Boire  5g  et  60%,  env.,  cristallisation  impossible  même  par  refroi- 

f     P.  fus.  du  comp.  ><:11ll,,<>\,.<;„||.,(>1\ 

di»-eiiient   énergique   et   introduction    de   germes  :    Comp.    inconnu 

27          80           etEulecluiue(î)2CuH12ON8.C6Hs03]N 

probable. 

1                           —  c,,  n,,<  )  \ ,.«':«  11 -,o3\ 

F.  Meyer. 


Schmelzpunkte  ^Mischungen).  —  Melting  Points  (Mixtures). 


IX.  —  Courbes  de  fusion  de  mélanges 
|c6H50:JN-CtlH12ON3  (diagramme)  (suite).  33.  p.  i5geti;( 


99',' 5        Max.  I'. 


Po 


36,5       78,5     j^tectique(3 


omp.  CnHuONï.CcHs 
i  II,.,<>.\,.(;,  II30.,1N 
—  Ci,  ll,,<>\.,  ■><:,H5 
3g, ti      -9  Max.  P.fu.«.diicomp.CuH„ON2.-2C6H3 

'  i       Eutectiqne  (*)<:„  H,,  ()>,.■*  <:GH3o3' 

'         (  —  G6HS031N 

[00,0     m,5  P.  fus.  de  C6H503N 


C(;H.,0:)N  —  C 1  ■>  H.-, N  (diagramme).     49.  p.  3  3  el  3g. 
o-Nitrophénol  —  Carbazol. 
•/,.  t.  Points  caractéristiques. 

0,0  44°6  P.  fus.  de  C6H503N 

>,o  43.5  Eutectique 

100,0        236;Q  P.fus.  deC,2H5TN 


binaires.  Combinaisons  organiques  (suite). 

GeHgOsN  — CuHio  (diagramme;.     34.  p.  192  et  aoa. 
/>-Nilrophénol  —  Acénaplilèiie. 

/.  Points  caractéristiques. 

0.0  9o','5  P.  fus.  de  GiaH,0 

33  80,0  Eutectique 

100.0  111,8  P.  fus.  de  C6H803N 

as  de  composé.  Liquidas  en  Y. 
tn,'-  eut.  de  o,4  à  79,8»/.. 

CeHsOaN-CisHnN  (diagramme).     23.  p.  2G8. 
o-Nitrophénol  —  Dipliéuylamine. 
•/..  '.  Points  caractéristiques. 

53?i  P.  fus.  deC12HnN 


Pas  de  composé.  Liquidas  en  V. 


C6H50,N  —  CsHsN  (diagramme).     49.  p.  36  et  3g. 
/«-Nitrophénol  —  Carbazol. 
"/„.  t.  Points  caractéristiques. 

0,0  95°o  P.  fus.  de  C6H503N 

5,o  92,0  Eutectique. 

100,0        236,1  P.  fus.  de  C,,H5N 

:  composa.  Liquidus  en  Y. 


C6Ho03N  — C10H5N  (diagramme).    49.  p.  37  et  40. 
/j-Nitrophénol  —  Carbazol. 

0,0         m',' 8  P.  fus.  de  C6H603N 

6,0        '06,7  Eutectique 

100,0        236,o  P.  fus.  do  CI2H3N 
■  composé.  Liquidus  en  Y. 


Ci;H;0:,N  —  C12H10  (diagramme).     34.  p.  192  et  200. 
o-NilrophénoI  —  Acénaphtène. 
7„.  I.  Points  caractéristiques. 

0,0        4î°5  P.  fus.  de  G6Hs03N 

23  3*,o  Euteclique 

100  90,5  P.  fus.  de  C|2Hio 


C6H50,N-C12 


„.,!,,, 


Time).    34.  p.  192  et  î 


m-Nitrophénol  —  Acénaphtène. 

'/••  '•  Points  caractéristiques. 

<.)<>'.'>  1'.  fus.  de  C,,  II,» 

53  73,5  Eutectique 

00,0        9 ',,8  P.  fus.  de  C,;H503N 
omposé.  Liquidus  en  V. 


<  %• 


C6H803N  —  CiaHnN  (diagramme).    47.  p.  3g  et  49- 

o-Xilrophénol  —  Diphénylamine. 
•/„.  t.  Points  caractéristiques. 

0,0  43',' 3  P.  fus.  de  C6H503N 

4 1,5  20,5  Eutectique 

100,0  52,0  P.  fus.  de  C, s  H,,  N 


7r 


CcH,0,N  —  CuHnN  (diagramme).     47.  p.  3g  el  5o. 

«/-Nitrophénol  —  Diphénylamine. 

•/,.  t.  Points  caractéristiques. 

0,0  52?o  P.  fus.  de  C12HUN 

18  44,o  Eutectique 

100,0  94,5  P.  fus.  de  C6HB03N 

Pas  de  composé.  Liquidus  en  V. 


Cf,H,0;iN  —  CuHnN  (diagramme).     47.  p.  40  et  5 


/j-Nilrophénol  —  Diphénylamine. 

52°0 


Points  caractéristiques. 
P.  fus  de  C„H„N 

Eutectique 
P.  fus.de  CsIlsOjN 


CGH303N  —  CijHiuO  (diagramme).     59.  p.  812  el 
o-Nitrophénol  —  Benzophcnone. 
"/„.  t.  Points  caractéristiques. 

0,0  45°  P.  fus.  deC6H503N 

53  .6  Eutectique 

100,00  17  P.  fus.  de  (.,„II|30 

Pas  de  composé.   Liquidus  en    V. 


F.  Meyer. 


Points  de  fusion  (mélanges).  —  Punti  di  fusione  (mescolanze). 


IX.        Courbes  de  fusion  de  mélanges  binaires.  Combinaisons  organiques  (suite). 


C,H,0;N  -C,,H„,0  t 


•  p. 


■  Nilrophénol  Benzopuénone. 

/.  Points  caractéristiques. 

95?8  P.  lus.  de  C.HjOaN 
i>  Euteclique 

i;  P.  fus.  .le  CijH,0O 


C6HA0,N-C1:1H„,0  (  diagramme  i.     S!»,  p.  812  et  8a3 
/>  -Nilrophénol  -  Benzophénone. 

•/,.  /.  Points  caractéristiques. 

0,00  11  ■>::-  P.  fus.  de  C6H503N 

66  17  Euteclique 

100,00  47  P.  fus.  de  <;,3iii„<  > 

1  v. 


Ct Ht03N  —  CuHii(  diagramme).     32.  p.  65o  et  653. 
Ri-Nilrophénol  —  Diphénylmélhane. 

'/„.  t.  Points  caractéristiques. 

o,o  24?o  A.  P.  fus.  de  Ci,H„ 

3  22  1$.  Euteclique 

100,0  94,8  C.  P.  fus  de  C6H503N 

iranche   BC.    monte    rapidement   jusqu'à   ~>8°,o    pour    12,1  "/ 
'  eut.  de  1  ï,i  à  6i,5  0/„. 


C6H50,N  —  Ci:,Hi2  (diagramme).     ,')2.  p.  (i 3 1  cl  6J 
p-  Nilrophénol  —  Diphénylmélhane. 


CHON  -CaHio  (diagramme),    41.  p.  1./;  ol 
/?-Nitrophénol  —  Anthracène. 
"/„•  t.  l'oints  caractéristiques. 

n3?5  P.  fus.  deC6H503N 

6  10C)  Eutectique 

00,0  212,5  P.  lus.  de  Cr.11,0 


CcH,0.,N-C|.,Hi,i  (< 
o-Nitrophénol  — 

°/o-  t. 

0,0  45?o 

3o  36 

00,0  91 ,0 


liagramme).    43.  p.  i3 
-  Triphonylméthane. 

P.  fu«.  de  C6H50,N 

Euteclique 

P.  fus.  de  C,,1I,G 


C,H.,0,N    -C,9H,B  ( 
m— Nilrophénol  - 


P.  fus.  de  C6H503N 

Eute  -tique 

P.  fus.  de  1  :,,!!;, 


Liquidus  en  V.  Pa 


compose. 

..,  4§,9et64,5»/0. 
non  explique  vers  75«. 


CiHiOjN  -C19 


43.  p. 


°/„.                       t.                  Points  caractéristiques. 

7„- 

t.                          1  0 

nis  caractéristiques. 

0,0                nt?(i              P.  fus.  de  CsHsOjN 

0,0 

112'.')                       P. 
86 
9i,o 

fus.  de  C6HB03]\ 

99  à  100             ■>  i                         Eutectique 
100,0                2'5, <»                  P.  fus  de  C13H12 

100,0 

».  fus.  de  Ci9Hi6 

Pour  76,1  %  tc  est  encore  82°,o.  Hor'«  eut.  de  4,4  à  a3,3  %. 
Pas  de  composé. 

Liquidus  en  >.  Pas  de  composi  . 
Arr.  eut.  obs.  pour  85,7  el  II0'''"/.! 
Autre  effet  tiiermii|iie  non  expliqi 

é  vers  80°  (d'après  Tableau,  en 

contradictio 

'")• 

CcHiOjN  —  CuHin  (diagramme).     41.  p.  193. 

o-Nitrophénol  —  Anthracène. 

Cr,H;,0,N  —  CpjH^O 

(  diagramme  ).     37.  p.  2o5. 

"  ,.                   t.                         Points  caractéristiques. 

o-Nitrophénol  —  Tri 

ihénylcarbinol. 

0,0             H?5                  P.  fus.  de  CsHgOaN 

Vf 

t.                        Po 

ints  caractéristiques. 

2                ii                               Euteclique 

0,0 

r59°5                   P 

.  fus.  de  C,,!I,G0 

100,0          212,0                     P.  fus.  de  GUH,0 

9° 

4i 

Eutectique 

Pas  de  composé.  Liquidus  en  V. 

1 00 , 0 

Ï4,7                  P 

fus.  de  C6Hs03N 

Arr.  eut.  obs.  de  6,8  à  57,6%. 

Pas  de  co 

np.  Liquidus  en  V. 

C6H50:iN  —  CuHio  (diagramme).     41.  p.  196. 

C,;H 

0SN  — C19H,60  (diag 

anime).     37.  p.  2o5  et  >o8. 

///-Xitropliénol  —  Anthracène. 

°/0.             t.                              Points  caractéristiques. 

//i— Nilrophénol  —  Tr 

phcnylcarbiuol. 

0.0        95°5                         P.  rtis.de  C6HB0»N 

Vf        t. 

l'oints 

aractéristiques. 

3            93               Eutectique  (')  CcH503\  —  Composé 

0      (jv: 

S                           P.  fus 

de  <:i;lI.,o,\ 

56,5       187            Ma\.  P.  fus.  du  comp.  C6H503N.Cr.  II,,, 

io        84 

Eutectique  ( 

6  l's'  h  N  —  Composé 

59           186                  Eutectique  (2)  Composé  —  C|4Hjo 

\o         85 

P.  tr.  du  comp.  pro 

lahle  2C6HB03N.C19H160 

100. 0      212,5                        P.  fus.  de  Ci 4H ,o 

100        U9, 

3                             P.  fus 

.  de  Ci9Hi60 

Arr.  eut.  (')  obs.  de    3,4  à  45,4%- 

Arr.  eut.  ( 

bs.  de  12.3  à  24,0%. 

Ait.  eut.  (»)  obs.  de  62,4   à  8i,7»/„. 

ttr  obs.  de 

44,0  à  67,6»/,. 

F.  Meyer. 
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Schmelzpunkte  (Mischungen).  —  Melting  Points  (Mixtures). 


IX.  —  Courbes  de  fusion  de  mélanges  b 
C,JH.,0:,N  -  C19Hi6Û  (diagramme),     37.  p.  2o5  el  207. 

p-NUrôphério*l  —  Triphénylcarbinol. 
•/..                  t.                       l'oints  caractéristiques. 
0,0          i5g?5                   P.  fus.  dé  C19H16Ci 
63               97                             lùiteciiqiio 
[00,0          iii,5                  P.  fus.  de  C,;II,0:iN 
Pas  de  comp.  Liquidas  en  Y. 
Ait.  eut.  obs.  de  i}8,7  à  79,4 "/„. 

maires.  Combinaisons  organiques  [suite). 

CH,  —  C„H,;0  (diagramme).      W.  p.  1947. 
Benzène  —  Phénol. 
Mol.»/,,.          tj.                Mol."/,,.        tf.              Mol.°/0.        tf. 
11 10.0           39','i             5o,2           4  ','9             3o,a       — 3"o 
86,2           3o,o            43,7           0,6            2.5,6       —1,8 

77.2  2.3,6         39,0     -3,6         18,7 

70,0           18,  i             37,3       —5,4              12,1            i,65 

58.3  n,o             34,5       -4,4               0,0           5,i 
l'as  de  comp.  Courbe  eu  Y. 

l'as  d'air,  eut.  obs. 

CuHjOiN  —  C.oH.oO  (diagramme).     14  |>.  279,  cl  14*». 

Nitrohydroquinone  —  Camphre. 
Mol.°/0.          /,.             /,„.               Mol.°/0.          t,.             tcil. 

o                   IjS'.'o               -                       39,45               »/.';,           26°5 

6,21         160,4           _                 44, 71           67,1         26,5 
7,85         i56,3            -                  4y,88           78,8         ->,6,5 
12,97         i39,6                              55,47           s*,9        *6,5 
17,22         121,8                               59,53           95,7         26,7 
23, i5          96,8        26^9              70,14         110,'. 

33'<>6           3i/i         -A\.\             100'    '          lit  ^ 3 
/,  =  t.  fus.  des  derniers  cristaux. 
Pas  de  composé.  Courbe  en  V. 
Pour  33, 1  mol.0/,,,  à  S6°,4;  êiltectique. 

CHo  — CTH8.                                63. 

Benzène  —  Toluène. 
•/„■                      /•                                Points  caractéristiques. 

5?5                              P.  fus.  de  G(;I16 
88*             —  99,8                                  Eiltectique 
100              —91,5                            P.  fus.  de  G7II8 
l'as  d'arr.  eut.  obs. 

*  Les  Mémoires  donnent  88"/,,  de  Cc  II6,  au  lieu  de  88  »/„  de  Cil,, 
c'est  évidemment  inexact  et  en  contradiction  avec  le  diagramme. 

CcHoO  —  C6H7ON  (diagramme).         38.  p.  007  cl  309. 
Phénol  —  /w-Amidophénol. 
•/,.               t.                                Points  caractéristiques. 
0,0       118V0                          P.  fus.  deC6II7ON 
44            75                Eutectique  (')  C6H7ON  —  Composé 
46-47         76           Max.  P.  fus.  dû  comp.  C6H7ON.C6H60 
69            1 5                EuLecii(|ue(  *)  Composé  —  G6H60 
100,0        40,")                           P.  fus.  de  C6H,iO 
Arr.  eut.  (')  obs.  pour  3(1,3  •/„. 
Arr.  eut.  (5)  obs.  pour  47,8;  68,9  et  71 ,47u- 

Ci;H30,N  —  CluHli;0  (diagramme  |.     H.  p.  274,  et  14*'*. 
2-NUrorésorcine  —  Camphre. 
Mol.»/»-           h-              *.«•                 Mol.%.          /,.             t,u. 
0             178V0                             43,70        5 1  ','  2        46°3 
3,i8         168,4           -                     5«,3i          56,3         46,3 
4,91         i63,8                                56,02         60,2         46,5 

11.12  147,1          i,,'.'<i                 5g,23         62,6         .'|(i,.i 
i4,75         i35,i          '|(i.">                70, 09         69,0         56,3 
21,82          ll4,o         46,6                  7lC<>')          72,9          46,4 

33.1 3  75,1          46,3                  89,82          79,0         46,4 
33,47          73)4         46,3                96,59         83,5 

37,5i           52,2        46,3               100              84,8 
4i,42           48,9         46 ;3 
/,  =  t.  fus.  des  derniers  cristaux. 

C„HG0  —  C6H7ON  (diagramme).       38.  p.  53g. 
Phéhol  —  />-Amidophénol. 

58,")*           i36,o                     Dépari  des  expériences 
87                  !i                                  Euleciique 

100,0              4o,5                        T.  fus.  de  C0II6O 

*  P.mr  des  teneurs  pins  faibles,  décomposition. 

Liquidus  en  V. 

Hoi"  eut.  de  §8,9  à  96,8  Vo- 

CuH50'.N  —  CuHioO  (diagramme).     14.  p.  281,  et  14*". 
Nilropj  rocatéchine  —  Camphie. 
Mol.°/o-          t,.             tcu.                Mol.0/,.          /,.            teB. 
0               i78','o                               44,41         3g°3         2i°8 
i>'"J          176,1           -                     49,54          17,1          26,1 
10,27         i5o,4          -                    34,46         33,2        26,1 
■  4,86         [35,9                                5g, 53         58,3         '23,9 
•20,84        116,8       26?  1              69,54        66,2        -'(Ci 
24,61          100,4         25,8                 7(.)-7>         72,0 
29, 3o           8o,3          '.(i, 0                 88    5q         77  6 
34,56          50,i         25,9                9Î,94         80,9 
36,84           3o,o                              100              83,8 
39,46          31,2        25,8 

Pas  de   <'.>inp<»é.   Oonbcrn    Y. 

Pour  38  mol.»/0,  à  25°,8;  euleciique. 

C-.H.O  -  C,;H8N2  (diagramme).            43.  p.  411  et  4^4. 
Phénol  —  o-Phénylènedianiine. 
•/„.               t.                                Points  caractéristiques. 
0,0         jo°5                           p.  fus.  de  C6H60 
i4            28        Euleciique  (')  C6H60  -  4C6H6O.C6H8M2 
22,5         29           Max.  P.  fus.  ducomp.  4CGH0O  — C6H81\2 
•26            29C11V.          Eutectiqiie(2  )  des  deux  composés 

(                             Point  anguleux 
48             j3,>  <  Transformation  du  comp.  C.HsO.C6H,N, 

(                        instable  à  t.  fus. 
100,0       100,0                         P.  fus.  de  C6H8Nj 
Arr.  eut.  C)  obs.  pour  20..,»/,, 
Arr.  eut.  (2)  obs.  de  16,5  à  '»,,:"/„. 

F.  Meyer. 


Points  de  fusion  (mélangesV         Punti  di  fusione  (mescolanze). 


IX.        Courbes  de  fusion  de  mélanges  binaires.  Combinaisons  organiques  {suite). 


C„HG0  -CHsNj  (dis 
Phénol  --  n 


ïramme).  18.  p. 

-Pliénylèncdiamine. 

Po 


i  cai  ai  téristiques. 

P.  fus.  de  <:„ii,;<) 

ËU!eclù|«e  Phénol  —  Composé 

Max.  P.  fus.  du  coiiip.  iCBH„().><:,;ll!,N,i"i 

Euteéliquej  ■  I  Composé  —  C0H„  \  . 

P-  lus.  de  C6H8N, 


C6Hs0  — C.HsN..  MliiiLM'iimuii' i.  i:i.  p.   ioy  et    ;  ><>. 

Phénol  —  p-Phénylènediamine. 

"/  /.  l'oints  caractéristiques. 

ii»o  P.  fus.  deC6H60 

i.5         ',o  Euleetique  (';  Cfi  H6<)  —  »<:«  1 1  „<>.«.„  1 1 ,  N , 

Kl.-        ioJ.()  Max.  P.  fus.  du  conip.  ■>  C„  Hf,<>.  C„HS>2 

i%            94  Eulecliquet  *)•».<:„  HB«>.Q  H»  Nj-C«H,N, 

100,0      i  >g.  i  1'.  lus.  de  C«H8N2 

Ait.  eut.  |  ')  obs.  pour  i  .  j  et    ' .  i  "  „. 

C,H,,0  — C7H7ON  (diagramme).  53.  p.  i*>  et  [98. 

Phénol  —  Benzamide. 

•/„.  t.  l'oints  caracléristiques. 

0,0       i',.o  P.  Ius.de  C7H70\ 

64  22,5  P.  tians.  du  conip.  C71I70N.  >C ,,  ll,,<  > 

-i  i5  EulectiqueC7H7ON.2C6H60  —  C6H60 

100,0         j...s  P.  lus.  de  C6H60 

Surfusion  très  facile  entre  <>',  et  :  ',  "/,. 
I  n  seul  arr.  eut.  obs. 


CH,,0—  C7HsO  (diagramme  i. 

9 

P-  925. 

Phénol  —  o-Crésol* 

\oir  Mélange  quaternaire 

p.  218. 

"/„• 

\oi;               ;i. sj       .;:„ 

4<S,8l 

".»•'.)> 

9,00 

35,8              54.27       m,  i5 

58,63 

14,72 

32,6                34,54        21,2 

69,7° 

22,  j 

i5,8a 

32,  oj             36,oo       2o,55 

75,75 

24,o5 

ai, 46 

28.7           36,96      19,7 

80,00 

24,85 

24,54 

27,05         39,43     19,9 

86,93 

26,7 

•28,28 

i4,65             42,47       19,85 

9  > ,  4 1 

27,91 

30,69 

•23,i               46,10       19,80 

100 

3o,  J  ) 

*  En  vue 

de  l'analvsc  physique  des  crés( 

ls  commerc 

a 

JX. 

Courbe  e 

n  V.  I>eu\  séries  de  cr.  mix. 

Peul-élr 

s  un  comp.  instable. 

C„H„0  — C7H50. 

9 

p.  938. 

Phénol  —  o-Crésol* 

Voir  Mélange  qualernaire 

p.  21S. 

32' 4 


Tables  internationales,   uJ\-i-\<)e. 


Ci;H„0-C7HsO  (dia 
Phénol  - 


■r.iv 


"/,.  /.  Points  caractéristiques. 

I".  lus.  de  C    H80 
100         lo,5                   P.  rus.  de  C6H60 
Entre  ces  deux  points,  liqu  ii!  us  roui  in  n  a\  ce  mini  nimii  (vers  i9*,5) 
m, m  des  proportions  à  peu  pus  équi léculaires. 


°/o 

C8H80- 
Phénol- 

C7H,0. 
o-Ciésol. 

71. 

L'addition  de 

o,5  7,,  d'eau  âbais 

se  /,„.  ..    • 

".s. 

C;;HG0   -  C7h\0  1  diagrarhme  1. 

Phénol  —  m-Cfésol*. 
»e  ternaire,  p.  214;  MëUnge  quatei 


48,37 


<r.r. 


29,83      27.4  7à325       2! 

39,98      22,8.  74,36      2' 

4^,44        21,1  79,7'        '■ 

*   lui  vue  de  l'analyse  physique  des  , 

Comp.  C8H60.2C,H,0  inst.  I lanl 

Eutectique   (')  pour  44,8  •>/„  à  20",  2. 
Euiectique  (2)  pour  95,2  %  à  7°,3. 


Mol."/,,.  t. 

10  —  4 

33,3  17 

100  f\n 

l'as  d'obs.  d'air 


C,H,,0  -  C7HsO  (diagramme).  1 

Phénol  —  m-Crésol. 
t.  Points  caractéristiques. 

2?4  P.  fus.  deC,H80 

4  Eutectique  <:7H8n  —  Composé 

17  Max.P.fus.ducomp.C6H60.2C7H8 

10,2  Eutectique  Composé  —  C6H60 

Jo,5  P.  lus.  de  C6H60 


C0H0O-   C:HsO  (diagramn 
Phénol  —  p-Crésol*. 
Mélange  ternaire,  p.  2 1 4  ;  Mélange  qi 
t,-  •/•■  «.- 

40°5  13;22  i'.'i) 


0,75 

0,8 


9.  p. 


20,04 

26,8 

47,37 

>\  ,  5<> 

2  >.() 

19,77 

29,07 

19,6 

>3,9o 

'.  • 

33,76 

1  ),  »  ) 

>- .  >•> 

'iï'.p 

38,2i 

1  I  ,  1 1  "1 

(io,-.) 

2  1,7 

ï'.r> 

6,65 

62,88 

22,6 

*   En  vu 

•  de   lanaly 

se  Dhvsiou 

68,18 

76,27 

79,6o 
83,63 


28,15 
3 1,2 


i ,  65 

•  physique  des   iri'sols  eommereiaux. 
Comp.  probable  C„  HG(  I    /C- l!s  O  donnant  eut.  du  côté  du  phénol 
et  p.  tians.  du  Côté  du  /3-crésol. 


F.  Meyer. 
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Schmelzpunkte  (Mischungen).  —  Melting  Points  (Mixtures). 


BIBUOCRAPHIB,    ...    19G. 

IX. —  Courbes  de  fusion  de  mélanges  binaires.  Combinaisons  organiques  {suite). 

C„HG0  -  C7H80  (diagramme). 

17. 

Cf,H60  —  C,,H12ON2  (diagramme).     33.  p.  157  et  169. 

Phénol  — /î-Crésol. 

Phénol  —  Anlipyrine. 

Mol.»/,,. 

t.                 Points  caractéristiques. 

7o-       t,..             »/„       /,.             »/„.       tc.            •/.        tc. 

0 

36>                 P.  fus.  deC7H80 

0,0   i09f,'8           25,6     6i°o*         47,9     38"o           95,2     SjV^ 

IOO 

—  9  env.*                 Eutcclique 
4o,5                 P.  fus.  de  C6HcO 

9,6     95,5           3o,o     53,8           54,o     i6,5         ioo,o     4')° 
i5,i     87,0           34,4     55,5           76,2     11,0 
17,4     82,0           39,5     53,o           83,5     24,0 

*  D'après  diagr 

amme,  non  donné  dans  le  texte. 

21,6     72,0           42,8     47,5           87,6     3o,5 

Pas  d'obs.  d'ar 

r.  eut. 

Pour  33,4%.  à  55°, 5,   Max.  P.  fus.  du  comp.  cquimoléciilaire. 
Pour  27    °/„,  à  52°,  5,  Eutcctique  Antipyrine  —  Composé. 
De  54  à  76  lacune  de  la  courbe;  surfusion  des  solutions. 

*  Deuxième  cristallisation  eut.  à  52°, 5. 

Ci;H60-C7H80. 

Phénol  —  Crésol. 

77. 

CuHoO  — CUH9N  (diagramme).        48.  p.  10. 

•/„.        t.. 

Vo-      <.-            °/..      t.-         v„- 

t,. 

Phénol  —  Aeridine. 

47,3      9°,5 

60,9     1775          74,5     25?5           88,1 

33°5 

"/„.            t.                                   Points  caractéristiques. 

48,i     io 

61,7     18              75,3     26              88,9 

34 

0,0      4o?5                            P.  fus.  de  C6H60 

49        io,5 

62,6     i8,5           76,2     26,5          89,8 

34,5 

6,5       36           Euteclique  (')  C6HcO —  2CcHGO.C13H9N 

49,8     ii 

63,4     19              77         9-7              9°,  6 

35 

48,8       87              Max.  P.  fus.  du  comp.  2C6H6O.C13H9N 

5o,7     u,5 

64,3     19,5          77,9     27,5          91,4 

35,5 

55           83                    Eutectique  (2)  des  deux  composés 

5i,5     12 

65,i     20               78,7     28               92,3 

36 

74,1     101            Max.  P.  fus.  du  comp.  2C6HS0.3C13H9N 

52,4       12,5 

66         20,5           79,6     28,5           93,2 

36,5 

87,0       87,5      Euteclique  (»)2CsH60.3C,îH9N  —  C„H9N 

53,2     i3 

66,8     21               80,4     29               94 

37 

100,0       36                                 P.  fus.  de  CuHoN 

54,i      i3,5 

67,7     2i,5           8i,3     29,5           94,9 

37,5 

Arr.  eut.  (')  obs.  pour  11,0  et  19,4 "/„. 

54,9     i4 

68,5     22               82,1     3o               93,7 

38 

Arr.  eut.  (3)obs.  pour  85,3  °/0. 

55,8     i4,5 
56,6     i5 

69,4     22,5           83         3o,5           96,6 
70,2     23              83,8     3i               97,4 

38,5 
39 

Pas  d'observation  pour  l'eut.  C). 

57,5     i5,5 

71,1     23,5           84,7     3i,5           98,3 

39,5 

C6H60  -  C|3H100  (diagramme).     59.  p.  808  et  816. 

58,3     16 

71,9     24               85,5     32               99,1 

4o 

Phéno!  —  Benzophénone. 

59,2     i6,5 

72,8     a4,5           86,4     32,5         100 

4o,5 

6o         17 

73,6     25               87,2     33 

°/0.                t.                             Points  caractéristiques. 

tt=  températu 
Tableau  destine 

re  de  solidification, 
à  trouver  le  pourcentage  de  phénol  dans  le  n 

é.ange. 

0,0            4o°8                          P.  fus.  de  C6H60 
48            — 13                  Euteclique  C6H6(J —  Compo«é 
61,9        —  3          Max.  P.  fus.  du  comp.  CcHGO.C,3H10O 
70            —4,5          Eutectique  (2)  Composé  —  C,3H,0O 

C6H60  —  CsHjO  (diagramme).         40.  p.  60. 

100,00          47                             P.  fus.  de  C,3IIioO 
Grande  surfusion  du  comp. 

Vo- 

Phénol  —  Aeétophénone. 

t.                 Points  caractéristiques 

Arr.  eut.  (2)  obs.  pour  72,00  et  85,5 »/„. 

C6HG0  —  C)9H,6  (diagramme).    43.  p.  1 3 1  et  1 35. 

0,0 

2o°5               P.  fus.  de  C8H80 

53 

— 52                          Euteclique 

Phénol  —  Triphénylméthane. 

100,0 

41,0               P.  fus.  de  C6H60 

»/„.                 /.                       Points  caractéristiques. 

Pas  de  compos 

é.  Courbe  en  Y. 

0,0           4i°o                       P.  fus.  de  CsH,0 

Pas  d'arr.  eut. 

obs. 

26              3i                                 Eutectique 
100,0          91,0                     P.  fus.  de  C19H16 
Liquidus  en  V. 

C6H60  -  C,oH8  (diagramme).     26.  p. 

I957- 

Une    erreur    typographique    empêche    de    donner   les   limites    de 
riior1"  eut. 

Phénol  —  Naphlalène. 

Mol.%.          t 

Mol.Vo-          'c-               Mol.°/„. 

tc. 

C6H60  —  Ci9H160  (diagramme).     56.  p.  2.38  et  247, 

100,0        3g°4              75,5        39°3              19,1         70,9 

Phénol —  Triphénylcarbinol. 

93,3         35 

,1               7°,o         45,6               10,6 

4,4 

°/0.                  /.                        Points  caractéristiques. 

86,5         3o 
83,8         28 
80  0         35 

,2               61,1          5i,6                 0,0 

,7               49,8         58, 0 
,4              3 1,7         66,2 

9,4 

0,0           4i?o                   P.  fus.  de  G6H60 

22                32,o                           Eutectique 

100,0           i59,3                     P.  fus  de  C,9H160 

Pas  de  compo 

é.  Courbe  en  V. 

Pas  de  composé.  Liquidus  en  V. 

tcu  non  signal 

e,  resuite  du  Tableau. 

Horu  eut.de  17,6  à  5i,3°/0. 

F.  Meyer. 


Points  de  fusion  (mélanges).         Punti  di  fusione  (mescolanze). 


IX.  —  Courbes  de  fusion  de  mélanges 
C,.H„0.— C..H  ON  (diagramme  i.  33.  p.  519. 
Pyrocatéchine    -  «i-Amidophénol. 

/.  Points  caractéristiques. 

n8?o  P.  fus.  de  C«H7ON 


C„B,0,-C„H;ON  (diagramme).     38.  p. 
Résorcinc  —  m-Àmidopbénol. 


binaires.  Combinaisons  organiques  {suite). 

CgHf.Oa— ÇHsNj  (diagramme).     .'0.  p.  5i8cl  547. 
Pyrocatéchine  —  m  Pliéiiylènodiamine. 
"/„.  /.  Points  caractéristiques. 

0,0        (..':„  P.  fus.  C(H|N, 

11  41  Eiilecliqne  (•)  C6 H8N,—  Composé 

64,5  Max.P.  fus.ducomp.  CBHgNj.CsHgOî 

>-  ï6  Euteclique  (*)  Composé  —  C6H6 Os 

100,0      102,7  ''■  fus-  fl«  C6H6Os 

Arr.  eut.  (')  obs.  pour  12,1  »/„. 
Ait-  eut.  (-)  obs.  pour  -/>  el  81,8  •/,. 


P.  fus.  (le  C6H,ON 

Euteclique 
P.  fus.  de  C6H602 


C6H60j-  CGH  ON  (diagramme).     38.  p.  5 
Késorcine  —  p-Amidophénol. 
•/,.  1.  Poiuts  caractéristiques. 

i8 , s*  i2o°o  Départ  des  expériences 

75  (ii  Euteclique 

100,0  io8,5  P.  fus.  de  C6II,,0, 

*  Pour  dos  teneurs  plus  faibles,  décomposition. 
Courbe  en  \  . 
Pas  d'observation  d'arr.  eut. 


C,H„02  —  Ou  H;  ON  1  diagramme).     38.  p.  5î 
Hydroquinone  —  /«-Amidophénol. 

0,0      .îi8?o  P.  fus.  de  C6H70\ 

22  io4,5        Euteclique  C6H7  ON —  Composé 

4a  107  P.  trans.  du  comp.  instable 

100,0       168,0  P.  fus.  de  C«H6Oî 

Le  composé  est  C6H.ON.CsHtO,  ou  3CsH,ON.2C6H60,. 
Transf.  à   107'  obs,  .le  Ji,G  à  53,4  °/0. 
Pas  d'obs.  de  Parr.  eut. 


CH,0,—  CH,Nj  (diagramme).     50.  p.  5i5el54'i. 
Pyrocatéchine  —  o-Phcnylènediaminc. 
/.  Points  caractéristiques. 

99?8  P.  fus.  de  Cf)H8N2 

76  Eulec tique  C6H8N2— Composé 

84,5  Max.  P.fiis.ducjmp.  C6H8Nî.C«H«Oî 

70  Eulestique  Composé  — C6H6Oa 

102,7  P.  fus.  de  C6H„0, 


CH„0,—  CCHSN,  (diagramme).     50.  p.  5?.i  et  55o. 
Pyrocaléchine  — /?-Pliénylènediaminc. 
t.  Points  caractéristiques. 

i38°  P.  fus.  de  C6H8N2 

99  Eutect.(')  C6H8N2  —  Composé 

10S  Max.  P.  fus  du  comp.  2 CG  H8  N2 .3C6  H6<  », 

87,5  Eutect.  (2)  Composé  —  C6H602 

102,8  P.  fus.  de  Os  H 6  Oj 

it.  (')  obs.  pour6,a  et  a ',,5  "/,, 

11t.  (')  obs.  pour  90,2  ci  96,5  •/.. 


CH„02  —  CsHjjN.,  (diagramme).     50.  p.  5i6  et  >i  ',. 
Résorcine  —  o-Phénylènediamine. 
I.  Points  caractéristic|iies. 

,0     ioo'.'o  P.  fus.  de  C8H8Nj 

45  Euteclique  (')  C6H8NS —  Composé 

,5       5o,i  Max.  P.  fus.  du  comp.  CcH8N2.CsH602 

17  Euteclique  («)  Composé  —  C6H602 

,0     io8,5  P.  fus.  de  C6H6Os 

r.  eut.  (  '  )  obs.  pour  3o.a  "/„. 
r'«  eut.  C-)  de  58,5  à  84,0  »/„. 

C,,H,;02— C6H8N2  (diagramme).     50.  p.  5 19  et  548. 
Késorcine  —  w-Pliénylènediamine. 
,.  /.  Points  caractéristiques. 

,0       6a?o  P.  fus.  de  CGH8N2 

>  33  Euteclique  (')  C6 II 8N2 —  Composé 

,3      79  Max.  P.  fus.  du  comp.  C8H8Nî.C6H60, 

S\  Eulectique  ( 2  )  Composé  —  C6  H6  02 

,0     io8,5  P.  fus.  de  C6H60j 

,r"eut.  (>)de  7,9  a  .4,2  Vo- 
ir1' eut.  C1)  de  66,2  à  76,0%. 

C,jH,jO>—  C6H8N2  (diagramme).    50.  p.  5>i  et  55i. 
Késorcine  —  /j-Phénylônediamine. 
/.  Points  caractéristiques. 

»,o       i38','o  P.  fns.  duC,H,N, 

i,5       100.  Euteclique  (')  C6H8Nj  —  Composé 

.,5       116  Max.  P.  fus.  ducomp.  CGH8N2.C6H602 

i  94  Euteclique  (*)  Composé  —  CGH60s 

>,o       io8,5  P.  fus.  deC«H60, 

T.  eut.  (  '  )  obs.   pour  21,2  et  27,1  "/„. 
■r.  eut.  ('•')  obs.  pour  58, o,  85,0  el  92,57,,. 


F.  Meyer. 


Schraelzpunkte  (Mischungen).  —  Melting  Points  (Mixtures). 


IX.  —  Courbes  de  fusion  de  mélanges  binaires.  Combinaisons  organiques  (suite). 

C6H602— C6H8N2  (diagramme).    50.  p.   h;  et  546. 

C(1H002  -  C7H7ON  (diagramme).           31.  p.  455  el  48C. 

Hydroquinone  —  o-Phéiiylènediamine. 

Hydroquinone  —  Benzainide. 

«/„.              (.                                 Points  caractéristiques. 

0,0         169,0                            P.  fus.  de  C6  IIqOo 

0,0        99°8                            P.  fus.  deC6H8Ns 

n            91,8              Eotect.  (»)  C6H3Nî  —  Composé 

56            100,0              Euteclique(> ;  CcH602  —  Composé 

33,7       icô           Max.P.fus.du  comp.  7.<:(; H8\.,.r,,;H,,<>2 

68,7    [o3.8-io3,9    .Max.  P.  fus.  du  comp.  C6II602;2C7H7ON 

39,5      io3                  Eutecl.  (*)  Composé  — C6H6N2 

77             101,1            Eutectique^)  Composé  —  C7I1,0N 

100,0      169                              I'.  fus.  de  C6H602 

100,0         124,8                          P.  fus.  de  C7ll7ON 

Arr.  eut.  (')   obs.  pour  «4,3  •/,. 

Ait.  eut.  (')   obs.   pour  48,9,  5i,5  el  53,6%. 

Arr.  eut.  (-)  obs.  pour  82,r0/0. 

C6H602  —  C,;HSN,  (  diagramme  i.           50.  p.  520  el  549. 

Hydroquinone  —  /«-Pliénylèncdiamine. 

CGH60j  -  C8H80  (diagramme).        40.  p.  52. 

0,0        6i°o                        P.  fus.  de  C6H8N2 

Pyrocatécliine  —  Acétophénone. 

G             60                 Eutectiquc  (!)  CIlgN,— Composé 
5o,5       127            Max.  P.  fus.  du  comp.  C6H8Ns.C6H602 

•/,.               t.                               Points  caractéristiques. 
o,o         20? 5                            P.  fus.  de  C8H80 

58          [20                Eutectique  (*)  Composé  —  C6H602 
100,0      169                            P.  fus.  de  C6H6<  lj 

28          — >.                    Eutectique  C8II80  —  Composé 

4i           -t-i*              P.  trans.  du  comp.  C8H8O.C0  HcO, 
100,0       102,0                           P.  fus.  de  C6H6Oa 

An-,  eut.  (  ' )  obs.  pour  6,3  et  37,1  »/„. 

\n.  eut.  (  :)  obs.  pour  88,6  %■ 

*  Chiffre  du  texte.   Le  tableau  donne  -1°. 

Transformai  ion  obs.  pour  42,3  el  47,8  °;0. 
Pas  d'air,  eut.  obs. 

C6H602  —  CGH8N,  (diagramme).            50.  p.  5ii  et  >5>. 

Hydroquinone  —  7>-Phénylèiiediamine. 

C„H„0,  -  C8H80  (diagramme).         40.  p.  >4- 

".„.             /.                             Points  caractéristiques. 
0,0       i38°o                          P.  fus.  do  C6H8NS 

llésorcine  —  Acétophénone. 

7          134        Ëulfectique(1)  CeHgNî  — CgHsNg.CèHsOj 

";„.             t.                            Points  caractéristiques. 

5o,5       193            Max.  1».  fus.  du  comp.  C6H8N2.C6H602 

0,0        2o?5                           P.  fus.  de  C8H80 

72          i55                 Eutectique  des  deux  composés (s) 

2G          — 5                    Eutectique  C8H80  —  Composé 

75,6       [55           Max;  P.  fus.  du  comp.  CGH8N2.3C6H602 

47             t3               P.  trans.  du  comp.  C8H8O.C6HG02 

8.           [52        Eulëctiqiie(=)C6H8Ns.3C6H6O2^C6H60ï 

100,0       109,0                           P.  fus.  deC6U60, 

100.0       1C9.0                          P.  fus.  de  C6H602 

\rr.  eut.  (')   obs.  pour  23,4  Vo  seulement. 

Wr    eut.  (')  obs.  pour  9,4  et  1  ', ,  2  »/„. 
\it.  eut.  (-'  )  obs.  pour  69,  !  et  71,3  »/„. 
Ait.  eut.  (  3  )  obs.  de  80,(3  à  92,0  °/o- 

Pus.  du  comp.  instable  obs.  pour  f\g, ?."/„. 

CH^O,—  C8Hs0  (diagramme).         40.  p.  56. 

CcHG02  -  C7H7ON  (diagramme  1.          31.  p.  456  el  488. 

Hydroquinone  —  Acétophénone. 

Pyrocatécliine  —  Benzainide. 

",'„.              t.                             Points  caracléristiques. 

°,„.                     /.                         Points  caractéristiques. 

0,0         20?5                            P.  fus.  de  CgHgO 

0,0               iov.','8                       P.  lus.  de  C6H602 

3,5         [8,5                 Eutectique  C8il80  —  Composé 

Î9,5                38                                  Eutectique 

18            40               P.  trans.  du  comp.  C8H8O.C6H6Os 

n.,,,,,               124,8                       P.  fus.  de  C,I170N 

100,0       [68,2                          P.  fus.  de  C6H602 

l'a,  .le  .-on. posé.  Liquidus  en  V. 

Air.  eut.  obs.  pour  .S. 3  et   i4,o°/o- 

llor'"  eul-  de  55i6à  64,6»/». 

C(;H602— C,„HiG0  (diagramme).           42.  p.  1G1  et  i65. 

C,,H,,02       C7H7ON  (diagramme;.           31.  p.  455  et  487. 

Pyrocatécliine  —  Camphre. 

Résorcine  —  Benzainide. 

0,0      io8°5                       P.  fus.  de  <:,-,  Hc02 

o,o      102','  5                         P.  fus.  de  C6H608 

32,5        76,2             Euleeliquei  '  1  C,;H602  —  Composé 
52,3    88,1-88.2     Max.  P.  lus.  du  c |>.  C6H602.C7H7ON 

Gi              0                                    Eutectique 
73              8               P.  tr.  du  comp.  C6H6O2.2C10H,6O 
100,0       175,0                         P.  fus.  de  C10H10O 

66           80.5           Euleclique(8)  Compo.se -C7H7ON 

100,0       124,8                         P.  lus.  de  C7H,  ON 

Arr.  eut.  obs.   pour  62,9  "/„. 

tt    est    très  voisin    de    /r„<.  du    comp.   qui   correspond   à    73,5  °/„ 

Ait.  eut.  ('.)  obs.  pour  23,8  et  3b,7»/.. 

(  E1.HK.M0v,  J.  Bus.,  45,  34ti,  trouve  un  comp,  équimoléculaire  fondant 

Arr.  eul.  (-)  obs.  pour  71,7  »/„. 

à  n-,5). 

F.  Meyer. 


Points  de  fusion  (mélanges).         Punti  di  fusione  (mescolanze). 


IX.  —  Courbes  de  fusion  de  mélanges  bi 

naires.  Combinaisons  organiques  {su fie). 

P.   l»6. 

CeHeO,      C,,Hh,0  (diagramme).     48.  p.  r64- 

C8HsOj-  C.H.N  (diagramme).      49. 

p.  28. 

Hydroquinone  —  Camphre. 
t.      '                  Points  caractérisliques. 

Pyrocaléchine  —  Carbazol. 
»/„.                    /.                 Points  caractéristiques 

r6g?o                      P.  rus.  de  <:,ii,<>. 

io3?a               P.  fus.  de  C6  H,  Os 

-;                ;'i                                 Euleclique 

4,0             [02,0                      Euleclique 

,,„,.,.          i75,o                      P.  fus.  deCi0H16O 

100,0             236.0                P.  RudeCuHiN 

Liqaidus  rn  V.  Pas  de  comp. 

Pas 

de  composé.  Liquidus  en  \ 

\rr.  eut.  «'lis.   pour  -  • .  i  "   „. 

Efrbmov.  J.  Rus.,  45.  3}6,  trouve  mi  1'.  Ir.  d'un  comp.  équirao- 
léculaire. 

Moi 

C,H,,02-  C,2H,N  (  diagramme  ).   19.  p.  3o  cl  33. 

C6H60,  —  C,iH,20N.  (diagramme).      33.  p.  i63  et  184. 

Résorcine  —  Carbazol. 

Pyrocaléchine  —  Antipyrinc. 

«/„.                       t.                Points  caractéristique 

«  0.          /.                                 Points  caractéristiques. 

o"o              109*0              P.  fus  de  «:,ii,o2 

0,0     îoq'.'s                         P.  fus.  deCnH^ONs 

7,0               107.0                     Eulectique 

(',,.■>     Eut(-ctiliiKM,t(:11U1,<)\,-^C,1H,.()N%.Cr,II,.,(), 

100,0               236,o               1'.  lus  de  <  : , .  1 1 .,  N 

,.j,      65,5            P.  rus.  du  cotnp.   >  C„  H,s  ON2.C6  llf>02 

Pas 

de  composé.  Liquidus  en  Y. 

I                            Eulectique  (2) 

Moi 

'•  eut.  de  3,6  à  22,9  "  „. 

,:     |     îCH.jONï.CeHsOî-CHjsONj.CsHgOï 
16,9       ,s  s         -Max-  l>-  fus-  du  comP-  CnHnONjCsHsO, 
j                              Euleclique  (3) 

Ç6H602—  CiïH5N  (diagramme).   41).  p. 

3i  et  33. 

•'            '"     j     (:,,]l12<»N2.C6H6O2-CnH)2ON2.?.C0H6()2 

Hydroquinone  —  Carbazol. 

Ï3,g       -3.6        Max.  P.  fus.  du  comp.  0, ,  H,,  n\  ,.,<;,  1 1,  <> , 

68,5       5;         Fuloclique  ('"<:,,  II12<>.\,. •,cf.ll,-.nî_  <:„H,,(), 

°/o-                      '•                  v ls  caractéi  istiques 

100,0     io3                               P.  fus.  deC6H602 

0,0              i68°o                P.  fus.  de  C6H60 

Arr.  eut.  (')  obs.  pour   iq,  !  '    0. 

»          (2)           »           26,4  et  3o  »/,,. 

i5,o              i63,o                       Eulectique 
100,0              235,8                P.  rus.  de  C,2H5N 

(J)         »         li,4,o44,2  el  '17.2  •/,. 

Pas 
Ho 

de  composé.  Liquidus  en  Y. 
'•  eut.  de  18,7  à  23,0  «/„. 

C(1Ho02  —  C1H1.ON1  (diagramme).     33.  p.  Hijei  187. 

CgHcO»—  C|2HnN  (diagramme).   47.  p. 

Î8  et  46- 

Résorcine  —  Antipyrinc. 

Pyrocaléchine  —  Diphénylamine. 

t.                                       Points  caractéristiques. 

°/„.                      t.                Points  caractéristiques 

0,0     ioo,?o-ioo,?S                        P.  fus.  de  Ç6HsOs 
<(). ■>         '  72.0          A.   Fin  de  la  branche  descendante 
J8,5           69,0         B.   Commencement  d'une  branche  aseend. 
63*           100.  ">            Max.P.fus.ducomp.C6H6<)2.C11Hi>t  >\2 

0,0                 V»v 3                P.  Ius.de  C12H,,N 
6.5                [8,5                       Eulectique 
100,0              102,8                P.  fus.  de  CGH602 

76               52,5                Fiitectique  composé  —  CnII|.,n\,, 

Arr 

.  eut.  obs.  de  11,8  à  66,4  %• 

100. 0     109,8-110,0                  P.  fus.  de 'CnHuON, 

*  Le  texte  donne  aussi  53  en  contradiction  avec  le  diagramme. 

Pas 

de  compo«é. 

La  lacune  Ali  correspond  sans  doute  à  la  cristallisation  d'un  c  im- 

C6HG02-Cl2H12N(diagramme).   47.  p. 

37  et  44- 

posé  que  la  viscosité  des  solutions  a  empêché  de  déterminer. 

Hor1'  eut.  de  69,7  à   77,'  "  „. 

Résorcine  —  Diphénylamine. 
»/„.                      t.                Points  caractéristiques, 
0,0               10879                P.  fus.  de  C6H602 

G«Ht02— CnHi2ONs  (diagramme).    33.  p.  i(i',  et  186. 

H\  Jroquinonc  —  Anlipyrine. 

94                  49,2                     Eutectique 
100,0                52,2                P.  fus.  de  C,2H,,N 

•/..           t.                                 Points  caractéristiques. 

Ari 

.  eut.  obs.  de  11,9  à  90,0  »/„. 

o,o     i68?o                             P.  fus.  de  CsHeO, 

Pas 

de  composé. 

,             r       \                            Eulectique  (  '  > 

*1'       '           '             CSH6<  \,  —  3  Cc  ll,,<  »,.'<'.,,  H,j(  >\, 

53,2     [29          Max.  P.  lus.  du  comp.  3C6H6Oe.2C„Hl2ON2 

CsHsO,— Cl2Hj,N  (diagramme).   47.  p. 

J7t-t  i">- 

66         1 1 8                      Euteclique  (*)  des  <ieu\  composes 

Hydroquinone  —  Diphénylamine. 

77.4     129             Max.  P.  fus  du  comp.  C6H602. ïC„H„ÔN, 

»                             Eulectique  (3) 

•/..                     t.                   Points  caractéristiques 

•*»*     l01       /           C6H602.2CMHt2ONs— C,,H,sON, 

0,9              îiiSV-                P.  fus.  de  CGH6Oa 

100.0    109.8                         P.  fus  de  CjiHi2ON2 

99                   5 1 ,0                     Euteclique 

Arr.  eut.  (.>)  ohs.  pour   j  1,8  el   bo,  !  "  „. 

100,0                 >2,o                P.  fus.  de  Ci2Hn  \ 

(  =  )            »        64,9  V.. 

»          (3)             »         89,7  «  „■ 

Pas 

'décompose!    ^  *  ^    '"' 

F.  Meyer. 


Schmelzpunkte  (Mischungen).  —  Melting  Points  (Mixtures). 


IX.  —  Courbes  de  fusion  de  mélanges  binaires.  Combinaisons  organiques  {suite). 

APHIS, 

P.   196. 

CGH602—Ci3H9N  (diagramme).     48.  p.  20. 

CgHg02—  C,3H|00  (diagramme).     59.  p. 

814  et  83o 

Pyrocatcehine  —  Acridine. 

Hydroquinone  —  Benzophénone. 

','„.              t.                             Points   caractéristiques. 

7o'-                    t.                        Points  caracléristi 

lues. 

0,0       ioa°8                        P.  fus.  de  C6H0O2 

0,0             17074                    P.  fus.  de  C6  El6 

02 

i5            g3,5          Eutectique  (*)  CgH602  —  Composé 

89                 4i,3                         Eutectique 

61,9       144,5        Max.  P.  fus.  du  comp.  C6H602.C13H9N 

100,00           47                     P.  fus.  de  Ci3II 

oO 

95,  >       102               Eutectique  (2)  Composé  —  C13H9N 

Hor1'  eut.  de  80,18  a  91,. .9"/,,. 
a 

100,0       io6,5                        P.  fus.  de  C13H9N 

Ait.  eut.  (')  obs.  pour  1 3 , 3  et  18,8  "/„. 
Ait.  eut.  (2)  obs.  pour  90,0  et  g5.3  »/„. 

CgHg02— C,3H12  (diagramme). 

32.  p 

6J2. 

C6H60*  — C13H9N  (diagramme).     48.  p.   18. 

Pyrocatéchine  —  Diphénylméthane. 

Résorcine  —  Acridine. 

»/„.                  t.                       Points  caracléristic 

ucs. 

»/„.           t.                                 Points  caractéristiques. 

0,0          ioi°8                 A.  P.  lus  de  C6H 

,o2 

0,0     io-<:8                            P.  fus.  de  C6HcO, 

99,0            23,1                   B.  Eutectique 

27, 5       96         Euteelique  (')  C8H602— C6H602.2CI3H9N 

100,0            23,9                  C.   P.  fus.  de  C13 

I12 

43,2     147                 A.  Fin  de  la  branche  ascendante 

La  brandie  AI5  peu   inclinée  d'abord  descend  rapidement 

à  partir 

73,1     179                  B.    Reprise  do  cette  même  brandie 

de84,2»/0à  7',».  Hor'-eut.  de  8.9  à  97,4%. 

76,5     179,)        Max.  P   fus.  ducoinp   C,H60,.aC„H,N 

Pas  de  composé. 

Etiteclique  (2)  CG  li60.,.2 C,3 1L,N  —  CI3HBN 
100,0     106,0                             P.  fus.  ne  C|3IJ9N 

*  Très  pics  de  100%.         **  Très  près  de  106°. 

CbHs02— C,3HI2  (diagramme). 

32.  p 

64"). 

Entre  A  et  B  courbe  interrompue,  réaction  secondaire  empêchant 

cristallisation. 

Résorcine  —  Diphénylméthane. 

H  or1'  eut.  (')  de  22,5  à  33, 7  »/„. 

%>■           *c-             '<■„•            l-                %■         lc- 

tm. 

t 

Arr.  eut.  (2)  obs.  pour  94,9  »/„  à  io5u. 

100,0       23°9      -                  -              87,8      9675 

- 

93,2      78,5     23°3env.      -              80, 5     100,1 

23',' J 

io6?3 

C6H602—  Ci3H9N  (diagramme).        48.  p.  16. 

91,2      92,5     23,3  env.       -              77 ,  >     ,8 

- 

1 09 

5 

87,3       98,4      -                  -              58,7     ioi,5 

1 1  5 

Hydroquinone  —  Acridine. 

81,1     100,9    23,3env.  106"  j          46\°     101,6 

- 

1 14 

1 

7'3,i      loi,'".       -                112,1            38,5      ioi,5 

1 11 

"/„•             t.                                Points  caractéristiques. 

68,q      lof ,4      23,3env.   Il4,2            3J,2      101,6 

23,5 

108 

4 

0,0       i6g>                             P.  fus.  de  CsHjOs 

63,4     101, (i       -               1 1 3 , 1           3i,6     101,8 

_ 

s 

7.3,5       159                 Euleclique  (')  C6H6 0-2  —  Composé 

17,7     101,4     23,3 env.  11 5, 4            0,0     108,8 

_ 

_' 

76,5      209,5        Max.  P.  fus.  du  comp.  C6H602.2C13H9N 

5o,3     101,4      -              ii5,o            3,5     107,5 

23  ,  I 

_ 

Eutectique  (2)  Composé  —  C13H9N 

46,2     ioi, 6     23,3  env.  114,0           10, 3     io5,4 

_ 

100,0       106,0                           P.  fus  de  CI3H9N 

4i, 1     101,8      -              112,1           i3,6     104,3 

- 

_ 

*  Très  près  de  100%.         **  Très  près  de  1060. 

38,o     101,8       -               110,0           i8,3      io3,2 

23,1 

- 

Arr.  eut.  (')  obs.  pour  28,7  et  27,8 °/0. 

3  5,5     101,8       -               109,0           22,5     if.2,5 

- 

- 

Arr.  eut.  (2)  obs.  pour  90,4  "/„• 

100,0       2'3,9       -                   -               2  {,5     101  ,8 

23  , 1 

- 

99,3       27,8     2'3,5                               26,8     101,6 

- 

- 

CgHgOj—  C13H100  (diagramme).     59.  p.  8i3  et  827. 

97,0       53,3       -                                 29,7     101,6 
95,2       75,6     i3,5               -               33,2     101,6 

23,  I 

i«4,5 
107,3 

Pyrocatécliine  —  Benzophénone. 

93,4       85,o       -                                   35,7     101,6 

- 

109,3 

°/0.                    t.                       Points  caractéristiques. 

9 ' , 3       90,8 

0,0              47?o                  P.  fus.  de  C,3H10O 

t  =  temp.  d'équilibre  de  deux  couches  liquides. 

Pas  de  composé. 

Miscibilité  incomplète  à  l'état  liquide  (de  27  à  84° 

29                  n,3                         Eutectique 
100,00          io3                      P.  fus.  de  C6H602 

/„)• 

llor1'  eut.  de  g,3  à  48,9  °/0. 
Pas  de  composé. 

tru=  23°,  1   (pour  un  peu  moins  de  100  "/„  )• 

CgH0O2—  C,3H,2  (diagramme). 

32.  p. 

646. 

CgH602— C,3H,00  (diagramme).    59,  p.  8 13  et  828. 

Hydroquinone  —  Diphénylméthane. 

Résorcine  —  Benzophénone. 

•/..                         *■                  Joints  caractéri 

tiques 

7„.                  t.                       Points  caractéristiques. 

0,0                i68°8            A.  P.  fus.  de  C 

Hc03 

0,0            1090                   P.  fus.  de  C6H602 

très  près  de  100        23,9             B.   Eutectique 

70,5            — 7                            Eutectique 

100,0                 23,9            C.   P.  fus.  de  C 

3II]2 

100,00            47                     P.  fus.  de  C13H10O 

La    branche    AI?    peu    inclinée    d'abord    descend    b 

rusque 

ment    à 

Arr.  eut.  obs.  pour  70.79  et  72,68 °/0. 

partir  de  71,9%  &  160°,  5.  Hor1'  eut.  de  1,6  à  99,2  °/0. 

Pas  de  composé. 

Pas  de  composé. 

F.  Meyer. 


Points  de  fusion  (mélanges).        Punti  di  fusione  (mescolanze). 


IX.  —  Courbes  de  fusion  de  mélanges  binaires    Combinaisons  organiques  {s 


C.H.-.Oj— C|..Hlfi  (diagramme).     13.  p.  i34. 
Pyrocaléchine      Triphénjlméthane. 

/.  l'oints  caractéristiques. 

io.'.'s  P.  fus.  do  C«H60, 

80  lùitecltque 

91 .0  P.  fus.  de  CuH,6 

1  V.  Pas  de  composé. 
l.s.  pour  75,7  el  83,6"/.. 

[6Q2—  C..,Hlf,  (diagramme).      A3,  p.  i36  pi  i',i. 
Rcsorcine  —  Triphénylmélhane. 

/.  Points  caractéristiques. 

.,.,,.',»  P.  fus.de  C6H60j 

106  Branche  horizontale, 

Pas  de  miscibililé  à  létal  liquide 


P.  fus.  «le  C,9HU 


libre  (106°)  le  mélange  liquide  devient  ho 
Arr.  eut.  obs.  de  10, ■>  à  8(),6  °/0. 
Pas  de  c p. 


•/.■ 


C0H,iO2—  C|9HI6  (diagramme).     43.  p.  ri;  et  1  i 
Ih  droquinone  —  Triphénylmélhane. 

if>«?  5 


P.  fus.  de  CgHsO, 
•20  à  87         160  Branche  horizontale. 

Lacune  de  miscibililé  à  l'état  liquide 
100  env.  91  Eulcctique 

100,0  91  P.  fus.  de  C19  Hic 

Entre  20  el  87"/,,  le  liquide  devient  homogène   à  des  temp.  supé 
ieures  à  la  temp.  d'équilibre,  1600  (t.  max.=  177° ). 
l'as  d'arr.  eut.  ohs. 
Pas  de  cm  p. 


C6HcO,—  C|9H  sO  (diagramme).     o<5.  p. 
Pyrocaléchine  —  Triphénylcarbinol. 


•/.. 


Foin 


P.  fus.  de  C6H60, 
3.,.5      7C  Euteclique  (')  C6H60.,—  Composé 

54  82,0        Max.  P.  fus.  du  comp.  ■2CGl]60.2.C19H,6l 

6G,5       (io.o  Eulectiqne  (2)  ('.imposé— C19H]G0 

100,0     i5(»,2  P.  fus.  de  CI9H,60 

Horu  eut.  (l)  de  23,3  à  52,2°/,. 
Horu  eut.  (-)  de  62,6  à  83,2 •/„. 


C6HfjQ2  — C19H|60  (diagramme-).  56.  p. 

Résorcinc  —  Triphénylcarbinol. 


I«.8'.'(, 

y3,o 

1  i  "''.'«) 

38,8 

y6-; 

k>3,o 

85,7 

i38,o 

3  3 ,  2 

1)7, 

99,2 

>2,  > 

92 1« 

100,0 

1  Ï9, 

y  7,0 

49>^ 

y -4  » 2" 

98,' 

1)3, 

y5,5* 

4»,  I 

94,0** 

92,8 

I48, 

97,0* 

«59,3 

43  ,  5 

4 1 ,  i 

92,3» 
94 ,  •>** 

88,3 
«4,7 

143, 

i3y, 

C6H„02  —  C,9HK,0  (diagramme)  (suite).     06.  p.  24a 


•'•Fusion  du  corp 
5-  serait  temp.   fus. 


teindre  la  temp. 
•ouge  serait  un   ] 


ir, 0  (diagramme). 


.  p.  2/10  et  25o. 


Ilydroquinone  —  Triphénylcarbinol. 

/.  Points  caractéristiques. 

■  69?o  P.  fus.  de  C6H60j 

i45,2  EulecliqueC)  C6H602  —  Composé 

.->.,(',  .Max.  P.  lus.  (1.  comp.  uG6II602.Gl9H160 

i>9,8  Euteclique  (  '2  )  Composé  —  C,9H160 

159,2  P.  fus.  de  C,9H160 


II.. 

'"  eut.  (')    de    11, «   à   5i,7 

/„    (Le  tableau   indiqué  dans  cet 

inter 

aile,  2  arrêts  à  i3.j",8.  Erreu 

r  d'impression  probable). 

Ho 

'■eut.(')  de  7',, 8  à  9i,5V. 

C6H602N 

m  al  p.                                69. 

m-Nitroaniline  — 

/>-Nitroaniline. 

Voir  Mélange  ternaire  p.  21 5. 

O  ( 

0       i46?99              8,34 

i4iy>.;           26,44       i2(i"t8 

1;! 

5       143)07             17)66 

i4'o,oi            34,44      117,33 
•35,97            4», 23       110,87 
i34,o7            48,90        97,21 

Ex 

jériences  faites  en  vue  de  l'a 

alyse  physique  des  mélanges. 

CoH.O.N.-C-HsOsN, 

diagramme  seulement).     28. 

s  —  Trinilrophcnyliiitihyltiilroamine  (létryl). 

Points  caractéristiques. 

i.  P.  fus.  deC6H602Nî 

lîutectique 

Max.I\fus.ducomp.iust.C6H602N2.C7H308N. 

Euteclique 

P.  fus.  de  C7H608N5 

oordonnées   sont   prises  sur  le   diagramme,    noi 


CHoOoN,— C7H,0,Ns  (diagramme  seulement).  28. 
/>-Nilroaniline  —  Trinitropliénylméthylnitroamine  (létryl). 
•/»*.  **.  Points  caractéristiques. 

0.0       u3°env.  P.  fus.  de  CsH60,N, 

.^oenv.     89     »  Euteclique 

65    »»      100     .»     i\lax.P.fus.ducomp.inst.C6H602N2.C7H508N, 
72    »       97     »  Euteclique 

100,0      127     »  P.  fus.  de  C7HB08Ns 


•  Noie  du  Tableau  précé.h 


F.  Meyer. 


Schmelzpunkte  (Misehungen).  —  Melting  Points  'Mixtures). 


BIBI.rOGRAP.lUS,   i>.    196. 

IX.  —  Courbes  de  fusion  de  mélanges  binaires. 

Combinaisons  organiques  (suite). 

CiH.Oi  —  C,;HTN  (diagramme).           58.  p.  779  et  787. 

C 

H60j—  C7H7ON  (diagramme).         58.  p.  784  et  801. 

Pyrogallol  —  Aniline. 

Pyrogallol  —  Benzamide. 

"  0.              t.                                Points  caractéristiques. 

'/•■ 

t.                                Points  caractéristiques. 

0,0    —  6°7                           P.  fus.  de  C6H7N 

0,0 

12JV8                          P.  fus.  de  C,H7ON 

11        — 13                 Eutectique  (')  CGH7N  —  Composé 

37,5 

76               Eutectique  (  »  )  C7  H7  ON  —  Composé 

4o            49           Max.  P.  fus.  du  comp.  2CSH7N.C6H603 

')i 

83           Max.  P.  fus.  du  comp.  C7H7ON.C6H603 

48            48,4            Eutectique  (-)  Composé  —  C6H603 

63 , 5 

78                Eutectique  (2)  Composé  —  C6H603 

100,0       126,0                          P.  lus.  do  C6H603 

100 

126,1                          P.  fus.  de  CHjO, 

Hor"  eut.  C)  de  7. 87  à  15,87%. 
Hor1'  eut.  (:)  de  5o,o3  à  61,437.. 

Hor" 

ut.(')  de  27,7  à  46,7°/„- 

Hor"  ( 

ut.  (')  de  §5,82  à  70,247,,. 

C6H603''— C6 H7 ON  (diagramme).     3S.  p.  v,r,. 



C„H,,0,  --  C7H,jN  (diagramme).   58.  p.  78001  788. 

Pyrogallol  -  m-Amidophénol. 

'/,.                  t.                            Points  caractéristiques. 

Pyrogallol  — ^-Toluidinc. 

0,0          i.8*;o                       P.  fus.  de  C8H,ON 

'/• 

/.                                Points  caractéristiques. 

48                77                                   Eutectique 

0,0 

)       {4°                             P.  fus.  de  C,H9N 

i..o,o          129,0                       P.  fus.  deC6H603 

>4 

36               Eutectique  (  '  )  'Z-,  H9  N  —  Composé 

Pas  de  composé.  l.iquidus  en  Y. 

^7 

57          Max.  P.  fus.  du  comp.  ïC,  H9N  .C6H6  03 

Hor1"  eut.  de  29,4  à  80, ;,"/„. 

46 

53,8             Eutectique  (2)  Composé  —  C9H609 
.     i25,5                        P.  fus.  deC6H6©3 

100,0 

C0H1;0-,—  C6H»Nj  1  diagramme).         58.  p.  782  et  795. 

Hor1'  e 

ut.  (')  de  7,24   à  i8,5o7». 

Pyrogallol  —  o-Phéiiylènediamine. 
"/„.              t.                                Points  caractéristiques. 

Hor1»  e 

ut.  (  =  )  de  4...»  à  57,37  '/«■ 

0,0       ioo?9                          P.  fus.  de  C,  H,  N, 

C6S«03— G8HgO  (diagramme).      40.   p.  58. 

3o           74,2           Eutectique (J)  CsHsNî  —  Composé 

53,'g         93,6         Max.  P.  fus.  du  comp.  C6  H8  N2.C6  HG  03 

Pyrogallol  —  Acélophénone. 

69            88                 Eutectique  (*)  Composé —  C6II6Os 

7o 

t.                         Points  caractéristiques. 

100,0      126,0                        P.  fus.  de  C6H603 

0 

0          2o°o                      P.  fus.  de  C8H80 

Hor1-  eut.  (>.)  de  19,8  à  Î6,o70. 

23 

4               Eutectique  C8H80  —  Composé 

Hor1'   eut.  (  '-')  de  61,69  à  74,6.6  V,. 

39 

100 

21             P.  trans.  du  Comp.  C8H8O.C6H603 
0         126,0                       P.  fus.  de  C«HCQ4 

C«Hg03—  e6H8%N2  (diagramme).         58.  p.  78  ;  et  797. 

Trans. 

obs.  pour  J3,i  et  Î9,3  %. 

Pyrogallol  —  m-Pliénylènediamine. 
°/0.            t.                              Points  caractéristiques. 

CBHG0,—  C,„H9N  (diagramme).   S8. p. -S  1  et  7<)i 

0,0        6i°                            P.  fus.  de  C6H8N, 

7.x, 5        3i                Eutectique)  ')  C6II8  N2  —  Composé 

Pyrogallol  —  a-Naplitylaminc. 

53,9         79             Max.  P.  fus.  ducomp.  (;fiHsN2.Cr,II,():i 

7o 

/.                           Points  caractéristiques. 

67            75                 Eutectique  (-)  Composé  —  CGH603 

0 

0           48T>                       P.  fus.  de  C0H9N 

100,0       126                             P.  fus.  de  C6H603 

1  i 

32,2           Eutectique  C,0H9N  —  Composé 

Hor1"  eut.  ('  )   de  10,62  à  3o,g$  °/„. 
Hor"  eut.  (:)  de  Go, 3  à  74,47,. 

36 

4i  ,70         P.  trans.  du  comp.  équimoléculaire 

100 
Hor1'  e 

00       126,0                     P.  fus.  de  C6H609 
ut.  de  9,6  à  24,5  •/,. 

C,,H,03  —  CcHsN,  (diagramme).          58.  p.  78",  et  798. 
Pyrogallol  — /j-Pliénylènediamine. 

Cr,HR03-C10H,N  (diagramme).  58.  p. 780 et 789. 

7„.              t.                                Points  caractéristiques. 

0,0       r>q?8                          P.  fus.  de  C6HgNs 

Pyrogallol  --  3-NaplityInminp. 

32,5        98        Eutectique  (»)  C6H8N2  —  C6  H8NÎ.C€  II,,  1  1 , 

7o- 

/.                            Points  caractéristiques. 

54           110            Max.  P.  fus.  du  comp.  C6H8NB.C6H«0, 

109*0                          P.  fus.  de  C10H9IS 

66,5       îoj                Eutectique (*)  des  deux  composés 

g' 

ioj                Eutectique  (  *  )  C,„  II.,  \  —  Composé 

70           10G           Max.  P.  fus.  «lu  comp.  C,  H8  N,'.  •-('.,  Il,,  1  », 

3o  - 

122,5      Max.  P.  fus.  du  comp.  2C,0H9N.CeH«O9 

78            98        Eutectique(3)C6H8N2.2C6H603^  C6H603 

,;•'' 

io8,3            Eutectique  (2)  Composé  —  GGH6Oa 

100,0       126                            P.  fus.  de  C6H603 

100,0 

126,0                         P.  fus.  de  CcH(Ot 

Arr.  eut.  1  ».)  obs  pour  6i,8p°/o-' 

Vrr,  e 

t.  (')  obs.  pour  14,9  7„. 

Ilor"  eut.  (•)  de  73, 83  à  91,22  V,,- 

Moi1  e 

il.  (-)  de  55,0  à  70,7  7„. 

F.  Meyer. 


Points  de  fusion  (mélanges).         Punti  di  fusione  (mescolanze). 


:.,,::  lAPHII!,    1».    1%. 

IX.  —  Courbes  de  fusion  de  mélanges  binaires.  Combinaisons  organiques  (suite). 

C6H603—  C,0H,,0  (diagramme).  42. p.  1 63  et  1 65. 

C6H(;0,-  C,,H|,  (diagramme).     32.  p.  648. 

P\  rogsllol  —  Camphre. 

Pyrogallol  -  Diphônylmôthane. 

»/t.           t.                           Points  caractéristiques. 

•/••          K<        <„,■       P.            •/#■          *.■        ««•        '*■ 

o,o    i  .li.'o                       P.  fus.  de  C«H803 

100,0       >i'.'9      -        -           35,0     1 1  >'.'(>    ?.r: ">    1  •)■/',' ) 

68            -         Eulectique  C,Hc03-  CGH603.3C1()H,60 

98.7        75,6    a3?4                      io,o      ii), 2 

:.          >o           P.trans.  du  comp.  C,H6<  ),.  !  r.,„iIK,<  » 

97,4        93,4       -                          5o,o       n5,3       -        122,9 

ioo.o     175,0                       1'.  fus.  de  C,oH16<  1 

95,8        io5,4         -             -                 (io,o        II".,'         -          122,8 

Arr.  eut.  obs.  pour  72,8  "/„. 

92,9       1 i3,9       -                         70,0       n5,o       -       121,9 

88,8       n5,o     23,4                       77- «       "">.'     23,5 

0,0         126,0         -              -                  80,0         il), 2         -           120,S 

CfHr,03      CMH,,0N,  (diagramme).  33.  p.  162e!  i83. 

),0         119,5         -              -                 90,0         II 5, 2         -          Il6,5 

10,0         II), 5          -                                   95,0         loti, 9 

\\  rogallol      Antipyrine. 

20,0       n5,o    a3,5     119'.'          98,3        71,0 

'/••               '.•                      '   .-                '.•                   "  o-                  '.■ 

3o,o       11").")                121,1 

0  0          1  ■•(;'.'<>               >i). 7          qV.'j               91    q            0»)?') 

/*  =  temp.  d'apparition  et  de  disparition  de  deux  couches  liquides. 

5,5         123,2             ;>(>,>.          ">9,o             97.^          I07)'' 

De    10    à    92    Vf  ('eii\    phases    liquides.    La   couche  de  pyrogallol 

12,4          119.'             7S-S          J'I-  '            100,0         109,8 

commence  dans  cette  région  à  se  solidifier  vers  11.V'. 

17,(1         n('),o             81,8         76,0 
a>,  1         107.0             87,  ")         90.0 

/,„  =  a  3\5. 

Solutions  de  35  à  7^  •/,  incristallisables.  Dans  cet  intervalle,  com- 

CeH803— Cl9fl|0  (diagramme).     43.  p,   l38  et  i{i. 

posés  probable*. 

Pyrogallol  —  Trypliénylmclhane. 
•/,.            *•                         Points  caractéristiques. 
0,0         ixi.'o                       p.  fus.  de  C«HaO, 

C«HsOs—  C,3H5N  (diagramme).     49.  p.  3a, 

~>  à  88     125                          Brandie  horizontale. 

Pyrogallol  —  Carbazol. 

Lacune  de  rniscibilité  à  l'état  liquide 

/.                   Points  caractéristiques. 

97,5           89                                  Eulectique 

1  ■.(;■' 5                P.  fus.  de  C6H60, 

100.0          91.0                        P.  fus.  de  C|9H16 

1,0             126,0                      Eulectique 

Entre    5    et    88»/0    le    liquide    devient    homogène    pour    t> .ni 

100,0             236,o               P.  fus.  de  C„H,W 

(t    mai.  =  i78«,5). 

Mor''   eut.  rie  5,9  à   1  !,2   »/»■ 

Arr.  eut.  obs.  pour  96%. 

Pas  de  composé. 

Pas  de  composé. 

C„H,iO:j      C 1  ;, H 1 ,; 0  (diagramme).    37.  p.  >,oi. 

C6H003—  Ci2HHN   (diagramme,).  47.  p.  38  él  {7. 

Pyrogallol  —  Diphénylamine. 

Pyrogallol  —  Triphénylcarbinol. 

•/,.             t.                                 Points  caractéristiques. 

",'„.                        /.                     Points  caractéristiques. 

P.  fus  de  C,iHi|AI 
1                    »i.o                      Eutectique 
100,0             126,0               P.  fus.  de  C6Hs03 

0,0     i3?.?o                         P.  fus.  de  C6H603 

49          76                  Eulectique  (  '  )  (  '.,-,  H,  <  >.,  —  (Composé 

58          97          Max.  P.  fus.  du  comp.  3C6H603.2C19H,B0 

70          65                 Eutectique  (2)  Composé  —  ChIIk.O 

Hor'«  eut.  de  11,4  à  78,1      „. 

100         1  59,0                            P.  lus.  de  <  ]  1 ,,  1 1  j 0  0 . 

Pas  de  composé. 

Arr.  eut.  (')  obs.  de  3. ),8  à  54,9  Vo- 

C6H60:J—  C],,H|„0    1  diagramme).  59.  p.  81  \  ei  83i. 

Arr.  eut.  {■)  obs.  de  (>o,.">  à  83,3  "/„. 

CSH7N  — Ci;H:ON  (diagramme).     36.  p.  619  et  Cn'l. 

Pyrogallol  --  Ben/.opliénone. 

•/,.                      t.               Points  caractéristiques. 

Aniline  —  m-Amidophénol. 

0,0*              1260                 P.  fus.de  C6H„Oj 

7„.                    t.                           Points  caractéristiques. 

8i,5                  32,9                     Eulectique 

0,0           u8?5                    P.  fus.  de  Cr,  H:  ON 

100,0*                 ',7                  P.  fus.  de  C13HM0 

8")           — i<>                             Eutectique 

*  Chiffres  inversés  dans  le  Mémoire  (faute  d'impression). 

100,0        —  6,0                    P.  fus.  de  <:,;IL\ 

Hor'-  eut.  de  78,7c  à  88.00  %• 

Pas  de  composé.  Liquidus  en   V. 

Pas  de  composé. 

1        Pas  d'observation  d'arr.  eut. 

F.  Meyer. 


Tables  internationales,   1017-1 


Schmelzpunkte  (Mischungen).  —  Melting  Points  (Mixtures). 


C6H7N-C10H80  (diagramme).      ï 
Aniline  —  a-Naplitol. 

P.  fus.  do  C,oH80 


39>a 

5i  ,5 
55,7 
89,0 


Eutecliqu 
Max.  P. 


Eu 


0H8O  — ( 
uip. 


.,  [I7N 


Max.  P.  fus.  du  comp.  C,„  IJK<  ).  >  (  '.„  Il7  N 

Eulectique  r3)Ci0H8O.  2  C6H7N  —  (',,.,  H7N 

P.  fus.  de  CSFI7N 

••  pour  5.,7  "/„- 


C,;H7N    -C10H80  (diagramme).     38.  p.  5io. 
Aniline  —  [3-Napht,ol. 

i2i?8  P.  fus.  de  C,„I180 

8o,5  Euteclique  ('  )  C,„H80  -  Composé 

82,2  Max.  P.  fus.  du  comp.  C10HgO.C6H,  N 

—7  Euteclique  ( 2)  Compose  —  C6I17N 

—6,o  P.  lus.  de  C6H7N 


C0H7N-  CiaHi6  (diagramme).       43.  p.  v 
Aniline  —  Triphénylméthanc. 

29°o  Début  de  l'élude 

67,5  Max.  P.  fus.  du  comp.  CG  ll7\  .<:,,,  H, „ 

67  Eulectique 

91,0  P.  fus.de  C19H16 

obs.  pour  84,0»/,. 


C,,H,N  —  Impuretés  diverses*. 
Aniline. 


— 

/'-  r 

X  3 

14 

^  i 

--^ 

"  i 

u  1 

u  « 

-6°oo 

-  6?oo 

-6?oo 

-(iVoo 

(',.(',(, 

-  6. Go 

-6,65 

-7 .  00 

--    iS 

-  7,i8 

--,--, 

-  7  75 

-- ,  8  "1 

-8,48 

- 

-  8,  n 

-8 ,  i  5 

-9 ,  00 

- 

-  8,<P 

-9  ■  «  • 

- 

- 

-  9,»3 

-9,  «3 

- 

-10, 11 

- 

- 

BIBLIOGRAPHIE,    P.    196. 

Kih 

es.  Combinaisons  organiques  [suite). 

C0H7ON  — Cf,HsN2  (diagramme).    36.  p.  623. 

/«-  Amidophénol  —  o-Plién  ylcnediamine. 

%.                   /.                         Points  caractéristiques. 

0,0          n8','o                  P.  fus.  de  C8H7ON 

55                63                               Euteclique 

Pi 

II 

100,0           ioo,5                    P.  fus.  deC6H8N, 
.iJ«  euL.  de3a,',  à  G'|,G»/0. 

C0H7ON  -  C6H8N2  (diagramme).     36.  p.  627  et  629. 

/«-Amidophénol  —  /«-Phénylènediamine. 

"/„•                    t.                         Points  caractéristiques. 

0,0          nS'.'o                   P.  fus.  de  G6 H7 ON 

63                 24                               Eulectique 

l'a 

11. 

100,0            62,0                    P.  fus.  de  CsHgN, 
■  rie  rompe  se.  Liquidus  en  V. 
p'«  eut.  de  4 1,6  à  71,2  •/.- 

CH7ON  —  C6H8NS  (diagramme).     36.  p.  628. 

///-Amidophénol  —  //-Phénylènediamine. 

7o 

/.                                    Points  caractéristiques. 
0     uK'.'o                             P.  fus.  de  C6H7ON 

23 

94          Euteclique  (»)  C,  Il7  ON  —  2 G6  H7  ON.C6  H8N2 

33, 

7      ..17             Max.  P.  fus.  ducomp.  2C6H7ON.C6H8]Nï 

38 

95                     Euteclique  (2)  des  deux  composés 

48, 

8     102,5           Max.  P.  fus.  du  comp.  C6H7ON.GGH8N, 

56 

101            Euteclique  (3)  CcH70N.C6H8N2  —  CfiH8î\2 

100 

0     i38,5                             P.  lus.  deCcHgN, 

I»; 

s  d'observation  d'air,  eut.  ('). 

Ai 

r.  eut.  (»)  obs.  pour  44,8 »/„. 

Ar 

r.  eut.  (»)  obs.  pour  64,6 •/.. 

C,H7ON  -  C;H604N,  (diagramme).     38.  p.  536. 

/«-Amidophénol  —  1 .2.4-Dinitrotoluène. 

%,.                       /.                        Points  caractéristiques. 

0,0               u8','o                    P.  fus.  de  CH7ON 

90                    65                                 Euteclique 

100,0                71,0                  P.  fus.  de  G7H604N2 

Pa 

s  de  composé.  Liquidus  en  Y. 
■•■«  eut.  de  54,3  à  86,1  •/,. 

C0H7ON  -  C7H9N  (diagramme).     36.  p.  6.7. 

/«-Amidophénol  —  />-Toluidine. 

•/•• 

t                                      Points  caractéristiques. 

0, 

>       u8','o                             P.  fus.  de  G6 H70 IN 

63 

5o                P.  trans.  du  composé  C6H7ON.C7H9IN 

87 

37                        Euteclique  Composé —  C7H9N 

[00, 

44                                   P.  fus.  de  C7HaN 

II' 

!•'«  eut.  de   ;j,S  .'1  90,6  "   „. 

'.  eut.  pour  20,7  °/„  a  S;"  (eut.  inst.  des  deux  composants). 

F.  Meyer. 


Points  de  fusion  (mélanges1).         Punti  di  fusione  (mescolanze). 


Courbes  de  fusion  de  mélanges  binaires.  Combinaisons  organiques  (suite). 


100,0 

98,5 


C„H70N-C-H.,N. 
p-Amidophénol      p-Toluidiu 


S  2,  7 


g  •  ,o     i  i  .<>     -  7  i .  ')    i  m 

.1    ,1".  eulccliquc. 
Expériences  impossibles  au  de 


C„H7ON  —  C,oHsO  «diagramme».     38.  p. 
w-Amidophénol  —  a-Naphtol. 

/.  Points  caractéristiques. 

nS'.'o  P.  fus.  deC6H7ON 

69  Eutectique 

92,0  P.  fus.  de  C,0H8O 


CcH7ON  —  C10H9N  (dia 
•n-Amidophénol  - 


gramme  ).     3G.  p.  G20  et  62.3. 
-  a-Naphtylamino. 

Points   caractéristiques. 

P.  fus.  de  CsH7ON 
Eutectique 

P.  fus.  de  <:,„n,\ 


P.is  de  composé.  Liquidus  c 
Hor1"  eut.  de  77,6  à  86,4 °/0- 


V. 


C6H:ON  —  CinH,,N  (diagramme).     'Mi.  p.  <iv>i. 

m-Amidophénol  —  (i-Naphlylaminc. 
/.  Points  caractéristiques. 

nS'.'o  P.  fus.  de  C, H, ON 

90,5  Eutectique  (•)  C6H7ON  —  Composé 

91  P.  lus.  du  comp.  C6H7ON.C10H9N 

()o  Kulectique  (2)  Composé —  C|0H9N 

108,8  P.  fus.  deC,0H9N 

.  (')  obs.  pour  40,0°/,. 


Ait.  eut.  (2)  obs.  pour  74.0  °/0. 

CoH:ON-C,„H,0  (diagramme).     38.  p.  5*4. 

Pour  55,i  •/,  à  87».  o,  cristallisation  instable  de  C.H.ON. 

wi-Amidophénol  —  p-Naphtol. 

CCH8N2—  CtHbO.N,  (diagramme).     30.  p.  5a3  et  r>;. 

•/,.              t.                                  Points  caractéristiques. 

0,0       u8?o                            P.  fus.  de  C6H7ON 

o-Phénylénediamine —  1  .'2.4-Dinitrotoluène. 

ii. 5        97,5                Eutectique  C6  H7  ON  —  Composé 

°/0.                     <*•                    Points  caractéristiques. 

99,0         Max.  P.  fus.  du  comp.  C0H7ON.C10H8O 

0,0              99','8                   P.  fus.  de  C6H8N2 

-\           0,6                    Eutectique  Composé  —  G1(1HS<> 
100,0       iïi,5                              P.  fus.  de  C,0HgO 

78,5              5 1,9                           Eutectique 
100,0              69,0               P.  fus.  de  C7H604Nâ 

Pas  darr.  eut.  signalé. 

Pas  de  composé.  Liquidus  en  V. 
Hor1'  eut.  de  ',S,7  à  7$,5  •/„. 

C6H7ON  —  C10H3O  (diagramme).     38.  p.  ".;<>. 

p-Amidophénol  —  a-Naphtol. 

Cr.HKN3—  C7Hc04N2  (diagramme).        50.  p.  5a3  et  558. 

'/„.                      t.                    Points  caractéristiques. 

/H-Pliénylènediaminc  —  1 .  >.. 4-Dinitrotohiène. 

(>■>.,  1*             1 4 7 '-' < >                Première  expérience 

°/0.                   t.                         Points  caractéristiques. 

86                    82                             Eutectique 
100,0               9-2,  5                  P.  fus.  de  C)0H8O 

0,0            69^2                    P.  fus.  de  C7H604N2 

55                35,o                              Eutectique 

*  Pour  des  teneurs  plus  faibles,  décomposition. 

Liquidus  en  V. 

Hor1*  eut.  de  G2.1  a  S2,o  70. 

100,0            62,0                     P.  fus.  de  C6H„Ni 

Pas  de  composé.  Liquidus  en  V. 

Are.  eut.  obs.  pour  3.,. 7"/,,. 

C0H:ON  —  ClnH80  (diagramme).     38.  p.  54i. 



CGHSN2— C7H604N,  (diagramme).        50.  p.  5a3  et  55g. 

yj-Amidophénol  —  ^-Naphtol. 

p-Phénvlènediamine  —  1.  ■>..  4-Dinitrotoluène. 

°/o-                      (■                        Points  caractéristiques. 

43,o*           i(io"o               Départ  des  expériences 

"/„■                   t.                           Points  caractéristiques. 

83                 106                              Eutectique 

0,0           i38>                       P.  fus.  de  C6H8NS 

100,0            121,5                   P.  fus.  deC10HgO 

72                49,0                             Eutectique 

•Pour  des  teneurs  plus  faibles,  décomposition. 

100,0            ti9,o                    P.  fus.  deC7Hc04N, 

Liquidus  en  V. 

Pas  de  composé.   Liquidus  en  V. 

Mo,'    eut.  de  Ô'.J  I,  Si.o«/u. 

Hor"  eut.  de  17,7  à  83,7%. 

F.  Meyer. 
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Schmelzpunkte  (Mischungen).  —  Melting  Points  (Mixtures). 


IX.  —  Courbes  de  fusion  de  mélanges 
C„H8N2-  (VHu^ONs  (diagramme).  54.  p.  61  et  7 3. 

o-Phénylenediamine  —  Nitrosodimélhylaniline. 
°/0.  /.  Points  caractéristiques. 

0,0      ioo°2  P.  fus.  de  C6H8N2 

09  87,0  Eutectique  (*)  C6H8N3  —  Composé 

58  99         Max.  P.  fus.  du  comp.  C6H8N2.C8HioONj 

87,5        67,7  Euleclique  (2)  Composé  —  CgHi0ONs 

00,0        84,5  P.  fus.  de  C8H10ON2 

rr.  eut.  (>)  pour  a3,4,   27,8  et  34,8  •/,. 
rr.  eut.  (:)  pour  83,o°/0. 


binaires.  Combinaisons  organiques  (suite). 

C(iH8N2  —  CiqH80  (diagramme).  50.  p.  5o7  et  53 1. 

/«-Phénylènediamine  —  a-Naphtol. 
°/„.  t.  Points  caractéristiques. 

0,0        62 °  P.  fus.  de  C6H8NS 

3i  3i  Euleclique  G,,  II 8N2— Composé 

57,5         35  M.  P.  fus.  du  comp.  C6II,N,.C10H,O 

69  32  liulectique  Composé  —  C10H8O 

100,0        92  P.  fus.  de  C,0H8O 


C6HgNi—CxHi„ON,  (diagramme .).  54.  p.  60  et  69. 

/w-Phénylènediaminc  —  Nitrosodimétliylaniline. 
7„.  t.  Points  caractéristiques. 

0,0  6i°o  P.  fus.  de  C6H8Ng 

i(>  48  Euleclique  GG 1I8 >i2  —  Composé 

73  96,5  Max  P.  fus.  du  comp.  CeHgNs.aCsHioONs 

<9  73,5  Eutectique  Composé  —  C8  H, „ ON, 

)o,o  84,5  P.  fus.  de  C8HI0ON2 


CoHgNi— C»HiuONs(  diagramme).  U.  p.  '..,  cl  C.s. 

/)-Pliénylènediamine  —  Nitrosodimétliylaniline. 
'„.  t.  Points  caractéristiques. 

....     [3g°)     A.  P.  fus.  C6HgN2 

i  75,5    B.        Euleclique  (»)  C6HgNs  —  Composé 

!  93        C.   Max.P.fus.du  comp.CaHgNa.aCgHioONs 


90  65         I). 

100,0      84,5     E. 
La  branche  CB  peu 
Hor"  eut.  (  '  )  de  5o 
Arr.  eut.P)  pour  ! 


C2)  < 


n|m. 


s  11,, 


')N2 


P.  fus.  de  C&H,0ONS 


CiHsNj—  ChiHsO  (diagramme).  50.  p.  309  el  533. 

o-Phénylènediamine  —  a-Naphtol. 
"/o  t.  Points  caractéristiques. 

0,0        99°8  P.  fus.  de  C6H8  \, 

44  58,9.  Eutectique  (»)  C6H8N,—  Composé 

57,5         60  Max.  P.  fus.  du  comp.  C6H8N2.Ci0H8O 

74  58  Eutectique  (*)  Composé— Cj0H8O 

ioo,o        92,0  P.  fus  de  C10H8O 

Hor"  eut.  (l)  de  20,2  à  42,5%. 
Hor1'  eut.  (-)  de  81,0  à  o'\, >'"/«■ 

CgHgNjj—  CioHgO  (diagramme).  50.  p.  5io  et  534. 

o-1'liénylènediamine  —  (3-Naplitol. 
"A-  t.  Points  caractéristiques. 

0,0        99°8  P.  lus.' de  C6H8N, 

35  79  Euleclique  CCII8N2  —  Composé 

37,  ">         86  Max.  P.  fus.  du  comp.  C6H8N2.C10H8O 

72  8o,5  Euleclique  Composé  — Ci0H8O 

100,0       122,0  P.  fus.  de  CI0H8O 

Un  seul  arr.  obs.  pour  chaque  eutectique. 


C6 Hs N,  —  CiqHsO  (  diagramme).  50.  p.  5o8  et  532. 

m-Phénylènediamine  —  p-Naplitol.- 


l'o 


riMiqu. 


62°o  P.  fus.  de  C6H8NS 

5ç)env.  Eutectique  Cfi  H8\ 2  —  Composé 

Max.  P.  fus.  du  comp.  C6H8Ni!.aC10H8O 

Eutectique  Composé  —  C,0H8O 

P.  fus.  de  C,0H8O 


n4 


Cf,H8N2-C|,)H80  (diagramme).  50.  p.  5oG  et  529. 

/3-Pliénylènediamine  —  a-Naphtol. 
7„.  I.  Points  caractéristiques. 

0,0       i38°  P.  fus.  de  C6H8N, 

•o  95  Eulectique(1)C6H8Nï— Composé 

'2,7       110  Max.P.  fus.  du  comp.  CgHgNj.aCioHgO 

i3  84  Eutectique(!)  Composé  — Ci0HgO 

10,0        99,0  P.  lus.  de  C,0H8O 

r.  eut.  (')  obs.  pour  .5, S  et  . 5',, .5  «.„. 
r.  eul.(  =  )  obs.  pourga»/,. 


CjHsN»  —  C,„H80  (diagramme).     50.  p.  5o(i  el  53o. 

7>-Phénylènediamine  —  (3-Naphtol. 
/.  Points  caractéristiques. 

i38°  P.  fus.  de  C6H8N2 

117  Eutectique  (  ')C6HgN2  — Composé 

r>o,">  Max.  P.  fus.  du  comp.  CcH8N2.2C10HsO 

120  Eutectique  Composé  —  C10II8O 

122,0  P.  fus.  de  G10HgO 


•  C)  ■ 


.s.  pour  7,2  "/„. 


C,iH^N2  -  C10H802  (diagramme).     35.  p.  i83  et  2 
o-Phénylènediamine  —  1.4-Dioxynaphtalène. 
t.  Points  caractéristiques, 

o       i83°o  P.  fus.  de  C10H8O2 

?  Eutectique  (')  Cm  H802— Composé* 

?  Max.  P.  fus.  d'un  composé* 

87  Eutectique  (-)  Composé  —  C6H8NS 

0       io3,o  P.  lus.  de  CGH8N2 

ment,  par  suite  de  réactions  secondaires, 
eut.  (2)  obs.  pour  86,5  et  9i,5%- 

F.  Meyer. 


Points  de  fusion  (mélanges}.        Punti  di  fusione  (mescolanze). 


ÏX.  —  Courbes  de  fusion  de  mélanges  binaires.  Combinaisons  organiques  {suite). 

C.,HJ;-  CioH80,  (diagramme).    38.  p.  i8j  et  10', 

C.H.N.  -doHgOi  (diagramme).    35.  p.  179e!  199 

<>-Phényièneriiamine  —  i  .6  Dioxynaphtalène. 

///  Phénylènediamine  -  1 .  j-Dioxynaphtalène. 

...                             Points  caractéristiques. 

»/0.             1.                            Points  caractéristiques. 

0,0      i  ;i?o                        P.  fus.  de  C,0HsO, 

0,0       i83?o                           P.  fus.  de  C,0H8O2 

; .            -fi                Euteclique  (  '  i  Ci0Hg<  >■.      Compo-é 

?               '.'                 Euteclique  (  '  )  Cm  Hgl  >•■  -  Composé' 

,,..  ;        i')S           Max.  P.  fus.  du  comp.  <:,„  ll.c  >,.<:,,  lliS  V 

{o,3       i»!           Max.  1'.  fus.  du  comp.  ('.,„  Ug  t>,.c,  M,  N, 

(ii             <\>                  Euleclique  (  Ji  Compose  -    Cc;  Il „  V, 

«)>,')         55                 Euiectique  (2)  Composé —<'.,,  Ils  \, 

ioo,o      ioi,o                         P.  lu.-,  de  C8H8Nj 

100,.,        63,5                          P.  fus.  de  C6H8N2 

Pas  d'arr.  eut.  I  '  )  signalé. 

l   n   seul  arr.  eut.    Cl   ODS.   pour  95,4*/,. 

Ut.  eut.  i     >  obs    de  "■<>.-  à  78  i  "/„. 

Observations  rendue-  dillicilcs   par   reacluni  <hinin|uc  avec  déga- 

gement de  gaz. 

C«H8N2  —  Cu.HsO;.  (diagramme).     35.  p.  182  e!  S02. 

o-Phénylènediamine  —  1.8-Dioxynaphlalène. 

C.HsN,-    C,„HsO,  (diagramme).     35.  p.  179  et  199. 

*fr             t.                             Points  caractéristiques. 

///-Phénylènediamine —  1  .<'>-l>iox\  naphtalènc. 

,  .-.,,                         P.  fus.  de  GioHgOj 

•/„.             t.                             l'omis  caractéristiques. 

11-               Euteclique  (*)  CioHg Os— Composé 

1!"                            P.  fus.  rie  C,0H8O2 

,,'..  ;       i',i             Max.  P.  lus.  du  comp.  1  '.,,,  IIS<  »...  C,  II«  Y> 

22            S;                Eutec'ique  (*)  Ci0HgO2 — Composé 

B5           q3                 Euteclique  (*)  Composé  — C6HgN2 

40,3      125         Max.  1'.  fus.  du  comp.  <:,0ïi.so2.<:i;i(s\, 

89              iq                   Kuteclique  1  -)  Composé  —  Ci;II„\, 

100,0       io3,o                           P.  fus.  de  C6H8N, 

lit.  (')  obs.  pour  i5,8'/r 

100,0        63,o                         P.  fus.  de  C6H8N2 

Pas  d'arr.  eut.  (')  signalé. 

Arr.  eut.  (')  obs.  pour  c8,3  et    > ', , 7  "/„. 
Arr.  cul.  (»)   obs.  pour  77,8  Cl   88,0°  „. 

C,;HSN,—  CioHgOj  (diagramme).     33.  p.  182  et  2o3. 
o-Phénylènediamine  —  2 . 3-Dioxynaphtalène. 

C6H8N2  —  Ci0H«Oo  (diagramme).     35.  p.  179  et  200. 

•/,.             t.                            Points  caractéristiques. 

/«-Phénylènediamine  —  1 . 8-Dioxynaphtalène. 

0,0      162V                       P.  fus.  de  C,0H8O, 

■/,.               t.                                Points  caractéristiques. 

?               '.'              Euteclique  <  '  1  C10H8O2 —  Composé** 

•'               ?                          .Max.  P.  fus.  d'un  comp.** 

0,0       iV'.'o                           P.  fus.  de  Cl0H8O2 

<r>           q('               Eulgctique  (*)  Composé— C6H8N2 
100,0      io3,o                         P.  lus.  de  C«HgNj 

32            7")               Eu lectique  (*)  C10H8O2— Composé 
4o,3        101            Max.  P.  lus.  du  comp.  C,„  H80,.Cr,  H8N2 

*  D'après  les  autres  Tableaux  du  Mémoire. 

**   L'eut.  (')   et  le   max.  sont    certains,  niais  n"ont  pu   être  situés 

92             58                  Euteclique  T2)  Composé  — Col!,  N2 
ioo,o        63, 0                         P.  fus.  de  C6H8N2 

exactement  par  suite  de  réactions  secondaires. 

Arr.  eut.  (')  obs.  pour  35,6"/,,. 

■Vit.  eut.   I3)  obs.  de  80  a  «,S!  "/„  nu.  d'apirs  courl.e.   non   -iui,;il.- 
dans  le  texte. 

Arr.  eut.   (  =  )  obs.  pour  91,0  et  95  :";„. 

CoHsN,— C1(lH80..  (diagramme).     3.'i.  p.  180  et  200. 

C„H8N,—  C1(,HsO>  (diagramme).     35.  p.  [83  et  203. 

o-Phénylènediamine  —  2 .  6-Dioxynaphlalène. 

///-Phénylènediamine  —  2.3-Dioxynaphtalène. 

»/,.               /.                                l'oints  caractéristiques. 

"/„.           t.                            Points  caractéristiques. 

-Ki'.'o                        P.  fus.  de  CioHgOs 

0,0     16270                        P.  fus.  de  C,0H8O2 
24         122                Euteclique  (M  C1(lHsO,—  Composé 
4o,3     1 'pi           Max.  P.  fus.  du  comp.  C10H8O2.G6H8N2 
q4         53                Euteclique  (*)  Composé  — C6HgN2 
100,0      63,o                         P.  fus.  de  C6H8N2 

3o          i',               Euteclique  (')  CI0HgO2— Composé 

>o,  i        1  m-          .Max.  P.  fus.  du  comp.  ■>.(',,„  Hs  f)., .  'i  ('.,  H8N, 

92            qq                 Kuteclique  (*)  Composé  —  CGH8\2 

100.0       i'o3,o                            P.  fus.  de  CgHgNj 

Air.  eut.  {' )  obs.  pour  27,7,   et  38,i  °   „. 

\rr.   eut.  (  '  )  obs.   pour   iq,5  el   27.1  "/„. 

Air.   eut.  (')  obs.  de  72,2  à  <,">.')  "/„. 

Arr.  eut.   (' )  ubs.   pour  82,8   et   90,0  "/,. 

CGHsNo— C1(,H80.  (diagramme).     3.".  p.  180  el 201. 

C(H8N2— Ci0H802  (diagramme).    oTJ.  p.  i83  et  2o3. 

o-Pliénylènediamine  —  2.7-Dioxynaphtalène. 

///  Phénylènediamine—  2.6-Dioxynaphtalène. 

"/„.            /.                            Pr>ints  caractéristiques. 

•/..            t.                              Points  caractéristiques. 

tsc'.'o                       P.  fus.  de  C10HgO, 

0,0    2i6°o                         P.  fus.  de  C,0H8O2 

is          mi                Euteclique  (*)  C,0H8O2— Composé 

35          125                  Euteclique  ('  1  C,„  H„<  ).,  —  Composé 

....  ;       ,  ;,,          Max.  P.  fus.  du  comp.  2C,„il8<  >,.  3  (  !,  II8  V 

|o,3     1-1            Max.  P.  lu-,  du  comp.  C10HgOa.C6HgN2 

<li             q6                  Euteclique  (  "-)  Composé  —  C6H„  \, 

98          61                 Euteclique  (*)  Composé  — C6H8NS 

.00.0       ,oi.o                           P.  fus.  (le  C6HgN, 

[oo,o      63,0                           P.  lus.  do  CeH8N2 

Arr.  eut.   1  '1  obs.  pour  33,4  f't  ^9-3  "/«. 

Arr.  eut.  (')  obs.  pour  3o,i   et  34,g  »/„. 

Arr.  eut.  1  -)  obs.  pour  vj.o  et  92,0%. 

Arr.  eut.   (»)  obs.   pour  64,8  el  93.9  ■/,. 

F   Meyer. 


Schmelzpunkte  (Mischungen).  —  Melting  Points  (Mixtures). 


IX.  —  Courbes  de  fusion  de  mélanges  binaires. 

Combinaisons  organiques  {suite). 

CoH8N5-  C10Hs02  (diagramme).     35.  p.  181  et  201. 

C6H8Nî—  G10H802  (diagramme).    35.  p.  177  et  197. 

/H-Phénylènediatnine  —  2.7-Dioxynaphtalène. 

/;-Phénylènediamine  —  2.7-Dioxynaphtalène. 

»/„.            /.                                 Points  caractéristiques. 
0,0     i86?o                            P.  fus.  deCoHgOj 
33         126                Eutectique  (»)  Ci0H8O., —Composé 
4o,3     i39            Max.  P.  fus.  ducoinp.  Cl0H8O2.C6H8N2 
98         53                   Eutectique  (2)  Composé —  C6H8N2 
100,0     63,o                             P.  fus.  de  C8118N» 

81' 

/.                               Points  caractéristiques. 
i86°o                         P.  fus.  deC10H8O2 

171                 Eutectique  (' )  C10H8O, —  Composé 
180            Max.  P.  fus.  du  comp.  2C10H8Oî.C6H8N5 
129                  Eutectique  (2)  Composé  —  C6H8N2 
147,0                             P.  fus.  de  CCH8N2 

Arr.  eut.  (')  obs.  pour  28,1  et  3',,9  »/„. 
Ait.  eut.  (-)  obs.  pour  78,0  et  88,7  "/„. 

Arr.  e 

-ut.  (<)  obs.  pour  4,3  et   10,4  "/„. 
ut.  C-)  obs.  de  68,5  à  90,4  "/„. 

CiH.Nj—  CsHis  1  diagramme).       32.  p.  G3G. 
/j-PIténylènediamine  —  Diphénylméthane. 
"/„.                 t.                          Points  caractéristiques. 
0.0         i38?8                A.        P.  fus.  de  C6H8N2 
()9              23,3                B.                 Eutecti(|ue 
100,0          23,9               C.           P.  fus.  de  C13H„ 
La  brandie  AB  peu  inclinée  d'abord  descend  brusquement  à  par- 
tir de  84,8  %  et   112».  Horu  eut.  de  7,8  à  99,3  "/„. 
Pas  de  composé. 

C6H8N2  —  CuHgOj  (diagramme  1.     3b.  p.  17G  el  iy6. 
/j-Pliénylènediaminc  —  1  .G-L)ioxynaphtalène. 
•/,.           t.                                Points  caractéristiques. 
0,0     i34°o                           P. fus.  de  CioH8Os 
îi         121                 Eutectique  (')  C10H8O.,  —  Composé 
4o,3     170            Max.  P.  fus.  du  comp.  G10H8O2.C6H8X2 
<)5         125                 Eutectique  ( 2  )  Composé  —  C6  H8  M, 
100,0     147,0                           P.  lus.  de  «  :  6 1 1  «  ^  ^ 
Arr.  eut.  (»)  obs.  de    5,o  à   i7,a  •/,. 
V11.  eut.  |2)  obs.  de  65,5  à  83,5  "/„. 

C6HgN2— C19H16  (diagramme).      43.  p.  126. 
w-Phénylènediamine  —  Triphénylmélhane. 
t.                               Points  caractéristiques. 

C,;H8N,—  Cn,HsOo  (diagramme).     35.  p.  178  et  197. 

/j-Phénylènediamine  —  1  .8-Dioxynaphtalène. 
•/„.           t.                                     Points  caractéristiques. 
0,0     i37>                            P.  fus.  de  C10H8O, 
21         109                   Eutectique  (')  C|0HsO2  —  Composé 
25,o     118            Max.  P.  fus.  du  comp.  2C,0H8O2.C6H8N2 
3-         io(i                   Eutectique  (2)  Composé  —  C6H8N> 
100,0     147,0                            P.  fus.  de  C6H8NS 

0,0           62^0                          P.  fus.  de  CCH8N2 
3                60                                      Eutectique 
20  à  91       81           Brandie  horizontale.   Pas  de  miscibilité 

a  l'état  liquide 
100. 0            91                                 P.  fus.  deC19II16 
Pas  de  composé. 

CGH8N2—  Ci.jH|6  (diagramme).    43.  p.  124  et  127. 

Arr.  eut.  (')  obs.  pour  8,3  et  .7,7  •/,■ 
Arr.  eut.  (2)  obs.  de  28,8  à  64,3  %. 

Arr. 

/;-Phénylènediamine  —  Triphénylmélhane. 

0,0             i38?8                P.  fus.  de  C6H8N2 
97                 87,5                       Eutectique 
100,0              9t,o                 P.  fus.  de  C19H16 

ut.  obs.  de  64,7  à  98,0  <'/„. 

C6H8N2—  C10H802  (diagramme).    35.  p.  178  et  198. 
p-Phénylènediamine  —  2.3-Dioxynaphta!ène. 

%■            t-                                     Points  caractéristiques. 
0,0     i62°o                             P.  fus.  de  C10H8O2 
4         M  '                    Eutectique  (!)  C|0H8O2— Composé 
2.5.0     164            Max.  P.  lus.  du  comp.  2Ci0H8O2.C6H8N, 
70        118                   Eutectique  (-)  Compose  — C6H8N2 
100,0     147,0                              P.  fus.  de  C6H8N, 
Arr.  eut.  (')  obs.  de  8,,,  à  24,0  %. 
Air.  eut.  ('-')  obs.  pour  80, 3  "/„• 

Pas  d 

e  comp.  Eutectique  seulement. 

Pas  1 
Arr. 

C6H8N2-C19HuO  (diagramme).    37.  p.  218. 

/«-Phénylènediamine  —  Triphénylcarbinol. 
»/„.                     t.                   Points  caractéristiques. 
0,0             i5g?5                P.  fus.  de  C19H160 
90                 59,5                       Eutectique 
100,0              62,0                 P.  fus.  de  C6H8N2 
e  comp.  Liquidus  en  V. 
eut.  obs.  de  49»1   à  1)0,5  °/o- 

CfiHgNj—  C1(,H802  (diagramme).     33.  p.  177  et  196. 
p-Phénylènediamine  —  2.6-Dioxynaphtalène. 
V..            t.                                  Points  caractéristiques. 
0,0     2i6°o                            P.  lus.  de  C10H8O2 
10         195                 Eutectique  f1  )  C10H8O2— Composé 
4o,3     212            Max.  P.  fus.  du  comp.  C10H8O2.C6H8N2 
93         140                  Eutectique  (2)  Compose  — C6H8N2 
100,0     147,0                          p.  fus.  deC8H8N, 

C6H8N,-C19H160  (diagramme).     37.  p.  2.18. 
/j-Phétiylènediamine  —  Triphénylcarbinol. 
•/,.                     t.                     Points  caractéristiques. 
0,0            i5g°5               P.  fus.  de  C,9HI80 
33                  118                             Eutectique 
100,0             140,0                 P.  fus.  do  C6H8N2 

Ait.   eut.  (')  obs.  pour  6,1  et  7/,  »/„. 
Arr.  eut.  (-)  obs.  .te  73,8  à  88,7  "/,. 

Pas  , 
Arr. 

0  comp.  Liquidus  en  V. 
■ut.  obs.  de  17,2  a  67,6  °/„. 

F.  Meyer. 


Points  de  fusion  (mélanges).         Punti  di  fusione  (mescolanze). 


IX.        Courbes  de  fusion  de  mélanges 
C  H  0,N  o  et  p.  7-2. 

Acide  o-Sitrobentoique  —  Acide  /^-Nil ioIhmi/oïiiho. 


binaires.  Combinaisons  organiques  (suite). 
C;H,0„Nt-CNH.,ON  (diagramme 


'/.• 


/,  =  tempéi  attire  à  laquel  le 


7.- 


C-H,0,NC12S      2.5.3  et  2.6.3  (diagramme). 

Chlorure  de  a-Chloro-5-nitro-p-tolnènesulfonj  le. 

Chlorure  de  2-Chloro-6-nitro-/j  toluènesulfonyle. 

'  „.  I.  Points  caractéristiques. 

()<)'.'.>.  P.  fus.  du  Chlorure  2.5 

Euteclique 


P.  fus.  du  Chlorure  2.6 


i6,k 


B6Q6N3— C7H6Q»NS  (diagramme).    4.  p. 
«-Trinitrotoluène  —  m-Dinitrotoluène. 

/fus-  7e-  <r«s.  '/o- 

8o?a  60  h'.'I  20 

<■>-.(■>  ',()       ),'.,.  ,) 

Ci.',  îo         S6.3 


C:H.,0,-,N,  —  C7H„0,N2  (diagramme). 

Trinitrotoluèue  —  Dinitrotoluèue*. 
Voir  Mélange  ternaire,  p.  ai.î. 


*  En  vue  de  l'analyse  physique  des  mélanges. 
Phases  solides  A  :'c,HsÔ4N,:  B  :  C,H506N3. 
Pas  de  composé.  Courhe  en  V. 


CtH.O.N,— CTH;02N  (diagramme 
Trinitrololuène  — p-Nitrololuène*. 

Voir  Mélange  ternaire,  p.    »ij. 


Phases  solides  A 

Pas  .Je  composé.   Couil 


33V85 

Î3,95 

7°           57,9 
8o          (i"),  ; 
<)°          73,« 
100          8o,3 

physiq 
[,0,N; 

■e  des  mélanges. 
1$  :  Cil,  o    \ 

"/,:■ 


P.  fus.  de  CtHïObNj 
Euteclique  (•)  C7H5l  >,-,  N3  -  Composé 
Max.  I'.  fus.  du  comp.  équimoléculaire 
Euteclique  (»)  Composé  — CgH90!N 


prés  diagramme.  Chiffres  non  doni 
eut.  (  ')  obs.  de  10,02  à  1  1,4g  ",/„. 
eut.  (')obs.  de  }yà  s,,,,,  »/„. 


C;H.,0,.N,-  CHH.,N  (di^iaïuiuei.   M.  p.  i;li 
1  . •>.  ,.6.  Trinitrololuène  —  f.arbazol. 


C7H506N3—  CltH„,  'diagramme).     I.ï    p. 
2. 4. G. Trinitrololuène  —  Accnaphlène. 

t.  Points  caractéristiques. 

:8?8  P.  fus.  de  C7HS061N3 


Eute< 


') 


4o,  i 

n3,4     Max.  P.  fus.  du  comp.  C7H.5Oc\,.C,,II10 

79,3 

86,6                           Eutectique  (*) 
96,2                        P.  fus.de  Cul!,, 

Air.  en 

t.  (')  obs.  de  5,o  a  35,0  "  „. 
t.  (>)obs.de5o,oà  95;o«/.. 

G7H506N3  — CiîHio  (diagramme).    SI.  p.  179. 

1.2.  {. 6. Trinitrololuène  —  Acénaphtène. 

t.                              Points  caractéristiques. 

0,0 

95?o                          P.  lus.  de  C12H10 

18 

81                 Euteclique  (•)  Cull,, —  Composé 
112          Max.  P.  fus.  du  comp.  C,,  H,„.C7  H506N3 

93 

72             Euteclique  (2)  Composé  —  C7H506N3 
82,0                     P.  fus.  de  C7Hs06N3 

Vrr.  eu 

.  (')  obs.  pour  18,6  •/«. 

C7HB06N3-Cl2H15N<  (diagramme).              2-2. 

t-Trinilrololuène  —  p-Aminoa/.obenzène. 


"7,7 
80,7 
80,0 


122,3 

f  pour  46,4  V.)- 


F.  Meyer. 


Schmelzpunkte  (Mischungen).  —  Melting  Points  ^  Mixtures). 


IX.  —  Courbes  de  fusion  de  mélanges  binaires.  Combinaisons  organiques  (suite). 


C7H.,0,;N:i-   C,tH„,  (diàgfàmme-).      L5.  p. 
2.4.6-Tfinitfololuènc  —  Anthraccne. 


'•'.' 

:ï,-> 

72  , 3 

10,0 

77,0 

i5,o 

89,8 

'20 , 0 

100,2 

43,96  i55, 
Pour  7,5 •/, 
Pour  20%,; 


C;  H„  0,;  N,j  —  Ci  y  H  .„  (  diagramme  ).     41.  p.  191. 
i.-'.  j.tl-Trinitrutolucnc  —  Anthraccne. 


is.  deC7H50 
Eiitecliquè 


»,8Vr 


CTH^OttNj-CmHu  (.diagramme).     13.  p.  -iï-i. 
2.4.6-Trinitrotoiuène  —  Rétène. 
»/„.  t.  Points  caractéristiques, 

o  78^8  P.  fus.  de  C7Hb06N3 

»6,8        63,9  EulecUqne(i) 

5b, 78      78,6      Max.  P.  fus.  du  comp.  C7H506N3.C18Hlt 
69,3       65,4  Eutectique  (e) 

100  95,2  P.  fus.  de  Ci8H18 


eut.f)  ohl 

eut   (s)  obs 


.')<)".  (i 


ï  et  1 


o). 


C7H,i66N3-  019H160  (diagramme).    37.  p. 
•  .4.6-TriîiUrololuèné  —  Triphénylcarbinol. 


Pas  de  comp.  Liquidas  eh  V. 


C;H,,0,—  C,H7N  (  diagramme ).         I.  p.  5g5. 
Acide  benzoïque  —  Ouinoléine. 


C7H(,0,—  C,H7N  (diagramme)  (suite).    1.  p.  59"). 


C7HG02-C10H8  78 

Acido  benzoïque  —  Naphtalène. 
Composition  de  l'eutectique...     C7He02  +  2,o36  CiDH8 


C7H(10_,— CiuH.jN  (diagramme).        1.  p.  5gi. 
Acide  benzoïque  —  a-Naplitylamine. 
/.  Points  caractéristiques. 

',*'.'■>  P.  fus.  de  C„H9]N 

34,o  Eutectique  CI0H9N  -C7H602 

121,4  P.  fus.  de  C7H,;0, 


C7  Ho 0,— Clu H, N  (diagramme).       1.  p.   5 
Acide  benzoïque  —  fS-Xaphtylamine. 
Mol."/,,.  /.  Points  caractéristiques, 

o  iii°5  P.  fus.  de  C10H9N 

ïo  78,7  Eutectique  C,o H,  Ai  —  C7  H, O., 

1..0  i-2i, 4  P.  fus.  de  G7H6Oa 

Pas  de  composé.  Liquidus  en  V. 


CvHcOi—  C,,  H,, ON,  (diagramme).       3i).  p.  2. 
Acide  benzoïque  —  Antipyrine. 

2i?o  P.  fus.  de  C7Hc02 

5g,5  Eutectique  (';  07H60., —  Composé 

66  Max.  P.  fus.  du  comp.  C7  H602.C,,  H,,ON2 

5i),i  Eutectique  (2)  Composé  —  Cu  Hjo ON, 

09,1  P.  fus.  de  C„H„ON, 


eur  de  texte  probable.  Le  Tableau  elle  diagi 
eut.  (')  obs.  pour  4a,3  et  47.3  •/,. 
eut.  (»j  obs.  pour  68,3  et  -',.9  "/„■ 


edonnenlGS 


C7Hii02—C|2HuN  (diagramme).      1.  p.  590. 
Acide  benzoïque  —  Dipliénylamine. 


P. fus.  deCtsHuN 

Eutectique  C,,H„!N  —  C7H602 

P.  fus.  de  C7H60, 


F.  Meyer, 


Points  de  fusion  (mélangesV         Punti  di  fusione  (mescolanze). 


IX.  —  Courbes  de  fusion  de  mélanges  binaires.  Combinaisons  organiques  (suite). 

C-H„0,-    C  H-ON  (diagramme).  31. p.  149  cl   [70. 

C  Hr,0,N,  -  C:H,N  (diagramme),     II.  p.  386  et  3y5. 

\, "ido  0  Salicylique      Benzamide. 

t. a.  {-Dinitrotoluène  —  />-Toluidine. 

/.                            Points  caractéristiques. 

"/„.               t ■                     Points  caractérisl  iques. 

0.0        m  i.s                        P.  fus.  de  C7H7ON 

i»iv;                 P.  fus.  de  C7H604Ns 

■>  1  riiv.     io6env.                        Arrêt  euteclique 

.    .                  .        >       P.  lus.  el  i'.  Ir.  d'un  comp.  probable 
,,,->        "'s-'      (                  iC7H7ON.C7H603 

i(j             is                            butectique 
100,0          4a,5                    P.  fus.  de  C;  11,  \ 

53,3         1 1 G             Max.  P.fus.  (iucomp.  C7H7ON.C7HG0, 

Pas  de  ( iposé.  Liquidus  en  \. 

.. ,                ,  0      »                       Euteclique  /2) 

b*            "4's       1           n7H7ON.C7H,0,—  C7H603 

Arr.  eut.  "lis.  pour  5o,6  el  ")</••'>  "Ai- 

100,0        i5;                            1'.  fus.  de  C7HS(  >3 

But.  (>)  déterminé  par  un  seul  arrêt. 

C:H„0,N,  -C,,H;,N  (diagramme).     SI.  p.  17!  el  i;J. 
1 .  ■>.  i-Dinilrololuène  —  Carbazol. 

C-H.,0,  —  C:H:ON  (diagramme).  3i.p.45oet  i;a 

Acide  ///  -Salicylique  —  Benzamide. 

"/„.                 /.                             Points  caractéristiques. 

■  ,.           /.                                 Points  caractéristiques. 

o,o        a36?o                       P.  fus.  de  C,,II;iN 

0,0     r.'i.s                       P.  fus.  de  C7H7OJN 

89             62              Eutectique  C12HSN  — C7H60iN2 

$5          79,3             Eutectique  Ç7H7  ON  —  Composé 

100,0,        68,0                     P.  fus.  de  C7H604N2 

38           81 ,  j     P.  tr.  du  comp.  1  probabl"'  équimolérulaire  ) 

Courbe  en  \.  Pas  de  comp. 

100,0     i93                            P.  fus.  de  C7  H6  03 

Pas  d'arr.  eut.  signalé. 

Bot"  eut.  de  28,0  à  39,o  '/„. 

C7H«OtNs—  C12H10  (diagramme;.     34.  p.  191  et  198. 

C:H„0,—  C;H:ON  (diagramme  1.  31. |>.  i"»i  et  \-'{ 

Acide  /)-Salieylique  —  Benzamide. 

1 .  ■>. .  4-Dinitrotoluène  —  Acénaplitène. 

','„.           /.                                   l'oints  caractéristiques. 

i>  -   1 

0,0    ni'.s                     P.  fus.  de  <:7II:<>\ 

'"'             '                                "          '"           "   "  '  ' 

3o          79,8    P.  ir.  d'un  comp.  (probab1  ;  C-  llT  (  >\.C.T  11 ,;(  >,i 

0,0      68°o                            P.  fus.  de  C7HC<  >■,  Ns 

><l            ~-i.'i                 Kuleclique  r,nni|i(»si'  —  C-  Il,;'»3 

2',          5i,5             Euteclique  (l)  C7H604N2— Composé 

100,0     mu*                              P.  tus.  de  CtH603 

i',,8       57,5*          Max.  P.  fus.  du  comp.  C7H0O;N2.C12H10 

La  courbe  n'a  été  étudiée  que  jus]u  à   160°  à  cause  de  la  décom- 
position de  l'acide. 

5t          57,4**            Eutectique  (*)  Composé  — C12H,0 

Moi—  eut.  de  H;.',  à  .V,.i  •/,. 

100,0      90,(1                               P.  fus.  de  C,s  Il1(, 

*  Non  spécilié,  approximatif  d'après  Tableau. 

C-H.O,—  CnH|2ON2  (diagramme).  33. p.  1 56 el  168. 

**  Chiffre  du  ré-, mué.  Le  tableau  donne  56,5. 

Acide  Salicylique  —  Autipyrine. 

Arr.  eut.  !'  |  obs.  pour   !3,2°/0. 

°/o-             t.                                   Points  caractéristiques. 

0,0     io9?8                          P.  fus.  de  CM  lli,<>Y, 

A\,5       72                Euteclique  (l)  C,,  H,,  O.N.—  Composé 
i  i.  >       8g          .Max.  1'.  lus.  du  comp.  C„  HliO\,.C7H,03 

C:H„0,N2—  C|.H|„  (diagramme).     41.  p.  [89  el  192. 

54,5       72                 Euteclique  1  2)  Composé— G:  Hf,u3 
100,0     i5'j,o                            P.  fus.  de  C7H603 

i . ■>..  |— Dinitrotoluène  --  Anlhracène. 

Arr.  eut.  (')  obs.  pour  18,6,  a5.i  cl   ï8,-j  »/„. 

7„.                    t.                           Points  caractéristiques. 

Arr.  eut.  (;)  obs.  pour  5o,8  <70. 

0,0           7o?5                 P.  fus.  de  C7H6OtN2 
9               66                            Euteclique 

C:H0OiN2—  C:H:02N  (diagramme).                 :i. 

ioo,e           212,5                      P.  fus.  de  C,,  II,„ 

Dinitrotoluène  — //-Xitrotoluène*. 

Pas  de  composé.  Liquidus  en  Y. 

Voir  Mélange  ternaire,  p.  2i5. 

A. li. 

Arr.  eut.  obs.  de  17,7  à  88,3  7,. 

'■•                 C„-                     "/„•                tc.     ~~          tc„. 

CTH,;OvN2— C,9H,,;0  (diagramme).     37.  p.  214  et  216. 

0           ">i'.VJ           -                      5o           ]>'■[)'>           26*54 

10            i;,i>           -                       i',            57,1,1            26,44 

i.a.  {-Dinitrotoluène  -  Tripliénvlcarl.inol. 

20          i'.,"i            -                     00           53,o3          26,48 

"... 

3e          36,«)5         <(..".;                70          63,72 

If                    l-                          Points  caractérisl  i. pies. 

40         ii .  1         <<;,  js             80        75,07 

0.0           1  )9°5                    P.  fus.  de  C19H[60 

-         -            -                 90        97J14 

88               bj                             Eutectique 

-         -            -                100       100 

*   En   vue  de  l'analvse  pbvsique  des  mélanges. 

100,0            68,5                 P.  fus.  de  C7H„Q4N2 

Phases  solides  A   :C  II.O.\;     li  :  Cil   (i    \  . 

Pas  de  comp.  Liquidus  en  Y. 

Pas  de  composé    Liquidiis'en  V. 

Arr.  eut.  obs.  de  $2,6  à  86,47,. 

F.  Meyer. 


Tables  internationales,  1917-1922 


Schmelzpunkte  (Mischungen).  —  Melting  Points  (Mixtures). 


IX.  —  Courbes  de  fusion  de  mélanges 
C7H7C1  o  et  p  (diagramme).  80. 

•--Chloro  toluène  —  />-Chlorololuène.* 


binaires.  Combinaisons  organiques  {suite). 

C7H70N  —  CU)H8Oo  (diagramme).    35.  p.  i 
Benzamide  —  r  .6-Dioxvnaphtalène. 


•/•■ 

/fu> 

7«- 

/ru*. 

%• 

/fus. 

0,0 

- 

,'8 

60,2 

—33° 

75;4 

— 4«"4 

"),  i 

—    2 

,4 

<;<;,•> 

— 4o, 

") 

76,  i 

-47,8 

3(.),  y 

— 14 

,7 

7',i 

—47, 

3 

84,8 

—42,6 

5o,4 

—^3 

-i." 

—49, 

8 

100,0 

-35,i 

*  Etudt 
l.iquidi 

faite  e 
s  en  V 

n  Vl 

e  d 

i  dosa 

ge  dos  m 

■km;; 

es  de  ce. 

deux  corps. 

CTH7ON  — C8H10ON,  (diagramme).     54.  p.  62  et  ;5. 
Benzamide  —  N'itrosodimélliylaniline. 

/.  Points  caractéristiques. 

»      8475  I».  fus.  de  C8H10ON, 

(jj  A.         Eutectique  C8H,„ON2-  Composé 

fir  R    $  P.  fus.  d'un  comp.  (vraisemblablement 


65 


obs.  poi 


2.C8H10ON2.C7H7ON 
.  '      Eutectique  Composé  —  C7H7ON 

P.  lus.  deC7H7ON 
a  courbe  est  horizontale. 
i3,3  et  83,6  •/,. 


C7H7ON  -  C10H80  (diagramme  ).     31.  p.  45;  et  493. 
Benzamide  —  a-NaphtoI. 
%.  /.  Points  caractéristiques. 

0,0  9?.?o  P.  fus.  deC,0HgO 

41  38,3  Eutectique 

100,0  124,8  P.  fus.de  C7 H, ON 

Pas  de  composé.  Liquidus  en  V. 
Moi-1'  eut.  de  26,!  à  53,o  •/„. 


C7H7ON 

-CoHgO  (d 

Benzamide 

/. 

agramme).     31.  p.  4^7  et  492. 
-  [E-Naphtol. 

Points  caractéristiques. 

0,0 

I22°0 

P.  fus.  de  G10H8O 

40 
1 00 , 0 

54,3 

124,8 

Eutectique 
P.  fus.  de  C7H7ON 

Pas  de  composé. 
Hor'"  eut.  de  18, 

Liquidus  en  \ 

n  à  55,6  »/„■ 

C7H7ON  —  C,o H8 02  ( Diagramme ).    33.  p.  1 84  cl  5 
Benzamide—  1 .4-Dioxynaphtalène. 
%■  /•  Points  caractéristiques. 


l83°o 


P.  fus.de  C10H8O2 
bi,5  91  Eutectique 

100,0  128,0  P.  lus.  de  C7 H, ON 

Pas  de  composé.  Liquidus  en  V. 
Arr.  eut.  obs.  pour  57,8  et  -5,2  °/0. 

C7H7ON  —  CiqH802  (diagramme).    35.  p.  184  et  206. 

Benzamide  —  1 .  5-Dioxynaphtalène. 
%>•  /•  Points  caractéristiques. 

0,0  25o>  P.  Tus.  de  C10H8O2 

72  io(>  Euteciique 

100,0  128,0  P.  fus.  de  C,H7ON 

Arr.  eut.  obs.  de  5<\4  ;,  ;3,6  "/„. 


"/„• 


P.  lu-,  de  CoHgO, 

Euteciique 
P.  fus.  deC7H7ON 


C7H7ON-Ci„H802  (diagramme).    35.  p.  i85  et-. 
Benzamide  —  1 .8-Dioxynaphlalène. 


Poi 


imposé.  Liquidus  en  V. 
ob*.  de  41.2  à  69,7  %. 


"•"«  ^-«.aénstiques. 
I>.  rus.  de  C10H8O2 

Eutectique 
P.  fus.  de  C7H,ON 


69 , 3 


C7H7ON  —  C,oH802  (diagramme).     3:i.  p.  [86  et  208. 
Benzamide  —  2 . 3-Dioxynaphtalène. 
/.  Points  caractéristiques. 

o     i62°o  P.  fus.  de  C10H8O2 

Eutectique  (')  C1(1H802—  Composé 

Max.  P.  Tus.  ducomn.  3C10H8O2.C7H7ON 

Eutectique  (*)  Composé—  C7H7ON 

P.  Tus.  de  C7H7ON 

,.  de  40,2  à  5o,i  »/„. 

.  de  73,5  à  81,0  %. 


CTH7ON  —  Ci0H802  (diagramme).     35.  p.  t85  et  207. 
Benzamide  —  2.6-Dioxynaphlalène. 
°/0.  t.  Points  caractéristiques. 

0,0  ai6°o  P.  fus.  deC,0H8Oj 

48  87  Eutectique 

100,0  128,0  P.  fus.  de  C7  H,  ON 

de  composé.  Liquidus  en  V. 
eut.  obs.  de  37,i  à  o3,5  °/„. 


C7H7ON  — doHgOs  (diagramme).     35.  p.  i85  et  207. 
Benzamide  —  2.7-Dioxynaphtalène. 
%.  /.  Points  caractéristiques. 

0,0  i86>  P.  rus.  de  C10H8O2 

52  78  Eutectique 

100,0  128,0  P.  rus.  de  C, H, ON 

le  composé.  Liquidus  en  V. 
eut.  obs.  de  42,6   à  ;3,6  »/„. 


C7H702C1S  o  et/).  2"». 

urede  toluèuesulfonyle  — />-Culoruredetoluènesulfonyle. 

tf„,  '/.■  </„.-  V..  tfu, 

>         10" 17  17,0  2" 1  35,3         ?6°9 

9.9  17,23  i,9  42,2         33,6 

i  8,0  17,5  1,6  5o,2         39,8 


62,6 

67,2 


F.  Meyer. 


Points  de  fusion  (mélanges).         Punti  di  fusione  (mescolanzc). 


IX.  —  Courbes  de  fusion  de  mélanges 

C-H ;0»N  o  (M  m.  3  bîs. 

o-Nitrotoluène  —  wi-Nitrotoluène. 

Forme  mélastaule  de  o-Nitrotoluène. 

"/ >"o               94,7'           90,48  83,17 

«e(corr.ï -...:;;       -,,,06       -    .',.;«'.  -19,3 

Par  extrapolation,   il  est  probable  que  I  on  aurait  un  eutecliqu 
'  -  Î9*  p,,v-,  Pour  ;,t  "/,.• 

forme  stable  do  o-Nitrotoluène. 

"/o 9i,i4        80,10        74,9-6        6i,35  19,91 

te  (corr.).-    —  8'.",  >        1  î ,  1 1    —17,3      —?4,57  -22,88 

«/„ i  î . >|S        36,35        26,11         i5,4i  0,00 

t,     corr.).  .     — i3°4i     —  6,1             1,8            8,  13  i  5, 53 

V   —  3i",65,  pour  '>■?.  °/«  env.,  cutcriique   des  deux  constituants. 

C7H702N/»et//.  3  bis. 
m-Nilrotoluène  — /3-Nitrotoluène. 

"/o loo           96,00-.     92,242     86,02       66,8  6o,25 

/<■  I  corr.  ).        iV.'Vi      ri,;i        1  1  ,96          8,97     —0,61  2,8 

°/o ->o,i6        )).ii        34,12        21,44        10-7<>  °>0<) 

/,   (corr.)-     16'.' 18       'i. •->.->       3o,->         39,42       46,24  3i  ,3 
A  —  i°.K.  pour  o3"/„,  cutectique  des  deux  constituants. 

CTHTO.N-CTHvOiN.  78. 

p-Nitrotoluène  —  //-Nitranisol. 
Composition  de  l'cutectique  C7H~02N  -t-  1,769  C7H703N 

^us 9.3';7 

C7HT0,NtC16.4-'«et6.3-/>.  68. 

6-Chloro-4-Nitro-/«-Toluidine  —  6-Chloro-3-Xitro-/>Toluidine. 


binaires.  Combinaisons  organiques  (suite). 
C:HnO  o  cl  ///  (diagramme). 
0  Crésol  —  m-Crésol. 
°/„.  /.  Points  caractéristiques. 


°/„. 


'/.• 


i43,  i 


«39,5 

i39 
141 


C:H;03N-C10Hs.  78 

//-Nitranisol  —  Naphtalène. 
Composilion  de  l'eutectique  4,388  C7H7O3N  -4-  C,0H8 
'rus .     3i"9 


C7H80  0  et 

ni(diag 

ranime) 

0 

-Crésol  —  // 

-Crésol* 

Voir  M 

[an 

ge  quate 

•naire,  p 

'3,74 
2 1 ,  69 
3i,3i 

38.;-. 
4i,64 

3oV45 
23,95 
■20 ,  00 
14,6 

9,4 

8.5 

43,68 
5o,64 

56, 14 
62,80 
69,28 
74,3g 

8?  3 

7,9 
7,6 
6,3 
5,8 
4,6 

9.  p.  926  et  929. 


93,39 


*  En  vue  de  l'analyse  physique  des 
Comp.  inst.  2  o-crcsol.  1  m-crésol. 
Pour  4°7n  a  8", 5  p.  trans. 
Pour  83,7°/0  à   i°,5,  eutectique. 


'.  P-  933. 


0 

ïo'.'o                       P.  lus.  du  o-Crésol. 

40 

zenv*.                          P.  h-.' 

";';,,  |in, 

—  l'cnv'.                      Euleclique*. 
2,4                          P.  fus.  du  /«-Crésol. 
s  diagramme;  pas  d'indications  -fans  le  texte. 

C7H80  0  et  />  (diagramme).    9.P.927 

et  93o. 

o-Crésol  — p-Crésol*. 

loir   Mélange  quaternaire,  p.  218. 

;«»'.'  ï -,             ji, 42      4','i              67,88 

9V8 

9,91 

25,3                44,41       2,5                68,4o 

io,3 

'7,9> 

20, 85               47,11       4,6                70,99 

1 2 , 6 

24,27 

17,2                49 , 42       5,5                7 1 , 8 i 

i3,6 

3o ,  4o 

i3,o                5 1 , 1 7       6,4                72,60 

14,1 

34,9i 

10,1                 54,o4       7,0                78,44 

18,9 

39,36 

6,5                61,02      8,5                87,00 
62,76       8,6                 91,70 

2  "> ,  ! 
28,45 

66,70       8,7                100 

34  ,  ■  5 

•  En  vue 

de  l'anahse  plivsique  des  crésols  commercial! 

X. 

Comp.  i 
Pour  43 

7  "/„  à  i°,2,  eutectique. 

9. 

p.  933. 

*  D'après  dis 


C7HsO  o  et  //  (diagramme  seulement). 
o-Crésol  — /j>-Crésol. 
t.  Points  caractéristiques. 

3o?o  P.  fus.  de  l'o-Crésol 

—  8  env.*  Eutectique* 

,0  P.  fus.  du  /o-Crésol 


C7HsO  o  et  m  ou  p. 

o-Crésol  —  ///  ou  //-Crésol*. 


9.  p.  9 ii 


,o3           85       2.3,1           75       17 

,5           t 

de  l'analyse  physique  des  crésols  c 

ommerci 

C7H80  m  et  p  (diagramm 

e). 

///-Crésol  —  p-Crésol* 

lange  ternaire,  p.   214  ;  Mélange  q 

uaternaii 

',-•                                 7n-                *c- 

m.'.'o               23,48      872 
6,7                28,4'       9,2 
5,4                 35,71       9,5 
4.4                  4 ' , 22       8.8 

60, 38 
68,41 
77, o3 
88 ,  3g 

9.  p.  93o. 


[■  l'a  11a!  y 
crésol. 1 

ur  57,0  ' 


47,99 
56, 39 

;  physique 


9.  p.  939. 


F.  Meyer, 


Schmelzpunkte  (Mischungen).  —  Melting  Points  (Mixtures). 


IX.  —  Courbes  de  fusion  de  mélanges  binaires.  Combinaisons  organiques  (suite). 


C7HsO  /«et/) 

(diagi 

anime). 

w-Crésol  - 
/. 

-p-Cr 

P„ 

nts  caractéristique 

2,5  env.* 
-  9,5  env.* 
36, o 

P 

Max.  aplati 

Eulectique 

fus.  du  p-Crésol 

17. 


Pas  d'obs.  d'à 


C7H80  — CiuH»  (diagramme). 
o-Crésol  —  Naphtalène. 


29,9 

20 

21,9 

iî,94 

i<> 

43,3 

29,4 
29,0 

22 

ao',8 

■;•  >4 
19,  ' 

"'■ 

00, 1 
65,65 

28,45 

23 

21,3 

- 

90 

74 ,  56 

28 , 2 

23,5 

9.1,8 

- 

[00 

80,2 

apporte  à 

e  stable 

C:H.,N  — C|„HM0  (diagramme). 
/j-Toluidine —  jJ-Naphtol. 


8O.G7H9N 
-C7H9N 


C-H,N  —  CmiHsO  (diagramme).     50.  p.  '.ij  et  3',o. 
p-Toluidine  —  (3-Naphtol. 


;H9N.G,0H8C 
—  C10H8O 


.  pour  5,3  el  r6,6»/0. 


CtH-jN— C|3H„,0  (diagramme).    46.  p.  834  et  836. 
/?  Toluidine  —  Benzophénone. 

0,00  ;;.'-,  P.  fus.  deC7H9N 

4  6,0  Eutectique 

<>,oo  î 7 ,  i  P.  fus.  de  C,.iHl0O 

:  composé.  Liquidus  en  V. 
ut.  obs.  de  45,70  .',  s,,.  >5"l  . 


C7H,N  —  C,;,H|f,  (diagramme).       43.  p.  1 
/j-Toluidine  —  Triphénylméthanp. 

44?o  P.  fus.de  C7H9N 

33  tëuteclique 

89,2  P.  fus.  deG19H16 


CTH,N-  Ci, Hit 0  (diagramme).     S6.  p.  243  et  25; 

p  -Toluidine  —  Triphénylcarbinol. 
'/„■  t.  Points  caractéristiques. 

0,0  43Vo  P.  fus.de  C7H91N 

:8  36,2  Eutectique 

>o,o  159,2  P.  fus.  de  C,,HlsO 


C7H,0,NS  o  et  p  (diagramme). 
o-ToliiènesuIfonamide  — />-Toluènesulfonamido. 
tv      •         /,..  •/•■  '.• 

[37°i         r36°a  4i,3         nM,?4         1 

i33,o         t3i,o  }2,5i       io8,5         1 

[3i,3         [3o,5  i3,o         112,0         1 


60,6 

i3o,o 

_ 

66,5 

[34,6 

1 3o ,  5 

71. 1 

1  i8,i 

- 

79 ,  > 

143,5 

i4o,5 

,!„',. 

[58,3 

1 56,5 

Liquidus  en  Y. 
Pour  4^,5  •/„  à 
tt=  temp.  de  I; 


C7H.,0,NS  o  et  p  (diagramme). 
-Toluènesulf  matnide  —  p-Toluènesulfonamide. 


[24,0  07,4a       1^,9 

120,8  82,59       126,8 

ii 4,1  100,0        137,45 


CSH40,C12  S)  m. 
Chlorure  de  Phlalvle  Su 


100,0         88   5 


Asym.  (diagramme). 
—  Chlorure  de  Phlalvle  Asyn 
Points  caractéristiques. 
P.  fus.  de  C8H402C12  Svm. 

Eulectique. 
P.  fus.  de  CgHvOjClj  4s)m. 


F.  Meyer, 


Points  de  fusion  (mélanges).  —  Punti  di  fusione  (mescolanze). 


IX.  —  Courbes  de  fusion  de  mélanges 
CHO,     C*H„0,  i  diagramme).  67. 

ihydride  phlalique  -  acide  phtalique. 
B 


binaires.  Combinaisons  organiques  {suite). 

C«H„ON  — C,{1Hs.  7> 

Acétanilide       Naphtalène. 
Composilion  de  l'eutectique  C8H9ON   i   •/.  ><>-  <  : , „  1 1 s 

tfai 71°,  « 


/ . 

Mol."/,,. 

/ . 

Mol."/,,. 

/  . 

1  \o°M 

1  .Si 

1  (0*0 

;,  5o 

180,7 

2,18 

1  ;i  ,9 

3,83 

il.' 

1  10,4 

'  •  i' 

i33,2 

i,'*" 

i  S, 8 

1  Jo,  1 

>•;<» 

■  36,3 

i,no 

46,  i 

Phases  sol, dos  \  :  <  Jl.n    ;     B:  C8H60A. 

Pour  1,75  mol. 7c  à  iag',74,  euteclique  (inlerpol 


CsHiO,—  CI(,HS  1  diagramme). 
mliydiide  phtalique  —  Naphtalène. 


0,0 

S,..',.', 

27,2 

i       66?3 

55,62 

99°6 

8,07 

-"..1 

29,7 

1       70, 1 

67,73 

r  09 , 2 

32,2 

1       73,5 

-3,21 

1 1 3 , 4 

21,66 

67 , 3 

3-2,7 

4      74,3 

80,67 

u8,5 

>->,"4 

65,2 

37,2 
44,8 

1        So ,  4 
>       88,9 

90,53 
100,00 

124,8 

1  3o .  x  j 

Phases  solides  A 

:„H„;     B: 

«     ll(,. 

Pour  26 

1  mol.  ■ 

• 

tectique  (in 

erpolation) 

c 

H.ChCL- 

-  CsH„0,ClBr. 

(i. 

Dichloraeélate  de  pliérnle  —  l'.lilorobromacétate  de  pliényle. 
V,.  te.  •/.-  te.  •/•■  (c- 

o           4<V.'->  5             24,7  45?o  80,0  î4'.'o5 

8,3        45,g                {3,7  14,7  90,2  [3, g 

16, g         {5,5                68,1  44,2  ,0°  t',7 

Série  continue  de  rr.  mix. 


CsH,0  -  CiqHsO  (diagramme; 

Acélophénone  —  st-Naphlol. 

t.  Poinl 


40.  p. 


s  caractéristiques. 
P.  fus.  de  C8H80 
Euteclique(  '  )  C8H80  —  Composé 
P.  fus.  du  comp.  C8H8O.C10HBO 

et  eutectique(2)  Composé —  Ci0H8O 
P.  fus.  de  C10HgO 
ulement. 


[b0  —  C,„H«0  (diagramme  1. 


40.  p. 


Acétopbénone  —  3-Naphtol. 

Points  caractéristiques. 

»  P.  fus.  deC«HgO 

Euieclique  C8H80  —  Composé 
P.  irans.  du  comp.  nsH8O.C10H8O 
i  P.  fus.  de  f:10HgO 

seulement. 


CsH|„0Nj-C,H:N  11 
Nilrosodimélhj  laniline 


1  ii peut  fdi 


nst.illis 


■  que  CBH)0ON,. 


C8HioONt-GioH9N  (diagramme).  54.  p.  58  cl  66. 

Nitrosodimélliylaniline  —  a-Xaphtylamine. 
"/„.  t.  Points  caractéristiques. 

0,0  i"'.'!  P-   fus.  de  C,,,  Il  ,  \ 

i>  3o,5  Euieclique  (•)  <:,„II,,  \  —  Composé 

67,6        84        Max.  P.  fus.  du  comp.  Ci0H9N.2G8H10ON 
8-, 5         -1  Eulccliquc(=  1 ''.oniDOsé  — G8H10ON2 

[00,0        84,5  P.  fus.  de  C8H10ON, 

1  7„. 


CsHu,0N2—  CnH:,N  (diagramme). 

Nitrosodiméthylaniline  —  Acridine. 
t.  Points  caractéristiqi 

si'.'-  P.  fus.  de  C„H10O 

52,5    A.       Eutectique  CgHiflONî —  Composa 


j 


P.   lus. 


up. 


Il» 

i 

,:; 

? 

». 

C. 

(  prol 
Eu 

iible 

i,;.;;j  '•*;;; 

lol  INî.aC 
Ci3H9]N  '3 

,H,N) 
H9N 

Les 
An 

1 

ut 

obï 

P 

\,  B, 

9" 

'"\'JK 

s  droite  hor 

izontale. 

C 

H 

80- 

-C 

0H9N  (didi 

ramme). 

30.  p.  5i 

1  et  536. 

-Napl 

toi  — 

a-N 

iphtylan 

ine. 

61 

8; 

o- 

t 

4o 
43 

is 

5° 

Ma 

Poin 
P. 

ïuleclique 
1.  P.  fus.  d 

Eutecliqu 
P. 

ts  carac 
lus.  de 

C)  cl0 

1  comp. 
■  (  2  i  Coi 
fus.  de 

éristiques. 
C,0H8O 

H80  —  Composé 
:10H8O.4C10Hs]N 
iposé  —  CjoHgN 
-i„H,,\ 

Hoi 

lloi 

;: 

eu 

•  C) 

de 
de 

92)1  -é 

63,4 
96,0 

/»■ 

CinHvO   -CiflH,N  <  diagramme).     SO.  p.  5 1  3  et  ~> 
oc-Naphlol  —  S-Naplitylamine. 
/„.  t.  Points  caractéristiques. 

0,0  io9>  P.  fus.  de  C,0H91N 

6,5*  17  Eutectique  Ci(lH9  \       <  ,,,  Il  s  <  » 

0,0  92,0  P.  fus.  de  C,0H8O 


F.  Meyer. 


Schmelzpunkte  (Mischungen).  —  Melting  Points  (Mixtures). 


IX.  -   Courbes  de  fusion  de  mélanges  binaires.  Combinaisons  organiques  (suite). 


Ci„H80  —  Ci„H.,N  (diagramme).     50.  p.  5ri  cl  5 
p-Napliiol  —  a-Naphtylamine. 


8<) 

100,0 

8,0 

Mi 

E'ilecti 

\.    P.   lus 

Eulecli 

P.  fus.  de  C10H8O 
|ii«l«)C10H,O-Coi 
du  comi>.  -2CioHsO 

p'ffus.  donc,0SH»N    ' 

îposé 

3G,„H9N 

,H91N 

Hor1"  et 
H  or1'  eu 

t.  (■)  (le 
t.  (-)  de 

3o,2 

79.2 

a  U\o'l\ 

CiMH80—  C,„H,,N  (diagramme).     50.  p.  5i2  et  53;. 

[S-Naphlol  —  [i-Naphtylamine. 
t.  Points  caractéristiques. 

122^0  P.  Ins.  deC10H8O 

1 1 5  E  ilecliqua  (  '  )  Gi0H8O —  Composé 

120.3  Max.  P.  fus.  du  coi. .p.  •;.<:, 0H8O.C,„H9N 

104  Isuteclique  (  1  )  (Composé — CI0il9N 

109,0  P.  lus.  de  C10H9N 


Ci„H80— CnH^-ONj  ('diagramme).     33.  p.  1 JS  et  171 
a-Naphtol  —  Antipyrine. 


0,0  109^9  lMus.de  CHjjON, 

27  ;3  Eulectique  CnH,2ON2  —  Composé 

28  73  P.  fus.  du  comp.  2CnH12ON2.C10H8O 
4'*, 6  5i,o  A.     Interruption  de  la  brancliewlescendaute 
78,  [  59,3  B.     Départ  d'une  branche  ascendante 
00,0  92,7  P.  fus.  d-   C,oH80 

Lacune   \  I?  dans  la  courbe  :  liquides  incristallisablcs. 


C,oH80— Ci,H120N,  (diagramme).     33.  p.  i58  et  170. 
p-Naphtol  —  Antipyrine. 


7o- 


Points  c 


tiques. 

0,0     109^8  P.  fus.  de  C,iHlsONj 

3o  72  Eulectique  (>)  C,,  H, ,ON,— Composé 

43,3       79,5         Max.  P.  fus.  du  comp.  C„  H12ON2.G,0II8<  > 
:")o,5       73,o       A.     Interruption  de  la  branche  descendante 
72, (i      70,0       15.     Point  de  départ  d'une  branche  ascendante 
[00,0     122,0  P.  fus.  de  CI0H8O 

Lacune  AB  dans  la  courbe,  par  surfusion  de  la  masse. 
Ilor1"  eut.  (  '  )  de  19,0  à  3o,4  "/o- 

Pour    ")o,5    et   .">4,2    %   cristallisation    eut.   sans    doute    du   comp 
équimoléculaire  avec  un  comp.  plus  riche  en  naphtol. 


C,„H80  —  C|,H5N  (diagramme).    49.  p.  26  et 
a-Naphtol  —  Carbazol. 
i.  Points  caractéristiques, 

o  93°o  P.  fus.  de  C,„IJ80 

o  90,0  Eutectii|ue 

0  235, G  P.  fus.  de  CltH(N 


C|0H80  —  C|2H5N  (diagramme).     49.  p.  27  et  29. 
3-Naphtol  —  Carbazol. 

,0  i2t','o  P.  fus.  de  Cl0H8O 

,0  n5,o  EjtPClique 

,0  235,5  P.  fus.  de  Ci2H3]N 


CnHHO-CnHnN  (diagramme).     47.  p.  36  et  43. 
a-Naphtol  —  Diphénv  lamine. 
/.  Points  caraciérisliques. 

,0  52','o  P.  lus.  de  C12HUN 

38,5  Eulectique 

i,o  92,0  P.  fus.  de  Cl0H8O 

composé.  Liquidus  en  V. 


CinH80  —  C,2HHN  (diagramme).    47.  p.  36  et  4?- 

fi-Naphlol  —  Diphénylamine. 
,.  t.  Points  caractéristiques. 

»,o  >2>  P.  fus.  de  CI2HnlN 

1,5  4j,8  Eulectique 

»,o  121,5  P.  fus.  de  CioHgO 


CluH80  —  C|3H;,N  (diagramme).       48.  p.  14. 
a-Naphtol  —  Acridine. 

Points  caractéristiques. 
\°i  P.  fus.  de  C,0H,O 

i  Eulectique  (»)  CI0H8O  —  C10H,O.C„H,N 

i,5  Max.  P.  fus.  du  comp.  C10H8O.C13H9N 

1  P.  trans.  du  comp.  C,0H,O.2C,,H,N 

i  Eulectique  (2)  C10II8O.2C13H9N  -  C13H9N 

i,5  P.  fus.  de  C,»H»N 

.  (')  obs.  poura7l5V.. 
signalé  pour  eut.  (*)• 


C,0H80  —  CUH;,N  (diagramme;. 


;S.  p. 


fî-Naphtol  —  Acridine. 
°/0.  t.  Points  caractéristiques. 

0,0     121  Vo  P.  fus.  de  CioHgO 

i5         no  Eulectique  (!)  C10H8O  — 3CI0H8O.2C13H,N 

45         i35  Max.  P.  fus.  du  comp.  3C10H>O.2C„H,>i 

76  96  P.  trans.*  du  comp.  C10H8O.2Ci3H9N 

87,5      92  Euteclique  (2)  CI0H8O.2C13H9N  —  C13H9N 

100,0     io6,5  P.  fus.  de  C13H9N 

Arr.  eut.  (')  obs.  pour  20,2  •/„. 

2)  obs.  de  8o,5  à  87,3%. 


TV; 


F.  Meyer. 


Points  de  fusion  (mélanges).  —  Punti  di  fusione  (mescolanze). 


IX.  —  Courbes  de  fusion  de  mélanges  b 

naires.  Combinaisons  organiques  (suite). 

Ci„H„0  —  C.HioO  (diagramme).    59.  p.  809  et  818. 

C,oHsO  —  C19Hlf,0  (diagramme).    :iO.  p.  23g  et  248. 

a-Nii  pli  toi  —  Benzophénone. 

a-Naplitol  —  Triphénylcarbinol. 

11           /.                             Points  caractéristiques. 

7„.                  t.                         l'oints  caractéristiques. 

,,  ,,     ,,r                        P.  fus»,  de  C10H8O 

0,0              92°5                        P.  fus.  de  C,0H8O 

,,,          3-.1             Eutectique  («)  C,0H8O      Composé 

38                 60,2                             Eutectique 

18            Max.  P.  fus.  du  comp.  CtoU|O.C|iH,00 

100,0              1  59,2                          P.  Ins.  de  C,»Hi60 

-•,   '       26                 Eutectique  (  »  )  Composé  —  <"".  1  :»••,,, <  > 

Pas  de  composé.   Liquidus  en  V.        Hor1"  eut.  de  28,1  à  4fi,o  "/„. 

100,00    .',;                           P.  fui-.  deC„HioO 
Kn.  eut.  (»)  obs.  pour  J3,8  et    ,5,i  •/,.       . 

C,uH80  -  C,,H,G0  (diagramme).    .%.  p.  23g  et  24g, 

\ir.  eut.  (2)  obs.  pour  08.7.  71.31   ri  7.1,7  "/„. 

(5-N'aphlol  —  Triphénylcarbinol. 

C,„H>0  —  Cl3H|,iO  (  diagramme  |.    50.  p.  810  et  820. 

7„.                     t.                              Points  caractéristiques. 

3-N'aphlol  —  Benzopliénone. 
0  r                    /.                       l'omis  caractéristiques. 

0,0            i2i°5                       P.  fus.  de  Ci0H8O 
5o                 86,0                              Eutectique 

100,.»           [5g,2                     H.  fus.  deC,9H,60 

0,0               i>r.\)                    P.   fus.   de   C,0H„O 
70                   u)                              Eutectique 
1Ô0.0              47                      P.  fus.  deC13HI0O 

l'as  de   compose.   Liquidus  en  V.          Hor1'  eut.  de  21,1  à  71,9  •/„. 

Pas  de  compose.  Liquidus  en  V. 

Ci„H802—  C,„H9N  (diagramme).     35.  p.  170  et  192. 

II...1'  eut.  de  42.2  ;.  77,55  "/„. 

1 .4-Dioxynaphlalène  —  a-N.iphtylamine. 
•/,.              t.                                  Points  caractéristiques. 

C,„HsO  —  C,3HI3  (diagramme).    32.  p.  640  et  643. 

0,0     t83°o                          P.  fus.  de  CtoH8Os 

x-NaphloI  —  Diphén  y  1  méthane. 

3g         129                  Eutectique  (')  C)0  H802 — Composé 

t.                         Points  caractéristiques. 

47,2     i43              Max.  P.  fus.  du  comp.  C10H8O2.C10H9i\T 

0.0              g3°  1                       P.  fus.  de  C10H8O 

<){           44                   Eutectique  (2)  Composé  —  C10H9N 

02,5              19,6                              Eutectique 

100,0       48,3                              P.  fus.  de  C,0H,N 

l.'m.o                   23,9                                  P-  fuS-  de  ''13  Uw 
Hor"  eut.  de  3.9  à  89,6  •/„. 
Pas  de  composé. 

Air.  eut.  (')  obs.  de   11, 5  à  29,6  70. 

Vit.  eut.  (>)  obs.  de  85,5  a  94,1  ?/„. 

C10H802—  C,,.H9N  (diagramme).     35.  p.  166  et  187. 
1 .4-Dioxynaphlalène  —  [3-NaphtyIaminc. 

CioHgO  —  C13H12  (diagramme).    32.  p.  641  et  643. 

'i-Naphiol  —  Diphén  ylmétuane. 

70-              t.                           Points  caractéristiques. 

*lr                   t.                         l'oints  caractéristiques. 

0,0       i83°o                      P.  fus.  de  C,„H802 

i22°o                        P.  lus.  de  C,0H„O 

3(i           12.5             Eutectique  (')  C,0H8O2— Composé 

()■,                  .  i  ii                              Eutectique 

47,2       i43           Max.  P. fus.  du  comp.  C10H8O2.Cl0H9N 

100,0              ?.3,8                         P.  fus.  de  C,3H„ 

76            <)6             Eutectique  (2)  Composé  —  C10H9N 

Hor1'  eut.  de  5o,g  a  9-5,5  "/„. 

100           111,0                       P.  fus.  de  C10H9N 

Pas  de  compose. 

Pasd'arr.  eut.  (')  signalé. 

Air.  eut.  (')  pour  76,0  et  79,9  7„. 

CiuHsO  —  Ci9Hif,  (diagramme  |.    43.  p.  i33  et  t  >">. 



Cl„Hs02 — C1(,H.)N  (diagramme).    35.  p.  170  cl  192. 

a-Xaphlol  —  Triphéiiylméthane. 

•/,.                     t.                           Points  caractéristiques. 

1 . 5-Dioxynaphtalène  —  a-Naphtylamine. 

0,0              g3°o                        P.  fus.  de  C,0H8O 

70.                       /.                    Points  caractéristiques. 

-0                 63*                                Eutectique 

0,0              25o°o               P.  fus.  de  C,0H»O, 

100,0             gi,o                        P.  fus.  de  CI9H)6 

qj                    44                            Eutectique 

*  Letexte  donne7i°,  en  contradiction  avec  Tableau  et  diagramme. 

100,0                48,3                P.  fus.  de  Cl0H9N 

Liquidus  en  V. 

Vit.  eui.  entre  60", fi  et  63°. 0  obs.  de  5o,5  à  7 3,3  %,. 

Probablement  cr.  nn\. 

Air.  eut.  obs.  pour  69,7  et  9.3,8  "J„.        Pas  de  composé. 

Cp.HsOs—  C,oH,N  (diagramme).    33.  p.  167  et  188. 
1 .5-Dioxynaphtalène  —  (3-Naphtylaminc. 

CioHsO  -  C|9Hi6  (diagramme;.     43.  p.  1 3-  et  i35. 

B-Napblol  —  Triphénylméthane. 

7„.             t.                                  Points  caractéristiques. 

7                           t.                          Points  caractéristiques. 

0,0     25o°o                        P.  fus.  de  C,0H8O2 

0,0              i'f.'o                       P.  fus.de  Cl0H8O 

T)         21a               Eutectique  (')  Ci0lI8O2  —  Composé 

So                   7;                                 Eutectique 

47,2    229,5      Max.  P.  fus.  du  comp.  C10H8O2.C10H9X 

100,0               91,0                       P.  fus.  de  CI9H16 

<j5         107               Eutectique  (2)  Compose— Cl0H9N 
100,0     111,0                         P.  fus.  de  Ci0H9N 

Liquidus  en  V. 

\n.  eut.  obs.  pour  75,7  ei   79.4  7o- 

Ait.  eut.  (>)  obs.  de  11, 3  à  3i,5  »/„. 

Cr.  mix.  limites  à  70  •/„  de  C19H1C. 

Ait.  eut.  (J)  obs.  de  71,2  à  97,0  "j0. 

F.  Meyer. 


Schmelzpunkte  (Mischungen).  —  Melting  Points  (Mixtures). 


IX.  —  Courbes  de  fusion  de  mélanges  binaires 
„HsO,  —  Ci0HaN  (diagramme).     33.  p.  171  et  11 
1  .O-Dioxynaphtalène  —  a-Naphtylamine. 


Poil! 


lh|IK- 


i34? 


P.  fus.  de  C10IV 
utectique  (»)  CioH80.>  —  Composé 
84,5     Max.  P.  fus.  du  comp.  2C10H8O2.3rMOH9N 
43  Eutectique  (2)  Composé  —  C10H9N 

48,5  P.  fus.  deC10H9]Nf 

~~  ■'%■ 


Ci„Hg0,-C„,H9N  (diagramme).     35.  p.  .67  et  188. 
i .  i'i-Diu\\  naphtalène  —  (ï-Naphtylaiïiine. 
tiques. 


P.  fus.  de  (  . 

Eutectique  (')  CI0HgO2 — Composé 

Max.  P.  fus.  du  comp.  2<.:,„  [I8<">2 .3C10H9N 

Eutectique  (2)  Composé  —  C10H9N 

P.  fus.  de  C10H9N 


CioHnOj— C,„H.,N  (diag 
1  .8-Dioxvi 


ei.     35.  p.  171  et  io3. 
aphtylamine. 


iphtalène  —  a-> 

t.  Points  caractéristiques. 

i37<,1o  P.  fus.  de  C10H8O2 

74  Eutectique  (')  C10H8CH —  Composé 

76,5      Max.  P.  fus.  du  comp.  C,„H8O,.C10H9N 
4i  eutectique  (2)  Composé  —  C|i,H,N 

48,3  P.  fus.  de  C,0H9N 

.  (')  obs.  pour  40,9  et  43,2  "/„. 

.  (-)  obs.  de  72,2  à  83,4  %>• 


C,0H80,,-  CioHaN  (diagramme).     33.  p.  168  et  189. 
r  .8-Dioxynaphtalène  —  {3-Naphtylamine. 
°/0.  t.  Points   caractéristiques. 

0,0     i37°o  P.  fus.  de  C,0H8Os 

38  7.5  Eutectique  (»)  C10H8O.,— Composé 

47,2     124         Max.  P.  fus.  du  comp.  Cl0H8O2— C,0H9N 
55  76  Eutectique  (2)  Composé  — Ci0H9N 

100,0     111,0  P.  fus.  de  C10H9N 


C10HsO,—  CioHaN  (diagramme).     33.  p.  172  et  i93. 
2.3-Dioxynaphtalène  —  a-Naphtylamine. 


Points  c 


risliqu. 


P.  fus.  de  C,0HgOî 

Eutectique  (»)  C10H8O2  —  Composé 

Max.  P.  fus.  du  comp.  2C10H8O2.3CI(1  II,  \ 

Eutectique  C2)  Composé  —  C10H9N* 

P.  fus.  de  C,0H9N 

gramme,  m ;i i s  non  d'après  le  texte,  cet  eutectiquï 


r  43,2  »/„. 


!4,s  »/.. 


Combinaisons  organiques  (suite). 
CioHsOa  — C10H9N  (diagramme).    33.  p.  168  et  189. 
2.3-Dioxynaphtalène  —  fi-Napliiylamine. 
t.  Points  caractéristiques. 

,0     i62?o  P.  fus.  de  C10H8O2 

i45  Eutectique  (')  CI0H8O, —  Composé 

,2     i(i8  Max.  P.  fus.  du  comp.  C10H8O2.Cll>H9N 

io(>,5  Eutectique  (2)  Compose—  C10H9N 

,o     111,0  P.  fus.  de  G,„ H9N 

eut.   (>)  obs.  de  22,0  à  4i,7  7o- 
d'arr.  eut.  C)  signalé. 


Ci„H802—  Ci„Hç,N  (diagramme).     33.  p.  173  et  194. 
2  .G-Dioxynaphtalène  —  a-Naplitylamine. 

"/„.  t.  Points  caractéristiques. 

0,0  >iG','o  P.  fu«.  de  CioH802 

q8  46  Eutectique. 

roo,o  48,3  P.  fus.  de  C19HSIN 


Ch.HkOj—  C,„H,N  (diagramme).     33.  p.  i(ig  et  190. 
•'.(i-Diuxynaplitalène  —  [i-Naphlylamine. 
t.  Points  caractéristiques. 

»     2i6?o  P.  fus.  de  C10H8O2 

f 65  Eutectiquei1)  C10H8  02— Composé 

171,-1         Max.  P.  fus.  du  comp.  C10  H802.2C,„H9N 
109  Eutectique  (2)  Composé  —  C,0  H9N 

»     iii./0  P.  fus.  de  CI0H9N 


.  (2)   signalé  pour  97,6  »/„. 


C,oH802— C,oH,N  (diagramme).     33.  p.  173  et  194. 

7.7-UioxynaplUalène  —  a-Naphtylamine. 
"/„.  t.  Points  caractéristiques. 

0,0  i86°o  P.  Tus.  de  C10H8O2 

91  35  Eutectique 

100,0  48,3  P.  fus.  de  C10H9N 

eut.  obs.  pour  81, 4  "Ai-         Pas  de  composé. 


CioHsOa—  Ci0H9N  (diagramme).    35.  p.  169  et  190. 
2.7-Dioxynaphtalène  —  (i-Naphtylamine. 
t.  Points  caractéristiques, 

o     i8G?o  P.  fus",  de  C10H8O2 

i55  Eutectique  C1)  C)0H8O2—  Composé 

2     i63  Max.  P.  fus.  du  comp.  C,0H8O..Cl0HlN 

5     108  Eutectique  (2)  Composé  —  CI0H9N 

o     m,o  P.  fus.  de  C10H9N 

eut.  (')  obs.  pour  26,8  et  3 1,6  "/„. 
eut.  ( 2)  obs.  pour  95,8  "/c- 

C.HqN-  C13H100  (diagramme),     46.  p.  834  et  837. 

a-Naphtylamine  —  Benzophénone. 
"/„.  t.  Points  caractéristiques. 

o,o  47"  P.  fus.de  C,3H10O 

57'  —  2,0  Eutectique 

100,0  47,7  P.  fus.  de  C10[]ç,N 


F.  Meyer. 


Points  de  fusion  (mélanges).        Punti  di  fusione  (mescolanze). 


IX.  —  Courbes  de  fusion  de  mélanges  binaires.  Combinaisons  organiques  (suiùe). 

,  ,-.  196. 

C,„H,N  —  CnHloO  (diagramme).    46.  p.  835  et  838. 

C,„H.jN  —  C,9Hl60  (diagramme).     50.  p.  ■>.  \  3 

et  256. 

B-Naphtyiamine  —  Ben/.ophénone. 

fj-Naplilylamine  —  Triphénylcarbinol. 

70.                  /.                   l'oints  caractéristiques. 

"/„.           t.                                Points  caractéristiques. 

10970                   P.  Ins.  de  C,0H,N 
m,'»                           lùitectique 
ioo,o               i7,o                    P.  lus.  de  C,îH,0O 

0.0     1. >.)'.'<>                               P.  lus.  do  <:,„n9\ 
38          91  ,8         A.         KutectiqueC  t  C,nHg  N       C( 
17. -,      .).,<.        B.      P.  fus.  ducomp.aCoHgN.d 

m  posé 
»H|80 

Pas  ilf  compost'-.   I.iquidiis  on   Y. 
Ait.  cul.  olis.  tic  "S.  >  ,i  s.î.'i  "/(l. 

".s         91,8        C.       Kutectique  (*)  Cortiposé  — C 
100,0     [59,2                                 1'.  lus.  de  <:,,ll,60 

9H,e0 

CioHgN  — CuHi,  (diagramme).      32.  p.  633. 
z-Naphtylamîne  —  Diphénylméthane. 
"/„■                        '■                     Points  caractéristiques, 
o.o                J7?i                    P.  fus.  de  Ci0H9N 
63                     9,5                          Euiectique 
ioo.o                 »i,o                    P.  fus.  de  r.,.,11,2 

La  portion    VliC  de  la  GOlirbe  6Bl   une  droite  borizonlalc 
\rr.  eut.  (')  obs.  pour  32,3  °/0. 
Vrr.  eut.  (2)  obs.  pour  58,q  "/„. 

CI5H,N-  CI;H,N  (diagramme). 
Carbazol  —  Acridine. 

70. 

Pas  de  compose.  Liquidas  en  Y. 
Arr.  eut.  obs.  pour  22,9  "/„. 

(i'qC)              II.)              108"                  45',20              184 

[3,28           110          10S                63,45          211 

24,04               I27                ?                        72,60              223 

1 37? 
'94 

2 1 3 

C,„H,N  —  Ci,H,s  (diagramme  |.    32.  p.  633  et  635. 

fl-Naphtylamine    -  Diphénylméthane. 
"/„.                         /.                           l'oints  caractéristiques. 

io«)'.'o                          P.  fus.  de  C10 1I,IS 
93                    >i  .  i                              Euteclique. 
100,0               23,g                       P.  fus.  de  C13H„ 

*  Sans  doute  erreur  d'impression  (au  lieu  de   110 ".  -  1. 
Série  continue  île  cr.  mix.         Surfusion  facile. 
Minimum  commun  au  solidus  et  au  liquidus  pour  1  1  "/„  e 

iv.  à  .08». 

C,. H,N  —  C,-.  Htl.  1  diagt anime  1. 

70. 

Pas  de  compost-.  Liquidus  en  \. 
Hor1-  eut.  de  5,6  .,  91,8  ■ /... 

Carbazol  —  Anthracène. 
Voir  Mélanges  ternaires,  p.  tiG. 
"/„•                   ti-               t,.                     •/•■                  /,. 
0                 244?5           -                 53,  if)           223° 
9,09           241            '  >7'-' »             75,20           220 
24,80          235           »3i,5           100,00          216,5 
38,85           229,5       2*7 
Série  continue  de  cr.  mix.          Ni  ma\..  ni  min. 

■>■>'," 
2i8,5 

C10H,N  —  C,, H,,,  (diagramme).     48.  p.  r> •>.  et  127. 
a-Naplitylamine  —  Tripliénylinéthanc. 
"/„•                         t.                           Points  caractéristiques. 

18,5                       P.  fus.  deC10H9N 
i'i                     !-                                   Euteclique 
100.0              91,0                     P.  fus.  deCl9H16 

Liquidus  en  V.  Lutectique  seulement. 
Arr.  eut.  obs.  de  17.8  a  ,S6,o  »/„. 

CjïHsN  —  Ç,4Hio- 
Carbazol  —  Pliénanlhrènc. 
Voir  Mélange  ternaire,  p.  :>i6. 

70. 

C10H9N  —  Ci, Hl6  (diagramme  1.     4b\  p.   12  3  et  127. 

j3-\aphlylamine  —  Triphénylmélliane. 
"/„•                         t.                      Points  caractéristiques. 

'/,.                  t,.               L.                   "  „.                /,. 
0                g8°8            -                5i,28        '>..;'.". 
7,4<>         121,7         1 1 7  V  7            68,96         222,") 
8,92         128,?         121,2            86,96        226,3 
28,72         '74j5         16G               100,00         2 :\  i ,  5 

t7. 

i«.)7" 

0,0                 io8~5                     P.  fus.  de  C,0H9\ 
7  5                      72                               Euteclique 
100,0                 91 ,0                    P.  fus.  do  Cj9H|6 

22.3,3 

Liquidus  en  V.  Eutectique  seulement. 
Arr.  eut.  obs.  de  5:,6  à  91.8  •/,. 

C,,H.,N  —  CI(tH,2  (diagramme). 
Carbazol  —  Chryscne. 

70. 

Ci0H9N  —  Ci9H,f,0  (diagramme  i.    50.  p.  >\\  et  257. 

a-Xaplth  lamine  —  Triphénylcarbinol. 

Voir  Mélange  ternaire,  p.  2i<>. 

•/,.            t.                                Points  caractéristiques. 

0,0      .',8"env.*                   P.  fus.  de  C,0 H» N 
")          i-               Eutectique  (')  C10H9N  —  Composé 
?.3           il, 5       -Max.  P.  fus.  du  comp.  6C10HjN.C19H,6O 

i',           !H.o            Eulcctique  i2j  Composé— CI9 H, «Ô 

100.0    159,2                    P.  fus.  de  r.19n,Br» 

"/„•              /,.            t,.                  "/,,            /,. 

0              '")2'.'3                             52,63        2080 
i3,3o        2Jo           2  ;>'.">              66,67         222 
•'9,54         226           2>o                  83,34         2i6 

4l,2<)            2C               20'i                        100,00            244}  5 
4<),2>             20  4,')          20|,j 

2 1 5 ,  ") 
281* 

*  Daprès  les  autres  tableaux  du  même  auteur. 
Ilor1'  eut.  (•)  de  '..a  à  11,2  °/„. 
HoH    eut.  (5)  de  29,5  à  55,4  "/,,. 

*   Krreur  d'impression  certaine,  [.eut.  lie      ii  . 
Pour  '(9"  „à  vu'(",J:  euteclique. 
Cr.   mix.  limites  a  45"/,  et  <»."./„. 

F.  Meyer. 


Tables  internationales,  1917-1925 


I9i 


Schmelzpunkte  (Mischungen).  —  Melting  Points  (Mixtures). 


BIBLIOGRAPHI 

3,   P.    196. 

IX.  —  Courbes  de  fusion  de  mélanges  binaires.  Combinaisons  organiques  (suite). 

C,2H,N  -  C1SH18*  (diagramme). 

70. 

C12H,,N-  Cir,H3V0  (diagramme)  {suite).  23.  p.  269  el  278. 

Carbazol  —  Hélène. 

•/•■            h-          if                •/•■           tc. 
39,07         45°90       3;"8o              68,99         38" 

37"2o 

Vu- 

u'o 

41,69        45,45        -                   72,96        38, 40 

37,10 

44,96        44,80       38                    76,88         39,20 

37, 5o 

5,2.6 

106           86°"               58, 2  5            ».i5 

,; 

5o,59         43,8o      38                     80, -m         40, io 

12,00 

1(9           8S                   74,J°           '->-3° 

• 

53, i3         43.5o       38                    86,63         41,70 

_ 

28,45 

174,3       8G                  100,00           244,5 

54, o5         43,20       38, 20               90,35         43 

_ 

*  Le  Mémo 

ire  donne  C19H30;  erreur  d'impression. 

59,1 3         4i,90       37,80               95,45         44,70 

- 

**  Le  Mém 

oire  donne  8°,  erreur  d'impression  certaine. 

62,08         4o,o5       37,80             100               46, 3o 

- 

Pour  3  à  4 

0 ,',;  eutectique. 

64,83         39,95       37,70 

Cr.  uiix.  li 

mites  à  plus  de  45°/0  de  carbazol. 

Pas  de  composé.   Euteclique  seulement  (t.  fus.  =  38"  e 

IV.). 

C„H 

«Ni—  C,iH,,N  (diagramme).    23.  p.  2G9 
Azobenzcne  —  Diphénylamine. 

el  276. 

CiiHnN  — CtTHuO  (diagramme). 
Diphénylamine  —  Cinnamylidèneacélophénonc 

si. 

"/t.- 

5ï°q          -                      50,90         37"3o 

32" 

7..              /.•           tj.                    »/„.              *„. 

tf. 

5,98 

5o,i5         -                       5i,3o         38, o5 

oi,8 

7,37          91                                    94,85           5o,8 

_ 

28,90 

4o,io         -                       64,20         48,20 

32 

27,06          8i,5          -                    86,86          47,8 

3o,  îo 

36, 40       3i°9                   71,20         5i,5o 

- 

32,o8            72                -                      71 ,23            4° 

35° 

36,qo 

32,oo        -                      84,90         59, i5 

- 

36,45           67,5                                 62,49           37 

_ 

44, 3o 

32,io       32                     100               66,70 

- 

47,56          53,6         36"                   56,98          37 

- 

Pas  de  corn 

posé.  Courbe  en  V. 

50,57           48,5         36,2                 50,20           46 

36,8 

Les  coordonnées  eut.  non  données  résultent  du  Tablea 

57,76           36,5 

58,85           36,2 
Pour    59,37%,     composé    2  C,.,  IIn  N  .Cn  H,,  0    fortemen 

dissocié 

C,5H 

iN  —  C|3H|00  (diagramme).    23.  p.  269 
Diphénylamine  —  Benzophénone. 

et  28Ï. 

à  /r„s. 

"/„. 

/,..              t(.                   •/,.              tc. 

t 

C,2H2iO.,—  CnHsoO*  (diagramme). 

79. 

53°  10                                >2,i5         3o','5o 

- 

Acide  laurique  —  Acide  palmilique. 

6,62 
10,87 

49,9°           ~                     53,47         3o,j5 
47,70          -                    56, 188       3o,3o 

: 

iMol.V0.       /r„s.                 Mol.7„.         <rus-                Mol.»/,. 

/ru.. 

17,93 

43,6o                                57,72         20,60 

- 

0,00       6o°95               44,58       48"7o               63,85 

3q"  1 5 

23,44 

39,90         28°8o              59,97        29,85 

- 

7,55       5g,48               46,08       4,8,  i5               67,9! 

38, o3 

26,88 

37,20         28,40              64, 5 1         27 

- 

12,61       58, 40               48  04       47,28               70,42 

37,60 

3o,2/4 

34,25         28,70              67,05         26,40 

- 

17,73       75,16               49,83       46,25               73,16 

37,12 

3  2  53 

32, 10         28,80               69,345       23, 5o 

24°6o 

21,89      5(J,'6             5',44      45,57             76,35 

36,34 

35^43 

3o,io         28,8}               72,43         24 

24,40 

25,58       55,22              54,00      44,o8              79,65 

35, 5o 

39,04 

26,40         28,80               74.86         27,60 

24,90 

29,17       54, i5              54,24       43,53              83,3g 

36,33 

41, 48 

23, 5o         28,70               78,597       3i,-o 

23, 3o 

32,55       53,12              54,71       43,oo              86,90 

36,90 

43,u 

21, 5o        29,10              81,08         33,8o 

22 , 4  5 

35,52       52, 10               57,03       42,78               9',3o 

38,26 

44,ô4 

29,60           -                     88,1 5         3g, 5o 

- 

38,02       5i,26               58,28       42,63               g5,79 

4o,55 

47,00 

3o,45           -                     92,72         42,93 

- 

40,37       5o,45               59,83       41,70             100,00 

43,35 

49,7» 

3o,5o                                 97,53         46, o5 

- 

42,66       49,45               61,66       4o,55 

49,87 

3o,85           -                   100               47,75 

Comp.  C12H240,.C16H3,0,,  stable  à  l'état  solide  seulement. 

Comp.équ 

moléculaire  fondant  à  3o°,85. 

C,sHnN  —  Composé  fondant  à  28", 7  env. 

C|3H807N2  0-0  el  o-p  (diagramme). 

27. 

Eutectique 

Composé—  C13H,0O  fondant  à  24"  env. 

Le  comp.  se  formant  lentement,   on  peut  obtenir  quelq 

ues  /,  au- 

Carbonates  nitrophényliqwes  0-0  et  o-p. 

dessous  de  2 

Voir  Mélange   ternaire,  p.  216. 

A.                                                             B 

C,.H 

,N  — C,6H«0  (diagramme).    23.  p.  269 

et  278. 

70.              «fus.                       7o-              'fus-                            %■ 

<fus. 

Diphénylamine  —  Alcool  n-célylique. 

0,00       i3o"i             37,36       n3"7                64,72 

94?7 

•/•• 

tc.             u                   %.             tc. 

ty. 

10,47       ,26>3            46,25       108,4                71,71 

99,o 

0 

53° 10        -                    23,92         47"9° 

21, o5       121,9             53,89       io3,2                 80,80 

io3,8 

S,  62 

5o,6o         -                     27,79         47,40 

- 

29,80       117,7             59,70         98,6                 89,95 

io8,3 

iu.,78 

49,7a         -                      31,71          46,85 

- 

Eutectique  seulement.                                             100,00 

1 12,6 

18, GG 

48,70        -                    35,75         46,35 

" 

Phases  solides  A  :  o-p;     B:  0-0. 

F.  Meyer. 


Points  de  fusion  (mélanges).  —  Punti  di  fusione  (mescolanze). 


m 


IX.  —  Courbes  de  fusion  de  mélanges  binaires.  Combinaisons  organiques  (suite). 

CiiHin  -  CuHm  (diagramme). 


C,,H, 0:  N.  o-o  el  p.p{  diagramme). 
Carbonates  niirophényliques  o-o  et  />■}>. 


3a, 99 

r'i'.'ii 

65,63 

</.'.•('. 

36,22 

iao,4 

66 ,  00 

95 ,8 

i3,33 

i  i  )  7 

7>..o  i 

99,' 

>i,39 

"»»•  i 

77.97 

1  02 ,  3 

>]  .  ,i. 

ioS.S 

84,4» 

[o5,6 

io4,i 

()2,  )l 

i«'9>4 

64,3; 

96,8 

100,00 

11-2,6 

Plia 

es  solides  A 

p-p:     B: 

0-0. 

Ci3Hs0:N2  o-p  clp-p  (diagramme  1. 

Carbonates  nilrophényliques  o-p  et  p-p. 
Voir  Mélange  ternaire,  p.  ji6. 


n,66    135^8       33. 

ii,o5    i3o,i       40,: 

t6,4      5o,; 

28.94      1-24,7  32,  < 

32,22      122.6 

Kutecliqiie  seuleint 


«fus- 


61 ,21     Il2,q 
69,43     117,3 


CsH^N  —  C,.H,0  (diagramme). 


Acridine  —  Anthracène. 

1 1  <>'.'•>             - 

35,  i3 

i63?5 

i43" 

7.7 

ni.»   S         109?  5 

53,73 

1  8  i ,  5 

i65 

11.11 

118             108  + s 

67,56 

'97 

i85 

17,25 

1 33             ioq,5 

1 00 . 00 

216,5 

- 

23,00 

148                 121 

Série  con 

inue  de  cr.  mix. 
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commun  au  solidus  et 
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pour  7.7 

"/„  à  109". .). 

C13H9N  -C,4H10 

(diagramme). 

70. 

Acridine  —  Phénanihiène 

110?  2 

58,25 

7o','o 

66° 

i3,  > 

100               ? 

70 ,  00 

79,6 

74,6 

3',' 

89              ? 

77,7a 

84,5 

91,5 

43,75 

-2            (,-" 

87,5 

9', 7 

88,3 

do,  00 

66 .  5         66 . 2 

93,33 

93,2 

93,6 

53,85 

67,0        65,5 

100,00 

98,8 

- 

Série  ron 

tinue  de  cr.  mix. 

Mini  m  un 

Jo'/o.  à  66" 
Dans  les 

très   marqué  commun 

au  sol. dus 

et  au  liquidus  pour 

nélanges  à  inoins  de  35 

•/„  surfusif 

Ci.H.N  —  CuH,jN  (diagramme). 
Acridine  —  Méthyl-4-Acridine. 

h-  >:■  h-         '  Vf 

9o"5      -  -  68,73 

77  7  5°        J3°  78,60         ! 

73         67         53  91,66       1 

100,00       1 


Anthracène  — 
Voir  Mélange  t 


Vf 


98 '.'S 

4,76  109,3  1 
i4,55  1 29 , 3  1 
29,60   i54,6    1 

Série  continue  de  cr.  r 


40, 12  167V8 

54,90  l86,2 

76,92  2o3,5 

100.00  2i6,5 


CitHi,,—  Cr.HuN  (diagramme). 
Anthracène  —  Méthylacridine. 
h-  h.  »/„. 


90,5 

88 


118 
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28,57 

oui-  8  "/„  à  84-85°,  eutectique. 
r.  mix.  contenant  plus  de  3o  °/0  d'anlli 


39,80 
5o,oo 
soo, 00 


CuHin  — CI8HI2  (diagramme). 

Anthracène  —  Chrysène. 

Voir  Mélange  ternaire,  p.  216. 

ty  tv      "  •/,.  t, 

J2"5  -  39,80  19J 

37,5  234"  65, 60  19; 

20  216  7i,43  201 

)3.5  192  86,93  211 


Pour  .39,80  °/o  à  193*1 5 


Cr.H,0—  C|8H,2  (diagramme). 
Phénanlrène  —  Chrvsène. 


•/•• 


tv 


•/•■ 


93,  < 


O  202,5 

5o,oo  i«5  175° 

66,66  i5o,5  1 35 

77,86         117  97 
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11e. 
a:  mix.  limites  à  79  7„  et  o5  •/„. 

CuHio—  Ci8H,8*  (diagramme). 
Anthracène  —  Rétène. 


33, 3o         160  88,5 

*  Le  Mémoire  donne  C1BH2I);  erreur 
Pour  8,5o  7„  à  88»,  5;  euteciique. 
Cr.  mix.  limites  à  4o  %  env.  d'anllii 


F.  Meyer. 


Schmelzpunkte  (Mischungen).  —  Melting  Points  (Mixtures). 


IX.  —  Courbes  de  fusion  de  mélanges  binaires.  Combinaisons  organiques  {fin). 
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COURBES  DE  FUSION  DE  MÉLANGES  TERNAIRES.  ÉLÉMENTS  ET  COMBINAISONS  INORGANIQUES. 
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»■  - 

/    ». 
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Kv. 
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rs.  -  h.  Silicates. 

Liste  des  systèmes 

étudiés  dans  ce  Chapitre  (p.  [97  à  2ro). 
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2     4,02       3x8     3o;j       90               ")     1,0a 

3oq 

297 

5o 

3o4 

90" 

>  18 

Ï80 

-     o, j  i    3oi 

- 

- 

3     0.49      '!i»      -                         i     1.48 

lo5 

298 

•200 

338 

ag  1 

im 

aoo 

7     0,9.    a99 

- 

~ 

- 

l     0,98        iii     3oi       Go               5     2,o5 

3o4 

298 

3oo 

F.  Meyer, 


Schmelzpunkte  (Mischungen).  —  Melting  Points  ^Mixtures). 


X.  —  Courbes  de  fusion  de  mélanges 

ternaires. 

Éléraents  et  combinaisons  inorganiques  {suite). 

Na  —  Pb  —  Sn  (diagrammes)  ( 

fin  ). 

7. 

H20-H2SO(  — 

Na2SOi  (diagrammes).            13. 

~1!l 

_J/o^_ 

',- 

t.,.       T,. 

Tableau  I.  —  Analyse 

les  pli 

ises  liquides  et  solides  en  équilibre. 

Sn.      I> 

a.          /,.        tv       Ts.                Sn.     Na. 

5      2 

5o      3oo°   2970  43o"             fi     i}52 

3o4° 

2960    190" 

. 

5     3 

02       3o6     2(J9     4°°               fi     2,00* 

3  00 

i96     3 10 

H,0.      H2SCy    Na,S04 

t. 

Phases  solides  en  présence. 

5     3 
5    4 

49       3 16     298     2J0               15     2,49 
02       32o     299     100               6     3,02 

299 

3o6 

Î97     3ç)o 

70,1        26,80       3,io 
60,6       37,10       ?.,3o 

-3o° 
-3o 

HNaS04.Na2S04(mél,ast.) 
Id. 

6    o 

48       3o8       -        -                 6     3,53 

3i4 

295     i5o 

55,6       42.80       1,60 

-Jo 

HNaS04.Na,S04 

6     o 

98       3o5     295       5o               6     3.98 

322 

296    110 

78.75     10,90     io,25 

—  3 

Na2SOi.ioH20 

*  l.e 

lémoire  donne  9,00,  erreur  d'impression 

probable. 

57,5o     22,40     20,10 

—  3 

HS04Na.Na2S04 

Prem 

ère  repion  :   Miscibilité  complète  à  l'état 

liquide 

56, 90     27, 10     16,0 

3 

ld. 

Surfa 

e    I  :  Commencement  de  dépôt  de  Cr.  tr 

ix.  A. 

58, 80     02,10       9,10 

_   3 

HNaSOl.H20(métast.) 

Na,S04.ioH20 

ld. 

Na2S04.ioH,0  —  Na,S04 

HNaS04.Na2S04 

euteetiq 

II  :  Dépùtd'uneutectiqueCr.  mix.  A. - 
III  :  Commencement  du  dépôt  d'un  corn 
ue  Cr.  mix.  A.  —  Comp.  inconnu  A. 

-Comp 
p.  inco 

n'nuX^ais 

77, 3i       8,75     1 3 ,94 
59,49     »4,96     25,55 

5o,oo     16,70     33, 3o 
49,21     25, o5     2.5,74 

l 

Bi  —  Bi2S3—  Bi2Te3  (diagramme). 

1. 

50,17     33,6o     16,  i'i 

5 

ld. 

Voir  Mélange  binaire,  p.  i3o. 

49, t5     45,90       4,95 

5 

HNaS04.Na.,S(V-HNaS04.HoO 

_Atl7„. 

47,21     48,60      4, '9 

37,26   58,78     3,96 

28,25     70,80      0,95 

5 

HNaS04.H20 

HNaS04 

ld. 

Bi. 

S.              Te.                  tr.             ttaï. 

*,,."■ 

T.' 

45 

11              11                    68o°          56o° 

256" 

20" 

18,11     81,70      0,19 

5 

HNaSO,.H,S04.i,5H,0 

45 

33             22                   648           5;8 

258 

25 

8,28     88,70       3,02 

5 

ld. 

4  » 

27,5         27,5               600           258 

- 

20 

74,10      0          25,90 

•4 

Na2S04.7H20 

45 

22             33                   604           5o8 

2.56 

3o 

56,35       9,5o     34, 1 5 

'4 

ld. 

5o 
5o 

11             44                  582          540 
42,5           7,5               670           496 
37,5         12,5               648           534 

2.58 
258 
260 

20 
4° 
5o 

73,06       7, i3     19,81 
58,io     i3,4o     28,50 
56,46     20.19     33,35 
46,88     ?4,54     28,58 

'4 

Na.,S04.ioH20 

ld. 

NajSO» 

HNaS04.Na.SOt 

5o 

3o             20                   610           558 

260 

5o 

47,26     29,97     22,77 

'4 

HNaS04.Na,SOv 

5o 

23             25                   576           260 

- 

5o 

48,38     35,88     17,74 

ld. 

5o 

20             3o                   578           45o 

2.58 

4o 

46,25     48,12       5,63 

14 

HNaS04.H20 

5o 

10             4°                   56o           520 

2Î6 

4o 

36,78     58,68       4,54 

•  4 

HNaS04 

55 

36              9                  638          468 

258 

32,64     58,68      8,68 

•  4 

HNaS04.H,0  (mélast.) 

55 

22,5             22,  J                      54o                260 

60 

34, i3     63,78       2,09 

«4 

HNaS04 

55 

i5             3o                   544           448 

260 

60 

28,04     70,76       1,20 
17,99     81 ,66       0  35 

\\ 

ld. 
H\aS04.H2S04.i,5H20 

6o 

3o             10                   610           4 "6 

260 

80 

18,00     81,68       o,32 

1 4 

ld. 

6o 

24              15                   576           5o5 

260 

120 

8,64     87,92       3,44 

14 

HNaS04.H2S04 

6o 

20            20                  520          260 

- 

120 

8,06     88, 3o       3,64 

14 

ld. 

6o 

i3,33       26,66            5i6          418 

260 

100 

2  36    91,69      5,g5 

14 

HNaS04.H,S04.i,5H20(métast.) 

6o 

8             32                   5o8           458 

258 

70 

0          85,oo     i5,o5 

•  4 

HNaS04.H2S04 

-o 

25              5                  574           4i?- 

258 

i3o 

43,oo     23, 3o     33,70 

i5 

HNaS04.Na2Sl>4 

7° 

20             10                  538           455 
i5             i5                  472          260 

56o 

170 

60 ,  60     10,11     29 , 29 
5i,3i      i3,37     35,52 

23 
23 

Na,S04.toH20 
ld. 

7° 

~ 

190 

52,3g     '3,56    34, o5 

23 

Na2S04.ioH20  — Na2S04 

7° 

10            20                  465           372 

260 

1  jo 

45,97     19,38     34,65 

23 

IVa2S04 

7° 

5             25                   458           420 

260 

i3o 

42, 5q     26,61     3o,o8 

2.3 

H\aS04.Na2S04 

8o 

i5              5                  495           388 

260 

210 

46,82     43,76       9,42 

23 

ld. 

8o 

12              8                  470          4 18 

260 

23o 

37,68     56,o9       6,2.3 

23 

HNaS04.H20-HNaS04 

8o 

8             12                   425           274 

260 

260 

33,29     63, 93       2,78 

2.3 

HNaS04 

8o 

5             i5                   416           35o 

•>6o 

2>0 

28,90     64,06       7,>4 

23 

HNaSO..H,0  (métast.) 

9° 

7,5           2,5               458           3io 
5               5                   36o           260 

260 

3oo 

18,76     79,40       i,84 

2.3 

HNaS04.H2S04.i,5H20 

9» 

- 

33o 

i,47     83,89     14,74 
12,66     87,29       3,95 

23 

HNaS04.H2S04 
(     HNaS04.H,S04.i,5H20  — 

9o 

2,5           7,5               332           276 

260 

290 

23 

\              HNaS04.H2!*04 

100 

00                   368             - 

- 

- 

45,i5     19, 3i     35,54 

36 

Nn2S04 

*  Dur 

ée  des  (?)  arrêts  pour  25». 

4o, 56     26,46     32,98 

36 

HNaS04.Na2S04 

l.ul    S« 

rapporte  à  l'eutectique  binaire. 

35,  i3     26,98     37,89 

36 

Na2S04  (métast.) 

trnu  se  rapporte  a  leutecuque  ternaire. 
Lorsque  les  pourcentages  de  Te  et  S  sont,  éga 
pseudobinaire. 
L'eutectique  pseudobinaire  fond  à  2600  (t     vo 

ux,  le  système  est 
isin  de  tu,,  Bi). 

4o, o5     42,34     17,61 
33,4o     53,07     12,53 
37,64     6>,4i       6,o5 

36 
36 
36 

HNaS04.H20 

ld. 

H\aS04 

Il  n'e 

\i-lc  aucun  isomorpliisme  entre  Hi  .  S,  et 

Bi,Te3. 

Il  existe  un 

0           81.96     1 8 , oq 

36 

HNaSO,.H2S04 

comp.  équimoléculaire,  saiis  relation  d'iso'môrpl 

i-me  a 

ec  les  com- 

7,11     86,20       6,69 

36 

ld. 

.osants 

ou  avec  Bi. 

66,90      8,47     34,63 

5  fi 

Na2S04 

F.  Meyer. 


Points  de  fusion  ^mélanges).         Punti  di  fusione  (mescolanze). 


Courbes  de  fusion  de  mélanges  ternaires.  Éléments  et  combinaisons  inorganiques  {suite). 


H;0  —  H.SOi  —  Na5SO,  (diagrammes) 
Tableau  I  (fin). 


II.O. 

il  so,. 

Na,Sl)4. 

12.81 

34.99       "' 

(4,66 

1 S .  6g 

16,65 

■>"> .  10 

36,88 

i6,  'S 

13,  m 

4o , 5 1       5 

18,99 

S  1  .  1  "> 
ii  ,3  5 

n).St3        5 
33,00       5 

60 .  i  "> 

n,5/       5 

•    - 
.....  ; 

8  •  1  i        3 
3.->j       5 

-  -- 
17.  »i 

78 .  3o 

3.68       3 
i-4  9       5 

<'. 

78,  i6 

2 1 .  .34        3 

81,13 

1  3 .  >o        5 

- 

83,25 

9,3o      5 

[5,io 

23,10 

41,80      7 

i5.8o 

3i,8o 

42,40      7 

i4-70 

5  3 .  20 

20.10      7 

35. 5o 

63, 4o 

11,10      7 

'7:9" 

69.80 

12^0       : 

9.2° 

i3.4o       7 

-5,3o 

M,90?     7 

56,58 

8,53 

54,89       9 

44.3  i 

i5.o3 

4o. 63        q 

35,56 

20,2> 

44,22     9 

3. .61 

2  i.O. 

44.37       9 

23.96 

il  ,91 

44, l 3       g 

22, 80 

33.IO 

ii.io       9 

I7,5l 

34,20 

48,29       9 

12.58 

35.33 

51.89     g 

19.35 

42,97 

;7-7*       9 

sa, 38 

56, 60 

21,02      g 

22.20 

61 ,92 

1 5,88      9 

i9,4o 

65 ,  00 

1 5 , 60      g 

11,48 

68.09 

20,43       9 

7,3i 

70, 9« 

a», 7i       9 

0 

71,16 

29,43       9 

0 

72,5o 

27,60      9 

8,80 

73,20 

1 8 , 00       9 

i8.33 

32,67 

49,00     12 

1  3.  (O 

34, 5o 

5o.io     12 

10, 3o 

36, 5o 

53,20     12 

16. 51 

5 1 .  20 

32 ,26       12 

1 3 .  >o 

57,70 

26,80       1 2 

7-9i 

64,55 

27,5o       12 

64,58 

35,6l        12 

Phases  solides  en  présence. 

Na,S0* 

Id. 

HNaSOt.Na,SOt 

HNaSOi.HïOCmélast.) 

HNaS04.H20 


HNaSOi.HsO 

HNaSO,. H,  SO;.i, 511,0 

Id. 

HNaSO4.Hs.SO4 

Id. 

Id. 

Na2  S04  -  H  Na  SO* .  Na,  SO* 

HNaS04.Na,S04 

HNaSOj.HiO  —  HNaSO. 

HNaSO* 

Id. 

HNaS04. HsS04 

Id. 

Na,SOv 

Id. 

Id. 

HNaSO*.  Na8SO* 

Id. 

Id. 

Id. 

•  HNaS04.H,0 

HNaSO. 


HNaSO,,.H2SOv 

Id. 
2HNaS0*.H,S0t 

HNaSOi  (métast.) 
HNaS04.Na2SOi 


Tableau  II. 
Solidifications  commençai! 


,0. 

H2S04. 

Na2S04. 

tc. 

solide  déposé. 

,o3 

1 4  •  7  J 

J0,20 

169?  5 

HNaSO* 

,10 

48,67 

47,23 

1  '9 , 5 

Id. 

,DO 

49,20 

45,oo 

160,5 

Id. 

,00 

32,09 

4o ,  4 1 

'49,3 

Id. 

,5o 

38, 5o 

4  5 .  00 

9»,5 

HNaSOi.H,0 

,00 

33,oo 

45,oo 

Na,SOi 

,45 

29,03 

57,20 

=  '7° 

Id. 

H,0  -  H.SOi—  NaiSO;  (diagrammes)  (fin). 

Tablead  III. 
Addition  au  bisullate  de  H2S04  ou  de  Na2SO.v. 


II.S<>:.       N«,S 


,<..S  ', 
jo,02 

38, 80 


HNaSO,.      H,SO«. 


Solide 
HNaSOj 


HNaS04.Na2! 

\         Na,S0-, 


U3) 


H,0. 
84-5 


•  après  su 
(')  Arrêt 

rfusion. 

Ta 

BLEAU  IV. 

Essais 

îryoscopiques. 

Solides 

Na,S04. 

/,. 

déposés. 

3 

—  90 

Glace 

5 

—  10     Na2SO 

«.ioHjO  — Glace 

10 

-  7            Na 

,S04.ioH20 

3 

—  x- 

Glace 

3 

—24 

Id. 

10 

1 1             Na 

,S04.ioH20 

7,5 

_A  Glace  - 

-Na2SOi.ioH20 

;  le. 


HNaSO*. NajSOi 

—  1      HNaSOv.H20(métast. 
—21       HNaS04.Na2SOt(st.; 

,-l       HNaSO*.  Na,S04  — 
~A°\  H2SOi.4H20 

—  6  HNaS04.Na2SOi 
Ifales  neutres  et  acides,  anhydre; 


Mil. Ml. 


11  i  : 


\a,S0,.7H,0 

n;.;so4.ioh;o 

H.\aS04.Na,S04 


HNaSOi(*n.s=i8j°) 
HNaS04.HaO  (<fus=iia0) 
HNaS04.H2S04  (  *r„,  =  107-,  5  en 
HNaS04.H2SO,.i.5H20(<rus=i3i'' 
2HNaSO„.Na.,S04 


BaCl2- 

m»i.7.. 

BaGI,,.   NaCI.    SrCI,. 


-NaCl  — SrCl2  (diagrammes).  1 

t.  Points  caractéristiques. 

854°  Minimum 

565  Eut.  (i)  du  système  NaCI  — SrCl2 
654  Eut.  (*)  du  système  BaCI2  — NaCI 
922  Point  de  transformation  (V) 

rfi     \       Minimum  de  la  ligne  de  jonct. 
)D0  (  des  Eut.  («)  et  (2) 

$  Fin  de  la  courbe  de  transformation 
y  ,0  (  commençant  en  V. 

F.  Meyer. 


Schmelzpunkte  (Mischungen).  —  Melting  Points  (Mixtures). 


X.  —  Courbes  de  fusion  de  mélanges  ternaires. 

Éléments  et  combinaisons  inorganiques  {suite). 

'•-'"■ 

CaCl2  —  KC1  —  NaCl  (diagrammes). 

9. 

ÉTUDE    DE    [/ÉQUILIBRE 

Voir  Mélanges  binaires,  p.   12.  ei  122. 

NaCl   ;-NH.N03^NH.Cl-+-NaN0;i  (diagrammes) 

li. 

7r 

7«. 

Voir  Mélanges  binaires,   p.  122  et  i3a. 

CaClj 

KCI.NaCI.       tc.         /,,„. 

CaClj.  KCI.  NaCl.       tc. 

',„• 

I.     NaCl-NH.CI-NaNO,. 

lio 

20       20         5900      53o" 

60        10       3o         54<>c 

- 

Addition  do  NaCl  à  NaN03+  12,1  °/0  de  NH4C1  (euteetique  ). 

4o 

4<> 

40       20         590 

20      4°        578      .r»"><> 
60       20         608       :>4<ï 

5o       20       3o         548 
4o       3o       3o         5f,o 
3o       40       3o         55S 

Sf 

°/o  •  ■         0,0     0,06     o,i3      0,88      1,90     2,2)      2,80 

lr...       l4l°0     l4o,4     il  1,0     l45,5      1)2,5     i55,o     159,5 

/„...      i4i°o        -        i4o,5    io8,5    i35,5    134, 5    i32,5 

3,4'2 
i64,5 

20 

4o       40         608       53o- 

20       5o       :io         585 

53o 

*" 

•20 
80 

10       10         5.8o       5io 

10      60       3o        640 

54o 

Addition  de  NaCl  à  NaN03-t-  9,5  o/0  de  NHtCl. 

10 

80          10            690           M<> 

3o      3o      40        5oa 

540 

»/....-         0,0      o,84      1,43      3,09      3,58      4,54      5,3i 

7,o5 

10       80         748       55o 

54o 

1 66 , 5 

65 

jo       10       5o        655 

53o 
53o 

ta...                     -           -        i33;o    i32,5    i33,5 

" 

X)         22,5       600         5|() 

5o 

3o       20         608       54o 

20       3o       50        655 

53o 

IL     NaCl-NH\Cl-NH4N03. 

14. 

3o 

(io       1  ')         56o 

10       4°      5°        655 

70 

20       10         (ii  7       55o 

Jo       10      60         690 

53o 

Addition  de  NaCl  à  NH,,N03-f-6,92  ©/,  de  NIL. Cl. 

60 

3o       10         637 

10       3o      éo         690 

•540 

n/„ . .        0,0       >,o       4,°       6,0       7,0       8,0       9,0 

10,0 

5o 

4o       10         645        5  io 

20       10       70         725 

5  in 

te...      i55?4    1 1>- ,  1     l3i,4    i)8,o    i44jO    r5o,'»     i55,7 

i63,o 

4o 

50          10            608           M" 

70 

10       20          5l2 

7  5       T.       10         5qo 

5  5o 

Addition  de  NaCl  à  NH4N03-r-  4,09  %  de  NH4C1. 

3o 

ïo       20         53o 

35       55       10         558 

- 

°/0      .             0,0          2,0           4,0           6,0           8,0        I0,O        I2,0 

10 

70      20        663       5a5 

77,5   12,5   10         565 
!»,5    5-,  5    10         542 

_ 

tc.      [64,0    148,8    i37,5    128,8    i35,8    144,9    1^6,2 

l>oui 

7o"/„  CaCI„   5°/0  KCI,   25%  NaCl  :   Eut.   ternaire 

ondanl 

Addition  de  NaCl  à  NIL, N03-b  1,81  o/0  de  NH.C1. 

à   |(PU 

(minimum  des  tcu  observés). 

0                0  „      g  20      8  85      ()  6i    io,4î      i3  0^ 

à  Mo" 

3o°/0  Cad,,,  5o°/0  KCI,  20°/,,  NaCl  :  Eut.  ternaire 

.mdent 

U°...      i65°2    i>8,i    i3i',i    i33,i     1 35,7    i4S)  1 

Addition  de  NaCl  à  MIvN03  (Mélange  binaire). 

CsCI -LiCI -NaCl. 

17. 

o-               2,0        4,o        6,0        7,0        8,0      10,0 

Voir  Mélange   binaire,  p.    1  >  •. 

(<■...      15-'.'.)    i|6/t     '15,1     129,7    123,6    129,9 

Mol."/,,.                                                    Mol.»/0. 

/„...         -----        n8','7 

%  •  •        I2,o      i'i,o      i4,5       r5,o      16,0 

CsCI. 

LiCI.     NaCl.         tc.              CsCI.      LiCI.      NaCl. 

tf 

tc...      1  >7','  1     i43,8    i53,6    161,7    I7'-V)- 

Il  ,0 

>9,o       0,0         32J°           37,4       53,6         (),o 

3:54" 

ta.  . .      1 14','8    iu,5        -           -        1 12,0 

4o  !  6 

".8,3       i,i         323             34,3       49,4       16,3 

43. 

38 

58, 0       1,7         320            3 1,2       41.7       24,1 
55,o      6,8        3-26 

i()'! 

III.     NaCl-NaN03-NH4N03. 

14. 

'<•,.  = 

3i2°  probablement. 

Addition  de  NaCl  à  NH4N03-H  5,3  «/o  de  NaN03. 
u/„ .  .          2,0         \,o        6,0        8,0       to,o       12,0       12,5 

KCI -LiCI -NaCl. 

17. 

tc...     i45','3    i34,6    123,3    124,0    ii',5    i4",4    i46,4 

Voir  Mélanges  binaires,  p.  122. 

"/„ ..        i3,o      i3,5      14,0 

Mol.»/,,.                                                    Mol."/,,. 

/<•...      [54,5    ibo,o    171,1 

K  Cl. 

LiCI.     NaCl.          1,.                KCI.       LiCI.      NaCl. 

'.■ 

Addition  de  NaCl  à  NH*NOs  +  9,5  o/0  de  NaN03. 

«/„..         2,0       4,0       6,0       8,0      10,0      io,5      11,0 

1>  8 

57', 4      °  s        357           3n?5       'i'b      28'ô 

429" 

tc.    .      i>5','5    124,5    ii4,7    124,0    i33,5    [36,5    142,2 

157,7 

is|(, 

54!  8      6',3        39o 

Addition  de  NaCl  à  NH4N034-  13,3  %  de  NaNO». 

*„,= 

3.17"  probablement. 

'•/„..      0,00      1,1 3      2,,7      4,69      5,oo      5,42       6,84 
tc...     i36','5    i3o,o    [23,o    u3,5    112, 5    n5,o    121, 5 

8,22 
128,0 

LiCI  -  NaCl  -Rb Cl. 

17. 

ta- .  »         -           -           -           -        11270    n3,5    1 1 3 , 5 

u3,o 

Volt-  Mélange  binaire,  p.   122. 

%••       0,74    10,20    io,45    11,28 

Mol.»/0.                                                    Mol.»/„. 

tc...      I34V5    i44,o    ii7,o    i64,5 

ta.  .  •           -               ~          1  'i'.'o     1  l3,o 

Li'GI. 

NaCl.    HbCI.          tc.              LiCI.      NaCl.      RbCi. 

te. 

Le  point  d'arrêt  t,  est  dû  à  la  cristallisation  de  l'eutectiqi 

e  ter- 

58,3 
56,6 
54  •  1 

0,0       4 1,7         320"           45,5       21,3       33,i 
2,4       4i,o         3i8            37,6       34,9      27,3 

)itÀ  jijpobiVklen 

46o° 
545 

Addition  de  NaCl  à  NH4N03-+-  17  %  de  NaN03. 
%..       0.00      2, 00      1,07      6,00      8,00    10,00    10, 5o 
lc...     12770    119,3    118,2    127,',    [38,8    i58,[    167,3 

F.  Meyer, 


Points  de  fusion  (mélanges).        Puntl  di  fuslone  (mescolanze). 


X.  —  Courbes  de  fusion  de  mélanges  ternaires. 

Éléments  et  combinaisons  inorganiques  ( 

aile). 

i  ri  m    DE  ii  iji  IILIBR1 

Na,Cl2- 

CaCC-NaîCO,  (dio{ 

rammes  1 

(  fin  |. 

12. 

NaCl  -t-  NH;N0,  ^NH4C1  -+-  NaNO,  (diagrammes  i  (fin  i. 

MoKJV, 

111.     NaCl  -  NaNO,-  NH4 NO,  (./in)-              Il, 

Na,CI. 

CaCO 

.     Na,C03.            /,. 

tt. 

/.,• 

/,. 

Addition  de  NaCl  à  NHtNO3-H20,l  <y0  de  NaN03  {eutectique). 

6?'7 

1  1  ,8 

[8,5             768" 

18                770 

684° 

691" 

641 

t>,50       0,99        l,i'        1,96        '.'H        3,85        4,76       6,54 

59 , 7 

i5 

25,3             756 

682 

64  1 

fc...      1  'o.'-    119,7     119,7    '21,5    126,0    129,2    ri'!,»     i|H,i 

8 

35                720 

- 

- 

642 

ta...            -                -           llS'.'î      Il8,0      ll'i,"l      I  1 3  ,7      112,2      112,0 

55 

1 1 

34                 736 

- 

- 

639 

■'...       8,26      9.00      9,5o    10.  i«. 

te...            -           13  i'.'o      l64,4      [76,2 

55 

22,5 

33                740 

~ 

691 

64o 

64 1 

/„.  .  .        111,6     III  ,2           -           I  12,0 

5o 

20 

3o                739 

684 

_ 

(',',„ 

Addition  de  NaCl  à  KH4NO3  r-25,l»/o  de  NaNO,. 

;- 

M 

32                 727 

- 

690 

63  9 

»/,.,             0.0             >...           4.0           6,0            7. ci        7.7S 

tc...      iî'.'o    iiS.  j    i44,9    in.'    i55,4    160,2 

43,5 
42 
4o 
4o 

3o 

10 

3o 
32 , 5 

a6,5              ? 

i8                 678 
3o  ^             744? 

7I6 

688 

690 

690 

643 

IV.     NHjCl-NaNOs— NHiN03.                 14. 

38 

3i 

3i'                ? 

72") 

689 

64o 

38 

3o 

32                760? 

688 

64 1 

addition  do  NaNO,  à  NHtN03-+-  12,1  %  de  NH.C1  {eutectique). 

38 

9 

53                 666 

- 

- 

646 

-,o         3,o         \,\         6,1         6,8         7,2         7,8 
/,  . . .      1  ÎSV 1      1  ;-.(»     i35,7     i34,o     i33,o     i3>,5     1 3  >  ,7 
.%,...         -         i35?3     102,2         -         129,4     128,8 

37,5 
37 
37 
36 

20 
1 1 

32 

2.2 ,  5                ? 
43                 7o3 

.52                664 
;>.              748? 

738? 

9 

690 
69» 

642 
645 
64o 

"  „  .  .            S.  \           9.2         12,0         Ci. S         16,0         16,9          >0,0 

36 

9 

55                 648 

- 

- 

646 

/,-...     i33?5     iVi..)     Ci,-,     îii.s     [34,4     '34,7 

35 

29 

36                    ? 

71  î 

690 

64o 

ta.  .  .      1  > 7 .' 6     12.6,5         -             -         11.5,2     112,2 

34 

27 

39                    ? 

704 

688 

640 

"  „  .  .        21,0       ■> 3.6       24 ,  i       27,0       29,9       35, 1 

34 

18 

48                 688 

- 

- 

642 

fe...      Ci  i.o     i33,4     i33,5     lio.ï     147,8     i65,4 

3  i 

1 1 

55                649 

-* 

-* 

646 

ta.  . .         -         112Ï1         -           - 

33 

10 

57                646 

-* 

-* 

- 

!o  5 

3o,5 

39                   ? 

7o3 

690 

64o 

Addition  de  NHtCl  à  NH4N03-i- 20,1  o/0  de  NaNO,  (eutectique). 

3o 

23,5 

46,5            680 

- 

- 

643 

29 

29 

42                  ? 

693 

688 

64 1 

°/„ .  .       o.oo       2,00       î,oo       ï,io       O.7")      8,92     10, o5 

27,5 

45                 683 

- 

642 

C  .  . .      121  °5     117."!     11  i .  >     112,5     122,5    i3i,5     i34,5 

27 

21,5 

51,5            679 

- 

- 

645 

ta.  . .         -             -         iiC.'i      il 3,o     11».')    11 3,o         - 

36,5 

36,5                ? 

729? 

689 

6^ 

"„..     11,98    ri.  m    i5,oo 

26 

>6 

38                 806? 

? 

688 

64o 

tc...     i39"5     i48,î     1.19,5 

26 

I  1 

63                 674 

- 

- 

6  \  4 

ta. . . 

2J,5 

>o 

5  ', ,  5            667 

- 

- 

645 

Il  y  a  deux  eutectiques  ternaires,  le  premier  à  112°,  4  (t  mihima 

25 

•/> 

52                   661 

- 

- 

6  jl 

observée)  a  l'intersection  des  surfaces  NH4C1,  NH^03,  NaN03;  le 

25 

36 

39                  ? 

694 

690 

6.(2 

secoftd  à  1  33»  à  l'intersection   des  surfaces  NH4C1,   NaGI,   NaNO,. 

2.5 

5o 

25                            ? 

7  ■  7 

690 

- 

En  chacun  de  ces  points  se  coupent  trois  lignes  eutectiques. 

2.5 

9 

66             <T720 

- 

- 

641 

24,5 
23 

19,5 
18 

56                 647 
59                  667 

: 

_ 

642 
64o 

Na2Cl2—  CaCO,—  Na2CO,  (diagrammes  1.         12. 

23 

24 

53                676 

- 

- 

642 

17 

61                67 5  en \ 

640 

Voir  Mélange   binaire,  p.   i3a. 

21 

22 ,  > 

56,5            656 

- 

- 

640 

Mol."/,,. 

19,5 

20,5 

60                68 1 

- 

- 

64 1 

Sa,  CL.        CaCO        Na,COa              «,.              tv              t..              t.. 

19 

17 

39 
'7 

42             <7o6 
66                7i4 

700 

687 

63  7 
63g 

100                   860" 

t6 

34 

5o                706? 

- 

- 

64o 

33                67                                        V              789° 

ij 

42,5 

42   5                ? 

7*9 

6gi 

64o 

86,5            Cl,  5             -                   ?             789 

1  i 

29 

57'               722? 

64o 

100                 -                 -                 801             - 

,'j 

36 

le.                 718? 

654 

_ 

64o 

62                 -               38                 720           638 

i3 

36 

5 1                  ? 

674 

_ 

642 

59                 -               4i                 700           638 

;  1 

3o 

'9                    "? 

699 

_ 

639 

58                 -               42                 699           638 

1  , 

23 

66                 739 

_ 

638 

46,5                            53,5            664          63g 

(| 

'9 

72                77) en v 

_ 

_ 

638 

4i                -              Sg                645          64i 

8 

7 

85                  8i3 

- 

- 

641 

2'                -              79                77i           639 

4 

40 

56                783 

690 

- 

64o 

88,7             5.8             5,5             -88             -             GS70 

t,.  /, 

f|,  t(  sont 

des  températures  d'an- 

ts. 

-,.;          r,.-           77 1         674                       64  >° 
73,1             ia,  3         ii,(i            771             -            690          640 

*  An 

èls  1res  Ion 

gs  jusque  vers  G'fi'. 

| 

F.  Meyer. 


Tables  internationales. 


Schmelzpunkte  (Mischungen).  —  Melting  Points  (Mixtures). 


X.  —  Courbes  de  fusion  de  mélanges  ternaires. 

Éléments  et  combinaisons  inorganiques  {suite 

IIS,  P.  210. 
)• 

Ba<NO:!v,-KNO:)-LiNO:j.                       8. 

BafN0,)2KN0i- 

-  NaNO.T  (diagrammes)  (suite).       8. 

I  (Mélange  binaire). 

y.- __ [iz 

Équ 

^valentsj/,. 

Masses. 

IlaiNO,!,.           UNO,.         NaNO,. 

/,.. 

liaiN'0,1 

.    RN03.     NaNO,. 

KM), 

UNO,.              tc.                           K.NOj.        UNO,.                tc. 

3o 

70               O 

9,21          16, 63          0 

35o°o 

IOO 

0           346','  1                    4°           60           207',' 0 

40 

0         60 

18,40              O                     18 

435, 3 1 

9° 

10           290,9                    3o           70           219,8 

4o 

10         5o 

18,40           3,57         i5 

429,44 

80 

20               237,1                          20               80               234,2 

4o 

20        4° 

18,40          7,14         12 

424,72 

70 

3o           139,8                   10           90           242,3 

io 

3o         3o 

18,40         10,71           9 

422,85 

60 

4o           i45,2                     0         100           254,1 

4o 

4o       20 

18,40         14,28          6 

4io,6i 

5o 

5o           177, 4 

40 

5o         10 

18,40         17,85          3 

390,20 

II. 

4o 

60           0 

12,28         14,2.7          0 
23,oo          0               i5 

38o,o3 
462,98 

Éq»j 

faIcnls"/„.                           Masses. 

5o 

10         4« 

2.3,00          3,57         12 

43i,88 

ira  <  N03),. 

K.NOj.      UNO,.          Ba(NO,)a.    K  NO,.        UNO,.                            /,.- 

20          3o 

2.3,00           7,14           9 

4">3,72 

In 

0         90             5,2  1         0         2.4,79               3o3','i7 

5o 

3o        20 

23,oo         10,71           6 

448,67 

20 

0         80             9,64         0         20,36               364,4 

5o 

4°         '  ° 

2.3,00         14,28          3 

441,87 

3o 

0         70           i3, 44         0         16, 56               4°3, 58 

5o 

5o          0 

i5,35         11,89          0 

433,95 

4o 

0         60           16,74         0         i3,26               436,6 

60 

0         40 

27,6o              O                     12 

484,20 

80 

10         10            3,88         3         16,40              "299, °9 

60 

10         3o 

27,60               3,57               9 

483,02 

70 

20         10            3,88         6         i4,35              310,37 
3o         10             3,88         9         12, 3o               317,92 

fio 

2.0         20 

27,60         7.1 4          6 

484,20 

60 

60 

3o         10 

27 , 60         10,71           3 

476,40 

5o 

4o         10             3,88       12         io,2.5               3o3,7o 

60 

40           0 

18,47           9,5i            0 

474, 3i 

70 

0         3o 

32,20           0                 9 
32 , 20          3 , 57          6 

492,64 
489,21 

Ba(NO,)2  — KNO3  — NaNO,  (diagrammes).           8. 

70 

20          10 

32,20          7,14          3 

492,04 

_Équiv 

alents  °/0.                                Masses. 

70 

3o           0 

32,2.0        10,71          0 

493,87 

80 

0         20 

36, 80          0                6 

5oi ,69 

KN03.      NaNO,.             IIa(N03),.           K  NO,.        NaNO,.                    tc. 

80 

10         10 

36, 80          3,57          3 

494, '8 

0 

0       100             0               0              20            3i4?i 

80 

20           0 

36, 80          7, i4          0 

49^,32 

0 

10        90              0                2,38         18            290,9 

90 

0          10 

\  i,4o           0                 3 

529,65 

0 

20         80              0                4,76         16            274,1 

9° 

10           0 

4i,4o           3,57           0 

5i4,42 

0 

3o        70              0                7,14         14             253,8 

0           0 

46, o5           0                 0 

595,53 

0 

40        60              0                9, 5 1         12             >.35,2 

5 

4o         55 

i,53           9,5i          11 

2.25,2 

0 

5o         5o               0               1 1 ,89         10             222,4 

45         5o 

i,53         10,70         10 

217,1 

0 

60         40               0               14,27           8             233,8 

5 

46         49 

i,53          10,94           9,8 

2l6,5 

0 

70         3o               0               16, 63           6             2.57,5 

5 

4:       48 

i,53         11,18          9,6 

2l6,0 

0 

80        20              0              '9, 01          4            287,3 

4 

48        48 

1 .23         n,4!           9,6' 

2  17,2 

0 

90        10              0              21,3g          2            3 1 3 ,  - 

5 

48         47 

i,53         1 1 , 4 1           9,4 

2.1  5, 5 

0 

100          0              0              23,78          0            346,3 

5 

49        46 

i,53          n,65           9,2 

2l4,9 

10 

0        90             4'Co         0             27           296,6 

6 

49        45 

i,84          n,65           9 

217,8 

10 

10         80"-            3,07           2,38         16            285,0 

5 

5o         45 

i,53         11,89           9 

2.4,1 

10 

20        70              3,07           4,76         14            273,9 

4 

5o         46 

1,23          11, 89           9,2 

218,4 

10 

3o         60               3,07           7,1 4          l2             269,4 

4 

5i         45 

i,23         12,1 3          9 

220  ,  4 

10 

4o         5o               3,07           9,51          10             267,5 

3 

53        44 

0 , 92         12 , 60          8,8 

225,5 

10 

5o         4o               3,07         11,89           8             2.44.9 

'> 

5i        44 

i,53         12, i3           8,8 

2 1  5 , 5 

10 

60         3o               3,07         14,27           6             2.35,2 

5 

55         40 

i,53         i3,o8           8 

217,9 

10 

70         20               3,07         16, 63           4             2.60,0 

5 

60         35 

i,53         14,27           7 

2.29,0 

10 

80         10               3,07          19,01           2             288,1 

10 

90           0               3,07         2.1,39           0             333,8 

•20 

0        80              9,2.0          0              24             358,3 

KNO3— NaNC 

s— Sr(N03)j  (diagramme). 

8. 

20 

10        70              6,14           2,38         14            34i,3 

Éc 

uivalcntsVo- 

Masses. 

20 

20        60              6,14           4,76         12            334,9 

20 

3o         5o               6,14           7,14         10             327,2 

KNO,. 

NaNO,.  Sn.NOj),. 

UNO,.         NaNO,.  Sr(NO,),. 

tc. 

20 

4o         4o               6,14           9,5i           8             319,8 

45 

40            15 

10,70        8           3,74 

254?2 

20 

5o         3o               6,14          11,89           6             3io,7 

4o 

5o         10 

9,5i        10           2,49 

2.2.1 

8 

20 

60         20               6,14         i4 ,27           4             3oo,9 

49 

41           10 

1 1 , 66         8,2       2,49 

2  1  0 

0 

20 

70         10               6,14         16, 63           2             290,9 

5o 

4o          10 

11,89         8           2,49 

209 

5 

20 

80          0              6,14         "9,oi           0            3n,9 

5i 

39         10 

12, i3         7,8       2,49 

2IO 

5 

3o 

0         70             i3,8o           0               21              396,5i 

60 

3o         10 

14,27         6           2,49 

226 

8 

3o 

10         60               9,2.1           2,38         12             384,i 

49 

42           9 

11,66       8,4      2,24 

209 

0 

3o 

20         5o               9,21           4,76         10             38o,i 

5o 

4'           9 

11,89         8,2       2,24 

208 

4 

3o 

3o         40               9,21           7,14           8             371,2 

5i 

4o           9 

1 2 , 1 3         8           2 , 2.4 

209 

3 

3o 

4o         3o               9,21           9,51           6             364,9 

5o 

42           8 

11,89         8>4       ''99 

2IO 

0 

3o 

5o         20               9,21          11,89           4             353,3 

5i 

4i           8 

12, i3         8,2       1,99 

211 

2 

3o 

60       .  10               9,21          14,27           2             345,8 

5o 

45           5 

11,89         9           ',25 

2l3 

8 

F.  Meyer. 


Points  de  fusion  (mélanges).     -  Punti  di  fusione  (mescolanze). 


X.  —  Courbes  de  fusion  de  mélanges  ternaires.  Éléments 
CaCOi-K.CO;     NaiCOs  (diagrammes).  12 


19 

39 

42 

7'.)" 

/,  =  température 

maie  de 

formation  des  er.  mix. 

/.  =  te 

npérature 

Ju  seco 

d  arrêt. 

I.-  -\ 

léme  est  te 

maire  a 

u-dessous  de   900°,  sous  la   p 

atm.'H 

e  CO,. 

ALO 

,-  CaO  -SiO,. 

Voir 

Mélanges  binaires,  p.   ij5  et  126. 

. , 

„ *'    ,_ 

Composition 

11,0  . 

CaO. 

Si02. 

moléculaire. 

I.     Vs  mo 

.   SiO, 

pour  1  mol.  (CaO-hAU03 

78,0 

i4,3 

7-7 

6A!,03.9Ca0.iSiOo 

69,1 

22^8 

8,1 

5      »     3     »    1    » 

58,  q 

ï*,4 
43,5 

8,7 
9,3 

3      »     5     »    1    - 

34,0 

56, 0 

10,0 

9.      »     6     »     1     » 

9.6,5 

63,1 

10,4 

3      »   i3     »    2    » 

18,4 

70,7 

'°,9 

1       »     7     »     1     >» 

9,0 

79,' 

ii,3 

1       »   i5     »  12    » 

IL     «A  mo 

1.  Si02 

pour  1  mol.  (CaO-+-Alï03 

72.5 

i3,3 

14,2 

3Al,0,.iC;iO.iSi<>2 

63,9 

21 , 0 

■5,1 

5      »     3     »    2    » 

54,2 

29,8 

16,0 

9.      »     9     »    1    » 

13,3 

39,6 

17.1 

3       »      -,     »    2    ,» 

3o,9 

5o,9 

18,2 

1       a      '!      »     1     ». 

24,0 

57,1 

18,9 

1       ,»    i!      »,     \     »» 

16.6 

63,8 

,.,..', 

1       »      7     »    2    » 

8,6 

;  .0 

9.0,4 

1      »  i5     »    4    »» 

i5oo 
1  58o 
i63o 


et  combinaisons  inorganiques  i 
A10,      CaO-  SiO,  (suite). 


5iOs  ,h, 


118,. 
63,4 

6,0 

1 1  ,6 
[8,3 

25,9 

9.6,  ! 

46,7 

-'  '» ,  7 

27,6 

37,0 

33, q 

29,1 

3x,7 

38,3 

3o,o 

aS, 1 

43,o 

3o,q 

20 , 9 

48,o 

'il, S 

■3,-) 

53,3 

32,8 

7,2 

59,o 

33,8 

- 

6),o 

35,o 

i  mol.  (CaO  +  AI203). 
7AUO3.1CaO.4SiO, 


.    3/*  mol.  SiO»  pour  1  mol.  (CaO  +  Als03). 

io,3        33.3  3Als03.iCa0.3SiO, 

16,2         3|,7  5      »     3     »»    6    •» 


", 9 

45,9 

Î2,2 

6,1 

5o,5 

55,3 

43,4 

44,7 

'.     1  mol 

Si02 

''",9 
54 . 1 

4,8 

37,i 
4i, 1 

5o,8 

9,3 

39,9 

44,o 

14,5 

4i,5 

36,7 

20, 1 

43,2 

28,7 

26,2 

45,i 

9.4,4 

29,5 

46,1 

1 6oo° 
1  J60 


44,9 

4,o 

42,3 

7,7 

36,4 

12,0 

3o,i 

16,6 

26,8 

•8,9 

23,4 

2 1 , 4 

19,8 

24,0 

16,2 

26,6 

12,3 

29 , 6 

1,5  mol.  Si02  pour  1  mol.  (CaO -+- A1203). 
5 1,1  7AUO3.1CaO.12S.O2  ; 


F.'Meyer. 


Schmelzpunkte  (Mischungen).  —  Melting  Points  (Mixtures). 


X.  —  Courbes  de  fusion  de  mélanges  ternaires. 

Éléments  et  combinaisons  inorganiques  {suite}-. 

ALC-CaO-SiO,  {fin). 

6. 

AI2O3—  MgO  --  Si02  (diagrammes)  [suite).        16. 

- -?                                            Composition 

__      °/o-                                                            "/„• 

A130„.        CaO.         Si02.                       moléculaire. 

/fus. 

A120,.     MgO.       SiO,.          /.            A1,0,.      MgO.       SiO,.          t. 

VIF.     >.  mol.  SiO_,  pour   i  mol.  (CaO  -:- AU), 

II.  —  Expériences  déterminant  les  limites  du  champ  Forstérite. 

45,8                      54,2            lAU03. .  aSiO, 

1770" 

Voir  aussi  Tableau  IX. 

38,4          3,4        58,9.            7      »    .iCaO.iri    » 

i54o 

Phases  en  présence:  (II  — Eo. 

36,3           6,6         5;,i             3      »     i     »      8    » 

1 100 

22,0       3i,o       47,o       iî*«>"         20,0       28,0       52,0       i4oo" 

3i,i          10,2         .58,7             5      »     3     »     16   » 

1  i5o 

20,0       3o,o       jo,o       i45o           20,0       26,0       54,0       1377 

25,6        i4,o        6o,4            i      *     i     »     4    » 

1080 

22,0       26,0       52,o       1370           ti,o       32,o       57,0       i465 

22,7         ,(?)!0        6i,3             7      »     9     »    3>.    » 
19,7         18,1         62,2             3      »      >     »     16    » 
16,7         20,2         63,i             5      »   11     »    32    » 

1000 

1040 

IH.- Expériences  dé  terminant  les  limites  du  champ  Clino-enstatite. 

1 220 

Voir  aussi  Tableau  X. 

i3,6         22,3         64,i              1       »     3     »      8    » 

I  (><><> 

Phases  en  présence  :  Gl  —  Ci-en. 

>o,3         24,6        65,i             3      »   i3     »    32    » 

9Ô0 

18  0      2J,o       ".7,0       i36o°         10,0       3o  0       60,0       1.(1'»")" 

7,0         26,9         66,1             1       »     7     »     16    >> 

980 

3,6         29,3         ('17,1              1       »    i3     »    3'.    » 

1 3  20 

IV.  -  Expériences  déterminant  les  limites  du  champ  SiO, 

3r,8         68,2            -      ».     r     »      2    » 

1480 

Voir  aussi  Tableau  XI. 

VIII.     2,5  mol.  SiO„.  pour  1   mol.  (CaO-r  AU), 

Phases  en  présence:  (il  —  SiOs. 

3 1,8          5.8        62,4            3AU03.iC!a0.io$i02 
22,2         12,2        65,6             1      »     1     »      5    » 

1 140 

20,0       i5,o       65, 0       1.390           2>,o         9,0       69,0       ijjo 

11,7         ig,3         69,0             1      »     3     »    1 0    » 

1080 

IX.     3  mol.  Si02  pour  1   mol.  (CaO-t-AU03 

. 

V.  —  Expériences  déterminant  les  limites  du  champ  Sillimanile. 
Voir  aussi  Tableau  XII. 

36,i          -            63,9            1AUO3. •  3  SiO, 

i73o" 

Pha-es  en  présence  :  Gl  —  SI. 

29,7          2,6        67,7            7      »    .1  CaO.  24    »> 

1600 

28.2           5,2         66,6             3      »      i      «     12    » 

46,o       12,0      42,0       1 57  "»"        3 1 , 6       12,4       56,o       1490" 

24,0           7,9         68,1              !      »     3     ».    2.4    .» 

1480 

jS,<>       16,0      46,0       1Î90          26,6       10,4       63, 0       1425 

19,6         10,8         69,6              1       »      1      »      6    .» 

1160 

35,0       16,0       49)°       '463           24,0        9,0      67,0       1450 

17,4         12,3         70,3             7      »     9     »    48    » 

1200 

35,o       i5,o       5o,o       i5oo           22,0         7,0       71,0       i475 

1 5 , 1         1 3 , 8         71,1             3      »     5     »    24    » 

1080 

34,o       i5,o       5i,o       1.465 

12,7         i5,3        72,0             '.      ».   ii     .»    48    ». 

r^5o 

VI.  —  Expériences  déterminant  les  limites  du  champ  Cordiérite. 

io,3         16,9        72,8             1      »»      i     »    1 2    » 

1 1 20 

Voir  aussi  Tableau  XIII. 

7,8         18,6         73,6             3      »»    i3     »    48    » 

5,3         20,2         74,5             1      »»     7     »    24    » 

1180 

Phases  en  présence  :  Gl  —  Cor. 

23,7        76.3            -      »     1     »      3    » 

1 6  »o 

34,o       16,0       5o,o       t45o°         3i,o       16,0       53,o       i45o° 
33,o       17,0       ->o,o       1460          22,0      25,o      53,o       1370 

28,3         46,6         2:5,1              2      >»     6     »      3    » 

'47°° 

33,o       16,0       5i,o       i45o          3o,3       16,0       53,7       i45o 
28,0       21,0       5i,o       i43o           3o,o       i5,o       55, 0       1440 
32,0       i6,5       5i,5       i45o           19,0       20,0       61,0       i35o 
3o,o       18,0       52,o       1 4oo 

A1>03  —  CaO  —  Si02  (diagramme  seulement). 

15. 

Voir  TA.  (IV).  p.  i-i. 

VII.  —  Expériences  déterminant  les  limites  du  champ 

Ala Os  (Corindon). 

AI2O3—  MgO  -  SiO,  (diagrammes). 

16. 

Phases  en  présence  :  Gl  —  0C-AI0O3. 

tr  =  traces.         Gl  fc=  verre.  1  MgO. SiO,  (  Clino-enstalile  ) 

=  Ci-en 

70,0       10,0       20,0       1750"         i7,o       14,0       3g,o       i585° 

Al.O.MgO.  (Spinell)  =  Sp     -i  Mg  O.Si  (").,  (  l-'orstérite)  =  h 

65,o      10,0      2î, 0      1750         4/,,o      i5,o      41,0      1575 

Al.;o3.SiO,(Sillimanite)  =  SI  I  2AI503.2  Mg0.5Si  02(Cordiér 

te)  =  Cor 

VIII. -*■  Détermination  des  /1»,  .  Li  phase  primaire  est  le  Spinell. 

d'iridium.          "  expt"C 

au   four 

"/„■ 

AI3O3.       MgO.         SiO,.               /.           Phases  en  présence. 

AljO,.     MgO.       Si02.          1.            Al,03.     MgO.   '   SioJ 

t. 

42,5         i-,5        4o,o          16000          Gl  —  tr.  Sp 
,             ,,         (     i583            Gl 

32,0     25, 0     ',3,0  ;   i5_o       G1_Sp 

I.  —  Expériences  déterminant  les  limites  du  champ  Spinell. 

Voir  aussi  même  extrait,  Tableau  VIII. 

,q    n            on    0            /S    n       <       ^5°                 G1 

Phases  en  présence:  Gl  —  Sp. 

23,o        29,0        48, 0     j     (43o            Gl-Sp 
r           (     i45o            Gl 

73,0       22,0        5,o       19000         23,o       37,0       4°,° 

16000 

J0, 0         20,0         5o,o     >     i435            GJ_Sp 

80,0       i5,o         5,o       1900          21,0       3g.o       40,0 

1600 

-           1     i4io            Gl 

60,0       i5,o       25.0       i7".o           38, 0       17,0       45,0 

1475 

23,0         25,0         jo,o     j     i3qo            Gl-Sp 

18,0       55.0       27.0       i--,o           25. 0       3o.o       45.0 

1  $5o 

c             -           {     i3So            Gl 
2>>°        26-°        5,-°    )     .376            Gl-Sp 

21,0       49,"       3o»o       1700           »4,o       25,0       5i,o 

137". 

F,  Meyer, 


Points  de  fusion  (mélanges).  —  Punti  di  fuslone  (mescolanze). 


X.  —  Courbes  de  fusion  de  mélanges  ternaires. 

Éléments  et  combinaisons  inorganiques  (suite). 

A1:0.,—  MgO  —  SiOo  (diagrammes)  (suite).       16. 

AljOs—  MgO  —  Si02  (diagramr 

nés)  (suite).        16. 

7c- 

/"'  __■— 

\\  <»  .       Mut..       SiO  .              /•            Phases  en  présence. 

AU»,.       Mg<).        Si().,.               /. 

Phases  en  présence. 

1\.  —  Détermination  dos  ttas.  La  phase  primaire  est  la  Forstérite. 

XIII.    —  Détermination  des  (<„*■  La 

phase  primaire 

s     i555°          (il 

esl  la  Cordiérite  (suite 

)• 

»°»0        "•"        <=»»0    i     i55o           Gl-tr.Fo 

r-              (        I  Î60° 

Gl 

i,     i56o           Gl 

15,0          ,..,0      |      |45q 

Gl  -  Cor 

,D-°        J,°        ï0'°    /     i53o           Gl  — tr.Fo 

<>      i37". 

Gl 

...        v     .;-»           (il 

"•"          '-  ■"      /      i35o 

Gl  -  Cor 

"•°        "'>"         ,3'°     t     i365            Gl-Fo 

27,0         i5,o          ï8,o     |     ,,.,- 

G! 

,s  n        ,-  n        r,  o    <     ,4'5            G1 

Gl  -  Cor 

,s-°        '-"         ,,'°    j     i39o           Gl-Fo 
X.  —  Détermination  des  /r„,.  La  phase  primaire 

20.0         20,0         60,0      . 

Gl 

Gl-Cor 

(il 

est  la  Clino-enstatite. 

"'"          '  ''°         62'°      |      1400 

Gl  — Cor 

j     ,37>°        Gl 

23    O                    O            66    0       *        '  '  '° 

Gl 

'"•"         "'°        J'-"     i     i365          Gl  — Ci-en 

Gl  -  Cor 

,     r383          Gl 

'"•"         ''•"         "•>'"     -     ri-o          Gl- Ci-en 

XIV.  —  Détermination  de  tempéralu 

res  sur  les  lignes 

..     n     \     ,,'m          Gl 

de  jonction. 

('""     /     ."..o          Gl- Ci-en 
iX  o         »,   o        6.   o      (     ,;"°          G1 

C    n           ■'                  fi/   n      f      l48?° 

Gl  -  Ci-en 

»,o         00,0         u.|,o      f      i46q 

Gl  — Cl -en  — SiO, 

1                                     i     i36o          Gl  —  Ci-en 

,1  n     »     '44°          Gl 

[a'°         "•"        '"•°     -     .',-.,          Gl- Ci-en 

s  0         >-  0         65  0     ^     l4J5 

Gl  — SiO, 

Gl  -  SiO,  — Ci-en 

(     i365 

Gl  -  Cor 

...»     1 5oo          Gl 
,'"         >0"        6*>°     |     ,498          Gl- Ci-en 

19,0         '»,()        01,0     ^     i35q 

Gl  — Cor  — SiO, 

(il 

-,         \     l'.Jo          Gl 
""         25'°        64>°     *      i4a5          Gl- Ci-en 

3'                                                          >       ',"                        j,                        J3QQ 

n   n           -,1    0      i      l^ 

Gl  -SiO,  — Cor 
Gl  — SI 

XI.  —  Délcrminalion  des  /|„..  La  phase  primaire  est  SiO... 

7'°         7i,o     j     l4?5 

Gl      SI  — SiO, 

.«:    „              ,„    „             fi<5    n        >        '  '•  '  '°              G1 

i,.o        >o;o        (.i.o     j     i45o         Gl  — SiO, 

24,0         IO,o        66,0     |     ;gj 

Gl-Sl 

Gl  — SI  — Cor 

l     1445          Gl 

;..o         i5  0         53  0     ^     '46° 

Gl-Sl 

">°          <-°     1     i435          Gl  — SiO, 

Gl  — SI    -Cor 

j      il'."»          Gl 

35  0         16  0         5q  0     \     l465 

Gl  —  SI 

18,0        20,0        62, o     j     l352          Gl  — SiO, 

'               '           "'•''       ^     1460 

Gl  —  SI  — Cor 

*     i53o          Gl 

38,o        16,0       46,0         i4qo 

Gl  — SI 

1,'°         ";,)        -"'°     1     i5oo          Gl  — SiO, 

io,o        16,0        1i,<>          tS5o 

(        1523 

Gl 

Gl  -  SI  -  -  Sp 

XII.  —  Détermination  des  »fU>.  La  phase  primaire 

33  0        1-  0        5o  0          1458 

Gl  —  Cor 

est  la  Sillimanile. 

/     1436 

Gl  —  Cor  —  Sp 

32, o        i3,o       &o,o     ^     ,,-_         Gl  — SI 

\     r435 
3o,o        20,0        5o,o     j     ^. 

Gl-Sp 

Gl  —  Sp  —  Cor 

i     i438          Gl 

•>i    n            >S    n            ïo    0       <       l3^° 

Gl-Sp 

24,o        .0,0        66,0     |     (!.;-          G|_s, 

23,0             -5,0             >0,0       |       i3.5 

Gl  —  Sp  -  Cor 

,               ,,             ,,         t     i55o          Gl 
4o,o         16,0        44,o     ,     r)?.           G1_s, 

.8,0    „,.    5,,o  j  ;g? 

Gl  —  Cor 

Gl  —  Cor  -  Sp 

le    -             .  r    e.             /„             j       l55o              Gl 

16,5         14,5        49,o     |     t5a5          G1_gl 

23,0         26,0         5,,o     j     Jg 

Gl  -  Sp 

Gl  -  Sp  -  Fo 

,                              c           t     l55o          Gl 

->,   ^          '-    ,      ' 1      i45o 

Gl  -  Fo 

3o,o         îo.o         ()0,o      ,        .    .            „,       „, 
1      i  >>  .           Gl  —  SI 

22,0         1(,o      -47,o     J     ^35 

Gl-Fo-Sp 

XIII.        Détermination  des  /fUS.  La  phase  primaire 

21,0            '7,°           42,0               1600 

(     i58j 

Gl 

Gl  —  tr.Fo  —  tr.Sp 

est  la  Cordiérite. 

43,o         !-,.,         jo.o      '     1600 

Gl  — Sp 

U  o        .fi  n         -.„  o     $     '  i,io°         G1 

1        1330 

Gl  -  Sp  -  Fo 

i4,o        16,0        JO,o     |     i{._          G1_Cor 

«il    r.               ,C     r.               ï,     rt        i         '   !"6 

Gl-*Sp 

y     1 ioo          G! 
23,0          >o,o         j-,o      .      ..!    .            „.       ,,„ 
'             '  '        '     1 17  )          Gl  —  Cor 

23, 0       26,0        5i?o     j     i;:o 

Gl  —  Sp  -  Fo  -  Cor 

1     i36i 

Gl  —  Fo  — Cor 

2                 ,.             -            t     i4j°          Gl 

3o'°        ,S'°        52'°     !     i425          Gl-Cor 

30.O              lH,()              32,  (J         j         l3()0 

'      1 J60 

Gl-Cm- 

CI     -  Cnr-Fu 

,               -                   A     <     i3-o          Gl 

(      i36i 

Gl  —  Cor 

23,0             23,0              32.0        ■           0^_                „.           - 

(     i3b3          Gl  —  Cor 

23,0         22,0         33,0      j      l35g 

Gl_Cor-Fo 

S     ï4 1 5           Gl 

">  ,          '-          {      '46^ 

Gl  —  Fo 

23,0             20,0             33. 0        I           ,                      ^,           ~ 

1 4uo           Gl  —  Cur                        1 

;°     (     i45o 

Gl  — Fo  —  Ci-en 

F.  Meyer. 


Sehmelzpunkte  (Mischungen).  —  Melting  Points  (Mixtures). 


X.  —  Courbes  de  fusion  de  mélanges  ternaires. 

Éléments  et  combinaisons  inorganiques  {suite). 

Al,  0.,  —  MgO  -  SiO,  (diagrammes)  {fin).          1G. 

Al,03-MnO-TiO,.                            3. 

_— , __ __    '"•           Plinses 

Voir  Mélanges  binaires,  p.  1  >.">  et  1  ><>. 

AI..O,.        MgO.        Si0.2.               t.                      en  présence. 

XIV.  —  Détermination  de  lempéialures  sur  les  lignes 

Al203.   MnO.   TiOj.        t(US.            A1,03.  MnO.     Ti03.        tlui. 

de  jonction  (fin). 

i5         70         i5          i388°              35         5o         .5         >i527" 

.8  o         2-  o         55o      <      ,3cJ°"         G1-F° 
,b'°        x"°        JJ>°     |     i37o          Gl- Ci-en 

.5         60         25          1066               35         40         2  5         >i527 
i5         5o         35      .329-i35o         35         3o         33              1428 

20'°        y-6'°         'i'0     \     Î370          Gl-Fo -Ci-en 

.    -         ...   ,      \     i36i           Gl 
21 '"         iJ'J        a°'D     \     .36o          Gl  —  Fo  — Ci-en 

(     1 365           Gl  —  Fo 
21 '°         26>°         ">°     ?     .36o          Gl-Fo -Ci-en 

,.         1     .355           Gi- Ci-en 
ao.o         25,0         5j,o     1     [35o          Gl -Ci-en -Cor 

i5         40         45          ii>2o               35         20         45              [348 
i5         3o         55         1)28              45         4°         .5         >i5oo 

ij         20         63         i354               45         3o         25         >i5oo 
2.5         60         .5         1392               4  3         20         35         >i44fi 

2.5         5o         y.3          1 4<>3               55         3o         i5         >i5oo 
2.5         4°         35         i38i               55         20         2  5         >i5oo 
25         3o         45          .348               65         20         i5         >i5oo 

.,             .                 i352          Gl  —  Cor 
20, o        -23,0         37, o     |     i35o          Gl  -  Cor  -  Ci-en 

r           (     i36o          Gl  — Ci-en 
,8'°         2I'°         6l<°     \     ,35o          Gl -Ci-en -Cor 

CaO  —  MgO  —  Si02  (diagrammes).                  4. 

Chaque   charge   est   portée   à    la    température    t  assez    longtemps 

46,o         12, o         42,0           i575           Gl  —  SI  —  aAts03 

pour   que   l'équilibre    soil   atteint,    brusquement   refroidie   et   exa- 

44,o        .5,0         4i,o           i575           Gl  —  Sp-aAl203 

minée. 

47, o         14,0        39, o           1600          Gl  —  Sp  —  aAl,03 

tr.=  traces.      G  l  =  verre 

CaO.  MgO.  SiO, 

XIV  a.  —  Délermination  du  maximum  de  la  courbe  de  jonction 
des  champs  Sillimaniie  et  Cordiérite. 

a.CaO.SiOj 

(Pseudowolhistonite)     =  Pw 
MgO. SiO, 

(Moniicellite)              =  Ml. 

CaO.MgO.2SiO, 

(Diopside)                     =  Dp 

„              ,.                        i     i46o°        Gl  —  «Cor 
a3'°        l6'°        J,'°     î     .400         Gl-«Cor-Sp 

(Clmo-enstatile)             =  Ci-en 

2CaO.MgO.2SiO., 

2MgO.SiQa 

(Akermanite)     "          =  Ak 

"'    n            i'    o            5,    r,       <       l/t6S               Gl  — SI 

(  r'orsléri  te  )                     =  Fo 

5Ca0.2Mg0.6Si0,       =5.2.6 

4>               '               '        (i     i46o          Gl  —  SI  —  Cor  —  Sp 

7„- 

0            ^           i     1 4oo          Gl  —  Cor 

30'°         ,8'°         52'°     ï     i36o          Gl?-Cor-Fo-? 

CaO.    MgO.    SiOr           t.                         Phases  en  présence. 

35  fi          ,X   A          5o  o      *      l525            GI~S1 

I.  —  Expériences  localisant  les  lignes  d'intersection 

'            4'4            '       (     1400         Gl  —  SI  —  Sp 

des  champs  de  stabilité. 

XV.  —  Quintuples  points 

3i           7         62           i343°     Gl  —  Lr.  SiO-2 

(coexistence  de  3  phases  cristallines,  du  verre  et  de  la  vapeur). 

32          6        62           1370      Gl  —  Pw 

'■i       '•£!—> •                            Nature          Phases  cristallines 

Al203.    MgO.    Si02.               t.             du  point,              en  présence. 

23         i4,5    62,5       i36g      Gl  — tr.SiOs 

25,25   12,5     62,25     i35o      Gl  —  tr.Si02— tr.Dp 

28         10         62           i343      Gl  —  tr.Si02—  tr.Dp 

i8,3     20,3     6i,4       i345°±5     Eut.             Ci-en  —  SiO-,  — Cor 

3o          9        61           1327      Gl  — Dp 

23,5     io,o     66,5       1425  ±  5     non  Eut.     SiO2—  Cor  —  SI 

3i           8,5     6o,5       1327      Gl  — Dp 

34,8     16,1     49,i       i46o±5     non  Eut.     Cor  —  SI  —  Sp 

3i           9         60           i334       Gl  — Dp 

22,8     25,7     5i,5       1370+5     non  Eut.     Sp  —  Cor  —  Fo 

0         fi         i   i334       Gl— Pw 

b         6o       (    .34o      Gl- 5.2.6 -Dp 

21,0    25,0     54,0       i36o±5     Rut.?          Fo  — Ci-en  — Cor 

16,0    56, 0    28,0       1700  +  20  Eui.            Fo  — MgO  — Sp 

33         10         57           .35o      Gl  -  5.2.6— tr.Dp 

42,0     i5,2     42,8       1575  ±5     non  Eut.     Al203  —  Sp  —  SI 

35         11          54           i355       Gl  — 5.2.6 

D'autres  expériences  re<  licniieni   les  caractéristiques  des  variétés 

R        fi         (   i344       Gl  — Pw 

a  et  p.  du  composé  ternaire  (Cordiérite).  La  forme  p.,  instable,  cris- 

(   i34o      Gl  — 5.2.6— tr.Dp 

tallise  à  t  <  900°  et  se  transforme  en  aCor  stable  à  température  plus 

33          11          54           i3  55       Gl  — 5.2.6 

élevée. 

36         12         52            .368       Gl  — Pw 

32          7         6.      i33o-i335  Gl—tr.Si02—|3 CaO. Si02  — 5.2.6 

A1203—  MnO  —  Si02.                           3. 

Voir  Mélanges  binaires,  p.  12b  et  126. 

3o        20         5o       )   l354       Ak-°P 
00        2°        DO       /   .359      Gl 

-^^— —  "/»•     .„                                     7o- 

32         18         5o           i3(>7       Gl  — Ak 

\l,Or    MnO.    SiO,.          /r„s.              A1203.  MnO.     SiO,.        <fus. 

33          i6,5     5o,5       i366       Gl  —  tr.Ak 

iô         70         15.        1245°                35         5o         i5"        i44S° 

34         i5         5i           i36i       Gl  — tr.Ak  — tr.Dp 

i5         60         >5         1179                 35         40         25         1223 

36         i3         5i           i352       Gl  — tr.Ak 

i5         5o         35         11 38                 35         3o         35          u38 

23         22,5     54,5       i385       Gl  — Dp 

.5         40         45          1121                 35         20         45     1174-1163 

25         22         53           i388       Gl—Fo 

i5         3o         55     1 .45-1.63           45         40         i5         1 458 

29        20        5i           1367       Gl  — Dp 

i5         20         65         i435                 45         3o         25         1286 

29        21         5o          i365      Gl  —  Fo— tr.Dp 

25         60         i5          .327                 41»         20         35         124") 

37         12         5i           i366      Gl  — tr.Pw 

25         5o         25         1223                 55         3o         i5         i4g4 

38         11         5i           i366      Gl  — tr.Pw 

25         4°         35          I2i5                 55         20         25     1469-1477 

38         12         5o           i38i       Gl  — Ak 

25         3o         45     114  9— 1 1 1 5           65         20         i5         1 538 

42,4       8,8     48,8       i4o3       Gl  — Pw 

2.5         20         55         1171 

44          8, 5     47,3       1406      Gl  — tr.Ak 

F.  Meyer. 


Points  de  fusion  (mélanges).  —  Punti  di  fusione  (mescolanîe). 


X.  —  Courbes  de  fusion  de  mélanges  ternaires. 

Éléments  et  combinaisons  inorganiques  (suite). 

CaO      MgO     Si 0  (diagrammes)  (suite).           i. 

CaO  — MgO-    SiO,  (diagrammes),  (suite):          i. 

i  iO. 

UgO.    SiO,.          t-                       Phases  en  présence. 

câoT 

~Mgo.   SiO,.         t.                   Phases  on  présence. 

1.  _  Expériences  localisant  les  lignes  d'intersection 
dos  champs  de  stabilité  1  fin  ). 

11 

l'ApériiMices  déterminant  les  températures  de  fusion 
le  long  des  lignes  de  jonction  isuiin). 
1   ,  iw     Gl  — Mt 

:!- 

s       :,-         14090    Gl  — Pw 

46          i3g3      Gl  — tr.Pw  — tr.Ak 

> ..  > 

'*'  '      '•'   |  i35o      Gl—  Dp      SiO, 

10        6,       <   l3^9      (;l 

10                  l  i338      (il  —  Si(),I);. 

4- 

8         45           i3go       Gl  —  Ak 

2.  S 

49 

6         [5          1 3-<)      Gl  —  Pw—  tr.Ak 

..         (   i326       Gl  —  Dp 
9                   /   i32i       Gl  —  Dp  —  5.2.6 

5o 

15          l38o      Gl  — 3Ca0.2SiO, 

>' 

5i,5 

|.j      j5           1417       (il  —  tr.Pw  —  lr.3Ca0.2Si(>., 

3  > 

8        (i.,          1340      Gl  — Ir.Dp  — lr.5.2.6 

\    .35,        (Il 

5o 

ii          1389      Gl      aCaO.SiO, 

ji 

,;          iiio      Gl  —  îCaO.SiO, 

33 

10         '7       /  l35o      Gl  — 5.2.6  — Dp 
-,       (   i353       (il--  5.2.6-  Dp 
'       (   .356      Gl  -  5.1 .6 

53 

3        4,          ij.o      Gl  — aCaO.SiO, 

49 

,  i          1398      Gl-tr.2GaO.SiOt—  tr.Ak 

1  *» 

47 

9         ,;           1426      Gl  — Ak 

38 

ii        5i          i36t      Gl  — tr.Pw  (instable  )-5. 2. 6-tr.  Dp 

1   ,368       Gl  —  Pw 

10         ii           i'.io      Gl-Ak 

4  » 

ta       43          i45o      Gl  —  uC^O.SiOi 

36 

12                   (   i363       Gl  — Pw  —  5.2.6 

4  2 

i5        43          i45o      Gl—  aGaO.SiOi 

a 

8         60           i344       Gl Pw 

,   .     „  ,   (   i448       Gl  —  2CaO.SiO,— Ak 
•4»5     43,5    j   l433       G1 

36 

la          )2           1 368       (il Pw 

4? 

R        .         \  i365      Gl  — Dp  — Ak 
t   i37i       Gl  —  Ak 

39 

.S        43           i449      Gl  — Ak 

32 

i'i.  » 

18        4»,".       i449      Gl  —  2  CaO.  Si  Os 

,.    -      -      -    (  i367      Gl-Ak 
llJ',      ,0')    l  1 364      01- Ak  —  Dp 

36 

20.5     43,5       1 4  3  8      Gl-Mt  — Ak 
(1445       Gl 

33 

3  i 

i5         5i           i36i       Gl  — tr.Ak— tr.  Dp 

34 

35 
3i.5 

22        14          «445      Gl 

1  ,,;,,      Gl  — Mt  — Ak 
22        43           1473      Gl-Mt 
22        46,5      1410      Gl  — Fo 

2  3 

25 

-,   .    <   .383       Gl-Dp 

(   1379       pas  de  verre 
„       (   i383      Gl-tr.Dp-Fo 

(   i388      Gi  —  Ko 

33 

(  1428      Gl  — Fo  — Ak 
M         ,D       1   .432      Gl 

26 

-,       <   i375      Gl-Fo -Dp 
23         J  '        /   1 38o      Gl  —  Ko 

3  2 

25         43           i477      Gl-Fo 

29 

21         5o           i365       Gl  — Fo  — tr.Dp 

3  à 

26        4>           i5oi       Gl  —  Ko 

,,       (   i384       Gl  —  3  Cal).  2  Si  O, 
J        43       J  i378      Gl  — 3Ca0.2SiO,— Pw 

33 

■>\        43           14-2      Gl  — Mt 

5o 

33 

3; 

25         42           i4<5o      Gl       Mt 
21         42           1467      Gl-Mt 

5i,5 

.,  -     ,,       \  1  ',  1 0      Gl  — Pw  — 3Ca0.2SiOs 

''  '      ,}       (   i4 1 7       Gl  _:  tr.crisl. 

,         ,,        s   1404       Gl  —  2CaO.SiO,—  3Ca0.2Si02 

3; 

22         J.           i485      (il  — Ml 

38 

M         42           1  [83       (il  —  Mt 

" 

44       (    ijio      Gl  —  >.Ca().SiO, 

38 

(   1489      Gl-Mt  — 2Ca0.Si0s 

21  4l       (  .493      Gl 

22  4o          i5o6      Gl  — 2  CaO.  Si  02 

53 

3         44           i43o      Gl- 2CaO.Si02"— tr.3Ca0.2Si02 

38 

37 

.         1   i367       Gl-Pw 

<   i362       Gl  — Pw  — Ak 

39 

19        42          i484      Gl  —  %  CaO.  SiO, 

\   i375       Gl-Pw  — Ak 
>0  .     j   i38i       Gl-Ak 
s  s     's  «   *   l4°3      Gl  —  Pw 
8'8      ,8'8   1   1398       Gl- Pw-Ak 

39 

34 
37 

20        41           1492      Gl  -  2CaO.SiO, 
25        4i           i3"7      Gl  — MgO 
23         4o           1 5 1 7      Gl  — MgO 

38 

38 

23         39           i53q      Gl  — MgO 

0   e      .     c    J   1402       Gl  — Pw-Ak 
'  ' J     47'3  <  1406      Gl  —  Ak 
a         ,„       t  1409      Gl-Pw 
-         4'        j;   1403      Gl  — Pw  — Ak 

4o 

22         38           i5iio      Gl  — MgO  — tr.2CaO.SiO, 

14 

44 
3  r .  , 

2,r         35           1690      GI-lr.MgO-tr.2CaO. SiO, 
2-        41,  '■>      i5*2      Gl  — MgO  — Fo 

j5 

3o 

28         42           i537      Gl-Fo 

'x- 

7         46           i393       Gl  — tr.Pw  — tr.Ak 

29 

3o        41           1 3  ï  3       Gl  — MgO 

,,       i  i4o5      Gl  —  2 CaO. Si 02—  Ak 

II. 

—  Expériences  déterminant  les  températures  de  fusion 

7        44       <   1410      Gl 

9        44          1422      Gl  — 2C.aO.SiO2—  tr.Ak 

,,     <;  1440    Gi  —  2c.a0.si0, 

12         *         (  i432      Gl-2.CaO.SiO,— Ak 

le  long  des  lignes  de  jonction. 

i   i36r     Gl-Pw  — SiO, 

'  ' 

)   i3;o       Gl  — Pw 
('        '"        ;  i339      Gl-Pw -SiO, 

4  '- 

ii,5    43,5       1448      Gl  — 2C.aO.SiO2— Ak 

0  2 

1   i453      Gl 

/   1 33  ',       Gl- 3  CaO.  SiO,— SiO, 

36 

20,5     43,5   i   i455      Gl 

32 

_         (  i33i       Gl— iCaO.SiO,— Si02 
"        bI        i   i337      Gl-Pw 

'   .438      Gl-Ak-Mt 
u       [  1445      Gl 

-         (   i343      Gl  — SiO, 
7        bl       \   i338      Gl  -S.02-Pw 

34 

22        44       ^  1442      Gl-Ak -Dp 

39 

,„        n          i444      Gl-  Ak 

-  ,     ,.     .    i   1370      Gl- tr.SiOs 

18        4i       |  1429      pasdeaCaO.SiO, 

14,0    b2,a   f  |365      Gl  — tr.SiO,  — Dp 

38 

20        42          i436                   id. 

F.  Meyer. 


Schmelzpunkte  (Mischungen).  —  Melting  Points  (Mixtures). 


X.  —  Courbes  de  fusion  de  mélanges  ternaires. 

Éléments  et  combinaisons  inorganiques  (suite). 

CaO  —  MgO  —  Si02  (diagrammes)  (suite).           4. 

Ca  0  —  MgO  —  SiO,  (  diagrammes  )(««'<e).           i. 

—        "'     ■— — 

--'  — — — -                                           Phases 

CaO.    MgO.    SiO,.         /.                          Phases  en  présence. 

CaO.         MgO.         Si02.              /.                      en  présence. 

II.  —  Expériences  déterminant  les  températures  de  fu>ion 

IV.  —  Températures  de  fusion  dans  le  champ  Silice. 

le  long  des  lignes  de  jonction  {fin). 

(/rus  Cristobalile  =  1710*^=10). 

.,'t                _                             i    i6750          Gl 

.,       j  i432°     Gl 

(   i638          Gl  — crist. 

03        '22        43       (   1428      Gl  — Fo  — Ak 

23            14,5        62,5          1375          Gl  — tr.  crist. 

,k       S  i43o      Gl-Fo 

,--           (    K',85           Gl 

31        2i        4°       \   i4a3       GI-Fo-Ak 

/   1472          Gl  — tr.  crist. 

o     -                ...  ,   \  1  iio      Gl  —  Fo 

3t,5  22     4fa,5  ;  ;-jo6    G1_Fo_Ak 

67           1    1546          Gl 

D'            (    1536          Gl— crist. 

3o         22         <8       *   '4l5       GI~Fo 

1          (   IJ92       Gl  —  Fo  —  tr.Ak 

30              5            (;.-            (   i463          Gl  —  crist. 

(  i4:>-        Gl 

,         ,         {   i5o2      Gl  — MgO  — Mt 
34         23         "        <»   i5io       Gl  — MgO 

;.            -          fi,         i  l3''7        Gl 

1            "            t  i343          Gl  — tr.  crist. 

,         \  1 5i  1       Gl  —  MaO  —  Mt 
33        a5        4°       i  .5i6      Gl-MgO 

V.  —  Températures  de  fusion  dans  le  champ  Diopside. 

(<fusDP  =  i39i°). 

■•s        „,        /,       (  i48«»      Gl  — îîlaO.SiOi  — Mt 
,b        2I         4I        |   .493      Gl 

28            ,3            5o           !   l375°         G' 

16            39           i   i37o          Gl-crisl. 

4o        22         38           153;       Gl—  MgO  —  tr.2CaO.SiO» 

(1373          Gl  —  crist. 

,,                  ,,       (  1660      Gl  —  MgO  — 2CaO.SiOs 

0               1J            3J           j   i38i           Gl 

44         '2I         JD       (i   1(190      Gl  — tr.MgO  — tr.2C.aO.SiO, 

3i    ^i     2-         /ïi   1       l529       Gl 

31,5     2'        4l'5   |   .522      Gl-MgO-Fo 

VI. —Températures  de  fusion  dans  le  champ  Pseudowollaslonile. 
(JrusPw  =i54o°). 

3>              6            62               13700         Gl  — ir.crisl. 

3  5               5            60           i   ,4°2          G1 

111.  —  Quintuples  points. 

(  j3g5          Gl  —  crist. 

4o              5            55              1468          Gl  —  tr.  crist. 

i4  points  quintuples  sont  les  points  de  coexistence  de  3  phases 

,-               -             -             (   1476          Gl 

cristallines  avec  le  liquide  (et  la  vapeur)  —  6  d'entre  eux  sont  de 

'*'               3             3°           (   1468          Gl  — crist. 

vrais  eulectiques. 

ra  _          0   ,         r.  „       \  i4qo          Gl  —  tr. crist. 

%.                                        Nature              Phases  cristallines 

4    "           °''          )0,2       |   i5oo          Gl 

— ^-- — — —                               du                                 en 

n  0           „  a         r     ,       S   l5oo           tr. Gl  —  crist. 

CaO.  MgO.  Si  0.,.          /.              point.                       présence. 

44,3           2>b         J2'4       j    i5io          Gl-tr.crist. 
14              6            5o               1Î70          Gl  — tr.  crist. 

3o,6     8       61,4     i32<>"±5        Eut.        Dp  —  Tridymite  —  5.2.6 

(    Tridvmite  —  Cr.  mix. 

Vil.  —  Températures  do  fusion  dans  le  champ  Akermanile. 

i33o±5     nonEut.          de  Wollaslonite  — 

(lias  Ak  =  i458°±5). 

1       Cr.  mix.  de  5 . 2 .  (i 

0.-                    „„                    /r                   $     l446°               Gl 

1          Pw  —  Cr.  mix. 

33            20            43           <  i4io          Gl- crist. 

3i,3     7,261,5     i335±5     nonEut.   -       de  Wollaslonite  — 

S9             1  j             47                '43 1           Gl  —  tr.  crist. 

1               Tridymite 

,  -    -         ,-   -       {  i44o          Gl  —  crist. 

.          Pw  —  Cr.  mix. 

09             la, y         40,5       (   ,445          G, 

3i,4     7,6  61         i34o±5     nonEut.          de  Wollaslonite  — 
(       Cr.  mix.  de  5.2.6 

3q            .,            /,           (   i444          Gl  —  crist. 
09            I;            44           |   1454          Gl 

36,7i2,3  5i          i365±5     nonEut.           Pw  —  5.2.6  —  Ak 

.0             /■>           {   i45o          Gl 
,jq            18            43           ;     , , ,          ^. 

4             (   i444          Gl— crist. 

io  r;      ./  fifi      '5            l455        Gl 

4   '             4'            '             (   i45o          Gl  —  crist. 

il             i3             16           i   l434           G1 

"              I0             4b            ^   i43o           Gl  — crist. 

or       ,.,««,/     ,u„-l«         ir„t        Ç     Cr.  mix.dea-5.2.6- 
36       12,6  51,4     i35o±5        Eut.      J               Dp-Ak 

29,820,250         i357±5        Eut.                Ak  —  Fo  —  Dp 

49,2    6,3  44,5     i377±5        Eut.         Pw-3Ca0.2Si02  — Ak 

/n    *       fi    0    //    1       ,t*H"<5       nnnFnl       S              p-aCaO.  SiOj  - 

49,5     6,2  44,3     i387±d     non  Eut.   j       3CaO.2SiO.-Ak 

1    1459          Gl 
4>              i5             U           1    r',56          Crist. 

39       i8,3   \i.~     ,436±5        Eut.      j    Akfr*mh.%Ml~ 

(aCaO.MgO.46iO*)          \   1460         (il 

(    1455           Crist. 

33,3  22,3  44,4     ij36±5     nonEut.     Ak  — Fo  — Cr.  mix.  de  Ml 

VIII.  —  Températures  de  fusion  dans  le  champ  2C.aO.SiO2- 

37,3  22,3  4o,3     i4y8±5     nonEut.     MgO—  Cr.mix.deMt— Pw 
32,i  26,4  4ï, 5     i5o2±5     nonEut.     MgO—  Fo  —  Cr.  mix.deMl 

(/f„sa.îCaU.Si02=  2I3o°^io). 
{8             10             ',2               1547"         (il  —  tr. crist. 
,.                             ,^            \   1470           Gl  —  crist. 
f)              12               \i            j,    l/(_-            G) 

*  La  composition,  non   déterminée  spécialement,  résulte  du  dia- 

/,.             on              '«            ^   »546           Gl 

gramme. 

4"            2°             ,0           j   1VS6          Gl  — crist. 

F.  Meyer. 


Points  de  fusion  (mélanges).         Punti  di  fusione  imescolanze). 


—  Courbes  de  fusion  de  mélanges  ternaires. 
CaO  -  MgO  —  SiOi (diagrammes)  {fin).  \- 

Phases 
en  présence, 
champ  Montieollite. 


Éléments  et  combinaisons  inorganiques  {suite). 


l.aO. 

Vr 

MgO. 

sïo 

, 

IX.     Ici 
13 

3; 

ipératures 

a  5 

M 

de  fu 

43 

i' 

i  1 

ion 

dans 
1 5oa' 

1    MU) 

>.-s 
1473 
.  }83 
146- 
r497 
1  is: 

^  1489 


(,l 


crisl. 

-  crist. 


JO  20  |U  (     (,sî 

Températures  de  fusion  dans  le  clianip  Periclase  <  MgO). 
(/fnsM?0  =  2Soo°±no). 
31  -25  41  ôi5°         Gl  — tr.MgO 

„  (  1539  Gl 

"  '  |   [528  (il  — crist. 

j-  "  4°  |   1)17  (il  — crist. 

XI.     Températures  de  fusion  dans  le  champ  Forsterite. 
(<r„sFo  =  1890°). 

i  '432°        (il 


49 


32 


i 

I  >2B 
*i  i5oi 
(  >™<) 
\    1  ',(io 


l498 

^   1  5o6 
(    iôio 


crist. 

-  tr.  crisl 

-  cnsl. 


CaO-MgO-SiO,  5. 

Voir  Abréviations  Système  précédent,  p.  206. 
Ce  Mémoire  constitue  un  complément  du  précédent  (Bib!.  i)- 
Il  met  en  évidence  l'existence  :  i°  des  solutions  solides  : 
".  Wollastonite  —  Dp  (maximum  de  Dp  =  17  °/0  ); 
/;.  Pw  —  Dp  (max.  de  Dp  =  16  %  env.); 
c.  Ak  —  Wollastonite  —  Pw  ; 
20  D'une  aire'comprenant  les  solutions  solides  Wollastonite  —  Dp, 
Wollastonite  — Ak.     Wollastonite— îCaO.sMgO.USiOj 


MnO-SiO, 

r  Mélanges  bin; 


TiO«. 


MnO.    SiO,.    TiO,. 


1190-1201 
>i5oo 
1 200- 1 1 81 
>i5oo 
>i5oo 
>  1 5oo 
lôoo 
1  ion 


Méuutks  syntué i-ioi  i 

Voir  Mélanges  quaternaires  el  quini 

Composés  étudiés. 

AJjO3.2CaO.SiO1 

Al2(),.'i(;aO.  3  Si  Os 


AU 


Nom  minéralngiipit 

Gehlénile       (Gh 

('■rossularile  (tir 
l.agoriolile  *  (Lu; 
Akermanito  (Ak 
Andradite       <  \u 


Sarcolite 


(SI) 


I.    Al20,.2CaO.SiO,--Al.20,.3Ca0.3Si02- 
2  CaO. MgO. 2SiOs  (diagramme). 

s  binaires. 

4o        io       %5 


(  (il... 
\  Gr.  . 


Gh. 


[5go°  1 


4o       5o       60       70       75 
i5i2   1 47^    '|32   1  »<)7   i3f)o   i| 


5o      65       80     io< 
i53o  1490  i433   i34 


II.     Mélange  ternaire. 


s  solides,   Gh,  Ak,   Gr. 


II.     Al2Oi.3Ca0.3Si02-Al,01.3Na20.3SiO, 
3CaO.Fe,Oi.3Si02. 


.  p.  61. 


Al20,.3Ca0.3SiO,      Al20,.3Na20.3Si02- 
2CaO.Mg0.2Si02.  2.  p.  1 


ifr 


3980      1 3(>7 


Al,0(.2CaO.SiO,~- 2CaO.MgO.2SiO, 
;  90f3CaO.AL>0,.3SiO.) 
I  10(Al2O,.3Na2O.3SiÔ,)  (diagramn 
I.     Mélanges  binaires. 
Ak. .         yo         80        (io         5o         4o 


IJ08°    iJTJ     i4<m 


F.  Meyer. 


Schmelzpunkte  (Misehungen).  —  Melting  Points  (Mixtures). 


X.  —  Courbes  de  fusion  de  mélanges  ternaires.  Éléments  et  combinaisons  inorganiques  (fin). 


Mélilitis  synthétiques.     IV  (suite). 
II.     Mélange  ternaire. 


/  si  :: 


i54'2"   1484 


i4a3     i378 


Méulites  synthétiques  (fin).  2. 

Al2O3.3Na2O.3SiO2-2Ca0.MgO.2SiO2- 

2.  p.  Go. 


3CaO.Fe203.3Si02 

90    82    75 

00      8     1  j 


54 


58u  -     -      1357    i33o    1309 
e  7.1),  erreur  typographique. 


54         72 
1290    1240    1244 
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XI.  —  COURBES  DE  FUSION  DE  MÉLANGES  TERNAIRES 
^une  combinaison  inorganique  avec  deux  combinaisons  organiques  ou  trois  combinaisons  organiques). 

Signification  des  abréviations.  Observations,  p.  n3.  —  Classification  :  comme  pour  les  mélanges  binaires,  voir  p.   1 33  et  107. 

Liste  des  systèmes  étudies  dans  ce  Chapitre  (p.  211  à  216). 
Formules.  Noms.  Pages. 

H20  — CH  N2.">  — CH.N2S  Eau  —  Su'focyanure  d'ammonium  —  Thio-urée . . 


llâO-C6H60    —  l 

-7H80 

Eau  —  Pnénoi  —  Crésol  (0  ou  m  ou  p) 

» 

r.»H*0,       C4H604 
CjHtON— GiH.U 

lg  —  <  6H60 
—  C6H60 

Acide  acélique  —  Acelale  mercurique  —  Pli 

mol 211 

Série  de  mélanges  pseulo-binaires.  p-C)  =  p-(h 
-C0H4O2  — (CsHjOjM)  Acide  picrique— /j-Q  —  (N.B.). 
-C6rl4OsN2  —  (CcH502N)  p-Q  —  Dmilrophenol  —  (N.B.).. . 
-(i:,H,0,N;—  C6HsU3iN        »     — (N.B)— o-Nitrophénol 


—  C6HG0 

—  C.H60, 


-C0H6O3 
-C7H9N 
-C10H8O 


CGH60  — C 
C6HG02N  - 
C7H802C1- 


H80  — C7H80 
-C6H602N  -C„H,0»N 
-C7HS02CI  — C7H502C1 

—  ».        -C7H60, 
;.-C7H60iN2—  C7H,02N 

—  C7H,02N  — 

"*  —  <  :  1 . 1 1  !  0  —  d  ^  II 1 0 

—  »      — GigHu 
2-C13Il807N2— CI3H807N2 


»>  —  ».  —Phénol 

»  —  »  —  Hydroqumone 

„  —  8  __  Pyrocatéchme 

»  —  »  —  Uesorcine 

»»  —  »  —  Pyrogallol 

»  —  »  —  /J-Toluidine 

»»  —  >»  —  a-Naphtol 

»  -  »  -P"      »       

„  —  >.  _  a-Naplilvlaniine 

"     ~    »     "P-,        !'  

»     —    »    —  Anlhracene 

».     —    »     —  Tnphénylcarbinol 

l'hénol  —  m  et  /?-Crésols 

o  —  ///  et  /j-Xitroanilincs. 

Acides  o  —  //;  et  p-Clilorobenzoïques 

.»       o  et  /w-Chlorobenzoïques  —  Acide  benzoïque  . 

1 .  2 . 4 . 6-Trinitrololuène  —  1 .2.4-Dinitroioluène  —  j> 

»  —  o  et  p-Nitrotoluène.  . .  .  . 

1 .2.4-Dinilrotoluène  —  o  el  /j-Xilrotoluène. 

Curbazol  —  Anlhracene  —  Phénanlhrènc.. 

»>        —         »  —  Chrysène 

pp  —  o.p  el  oo-Carbonates  niirophényliqucs 


F.  Meyer. 


Points  de  fusion  (mélanges).         Punti  di  fusione  (mescolanze). 


XI.  —  Courbes  de  fusion  de  mélanges  ternaires  {suite). 

Hi.O  — CHkN, S- CH4N, S  (diagrammes).          8. 

C2H,02-CvH6O..Hg-C„H,;0  (diagr.)  {fin).      II.  p.  118. 

Eau  (K'i-  Sulfocyanuro  d'ammonium  (S)  -  Tliio-urco  (T). 

7n- 

7„. 

Voir  Mélanges  binaires,  p.  i.'-i  et  i  \3. 

Phénol.    Aride.   Acétate.         tc. 

Phénol,     \11dc.    Acétate.        f(. 

Mol  7„.                                          Mol  7o- 

73,56       8,i5     18,29         Mt'-'i 

37,69     57, 12       5. ig 

67,61       7.  i<)     ■>  4,90         i3,4 

37,26     56,  [8       6,26     —  5,4 

1                 (S).          (T).                    (E).             (S).           (T). 

62,o4        <i.  88      3 1,08             5,7 

17,37     7 > , i3       7, 5o           7,0 

I.  -  Pour  t  =  0". 

56, i5       6,22     37,63     —  6,0 

36,28     53,8i       9,91           5,a 

54,53     39,17       °\3o     —17,0 

45,55      14,42     10, o3     -<3,o 

97,1          o              a, 9                 oi,i            7-6          i,3 

55,99     i'>,)5       1,46    —14,8, 

î  ,.!('>     43,36     r',18    —12,5 

94,5          3,8          i.;                 8u,i            9,6          i,3 

-.4.8..     41,64       3,35      -16,7 

57,57     36, 5 1        "),.)>.     -i3,5 

93,4           i-i           -•'                  76,3          21,6          2,1 

73,38     25,48       0,94         ii,o 

'."..18     35,oo       9,82     -i6,3 

93,0           ).()          2,1                  -(i.i|          21,8           i,3 

70,89     24,55       4,56           7,0 

57,09     34,87       9.04     —14,4 

93,0          5,o           ...                  77,6          22,4 

67,36     2.3.33       9,3i           3,5 

53,07     32,42     14, 5i     -    19,5 

91,0          6,6          2,4 

Ci . 13     21,27     '7,3°     —  7,o 

49,93     3o,  îo     19, 58     —25,0 

II.  —  Pour  t  =23°, 5. 

54,96     19,03     26,01     —14,0 

53,99     ">•"''     a3,99     -'7,5 

80,6a     [7,88       l,5o         h). 5 

90,5         4,3          5,2                71 ,6         ■>  1,0         4,4 

74.02      16,49       9,56         i5,o 

56  3a       î,')7     >s . 7 1     4,0 

87,9           6,8           6,0                  71,9          24,1           4,o 

67,21      14,90     17,89           8.6 

)9.i)'i     10,64     36, 40     — 15,9 

s-..           7,0            '..S                   69,3           26, q           3.f) 

59,98      i3,3o     9.6,72     —  5,  5 

52,54     40,67       6,79     -18,0 

85,4           9.8           4,8                  68,3           27,6          4,o 

23, 14     75, i3       1,73           5.0 

1 2 . 3           i .4                  67 , 3           29 . i           3,3 

19.28     75,20       5,52          6,5 

83. 1         12,3           4,6                  67,1           9.9,6          3,3 

Toutes  les  déterminations  sont   faites  jusqu'à   la  limite  de  solubi- 

81,0        1  J.6         4,4                67,3         29.  s         2,9 

80.8        14,9         4.3                 65,8          ag.,9          4,3 

ralion).   ' 

8o,3         i5.4           4-4                  65,8           3o.o          4,2 

Du  point  eutertique   du    mélange    binaire    C,  II,  0.,—  Ct  Hc0    part 

78,0         18. 1           3,9                  65,8           3o,o           4,2 

une   ligne  eulectiqne  qui   s'arrête   a    la   courbe  de  saturation.  l'as 

76.  j         19,5           4,1                  66.0           3<>.<>           4-° 
74,8        20,9          4,3                  68,3          3ojo          1,8 

d'eutectique  ternaire  observée. 

72,3        23. i;           },]                  70              3o,o          0 

C2H3ON  -  C,Hr,0  -  CoHoO  (diagrammes).          10. 

III.  —  Tour  t  =  50°. 

Acétamide  (Ac)  —  Alcool  élhylique  (Aie)  — Phénol  (Pli). 

60 . 9         39.1           0                       76.6           1 3 ,  2         io,?. 

Voir  aussi  Mélange  binaire:  Acétamide-Pliénol,  p.  i44. 

>7,5          '<\).\\           2,6                  77,9            9.4         12,7 

Mél.  binaire 

Mél.  binaire 

Mél.  binaire 

Ac  —  Aie. 

Ac  — Ph. 

Aie-  Ph. 

53. 9          38.1             S.  ■>                     8.).  1               0    '            10.9 

Alc°/o-       tv 

0,0       76',' 2 

Ph  %.        *,.              t~. 
10,0       68 ','9 

Alc«/0.      «,. 

H20  —  CcHcO  — CTH80  (diagrammes).             6. 

5,2       72,1 

12,4         65,2 

20,0       60,1 
3o,o      47,5 

5,9          32, 0 
IO,()          22,5 

Eau  —  Phénol  —  Crésols   (0   ou   m   ou  p  ). 

9.0,1      59,0 

4o,o        3i,o        27','0 

la) 5        16  .'5 

Voir  Mélange  binaire,  p.  i35. 

29,4       5o,8 

5o,o       33,8 

A  un  mélange  de  phénol  et  de   crésol   (0  ou  m  on  p),  on  ajoute 
de  l'eau  (9,1  "/„  du  poids  du  mélange). 

38,9       42,6 
47,6       34,6 
54,9.       28,0 

70.0       40.8 

-              - 

La  température  de  fusion  <,  de  l'hydrate  de  phénol  2C6HcO.H20 

dépend  uniquement   de   l;i    proportion   de    phénol  contenue  dans  le 

61,1       21,0 

90,0       3o,5       27,5 

- 

mélange  primitif. 

Aie  % 

Aie0/. 

Mélange 

Aie. 

M  .danse 

Aie. 

100     16'.' 0           90     i  2'.'  >j         80     8°i         70     3'.'4         60  — -i"->. 
95      14,25         85      10.25         75     5,8         65     0,75       55  —5,2 

Ac.  Ph. 

ajouté. 

total. 

Ac.  Ph. 

ajouté 

total. 

.  j 6f25 

0s00 

0,0 

68?9 

_ 

,  6f  95 

ofoo 

0,0 

4  7 ','5 

_ 

•Pourcentage  de  phénol   dans  le  mélange  phenol-crésol   primitif. 

f      » 

o',39 

5,9 

63,9 

_ 

è 

o,3i 

4,3 

43,7 

_ 

La  même  courbe   s'applique    au    mélange  Eau  —  Phénol  —  Acide 

0      » 

0,94 

i3,i 

58,4 

_ 

1\  » 

0,78 

39,1 

_ 

crésylique. 

=  )    » 

'•77 
2.89 
3,90 

22, 1 
3i,6 

38.4 

5i  ,0 

42,6 

: 

0°<  „ 

1 ,  56 
2,34 

18)3 

25,2 

32,9 

- 

CjHiO-2- CiHcO-.Hg  —  CcHcO  (diagramme  1.      il.  p.  118. 

~~l    " 

5,85 

48,3 

26  )  5 

Acide  acétique  —  Acétate  mercurique  —  Phénol. 

7,80 

1 9  •  ' 

_ 

s  1  » 

4,45 

38,9 

'7-  "» 

- 

Voir  Mélanges  binaires,  p.  i  \  \  cl   \\~>. 

■-'    » 

10,14 

61 ,9 

14,1 

- 

x  \  » 

6,01 

46,3 

u,3 

- 

7,, 

Va- 

^/6f6o 

0.00 

0,0 

60,4 

- 

_: 

0.39 

5,6 

55.o 

0,00 

0,0 

3 1 , 0 

Phénol.   Acide.    Acétate.        tc. 

Phénol.    Acide.   Acétate.       /, . 

i\  \ 

1 ,  17 

i5,i 

47,9 

^ 

Al 

o,9.3 

3,1 

29.  1 

2.3,5 

61.91      29.60       8.49     —  io?o 

73,35     19,84       6,81         n°8 

°) n 

",95 

22,8 

42,0 

_ 

- i  n 

0 .  62 

7,8 

26,2 

i8,5 

".-.".C      .-.-,1      i/,.qi      — 15,2 

66,91     18, 09     i5,oo          5,o 

îr   1     " 

3,12 

32,1 

34,o 

- 

°  1  * 

1   09 

i3,o 

22 , 5 

12,5 

61,48     36,48       >..o4     —io,5 

60,62     16, 3g     22,99     —  4.9 

*\     ' 

4,68 

4. ,5 

26,0 

- 

1  ,G4 

i8,3 

18,0 

_ 

15,  .7       1.80     —  7.0 

56. 49     15.28     28,23     — i3,7 

Si  ;; 

6,63 

5o,  1 

19,0 

- 

s[  » 

2 .  26 

23,6 

1  j ,  5 

_ 

;      Bl,82        35.11            3,07        — IO.O 

82.  ji       9,13       8,46        26,0 

8,9-G 

57 

6 

11,0 

- 

F.  Meyer. 


Schmelzpunkte  (Mischungen).  —  Melting  Points  (Mixtures). 


XL 
C2H50N  —  C2HG0  —  CoHcO  (diagrammes)  (fin) 


Aie. 

Aie'/, 

;ijcilllc 

lotal. 

oifuo 

0,0 

13°  8 

- 

0,08 

I  ,0 

-i',4 

- 

0,23 

2-9 

3o,-> 

- 

0.47 

5,8 

•><>,<( 

- 

0 ,  72 

8,6 

•>j,  5 

- 

1,01 

u,7 

20,0 

- 

1,87 

'9,7 

li'o 

_ 

2,42 

y.4 , 0 

6,0 

- 

0,00 

0,0 

39-7 

2,8 

0,62 

3 1 , 5 

- 

1,79 

18,8 

18,.) 

- 

2,00 

3,12 

28,0 

8,0 

- 

0,00 

0,0 

i".  s 

- 

o'78 

8,4 

32.1 

- 

i,4o 

1  i ,  1 

26,0 

- 

2,  10 

K),7 

20,0 

- 

2,88 

2  '1 . 2 

i:>.o 

- 

4,o5 

32,1 

(i ,  0 

Courbes  de  fusion  de  mélanges  ternaires  (suite). 

C6H402  — (C6HsOîN)  — C«Hg03N  (diagramme).    9.  p. 

/>-Qtiinone(Q)  —  (Nitrobenzène)  —  o-Nitrophénol  (N 
Addition  constante  de  icn*3  de  nitrobenzène  à  i8du  mélaii! 


Aie. 

()B(>| 

Aie»/, 
du 

T7 

— 

2!  76 

3,43 

o'3i 

i4Î5 

20,6 

28,3 

3^3 

9)5 

3o,5 
24,0 

0,70 

7,2 

l(i.  ") 

>,°9 

10,8 

14, 5 

?'o3 

\ï\\ 

i3,o 
1 1  .0 

2,81 

23,7 

8.0 

en  phé 


Notes  communes  à  tous  les  systèmes 
contenant  //-Quinone   et  Nitrobenzène. 
'   Voir  Mélanges  binaires,  p.  i5fi  à  iôS. 

•  L'addition  de  nitrobenzène  dans  tous  les  mélanges  est  destiné 
s  diluer  et  à  diminuer  la  vitesse  des  réactions  secondaires  enlr 
piinone  et  les  phénols.  1-e  nitrobenzène  ne  se  combine  ni  à  I 
none  ni  aux  phénols.  Il  abaisse  simplement  ia  température  d 
tallisation    primaire.   Les   systèmes   étudiés  sont  donc  pseude 


CoHsOvNs  —  C,;Hi02  —  (C6H502N)  (diagramme).     9.  p.  297. 

Ac.  picrique(P)  — />-Quinone  (Q)  —  (Nitrobenzène  ). 
Addition  constante  de  icm'  do  nitrobenzène  à  is  du  mélange  P- 


mposé.  Liquidus  en  V. 


C6H402— C6H405N2-(C(iH502N)(diagramme).     9.  p.  296. 

/j-Quinone  (Q  )  —  Dinilrophénol  1 . 2. 4 .  (P)  —  (  Nitrobenzène). 

Addition  constante  de  i""1  de  nitrobenzène  à  iedu  mélange  Q-P. 


296. 

)• 

;e  Q-N. 


%• 


N. 


N. 


Q. 

3o 
20 

i7,5 


C6HvOj  —  (C6HbOiN)—C8HsOïN  (diagramme).     9.  p.  296. 
/>-Quinone  (Q)  —  (Nitrobenzène)  —  m-Nitrophénol  (N). 


Addilinii  constante  de  1e1"3  de  nitrobei 


Q- 


8  du  mélange  Q-N. 


22,5 

.  Liquidus  en 


C6Hv02  —  (C6H502N)-C6H303N  (diagramme).    9.  p.  298. 

/j-Quinone(Q)  —  (Nitrobenzène)  — /J-Nitrophénol  (N). 

Addition  constante  de  ic™3  de  Nitrobenzène  à  i8du  mélange  Q-N. 

a  =  Expériences  avec  Sutter;  b  =  Expériences  avec  Si ttc. 


•/•• 


Vi- 


N. 


49,5 

55 
59 


55       45  29,5  28 

ax.    correspondant   au    comp.    équimoléculaire 
c  eutectiques  de  coordonnées  non  précisées  da 


C6H402  —  (CsHiON)  —  C6H60  (diagramme).       9.  p.  282. 

p-Qumone(Q)  —  (Nitrobenzène)  —  Phénol  (P). 

Teneur  constante  en  nitrobenzène,  icm3  pour  iKdu  mélange  Q-P. 


Dp.  aC$H6O.C6H40,. 


F.  Meyer. 


Points  de  fusion  (mélanges).         Punti  di  fusione  (mescolanze). 


XI 


HO  C  H.O.N  i  -  C„H,;0,  (.  diagramme  ï.     '.t.  p. 

9-Oumonc  (Q)      i  Nilrobenzène)  -    Hydroquinone(l 
ur  constante  en  nilrobenzène:  i""'  pour  r  du  mélanj 


Courbes  de  fusion  de  mélanges  ternaires  (suite), 

C.H.O,    -(CHsOïNj-CHjO;,  (diagramme).    9.  p. -s,,. 

p-Quinone  l  Q  i  —  i  Nitrobenzène  i       Pyrogallol  (  P). 

Teneur  constante  de  i""'  de  nilrobenzène  pouri'du  mélange  Q-P 


a  =  Expériences  de  Sil  ta. 
b  =  Expér.  «le  Dobotzky. 
c  =  Expériencesde  Sutter. 

La  courbe  présente  un 
ni.iMin.  correspondant  an 
comp.  CeH40j.C6H60s, 
compris  entre  deux  points 
eutectiqucs  de  coordon- 
nées non  précisées  dans  le 


,43 


QiH4Ot—(C6Hs02N)-C6H6Ojt  (diagramme).  9.  p.  287. 
p-Quinonc  (Q)  — (Nilrobenzène)  Pyrucatéchine  (P). 
Teneur  constante  en  nilrobenzène  :  i""3  pour  i*du  mélange  Q-P. 


Le  liquidus  prés< 
:l  deux  eutectique 


n  max.  corresp'au  comp.  2C6H,02.C6H602, 

:oordonnées  non  précisées  clans  le  texte. 


CtHtOa— (CeHsOgN)  — C6H6Û2  (diagramme).    9.  p.  287. 

/?-Quinone  (Q)  —  (Nitrobenzène)  --  Késorcine  1  K  1. 
Teneur  constante  en  nitrobenzène  :  icm' pour  i*du  mélange  (J-R. 
•/.■  •/•■ 


*  Liquides  sirupt 
La  courbe  préseï 


P. 


(a).        (/>)■ 


4o  60  102,5       lui 

(  a)  Expér.  avec  Sutter. 

Le  liquidus  présente  un  i 
C,  llr,(l,..W:ijH10,eomprisenl 
précisées. 

Il  se  produit  sans  doute  le 


P.  Q.  (a).  (b). 

'»<>  5o  86"  88" 

:".")  4-,  -  76 

6a  jo  70  72 

70  iu  54  56 

80  20  39  41 

85  i5  -  44 


(h)  Expér.  avec.  Sitle. 

axiiui cire-) liant    au    composé 

!•  deux  eutectii|iics  de  coordonnées  non 

omp.  intermédiaire  équimoléculairc. 


CGH>02— (CGH502N)  — C:H,N  (diagramme).     9.  p.  3oi. 
p-Quinone  (Q)  —  (Nitrobenzène)  —  /?-Toluidine  (T). 

Addition  constante  de  i""3  de  nitrobenzène  à  t5du  mélange  Q-T 


CjHtO,  —  (C« H, 0,N)  — C,oH8 0  (diagramme).     9.  p.  294. 
p-Quinone  ((J)  —  (Nilrobenzène)  —  a-Naphtol  (N). 


80        3g     nid.. 


Résultats  c 
fusion. 
b.  Idem 


lange  Q-N. 


35  pou: 


entre  deux 
•urbes  b  el 
irbe  (I  esl   i 


mp.  équimolëculai 
p.  2C6H4O2.C10H8( 


F.  Meyer. 


Schmelzpunkte  (Mischungen).  —  Melting  Points  (Mixtures). 


XI.  —  Courbes  de  fusion  d 

CuH,02 

-  (CsHsOjN)  —  C„,H80  (diagramme).     9.  p.  292. 

p-Qi 

inonc 

(Q) 

—  (Nitrobenzène)  —  3-Naphiol  (N). 

Ad( 

ition  consta 

ite  de 

i""3  de  nitrobenzène  à  igde  mélange  Q-N. 

1 

/.- 

tc. 

N. 

loo 

f'a 

b. 

7'" 

'■                    fusion. 

b.  Observ.  avec  Sitle   aussitôt  après 

10 

9° 

«7 

(56 

67"                fusion. 

3<> 

8o 

6o 
53 

39 
52 

85         c.  Observ.  avec  Sutter  après  chauffe 
95                   longue. 

4° 

6o 

4a 

43 

99,5        Les  courbes  «  et  b  présentent    un 

do 

3o 

oo 

48 

45 

l\         îaYre',  é, ',','■ ,' ,'..!'  .'",1  n- X!'.  x'ê!aecUM\,cs. 
"°   .    resp'    au    comp.    C,0H,0. 2  C6H,0,, 

<S() 

()'» 

IO 

6i  , 

6o 

IOO 

0 

7" 

b9 

ténstiques  ne  sont  pas  données. 

CaH.02  —  (C6H502N)-C10H90  (diagramme).      9.  p.  3i3. 

/>-0uinone  (Q)  —  (Nitrobenzène)  —  a-Naphtylamine  (N). 

Addition  constante  de  icn>s  de  nitrobenzène  à  is  du  mélange  Q-N. 


(36 


66 


a.  Obseï 

b.  Obser 
c  Obse. 
d,  e,  f.  ( 


CGHv02— (C$H502N   —  Cl0H9N  (diagramme ).    9.  p.  3oj. 

yy-Qumone  (Q)  —  (Nitrobenzène)  —  (3-Naphtylamine  (N). 

Addition  con-t.uite  de  tcm3  de  nitrobenzène  â  i*  de  mélange  Q-N. 


32 


o-.  Obse 
6.  Obseï 


s    lUf 


euteclique. 

I.a  courbe/,  présente  un  max.  eorrcsp'  au  eotnp.  C,,  HjN.'î  C6H402 
L  un  point  de  transition  correspondant  au  comp.  Cl0  H,  iN  .  Cc  H<  02'. 
es  composés  se  forment  lentement  par  chauffage  de  la  solution. 


mélanges  ternaires  (suite). 

CfiHiOt  — (CsHsOsN)  — CuHi»  (diagramme).     9.  p.  3u. 

p-Quinone  (Q)  —  (Nitrobenzène)  —  Anlliracène  (A). 

Addition  constante  de  t'"'3  de  nitrobenzène  à  is  du  mélange  Q-A. 


"/„■ 


'/•■ 


a.  Observ 

ition 

aussitôt  a 

rès  fus 

b.  Observ 
Les  courb 

■s  a  , 

après  quel 
t  b  présent 

tue  tem 
mu  cha 

CcHiO,-(C6H;,O2N)-C,.JH10O  (diagramme).  9.  p.  207. 
/j-Quinonc  (Q)  —  (Nitrobenzène)  —  Triphénylcarbinol  iT). 
I.     Addition  de  icm3  de  nitrobenzène  à  1-  du  mélange  Q-T. 


Vr 


l'as  de  c 
II.     Add 


ï.  /.  Points  caractéristiques, 

no  7?."  P.  fus.  du  mélange  sans  carbinol 

57  48  Eutectique 

o  91  P.  fus.  du  mélange  sans  quinone 

mposé.  Liquidus  en  V. 


n  de  0 


*  de  nilrobenzèi 


6  du  mélange  Q-T. 


100  910  P.  fus.  du  mélange  sans  carbinol 

53  61  Eutectique 

o         ii9.,5         P.  fus.  du  mélange  sans  quinone 
1  dans  le  texte  et  sur  le  diagramme;  0,6  dans  le  tableav. 
omposé.  Liquidus  en  V. 


C6 BU 0  —  C7  H8 0  m  et  p.  A.  p.  940. 

Phénol  —  /M-Crésol  et/j-Crésol*. 
//•  Mélanges  binaires,  p.  1G9  et  187;  Mélange  quaternaire,  p.  21! 
n  Phénol  7„  m-Crésol  dans  le  mélange  de  m  et/?-Crésol. 


lél. 


0. 


20. 


30. 


40. 


50. 


9"5  io?5  u?6  ia°7 

i4 ,4  i5,i  15,9  16,8 

19,0  19,5  20,1  20 , 7 

60.  70.          80.  90. 

i6°4  I7"8  i9"3  2i°o 

19,9  21,0  22,2 


26, ( 


■  l'a 


;  physique  des  c 


F.  Meyer. 


Points  de  fusion  (mélanges).         Punti  di  fusione  (mescolanze). 


XI.        Courbes  de  fusion  de  mélanges  ternaires  (suite). 

"""• 

OOBA.M 

1B,  ...  2t0. 

C,H,0»Nio  —  m  et  p.                        12. 

C;H,0„N:t 

-C7H702N 

0  et/)  (  diagramme; 

3. 

o  —  ni  et />-Xilroanilines.        Voir  Mélange  binaire,   p.  17a. 
A.                                                         n 

■>.  f.6-Trini 

rotoluène 

0  el  />*('.') -Nil 

otoluènes. 

Pniir  20.86  °  '0  m  avec  /'. 

Pour 2  i.5  5,7(1/wii\ci7-. 

•/•■ 

,." ""''  - 

Vo-             '•                7„-            >■ 

'/•■          <■ 

nitro. 

Nilro    Nitro. 

tc. 

nitro.    Nitro. 

Nilro. 

t.- 

1,76       S/.'-i            8,45       6a°5q 

0,86       84 '.'7', 

10 

10          Ko 

î"'.' 9 

4o         3o 

3o 

27?23 

î,99       76,44         "■"       57, 04 

2,78       Ko.  il 

20 

"'7-  | 

3o 

20 

38,8 

6,96       68,37 

7.33       68,77 

3o 

10      60 

32,2 

60        3o 

10 

47,4 

C:H50SC1  0—  m  et  y>.                           7. 

.;;; 

10             '0 

38  U 

10        40 
20        4» 

4o 

18, 85 

io,85 

Acides  0  —  /?»  et  p-chlorobenzoïques. 

60 

10         3o 

49)  i 

3o         Io 

19,35 

Addition  d'acide/)  au  mélange  eu  tec  tique  d'aci  des  o(537o)  etw(47n/ii)- 

70 

i<>  '       20 

57,9 

1"        4o 

20 

26,63 

"/,/ ..           o 

2 .9                  6.0 

[io,5          100,5 

80 

10         10 

65,65 
35,i 

4° 

40 

37,6 

1, 1  1  1  V  ->. 

/, iio?6            109.  S            108,7 

20         60 
20         5o 

*  Le  "/„  d'acide  />  est  calculé  par   rapport  au    poids   total   d'acide 
0  ■+■  acide  p.         /,  se  rapporte  à  l'euleclique  binaire. 

3o 

29,80 

23,4 

3o         5o 

20 

9,95 

4o 
5o 

20         4o 
20         3o 

9.8,64 
3K,7 

4o          5o 
1 0         60 

IO 

3o 

— 18*5 

C:HS02C1  0  et  m  —  C7H602 (diagramme).            7. 

Ac.  o-clilorobenzoïque  —  Ac.  w-chlorobenzoïque  —  Ac.  benzoïque. 

60 

20        20 

48,  i 

20         60 
3o        60 

20 

8^ 

Addilion  d'acide  o-chloro  au  mélange  eutectiqne 

10 

3o         60 

27,43 

10        70 

20 

—  i6,3 

d'acide  benzoïque  (64°/o)  et  d'acide  m-chloro  (36%)- 

20 

3o         5o 

'/.*•         t.-          '■•        t,-          "/„*■         '.■           ',-            tv 

3o 

3o         40 

13^8 

10        80 

10 

—  ",9 

0          95°7      qj','4      -          ii. H      86',' i       KV.'o)      varie 
ï.i       '-         93.9      -          9.4.4       85,i       83, 6(      entre 
6.9         -         92,5       -          25,5       84,i       82,  g{       8i°6 

*  Le  titre  du   Mémoire   original 
avec  le  texte,  le  tableau  et  le  diag 

porte   p-nhro 

nent  > 

ntradiclion 
i-nitro. 

12,2         -         89,7      -          26,8      83,8      82,6]    et82l,'o 

Poui 

i57„tr.nitro, 

05,5"/,  o-ni 

tro,     .9,5  7,7) 

i-nitrc 

-  à  -.9",  5 

l6,3         -         8;. 6      -          28.0      83,7       8'^3 

eutecti 

lue  ternaire. 

19. 1          -         86,2      -           29,3       85.2       83,2 

Pas  c 

e  composé. 

3-2, 0      86,8       85  2           - 

*  Le  7,  d'acide  o-cldoro  est  calculé   par   rapport    au   poids    total 
d'acide  benzoïque  -+-  acide  o-cliloro. 

C7H60,No 

-C7H:0,N 

0  el  p  (diagramme) 

1. 

t,  se  rapporte  à  l'euleclique  binaire  :  /,  à  l'eutectique  ternaire. 

1.2. 4-Dinitrotoluène  —  0 

et  ^*(?)-Nitrololuènes. 

CtHjO.Nj-CtH.jO.N,  —  C:H702N  (diagrammes).         2. 

1.2.4.6-Trinitrololuène  —  1.2.4-Dinitrololuène — p-Nilrotoluène*. 

Di- 

~~7-      m(?) 

Di-         0- 

m(? 

Voir  Mélanges  binaires,  p.  i83  et  i85. 

nilro. 

Nitro.   Nitro. 

tc. 

nilro.   Nilro. 

Nitro 

tc. 

•/.•                                                                            7o- 

80 

10          10 

56?oi 

3o         3o 

4o 

9°74 

Tri-      Ili-       p-                                                       Tri-     Ui-        p- 

70 

20          10 

47,85 

3o        20 

5o 

20, 1 5 

nitro.  nilro.  Nuro.            /,.               /...                 nun.    niiro.  Nilro            ',-                '■■■ 

-0 

10         20 

47,75 

3o         10 

60 

29, 39 

10     îo     60       3i°55     ->.2?55           i5     5o     35       3o?i 

3o     10    60       34, i5     28,6            20     45     35       25,5       17^75 

10     35     55       27,85     22,9             25     4o     35       21,8 

60 
60 

3o         10 

38,82 

38,66 

20         60 

20 

—  1 3 , 20 

20     25     55       28.95     16, 85           35     3o     35       24,55      16, 85 

60 

10         3o 

38,oi 

20         5o 

3o 

—  3,89 

15     10     55       3o,65     29.3            40    25     35       3o,65     19,1 

5o 

4o         10 

27,32 

20         4o 

4° 

8,48 

20     3o     5o      24.8       17.9            9.5     5o     25       34,25     22,65 

5o 

3o         20 

26,98 

20         3o 

5o 

'9,i° 

25     9.5     5o       25,i        18,7             3o     45     25       29,85     24,6 

5o 

20         3o 

26,47 

20         20 

60 

27,83 

4o     10     5o      3t,65     29,2            4°     35     9.5       3i,5       24,1 

5o 

10         4° 

27.47 

20          1 0 

7° 

35,69 

10    45     45       25,6       9.3,2            45     3o     25       37,95     22,85 

4o 

12,08 

10         80 

10 

—  11,82 

i''      i"     45       36. o5     28,95           3o     60     10       46,8       36, 9 

4o 

'0         20 

10         70 

20 

— i5,65 

10     5o     40      29,4       a3,o            35     55     10      43,85     37,95 
20     4o     4o      22,65     18,6            45     45     10       4o, o5     39,i5 

3o         3o 

9^4 

10         60 

3o 

-  5,95 

3o     3o     40       18,0       17,6             5o     40     10       44,25     38,35 

4° 

20        4° 

i3,84 

10         5o 

4o 

7,64 

35     2 5     \o       24.9       20,6 

40 

10         5o 

21,82 

10         40 

5o 

17,55 

7 .                                              «■ 

3o 

60         1 0 

2,45 

10         3o 

60 

9.7,08 

3o 

5o         20 

-  4i'9 

10         20 

70 

34,25 

Trinilro.      Dinilro.      p-  >itro.           tc.             Trinitro.       Dinilro.    p-Nitro.            tc. 

10           4>,5       48,5       23?4           29           3o           il            i7°8 

3o 

4o         3o 

—   i,5o 

10           IO 

80 

4i,32 

20           36,5       43,5       18.93         43,3       46,7       10           39,2 

Pour 

, 9  7,  dinilro, 

6a  7,  o-nit 

0,       19  7„  m- 

litro, 

à  —20°,  6; 

10            52,5       29,35         35,2       3q.8       9.5            25.4 

eulecli 

,ue  ternaire. 

3'           25           44           20,8           29,8       35,2       35            17.5 

-  Le 

litre  de  l'artic 

le   original    f 

orte   /;-nitro, 

en    co 

ntradiction 

*  En  vue  de  l'analyse  physique  des  mélanges. 

avec  le 

texte,  le  table 

au  et  le  diagr 

amme  qu.  don 

nent  n 

i- nitro. 

F.  Meyer. 


Schmelzpunkte  (Mischungen).  —  Melting  Points  (Mixtures). 


XI.  —  Courbes  de  fusion  de  mélanges  ternaires  (Jin). 


C12H5N—  CUH,„  -  CUHK,  (diagramme  ).        1 
Carbazol  (C)  —  Anthracène  (A)  —  Phénanthrène  i  P  >. 
Voir  Mélanges  binaires,  p.  19.I  et  ig5. 
"/„• 
(C).  (A).  (P).  /,.  t,. 

a3, 08  )().i")  17,77  >.Il"5  2o6° 

49,07         26,58         9-4,35  211  202 

17,89         45,oo         37, 11  192  .8", 

3o,3o         38, >o  >i,)o  '97)5         '9> 

29,50         19,  10         ")i ,  io  18  j  178 

Série  continue  de  Cr.  rnix. 

La  surface  de  fusion,   continue,  est  convexe  vers  le  haut,  d 
voisinage  de  (P),  concave  au  voisinage  de  (A)  et  de  (C). 

CîH^N  —  CuHio  -  C13H,2  (diagramme). 
Carbazol  (Car)  —  Anthracène  (A)  —  Chrysène  (Chr  1. 


(Car). 
33,33 


[6,66 


(Cl 

'•)• 

33 

33 

20 

00 

5o 

00 

66 

66 

207 
'9"> 


t  du  coté  (Car)  (Chr)  au 


16,66 

Surface  à  xalh 
rite  (A)  (Chr). 

Arr.  eut.  à  192°:  pour  .!.->%(  Car);     3a,5»/0(A)     et     3vr>7„(Chi'). 
Cr.  mix.  limites  à  33»/,,  et  /l7"/0  de  Carbazol. 


CnH807N2  p.p  —  o.p  et  0.0  (diagrammes). 
Carbonates  nitropliényliques  p.p  —  o.p  et  0.0. 


p.p. 

7,68 
6,74 


«4,09* 


lo,79     IJ9,: 
16, 3o 


114,6 

il  55,57*  14,02     109,3 

il  9,96  85,23*    106,0 

10  8,i{  69,66*     97,5 

'5  22,40  58,85*     91,0 

3*  14,95  4,92     i3o,7 

15*  12,06  23,29     121,0 

'>:*  27,40    19,23    112,5 

>0*   3i,or     28,99       99,8 
iision  avec  catalyseur. 


75.3 

69,6 
66 ,  a 


p.p. 

Fusion 


ivec  catalyseur 
ivée  oans  les  lui 


34,9  5i ,4 

29,6  53,4 

22,85  54,3 

18,1  53,8 

lo,25  49,7 

10,0  49,3 

7,4  45,2 

7,6  44,8 

6,55  42,9 

5,o  39,8 

0,9  38,i 

o,3  34,7 


'3,7 
17, 1 

22,85 

28,1 

4o, o5 
4o,7 
47,4 
47,6 
5o,55 
55,2 


102,5 
1 02 , 2 
100,7 
98,'- 
92,6 
95,2 
98,8 
io3,< 


Bibliographie  (XI).  —  I.  J.-M.  Bell  and  E.-B.  Cordon,  J.  Ind.  Eng.  Chem.,  1921,  13,  3<>7-  —  2.  J.-M.  Bell  and  Ch.  Herty  J',  ./.  Ind. 
Eng.  Chem.,  1919,  11,  n3o.  —  3.  J.-M.  Bkll  and  F. -H.  Spry,  /.  Ind.  Eng.  Chem.,  1921,  13,  3o8.  —  4.  H. -M.  Dawson  and 
C.-A.  Mountfort,  J.  Chem.  Soc.  Lond.,  1918,  113,  93?.  —  5.  Mlle  J.-M. -A.  Hokflake,  Bec.  Trav.  C/u'm.  P.B.,  1921,  40,  494.  — 
6.  VV.-H.  Hoffert,  J.  Soc.  Chem.  Ind..  1922,  41,  334*.  -  7.  Hope  and  Riley,  J.  Chem.  Soc.  Lond.,  1922,  121.  25io.  —  8.  A.  Kkttner, 
Dissert.  Amsterdam,  1919.  —  '.J.  P..  Krkmanx,  S.  Sutter,  F.  Sittk,  H.  Stuzelba  und  A.  Dobotzky,  Monatsh.  Wien.,  1922,  43, 
269-3i3.  —  10.  R.  Khemann  und  M.  Wenzino,  Monatsh.  Wien..  1917,  38,  479-.J00.  —  11.  E.  Mameli  e  G.  Cocconi,  Gazz.  Chim., 
1922,  52„,  n3-i2o.  —  12.  J.-B.  Nichols,  J.  Am.  Chem.  Soc,  1918,  40,  4o>.  —  13.  P.  Pascal,  Bl.  Soc.  Chim.,  1921,  29-30,  644. 


XII    -   COURBES  DE  FUSION  DE  MÉLANGES  QUATERNAIRES  ET  QUINAIRES. 

Signijieation  des  abréviations.  Observations,  voir  p.  ni.   —  Classification  :  omme  pour  les  mélanges  binaires,  voir  p.    118  et  i36. 

Liste  des  systèmes  étudiés  dans  ce  Chapitre  (p.  217  et  218;. 

Pages. 

AUO3.2CaO.SiOj    —  AUOs.3CaO.3SiO,   -Al203.3Na20.3SiO,  —  3CaO.Fe,03.3SiO, 217 

>,  »  »  —2CaO.MgO.2SiO, » 

»  -AUO3.  !Na2<).  iSiO,-  :'CaO.Fe,Os.3SiO,  —  » » 

A1,0;!.  iCaO. 3SiO,—  »  »  »  

AUO3.2CaO.SiO-,  —  AUO3.3CaO.3Si0,  —  Al.2Oa.3Na,0.3Si0.2  —  3CaO.Feî03.3SiOa  —  2CaO.MgO.2SiO, 

C,ll;\"  — C2H4O2  —  CjHsON  — CvH,;Oj         Acétonilrile  —  Ac.  acétique  —  Acétamide  —  Anhydride  acétique 217 

C,ll,(),  —  CV1I(,0;,  --  C7H,  X     —  C7H7ON        Ac.  acétique  —  Anhydride  acétique  —  Benzonitriie  —  Benzamide » 

»       —        »       —  O7H7ON  —  C9H9O2N  »           —                   »                 —Benzamide— Acétvlbenzovlimide.  21S 

CBl!(io  —  C7IU<)  — C7H80    —  C7H80         Phénol  —  o-m  et /J-Crésols " » 

C1H4O1  —  CillcOj      C:I1.,X    -C7H7ON— C9H902N     Ac.  acétique  —  Anhydride  acétique  —  Benzonitriie  —  Benzamide 

—  Acétylbenzoylimidc 218 

F.  Meyer. 


Points  de  fusion  (mélanges).         Punti  di  fusione  (mescolanze). 


XII.  -     Courbes  de  fusion  de 

mélanges  quaternaires  et  quinaires  {suite). 

MÊI.1UTIS    STHTBÉTIQI  IS 

V.             Al.0i.2Ca0.Si0:      Al.03.3Ca0.3SiO,              1. 

|  Mélanges  quaternaires  et  quinaires  i. 
Voir  les  nom-  minéralogiques  et   le-  al>i-t'-\  iations  omplov 
Mélanges  ternaires,  p.  109. 

,. 

(Gh)                               (Gr) 

Al,03.3Na>0  3Si02-3CaO.Fe20(.3Si02     2CaO.MgO.2SiO. 

(Lg)                             (An)                            (Ak) 

7cr                                                                                            "la- 

1.             A1.0;.2CaO.SiO,      Alj03.3Ca0.3SiO, 
(Gh)                          (Gr) 
AlsOt.3Nat0.3SiO,      3CaO.Fe203.3Si02. 

i. 

Lg.    Gh.    Ak.     Vu.    (ir.        t(ui.                Lg.    Gh.    Ak.   An.    Gr.      ttui. 

10    20     10     10     5o       i382°           10    20      7     ■'*■      i")     [342" 
m     20     io     10     !o       [364             10     20     21     35     1^ 

(g)                               (      ) 

\n      20       'I       21       2.8         1335                 10      20      35       '1        14 

Lg.     Gh.     Gr.     An.         /m».           Lg.     Gh.     Gr.      An. 

/fus- 

lu      '"     28     28     14       i3i6 

i<»        >o       70       00         1,17"          10        <o       4«i        m 
M       ...       56       1',         i386           10       20      42       28 

i366° 
i35o 

C2H3N-C2H402  — C,H5ON-CvHr,03  (diagramme).      4 
Acétonilrile— Acide  acétique  — A cétamide  — Anhydride  acétique*. 
Le  mélange  étudié  a  la  composition  : 
<i-.r)(C2H5ON  +  C4H60:f)  +  ^(;C2H3N-h2CsH402). 

II.             AL0,.2Ca0.Si0-,  —  AL03.3Ca0.3SiO. 
(Gh)                              .Gr) 

1. 

Al,0,.3Na,0  3SiO,-2CaO.MgO  2SiO,. 
(Lg)                              (Ak) 

t,..                                                 tr. 
i—  x.             a.                  b.                 i  —  x.            a.                 b. 
1,0              5o°0            5or.'o               o.5         — 25?o       —  23?5 

—                 — — — i »__  - __ — 

0.9             38,1            37                   o,45       —27,0 

Lg.      (.Il      Ak.      Gr.        /ru»               Lg.      Gli.         Ak.          Gr. 

/fus- 

0.8            19,0          îs                 0,4        —25,0      —26,5 

10        20        70       00           -                  10         '<»        17,5         52, 

5 

0.7        -n,o      — 14                0.3        —  iii.o      —  1 ', 

i..        .0       3".        35           -                 10       20       00.0       70 
10      20      28       \>.       i386° 

:i  3  ~i     :':  I,:'i  ::, 

III.          Al203.2CaO.SiO,-AL03.3Na20.3Si02 
(Gh)                              (Lg) 

1. 

*  Etude  faite  en  vue  de  la  dynamique  de  la  réaction  :  Acélamide 
H- Anhydride  acétique. 

SCaO.Fe^O^SiO»  -  2CaO.Mg0.2Si02. 

(An)                                (Ak) 

a  Expériences  avec  A    7,<>ft.         b  Expériences  avec  Y.  Oswald. 

"/„■                                                  7». 

C2  Hv  02  -  C ,  H6  03  —  C7  H5  N  -  C7  H7  ON  (  diagramme ).  3.  p.  1 47. 

Lg.      Gh.      Ak.       \.n.     /„,..            Lg.      Gh.        Ak.          An. 

IO          20          70          (X)           -                     IO          20          28                /|2 

ttot- 

1  ■>.  8  4  » 

Acide  acétique  — 
Anhydride  acétique  —  lîenzonitrile  —  Benzamide*.     p.  1. 

10       20       50        14        -               H)       20        17.5       52,5 

- 

Voir  Mélange  quinaire,  p.  218. 

ni      20      40       >4       -             i°      20       10,5       )<).) 

- 

Le  mélange  étudié  a  la  composition  : 

10       20       35       35      i3oô" 

(1—  .r)(C4Ht;03  +  C-H7ON)  -h. r(C7H5N-+-2C2Hv02 ). 
i—x.           a.          b.                 i—x.             a.                 b. 

IV.         Al20,.3Ca0.3Si02-AL03.3Na20.3SiO, 

1. 

(Gr)                             (Lg) 
3CaO.Fe5Oi3SiOo  —  2CaO.Mg0.2Si02. 

1,0          890       900              o,35             -           —  1 4V8 

0,9                75             77                         0,3                   —12° 

(An)                                   (Ak; 
7»-                                                  •/•• 

0,8         62       64                -**            -          —  9,5 

0,7          48        48               0,2           —  5        —  (i 

Lg.     Ak.     An.      Gr.       dai.                Lg.     Ak.     An.     Gr. 
10       54       27          9          -                   10        18         9       63 
[0        |5       27       18          -                  10       47       33        10 
10       54       18       18       i335°             10       63       i3,5   i3,5 
10      40       18       32         -                  10       36       36       18 

i320° 

0,6          32         32,5            o,i5             -           —  2,7 
o,5           1 5           -              0,1                  1               1,0 
o,45          -             7,5              0,0                     5                4,5 
0,4        —   2 
*  Étude  faite  en  vue  de  la  dynamique  de  la  réaction  Benzamide 

10       38       14       38          -                  10       3o       3o       3o 

1291 

+  Anhydride  acélique. 

10      40       10       40       i3 16               10       34        ''        ;i 

**  Sans  doute  o,aà  d'après  la  courbe. 

i"       '7         9       54       1 3i5 

a  Expériences  avec  W.  Penkner.      b  Expériences  avec  W.  Rosier. 

F.  Meyer. 


Tables  internationales.  1917-19- >. 


Schraelzpunkte  (Mischungen).  —  Melting  Points  (Mixtures). 


XII.  —  Courbes  de  fusion  de  mélanges  quaternaires  et  quinaires  {fin). 

3.  p.  149. 

C6H60  —  C7H80  0—  m  et  p. 

2. 

C2H;02- 

-  C,H603  -  C7H7ON  -  C9H902N  (diagramme). 

Phénol  —  o  —  m  et  /?-Crésols*. 
Voir  Mélanges  binaires,  p.  169  et  187;  Mélange  ternaire, 

Aeide 

icétique  —  Anhydride  acétique  —  Ben/.amide 
Acétylbenzoylimide  *. 

Système  (i  — 

Voir  plus  bas  Mélange  quinaire. 
r)(C7H7ON,  +  CtH603)  +  .r(C2H402  +  C9H902N). 

Crcsol  to 
du  crésol  ajouté.         10.         15.        20.         25. 

al  »/„. 

30.         35. 

40. 

w-Crésol 36°2     34  "0     3i?8     29 ','6     27?3     25" 

o-Crésol 35,i     3-2,4     29,6     26,7523,75     - 

I  —  X. 

a.          b.                   i-x.            a.          b. 

_ 

i  ,o 

89°       900                  o,5             58°       59" 

/j-Grésol 33,8     3o,4     26,8     23, 1     19,0     14. 

2in-{-ip 35,i     32,4     29,6     26,75  23,75  20, 

îm-t-ip ...      34,7     31,7528,7     25,5     22,1      18. 

9,5 

o,9 

0,8 

86         83                  0,4            60 
78         76                  o,3            71 
66        63                  0,2            76 

70   17,5 
5     1 1 ,9 

o,65 

58          -                    0.1             81 

lffl  +  2/) 34,3       3l,2       28.O       24,6       2(),9       17, 

i3,o 

0,6 

5o          -                    0,0             84 

io+im+1/)..     34.9     32,i     2.9,1     26,1     23,o     19, 

,     16,6 

Notes  a,  b, 

*,  voir  Mélange  précédent. 

*  En  vue  de  l'analyse  physique  des  crésols  rommerciaux 

Cr,Hr,0  —  C,H80  o  —  m  et/?. 

5. 

Phénol  —  0-  m-  et  />-Crésols*. 

2j°5 

99,60 

98,50.... 

..     4o,o            92,00 36,o            85, 10 32,0            78,70 28,0            72,30.. 

..     39,5            91,10 35,5            84, 3o 3 1 , 5            77,9<> .     27,5            7',5o 

23,5 

97, 5o 

39,0             90,20 35,o             83, 5o 3  1,0             77,1 0 '->7,o             70, 70 

23,0 

96, 5o 

..      38,5             89,35 34,5             82,70 3o,5             76,30 ...      2.6,5             69,90....... 

22,5 

95,6o.. . . 
94,70.... 

..     38, 0             88, 5o 

..      37,5             87,65 

t 26,0             69, 10 

> 2.5.5             68. 3o 

22,0 
21,5 

33.5              81.10 20.5              nlx.n 

*  En  vue  c 

e  l'analyse  physique  des  mélanges. 

' 

Le  mélange 

est  constitué  par  du  phénol  -1-  parties  égales  d'o-rres»l  et  de  m-p-cre%o\  (ces  deux  derniers  dans  les  proportions  6o/4o). 

C2H402-C4H603  — C7H5N  -  C7H7ON  —  C9H902N  (diagrammes). 

3. 

Acide  acétique  —  Anhydride  acétique  —  Benzonitrile  —  Benzamide  —  Acétvlbenzoylimide*. 

(Ac)                           (An)                         (Bn)                  (Ba)                        (Ab) 

Voir  Mélanges  quaternaires,  p.  217  et  218. 

I.     Système  ( 

—  x  )  (  iBa-1-1  An)  -+■  x  [0,9  (1  Bn  -+-  2  Ae)  -+-  0, 1  (1  Ab  + 1  Ac]. 

II.           »         ( 

—  X)               »                -+-X 

0,8              »>              +0,2              »            |. 

m.       »      ( 

0,7              »              +o,3             »           ]. 

IV.          »        ( 

—  x)            »            H-.r 

0,6          ».          +0,4          »         |. 

V.          ».        ( 

—  X)                »                  +  * 

0.4          »          -t-0,6          »         ). 

VI.          »>        ( 

[0,2                »                +0,8                »              j. 

I. 

p.  154. 

II.      p.  154. 

III.      p.  155. 

IV.      p.  155. 

V.      p.  15G. 

VI. 

p.  150. 

I  —  X. 

'<(«)• 

i-x.           tc(a). 

i-x.           tc(a). 

i-x.           tc(a). 

i-x.            tc. 

i-x. 

tja). 

1,0 

89» 

1,0                89° 

89» 

1,0                 89° 

(a),     [b). 

1 ,0 

«9° 

o,9 

78 

o,5                i5 

o,9              79 

0,6               35 

1,0        89"      90" 

0,9 

80 

0,8 

64 

°,4           —  5 

0,8              66 

o,5               1 5 

0,9        81 

0,8 

68 

0,7 

o,3           —35 

0,7               5i 

o,4           —  5 

0.8        70        72 

0,7 

58 

0,6 

35 

0,2           —  2 1 

0,6               35 

o,3                16 

0,7       55       60 

0,6 

44 

o,5 

16 

0,1            —  6 

o,5                16 

0,2               28 

0,6       38       43 

0,  j 

49 

o,4 

—  9 

0,0                 2 

o,4           —  9 

0,1                35 

0 , 5       20 

o,4 

57 

o,3 

—9-7 

-                 _ 

o,3           —10 

0,0               39 

0,4       35       36 

o,3 

63 

0,2 

— 13 

- 

0,2                 6 

_ 

o,3       44       4^,5 

0,2 

68 

0,  1 

4 

- 

o,t                16 

_ 

0,2       5i       5o,o 

0, 1 

72 

0,0 

- 

0,0               2.3,5 

- 

0,1       56,5    - 

0,0 

76 

0,0       60 

*  Etude  fa 

te  en  vue  de  la  dynamique  de  la  réaction  :  Benzamide -1- Anhydride  acétique. 

a  Expérie. 

ces  avec  Penkner.         b  Expériences  avec  Rosier. 

Un  eutectique  quasi  ternaire  de  composition  0,28  (1  Ba  -t-  1  An  )  -1-0,72  [0.8  (  1  Bn  +  2  Ac)  +0,2  (  1  Ab-4-1  Ac)],  fond  à  -^o". 

Bibliographie  (XII).  —  1.  A -F.  Buddington,  Am.  J.  Se,  [5],  1922.  3,  6i-63.  —   2.  H. -M.   Dawson  and  C.-A.   Mountfort,  J. 

Chem. 

Soc  ,   U, 

>d..    1918,   113    g32.—  .;.  H.  kitiMwN.  \\.  H.islkh  und  W.  Penkneiî,    M,„u,tsh.    \\,<>„.    ,,,->•,  43.  i45-ihi.  -  4.  H.  kl 

A.  Zoff  u 

nd  V.  Oswald,  Monatsk.  Wien,  1922,  43,  i^o.  —  5.  K.  Massk  et  A.  Leuoux,  Bl.  Soc.  Chim.,  [4],  1917,  21,  4. 

F.  Meyer. 


Vitesse  de  cristallisation.         Velocita  di  cristallizzazione. 


XIII.  -  VITESSE  DE  CRISTALLISATION 


La  cristallisation  des  métaux  par  précipitation  galvanique 
(A.-H.-W.  Atkn  cl  M"  l.-M.  BoEftiAGK,  Rec.  Trav.  cliim. 
l'.-i:..  rgao,  39.  :m. 

=  intensité  du  courant;   V=  nombre  de  cristaux  par  mm2  de  cathode; 

\        nombre  déduit  de  \   =  /,  l,  /.  étant  choisi  de  manière 

a  convenir  le  mieux  possible. 

Êlectroljse  de  N03Ag  I  Influence  de  I  i. 


o.3i 
o,63 


o,63 

i  ,00 


62 


35 


i,oo  10  10  385  35  35o 

A  est  à  peu  près  proportionnel  à  I. 

Êlectroljse  de  N03Ag  (Influence  de  t). 

n.              t.             A.  n.  t.  A. 

0,1           10"        ioooenv.  0,1  10"         7">o 

0.1             1'         820  0,1  1'  35o 

0,1             ")           3go  0,1  3  34o 

0,1           10           34o  0,1  io  290 

0,1            3o           200  .,.i  3o  210 
A  diminue  pendant  l'électrolyse. 

Électrolyse  de  N03Ag.  Action  simultanée  d'un  courant  alternatif 

et  d  un  courant  continu, 
n.  t.        lait.      Icont.       A.  /;.  t.        Ia|,.       I,„„t.         A. 

1,5       10'      37mA  i2mA  210  o,3       i:V        omA  2.5"lA   i65 

),5       10         o       12       38o  o,5       i5       37       2,5         78 

j,5       i5       37         2,5     81  o,5        i5         o       2,5       3io 

A  est  toujours  plus  petit  dans  le  cas  des  deux,  courants  que  dans 

Êlectroljse  de  NO^Ag  additionné  d'autres  corps  (t  —  10'). 
Liqueur.  A. 

0.1  «     AgXO,  . 34o 

»  »       +o,o2rcKN03 1400 

»  »        — o.  1  n  KNO3 >3ooo 

»  »       +o,oinHi\03 1700 

»  «       -f- o, i  n  HNO, Très  grand 

»  »       —  0,02%  gelai ine. .  .        i3oo 

»  »       -i-  0,2%  gélatine. .. .     Dépôt  uniforme  d'Ag. 

»       ^NH3 1900 

\.  augmente  par  addition  île  K\<),  et  surtout  de  UNO.. 
La  gélatine  et  Ml3  rendent  le  dépôt  plu>  lin. 


Surfusion  dans  les  tubes  capillaires  I  S.-L.  Bigklow 
and  C.-A.  RïKENHOICIl,  ./.  Pin  v.  Cheni.,    1917,  21,    jgo-5i2 

(/  =  diamètre  moyen  du  tube  eu  mm  : 

v       surfusion,  c'est-à-dire  dilférence  entre  /ru>  normal 

.1  frus  observé  dans  le  ml»-. 

Les  nombres  suivants  sont  exlraits  du  Mémoire  pour  donner 
une   idée  des   observations,  ils  donnent  la  première  surfusioi 

observée;   les   siirfiisions    successives   après    noinelbs   fusions 
dans  un  même  tube  vont  en  croissant  (qne'ques   degrés  a 
six  fusions). 


Soufre 

o-Acéloluid., 
P-Naphtol.  . 
Acétanilide.. 
Acide  oxaliqt 
Acide  benzol' 
Conclusion  : 


lue. 


4o> 
37,o 


23,2 


7, G 


liminue    toujours   quand   d   augmente;    d'aï 
expériences    montrent    que   s    ne   dépend    pas    sensiblement    d 
vitesse   de    refroidissement,    ni  de  la   substance  du   tube.   Pou 
soufre  s  dépend  de  la  température  à  laquelle  le  corps  a  été  porté 
pour  le  fondre. 


Influence  de  substances  dissoutes  sur  la  vitesse  de  cristalli- 
sation de  l'eau  (A.  Brwn,  J.  A  m.  Cliem.  Soc,  191 8.  40, 
n  68- n  8.',). 
Les  expériences  sont  faites  a  /  =  70.  o  dans  des  tubes  de  diam 


ncentration  du  corps  dissous  en  molécules-grammes  par  litri 
q  =  chaleur  de  dissolution  en  kilo-calories. 
Tableau  A.  —  Solutions  aqueuses  de  chlorures. 


Substance. 

c. 

T. 

c. 

T. 

c. 

T. 

Eau  pure 

- 

3i"o 

- 

- 

- 

- 

LiCI.2ll20 

o,5 

204,0 

0,25 

70';  0 

0,  12  3 

5 1  ;  8 

XaCl 

o,5 

i32,5 

0,25 

47)4 

0,12.5 

49,4 

K.CI 

97 1» 

0,2.5 

4 1,5 

46.0 
35,o 

HC1 

;;•; 

0,25 

5.,o 

0,12  5 
0 , 1 2  5 

NH4CI 

f.dCI,.2l!2<) 

0.  "> 

i43,o 

o,ô 

7.5,8 

0,  125 

4  3,5 

MnCI,.  411,0 

0 .  -) 

5(33, 0 

0 ,  ■>  ; 

142.0 

66,0 

BaC.I, .211,0 

0,5 

362,  O 

0,2.5 

83,o 

0,125 

61 ,0 

SrCI,. 611,0 

0,5 

600,0 

0,25 

i48,o 

0,125 

37,0 

CaCI,. 611,0 

0,5 

458, 0 

0,25 

u3,o 

O,  12  J 

57,8 

MuGlï.(iHsO 

0,5 

71  5,o 

0,25 

i63,o 

0,125 

63,o 

Ni(;i).c,ii,o. ..... 

0. 3 

583, 0 

0,25 

.39, 0 

O,  125 

63, 0 

CoC1ï.6H,0..  .  .  .  . 

0,5 

585, 0 

0 ,  >.  3 

i4o,0 

0  .  I  2  5 

64 , 5 

('.iiCI,.>ll,0...... 

0.5 

300,  O 

0,25 

109,0 

5  7.  S 

Aii:,:i.(iii,() 

0.5 

3  j 20,0 

0,25 

$08 ,0 

0,12.5 

106., S 

Fe<  l3.6H20 

0,5 

3400,0 

0,2  ) 

320,0 

0,1/5 

99,8 

F.  Meyer. 


Krystallisationgeschwindigkeit.   —  Velocity   of   crystallisation. 


XIII.  —  Vitesse  de  cristallisation  [suite). 


Influence  de  substances  dissoutes 
sur  la  vitesse  de  cristallisation  de  l'eau  (s, 


Substance. 

K,SO; 

Na2SO.,.ioH,0.. 
CiiSO..,.  )H20.... 
iMnS04.4H,0.... 
3CdS04.8H,0... 

NiSO4.7H.26 

GoSOv.7H20.... 
ZnSOv.-H20.... 
MgS04.7H20.... 
AI2(S04)3.i8H20.. 
Crî(SOv)3.i8H,0.. 


.    |i,.r, 


ulio 

s  aqueuses 

de  sul 

ates. 

<> .  "> 

0,25 

G3';5 

O,  123 

( . .  ") 

2l8> 

.».•.»•, 

109,0 

O,  12) 

56, 0 

o,5 

240,0 

0,23 

118,0 

0,  11', 

- 

o^5 

0 ,  5 

238,o 
238, 0 
2583o 

258,o 

0,25 

106,0 

[o3,o 

11.  12  ) 

52,5 

3960^0 

5 

1  1  3 ,  8 

0    125 

1  il!!" 

-+-  2,66 

-  4,25 

-  3,5- 

—  4,26 

—  3,8o 
+-  8,20 
-4-  6,20 
sation  V 


Tableau  G. 
Changement  de  vilesse  par  cristallisations  successives. 
Le  Tableau  du  Mémoire  montre  que  V  diminue  pour  des  cristal- 
lisations rapidement    répétées.    Un    repos   d'une  heure,  laissant  à 
l'hydratation  le  temps  de  se  faire,  redonne  la  première  valeur  de  V. 

Tableau  D. 

Solutions  de  composés  organiques  hydroxylés. 
Substance. 
Alcool  méthylique.  ■  • . 

»      éthylique 

»      propylique  ». . 

Propylène  glycol 

Glycérine 

Résorcine 

Pyrogallol 

Acide  succinique* 

Acide  tartrique* 


o,5 

T. 

O     23 

T. 

63",o 

0  r>J 

o,5 

272,0 

0  ,  2  ") 

■  43,0 

0,  120 

V 

i38,o 
i46,o 

0 ,  2  5 

85,o 
82,0 

::^ 

0,  ". 

285,o 

0,25 

i63,5 

0,125 

o,5 

186,5 

0,25 

108,5 

0,123 

o,5 

170,0 

0,2  ) 

- 

0,  12  ) 

o,5 

i38,o 

0,25 

- 

0  ,  1  2  ') 

*  t  =  —  9°,  1  au  lieu  de  7°. 

Le  ralentissement  n'est  pas  propoi 


mnel  au  nombre  de  (OH). 


Tableau  E. 

Solutions  sucrées. 


Substance 
Sucre  de  ca 

Lactose... . 
Fructose.  . 
Glucose.... 


Marmite 

Raffino.se.... 

Sucre  de  can 

Lactose 

Fruciose . . . 
Glucose. . . . 
Mannitc. . . . 


T. 

c. 

T. 

c. 

•|o->.\. 

0,23 

3i6> 

0,125 

285,o 

0,25 

i65,o 

0,  T23 

;<)).o 

0,25 

180,0 

O,  12.5 

340,0 

0,25 

180,0 

O,  (23 

480,0 

0,125 

•^99,  « 

0,0025 

1  0,0623 

i49,o 

3 , 2  5 

90,0 

\l'X\ 

'-!!'!! 

0,( 

"  '  ' 

100,0 

0,0625 

83'o 

: 

1  o,o3i25 

124,0 

0,0 

i5625 

68,0 

ient  hydratés 
en  solutions 
étendues. 


Influence  de  substances  dissoutes 
sur  la  vitesse  de  cristallisation  de  l'eau  (  fin 

Tableau  F. 

Vitesses  de  cristallisation  des  hydrosols. 


Eau  pur* 


llvdroxvd 
Fécule.'.. 
Trisulfurt 


T. 

84,7 

25'o 

1  •>(')[  G 

5o,o 

i5,o 

43,o 

84,2 

10,0 

39,0 

55,o 

38, 0 

98,o 

71, '0 

10,0 

58,5 

39,0 

20,0 

22,0 

34,o 

5,5 

35,o 

33,6 

10.3 

34,2 

Influence  de  substances  dissoutes  sur  la  vitesse  de  cristal- 
lisation de  la  formamide  (A.  Brann,  ./.  Am.  Chem.  Soc 
1918,  40,  1 184-1187;. 


Substance. 
Formamide  pure. 
Liiir 

0,1 

0,  i 
0, 1 

0, 1 
0, 1 

is  do 

T. 

3  "ii  '.'0 
862,0 

Na  lir 

KHr 

8.9,0 
718,0 

LiCI 

KCI   

860,0 

743,o 
824,0 

Nal 

Kl 

723,0 

iteà  une 

L'effet  est  dû  sa 

Substance.  c.  T. 

(  0,1 5  996:0 

aBr }  °»'°  5i9,o 

j  o,o5  300,0 


hydr; 


(  o,025  436, < 
lubilité.  Les  substances  les  plus 
aussi  les  plus  solubles  ici. 


Cristallisation  du  salol 
(H.-C.  Burgër,  Versl.  k.  Akad.  IFet.  Amst.,  1920,  29,  289). 

^rus.  du  salol  pur  =  420. 
La  vitesse  maxima  de  cristallisation  du  salol  surfondu  à  diverse 
températures,  dans  divers  tubes,  est  3""", 63  par  minute. 


Vitesses  de  cristallisation  sous  haute  pression 
(  Meinhard  Hassklblatt.  Z.  anorg.  u.  allg.  Chem., 
1921,  119,  325-352). 


V 

=  Vitesse  en  mm  par 

IIIMI 

te 

tu   e     e 

0— ,5  de  diam 
Thymol. 

tre 

a  téi 

I. 

P-  > 

kg/cm2;     /fus  = 

=  49 

20. 

V. 

t.               V. 

t 

0,6 

23?9          9,0 

0,93 
3,55 

'9,9         10,1 
18,0           9,9 

i4 

F.  Meyer. 


Vitesse  de  cristallisation.  —  Velocita  di  cristallizzazione. 


XIII.  —  Vil 

Vitesses  de  cristallisation  sous  haute  pression  ( 
Thymol  I  stdte). 
II.     /;  -  1000  kg/cm!  :     /r„s  =  670  [8. 


Y. 


43,8 
38,6 


3o':< 


5,j        Vmax=  5,4  ram/min. 
III.    p  =  -2ooo  kg/cm>  ;     /f„s  =  82' 


Salol. 
ï/cm1;    /rUs  = 


3 ,  83 

1 

i,3 

4-i5 

3,87 
3,77 

1 

4.2 
4,  J 

4,23 

3,8? 

4,06 

1 

*,9 

3,7? 

4,08 

(  4,i6 

4,9.8 

1 

3,6 

(  4,3o 

4,5o 

Vma 

=  4 

3  m  m  /m  in 

II.     />  =  970  kg/cm2  ;     /ru,  = 


Benzophénone  (forme  stable); 
I.    p  =  1  kg/cm  ;     /fus  =  48°  1 


61,1 

61,4 
62,1 

7,0 

61,4 
j    61,0 
(    61,2 

61 ,9 

(il, G       \ 

max  =  62 

mm/min 

62 , 0 

•':      ttas-- 

73VG. 

5o,8 
58,2 
60. 1 
60,2 

60,4 


'9       Vmax  =  5i  ±1  mm/min. 
J 1 1 .     />  =  2000  kgcm2:     /rus=  98V0. 


cristallisation  {suite}-. 

Vitesses  de  cristallisation  sous  haute  pression  (suite). 

Benzophénone  (forme  instable). 

1.    p  =  1  kg/cm*;     /flls  =•'•,•;<».  I  II.    p  =  ioookg/cm*;     *ms  =  ?• 
Vmox  =  2,8  mm/min.  Vmax  =  3,3  mm/min. 

Benzophénone.  —  Corps  divers. 

AV°/o  =  abaissenuMit  7»  de  Vmax  primitive  par  addition  du  second  corps 


54  ±1  mm/min. 


2,9  Anlhracène. . . 
1 ,82Phénanlhrène. 
6,7  » 

2,85/>-Nilrophénol. 
3,3  Ac.  picrique.. 


r  = 

-  .  kg/c 

nJ. 

P  = 

roookg/ 

,!;, 

v,„„. 
45 

AV"/„. 

t. 

W 

16,1 

u;.8 

6 

|  44  !  3 

26 

1 6 . 5 

35 

4  i 

42',  0 

29 

16,6 

42 

32 

i  1 , 5 

36 

1 5 , 9 

26 
43 

4' 

58 
3i 

44,o 
38,o 
42,0 

37 
36 

(17,2 

i  12,3 

1 1 

82 

(4«,.o 

1 1 

Apiol. 


(st.). 

Forme 

Il  (inst.). 

/. 

V. 
(6,66 

2  3'.' 9 

V. 

0,6 

îo'.'o 

V. 

i5,oo 

1    ,5 

(6,65 

23  . 7 

1 .0 

8,3 

i5,i  5 

10  7 

(6)93 
(6,9° 

^    6,0 

3, 1 

1  ..17 

4,7 

1  ■).  r. 

7,9 

6,90 

1-  2 

(10,4 

1 5 ,  32 

«,9 
3,7 

7,02 
6,8 

(10,1 
Ji4,3 

' 

1 5 . 1 8 

3,5 

6,6 

' 

Îi4,6 

m/min. 

Vmax 

=  i5, 

.  mm/min. 

/;  =  100 

>  kg/cm2  ;     t!u 

s  incon 

mes. 

(st.). 

Forme 

II   (inst.). 

V„,nx  =  5,25  mm/min 


Ca(N03) 

.3H20. 

I.  p 

=  1  kg/cm 

:     /r,,= 

3 

'7°8 

(3,32 
(3,24 

5 

i5,5 

i3,8 
12,7 

12,6 

3,46 
3,42 

3,5o 
3,5 

\ 

max  =   3,43 

mm/min 

F.   Meyer. 


Krystallisationgeschwindigkeit.   —  Velocity  of  crystallisation. 


XIII.  —  Vitesse  de  cristallisation  {suite). 


Vitesses  de  cristallisation  sous  haute  pression  (suite). 
Ca(N03)2.3H20  (suite). 

II.     p  =  iooo  kg/cm2;     /r„,  =  57°o  i  inirapol.  ) 


V. 


V. 
6?0  3,23 

u.c,        ;.;. 


32,8         1.3»  [g,8  i.ii 

32,5         i.îi  «7,0         3,i<» 

25,o        2,36  i G , 3         3,36 

Vm„  =  3,38  mm/min. 
III.    p  —  2000  kg  cm2;     t,Ui  =  62° tf  (intrapol.). 
t..  V.  t.  V.  t. 


t,63  mo,  5 


,90 


Vmax  =  2,96  mm/min. 


CaiNO.jo.    H20  (siable). 
1.    p  =  1  kg/cm2;    ttus  =  42?5 


V. 


V. 


21 , 


r6°7         12,5  i2','9         [3,8 

i3,3         .3,7  R       ( i3,97 

9,3  11,2  i3,[  1 3 ,G  '  ^ (3.85 

V,„ax  =  1 3,9  mm/min. 
II.     p  =  1000  kg/rm'-';     ffUS  =  52?5. 


V. 


V. 


,0       h«,8  i9?5         19 

h:,8  "9,3       19 

9         18,6 

7  18,2  [7,0       ji 

6         i8,3  f.9,3 

Vmax  =  19.8  mm/min 


i3','i         [9,6 

i3,o        20,3 

(20,1  12,0        20,0 


III.     p  =  2000  kg/cm2.     /fUS  =  6i"o. 


Vmax  =  27,1  mm/min. 
Ca(N03)2.4HîO  (instable). 


«  (kg/cm' 

Vmax. 

12,3 

[OOO 

12,4 

2000 

9 

Cd(N03 

2.4H.,0. 

/.(kg/CM,--' 

• 

/lus. 

33 

[000 

66  3 

Cristaux  11 

7,r 

ixles  ( 

e  Ca(NO.,j 

P  (kg/cm 

(    1000 

.4H,0  et  CdiN03 

■•.,,'.■  3 
66,3 

,.4H20. 

Vmax. 

33 
34 

36,9 

(     [OOO 

43,o         49?5 

53,7         57,4 
39,9         42,8 
46,7         18,7 

20,4 

21,2 

[3,5 

[3,7 

\  ' 

39,7 

12,3 

Vitesses  de  cristallisation  sous  haute  pression  (fin). 
Gayacol. 


AVmax'/o  =  abai 


Formanilide  (  F  |. 

F  pure.  F-t-4.7  niol'l,  benzyle. 

*r„s.  Vmax-  V,nax.       AVmax*/,. 

46°6  [,,00  0.6  j  36 

64,6  0,71  o.io  3o 

ment    centésimal    de  Vmnx    par    addition    de 


Aldéhyde  -j.  Chlorocinnamique. 

P  (kg/Cm3).  ttat.  Vmax. 


Anhydride  benzoïque. 


p  (kg/cm' 

[OOO. . 


/»-Iodonitrobenzène. 

'fus.  Vmax. 


Benzylaniline. 


.vaux,  p  abaisse  VW 


Influence  de  la  pression  sur  la  cristallisation  spontanée 
(Mk.mimiu  Hassiîlulatt,  Z.  anorg.  u.  al/g.  C/ie/n.,  ig2[,  119, 
353-364). 


P  =  Pr< 


1  kg/c. 


Bétol. 

Pour/>  =  i...     îfus.=  93°;         Pour  p  =  1000.  . .     /fus.=  i22°5. 
A  t°  pour/»  =  1000,  N  est  le  même  qu'à  *•  —  20%  <°  —  ai"  pour/?  —  1. 


Pipérine. 

Pour  p  =  [ /r,i>.  =  129° 

Pour  />  =  [ N  est  max.  à  35° 

Pour  p  =  1000 N  est  max.  à  70" 

Le  second  max.  esl  environ  double  du  premier. 

Papavérine. 

Pour/>  =  . f*..=  i47° 

Pour  p  =  i N  est  max.  à  t  —  4o° 

Pour  jd  =  [000 N  est  max.  à  t  =  6o° 


F.  Meyer. 


Vitesse  de  cristallisation.  —  Velocita  di  cristallizzazione. 


XIII.  —  Vitesse  de  cristallisation  (suite). 

La  probabilité  de  cristallisation  spontanée  de  liquides 

La  probabilité  de  cristallisation  spontanée 

surfondus  (C.-N.  Minshblwood  and  H.  Hartlky,  1-hil. 

de  liquides  surfondus 

(suite). 

Magaz.,  (6),  1922,  43,  78-94), 

Diphénylamine 

On  chauffe   />„  tubes   à   t\    ( /,  > /rus.)  :  au   bout  du    temps  T,  on 
compte  le  nombre  n  de  tubes  maintenus  à  /?,  dans  lesquels  la  cris- 

n0= i33  ;          t.,=  3 

i'.'o. 

tallisation  s'est  produite.  Les  chiffres  romains  indiquent  l'ordre  des 

T 1'      4      16     55 

80    95     i34<> 

Salol. 

u >4     3g 

i7     49 

54     56        63 

ftns.=  4a*,5;        re0  =  70  (  tubes  de  5'-  x  oc",8;        T  en  heures. 

Phénol. 

I. 

VI. 

«o  =  4 ' • 

*i  =  6o°:        f,=  32°3. 

f,  =  5on;        fî=36?5. 

1. 

III. 

T.         n.               T.         n. 

T.              /î.             T.              «. 

/,=  5o";         tt=  i8','<>. 

t,  = 

=  5o";         /2=  2o','o. 

0,1       21            1,3      4° 

5            18         216           29 

T.        n.                 T.          n. 

T. 

».              T,          n. 

0,2       29             >,o       35 

2[                24            JOÎ               Ç>S 

10'        3               23o'      32 

3o' 

10          2.3oo'      29 

0,3       i»             8,0       3; 

123           27         4^3           3a 

25       14              1200       38 

900 

•2G 

o,5       35           23           62 

VII. 

40       20 

IV. 

11. 

t\  —  5c>";         U=  10°  5. 

II. 

<,= 

ioo°;         ti  =  iS°o. 

T.            n.            T.             n. 

ti  =  5o°  ;         t2  =  25°. 

T. 

n.              T.           ;(. 

(|— 65°env.;        /2=3-2?3. 

•2           36         i5o          48 

T.                                       n. 

10' 

3            1400'      17 

T.         n.                T.          n. 

26          45         ^°°          5t 

1 5  jours                          0 

3oo 

1  ». 

0,1       26            7,8       44 
0,3       34            10,")       4° 
o,j       36           -23           55 

Mil. 

/,  =  yV-.oo";          t,=  3>.°. 

Paratoluidine. 

•2,5       3-           33           61 

T.             n.            T.             n. 

48            i3         792           24 

«„=  i2>. ;         i,  =  5o°  (séries  I  à  VII). 

216            18        îojo            24 

I. 

V. 

III. 

IX. 

f,  =  23"87. 

tî  =  27"32. 

Fondu  à  75».  Cristallisé  dans 

T.       n.                 T.          n. 

Tubes  ouverts,  exposés  à  l'air 

eau    101   e.  puis 

pendant  4  jours,  puis  scellés. 

1'      36                4  G'      70 

r 

35                80'      65 

;<,^5;";         t,=  S±°l. 

/    _  -)(,o.               _  •>-„ 

4       46                54       7' 

3 

38               n5       68 

T.         //.                T.         n. 
o,5        19           22            42 

T.          n.            T.              n. 

<),">         19            2.3            39 

8       5o              345       84 

20         62                 l320        96 

32       G8 

12 

3o 

45           395     75 

53              i35o       80 

•2,5       -29            3g            48 

8           35           70           49 

5o 

60 

15           38 

X. 

11. 

/2=  21  "18. 

VI. 

IV. 

/,=  5o";         /2=28?8. 

T.       n.                   T.        n. 

ti—  3l°2j. 

*,=  85°;         «t=32?3. 

ï.            n.            T.              /,. 

1'      63                 37'      85 

T. 

n.                 T,         n. 

G           JG           20          63 

3       65                 72       88 

l' 

19                120'      5i 

T.         n.            T.             n. 

Résumé.  —  (,mai  =  température 

5      67              100      92 

3 

24               210       53 

o,5       12         i36           4  3 

maxima  à  laquelle  le  tube  scellé 

14       79              53o     101 

'4 

3i                370       56 

■2,0       24          1 58           5o 

a  été  chaulTé; 

25       82 

7° 

48              i345       62 

i5           3o         208           55 

4:        34       279        59 

p  =  probabilité  relative  de  cris- 
tallisation à  32",  3. 

III-  • 

t-i  =  I9"l2. 

VII. 

/2=  33°36. 

~i        ^9 

6o° env.   1000          85 env.  72 

T.       n.                 T.       n. 

T. 

n.                 T.         n. 

V. 

65               570         ioo            2 

l'      67                 66'      96 

1' 

II                    215'       34 

Les  tubes  sont  amenés  à  cristal- 

75              240 

4      7^              82      99 

5 

i5               345       37 

Conclusion  (commune  au  Salol 
et  aux  autres  corps).  —  La  cris- 

8      79                1 5o      100 
16       86                180      101 

1 15 

21              i38o       41 

^i  =  49°-5o°; ^->=  3V>-3. 

tallisation  spontanée  des  liquides 

3 2       92               3oo     io3 

u     T.         n,           T.            «. 

surfondus  est  provoquée  par  des 

IV. 

Mil. 

particules  organiques  en  suspen- 

1; o,5      16       100      "  44  ~ 

sion  dans  l'air.  L'activité  de  ces 

/,=  177.48. 

tt  = 

ioo°;         /2=24'.'8. 

1,0        19           I  JO            49 

particules  est,  diminuée  par  éléva- 

T.      /i.                  T.        n. 

1'      76                 53'      98 
3       79                95     100 

T. 

n.                 T.         n. 

19           3o         212          5-2 

tion  des  timax.  Pour  la  faire  renaître 
il    faut   exposer   le    tube    à    l'air 
(voir  IX). 

J# 

l5                210'      62 
20             1020       84 

43           34         236           55 

L'activité  des  particules  dépend 

Xi       86               285     104 

16 

26              i36 >       87 

6;           ',..         260          .17 

aussi  de  leur  rayon. 

27      gj             1000     ii4 

3o 

37            2490       g3 

F.  Meyer. 


Krystallisationgeschwindigkeit.  —  Velocity  of  crystallisation. 


La  probabilité  de  cristallisation  spontanée 
de  liquides  surfondus  (fin). 


'-Nitrophénol. 


Tubes  chauffés  à  70° 
I. 

t,-=  38?72. 


cristallisation  {suite). 

Vitesse  de  cristallisation  et  affinité  chimique  (* 
Tableau  B. 


Vitesse  de  cristallisation  et  affinité 
Rend.  R.  Accad.  Linc.,[o\.  1  f )  1 8 ,  27", 
1918,  48",  139-147). 


/«-Bromo-nitrobenzène 
m-Gi'loro-         » 
/;-I)ichloro-benzène. .  . 
p-Dibromo-      » 
/?-Diiodo-  » 

p-Chloroiodo     » 

Benzène 

p-Xylène 

Napntalène 

Anthracène 

Phénanthrène. ....... 

Oxalate-dimclliylique. 
Suceinale         » 
Sébaçate           » 
Suberate           » 
Acide  formique 

»       acétique. 

»      caprylique 

»      pelargonique. . 

»      laurinique 

»      palmitique 

»      stéarîque 


l'or 


aie. 


CJi.O.NBr 

CcHvO,NCI 

CBH4C1S 

CcH.Br, 

C6HVI2 

C6H.CII 

C6H6 

C8H10 

C,0H8 

CnH,0 

«m;  II,,, 

C4H60, 

CBH10O4 

c.,,ii„o., 

Cu.lluO-, 
CHîOj 
C..,llv(), 
C„H,G0. 
C.lluO, 

C1,H,;0-, 

C1(;ll(,<>, 

C1S  II  „;0, 


i  rbombique  î 


4800 

■>- 

monoclin. - 

7000 

20 

rhombique 

6000 

:k, 

iid3 

3o 

!  i  Ï00 

18 

337ï 

20 

rnombique- 

3o 

monoclin. 

1600   20 

386o 

62 

LiN03 

NaN03 

253e 

KNO, 

AçXO-, 

AgCI 

AgBr 

339 
208 

AsBi-3 

SbCl3 

73 

SnBr, 

SnCU 

2  5o 

H«CU 

238 

i  rhomboéd. 
I  rhombique 
(  monomèlr. 


324 


.  rhombique  <  36oo 


Benzène 

Cyclohexane 

Naplitalène 

Dihydronaphtalène. . 

Phénanthrène 

TélrahvdrophcnanUn 

Stilbène 

Dibenzyle 

Azobenzol 

Hydrazobenzol.  .... 
Acide  cinnamique... 

»  hydrocinnamique. 
Fumarate  diméthylique.. 
Suceinale  » 


ÏABLBAU   C. 

Formule     t,as. 


C6H6 
C6H„ 
C,0H8 

C10H,o 
CnH.o 
C»HU 

C,4H,2 
C14H,4 

<:,-n,„x. 

C12H12N2 
C,H80, 

C6H8Ov 


monoclin 


34     |  rhombique  |tr. petite 
46     j  mOI1oclin.j     f 
02     I    triclin.  ?   ji3i 


un   phé 


dut  des  Tableaux  A,  B  et  C  que  la  cristallis 
analogue  à  une  transformation   isomérique; 
ns  entre  atomes  des  réticules  cristallins  sont 
valences  chimiques, 
morphes  ont  des  vitesses  de  cristallisation  c 


Chaleur  de  fusion,  vitesse  de  cristallisation  et  affinité 
chimique  des  cristaux  (M.  Padoa,  Atti  Accad.  Li/ic,  [5], 
1919,  28,  240). 

Tableau  A. 


Subslat 


{  Naphlalène C)0H8 

I  Dihydionaplilalène C10Hi0 

{  Benzène C6  H6 

(  Cyclohexane , 

(  Azobenzol Ci*Hi0N» 

/  Hydrazobenzol"* C,2H12N2 

(  Stilbène !  <:1VII,, 

l  Dibenzyle..... ;  Cr,lln 

(,  Fumarate  diinéthvlique [  C.CH8()V 

I  Succinate  diméthylique !  C,; Ili„C>. 

{  Acide  cinnamique !  G9H8Os 

t  Acide  hydrocinnamique CgllmOa 

(  Phénanthrène !  CUHI0 

(  Dihydrophénanthrène I  CnIIi2 

Voir  les  notes  du  Tableau  A  à  la  page  suiv 


/fus. 

Chai, 
defus. 

8i°* 
i5 

35,5 

5,22 

5,i 

(58 

3o,4 

i,87 
32,39 

■>2,XK 

12.4 
5t 

io 

3l  ,02 

57,86 

i33 

48* 

36,  m 
28 , 1 3 

94 

17.55 

F.  Meyer. 


Thermometrie.  —  Therraometry.  —   Thermométrie.     -  Thermometria. 


XIII.  —  Vitesse  de  cristallisation  {Jtn  \. 
Chaleur  de  fusion,  vitesse  de  cristallisation  et  affinité  chimique  des  cristaux  | 


Comparer  le  Tableau  A  île  ce  Mémoire  ai; 
écédenl. 

i  seulement    peu  différ 


*  Ces  chiffres   sonl  seulcmen 

signalés. 
"  Grandes  différences  entre  I 
***  L'azobenzol  et  l'hydrazobei 

sonl  considérés  dans  les  Mémoi 
;i  des  systèmes  différents. 

Pour    chaque    couple    de   cor 
iaison  a  une  plus  grande  chah 

,-ile-se  de  cristallisation. 


deux  Tableaux, 
>   précédents   coiniii 


Table 
Substance. 

u;  B. 
Formule. 

«fus. 

Chai. 

.le  fus. 

Vitesse. 

C,4H,o 
Cn"H,s 

CjoHgOj 
CiflHioO] 

6o" 

12.4 

iK 

33 

a8,68 
4  0,00 

•22,87 
26,16 

33o 

[  Stilbène 

6 

,  Ethermélhyliqtic  lie  l'acide  phé- 

)      iiylpropioïique 

i  Elhe.r  métliylique  de  l'acide  cin- 
(      namique. 

60 

XIV. 


Différences  entre  les  températures  thermodynamiques  et  les 
températures  des  thermomètres  à  gaz  à  pression  constante 
et  à  volume  constant  (,G.-K.  Burgess,  Phjuk.  X,  1913, 
14,  i52). 

Zéro  absolu  =  —  573°  10  C. 

Th.  à  volume  constant 


THERMOMÉTRIE. 

Thermomètres  à  gaz  et  échelle  absolue  1 


(•C). 


de  mercure). 
H.,.  N.,. 


45o.. 

1000. . 
1 5oo . . 


-l-o'.' 10     -+-  o  ','>(> 

-+-o,o3     +o,o3  -  ho°33 

-i-0,009  -+-o,oo4  +0,09 

—0.002  — 0.002  — 0,0 13 

—  O,  ()()>    — ().<)()>  —II. 017 

— o.ooi  —0,002  — 0,012 

,oo5  — ().oo3  -+-0,04 

,01       -HO, OI  H-0,10 


KOJ 


.30 


-t-3.< 


Ile. 


0 

000 

-1-0 

00 1 

-ho 

62 

0 

000 

0 

000 

— 0 

006 

0 

000 

0 

000 

— 0 

006 

Thermomètres    à   gaz   et  échelle    absolue    (P.-G.   Gatii    et 
H.  Kamichlingii  Onnes,    Connu.  l'Ins.    L<ih.  Lciden,  n"  l.'ifm: 
Jrch.  néerl.  Se.  e.r.  mit.,  [III  A],  1922,  VI,  i-3o). 
Corrections  à   apporter  aux   indications  des  thermomètres  à 

azote,  a  ocjgène,  à  néon  et  à  argon  pour  les  réduire  à  i'échelle 

du  thermomètre  à  hydrogène  : 

Thermomètre  à 


— 100.  . 

—  1 10.  , 

-  - 1 20 .  . 


0,004 

0,022 

0,002 

0,040 

0,006 

0.029 

o,oo3 

o,o5o 

0.009 

0.00'i 

0,061 

o.oi3 

0,04  , 

0,004 

0,07  > 

0.018 

o,o56 

0,004 

0,093 

0,068 

0,1 15 

0.0  >4 

0,084 

0,006 

0 , 1 38 

0,046 

0, 102 

0,006 

o,i65 

0,066 

0,  r>- 

0.007 

o,i93 

0.086 

0,1 52 

0.008 

0,224 

Ne. 

Ar. 

0V009 

o','370 
0,442 

o,359 
^o,45o 


Collections  à  apporter  aux  indications  des  thermomèl 
hydrogène,  à  azote,  à  oxygène,  à  néon  et  à  argon,  pour  les  n 
à  l'échelle  du  thermomètre  a  hélium  : 


-h  0,000 
0,011 
0,022 
o,o33 
0,044 
o,o56 


0,016 

o,o44 

0,010 

0,068 

0,022 

o,o54 

0,012 

0,084 

0,O28 

0,066 

0,014 

o,io3 

o,o36 

0,080 

0,017 

<>,  127 

0,048 

0,098 

0,020 

O,  132 

0,062 

0,1 18 

0,022 

0,l8l 

0,08^ 

o,t45 

0,025 

0.21I 

0 , 1 07 

0, 17.3 

0  029 

0,24   1 

o,i34 

0,206 

0,032 

0,289 

0,166 

0,244 

o,o36 

0,338 

0,208 

o,3oo 

0,040 

0,401 

0,260 

0,371 

0,044 

0,477 

o,324 

0,466 

o,o48 

o,56q 

o,4o3 

-+-0,589 

o.oj  i 

4-0,676 

-o,499 

- 

0,061 

- 

0,072 

- 

- 

+  0,089 

- 

é  faites  jusqu'à  -  i 


Tables  internationales 
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Thermometrie.  —  Thermometry.  —  Thermométrie.  —  Thermometria. 


XIV.  —  Thermométrie  {suite). 
Thermomètres  à  gaz  et  échelle  absolue  (./?")• 
C.orreclions  à  apporter   aux    indications  des   thermometi 


hélium,  à  hydrogène,  à  azote,  à  o.vygcnc, 
les  ramener  à  l'échelle  Avogadro  de  l'héli 
î  Kelvin  provisoire). 


,000  -(-0,000  - 


0,006 
0,008 
o,oio 


o,oi5 

0,039 

o,o83 

0,017 

o,o5i 

0, 101 

0,020 

0 ,  066 

0, 122 

0,023 

0,089 

0,1 5o 

0,027 

0 , 1 1 3 

0, 179 

o,o3i 

0, 141 

0,2l3 

o,o35 

0, 174 

0,252 

0,041 

0,218 

0 . 3 1 0 

0,047 

0,272 

0,373 

o,o">4 

0,339 

o,48. 

0,061 

0,420 

-0.606 

0,069 

+0,319 

- 

s> 


Points  fixes  pour  la  Thermométrie  (P. -G.  Cath,  Prcc.  K. 
Akad.  tfet.  Amst.,  1918,  21,  6">6;  Versl.  À.  Akad.  IVet. 
Amst.,  1918,  27,  553  ). 

On  mesure  la  pression  maxima  de  gaz  liquéfiés  à.  diverses 
empératures.  On  en  déduit  la  température  d'ébullition  à  la 
pression  de  ialni  internationale.  Les  températures  sont  mesurées 
e  à  hélium,  ramenées  à  l'échelle  Avogadro  de 
l'hélium,  puis  à  l'échelle  centigrade  en  prenant  /fus  glace  =  273^09 
absolus. 

=  température  d'ébullition  normale  en  degrés  absolus; 

aie  en  degrés  centigrades. 


tc  —  température  d'ébullil 
Corps. 

02 


"'4 


82.V9-. 


Comparaison  entre  l'échelle  du  thermomètre  à  résistance  de 
platine  (  J'cmperaturska/a  der  J'/n  sikalisch  -Technischen 
Reichanstalt)  et  l'échelle  absolue  entre  0"  et  100"  (Hennikg 
und  Heuse,  /./.  Phjsik.,  1921,  6,  220). 

avec  le  thermomètre  à  hélium  ù 
nfondent  praliquemenl  avec  les 
(différence  <on,ooi). 


On 


mesure  les  températur 
pression  constante.  Elles  se 
températures  al 


Température  absolue  de  fusion  de  la  glace 

[enning  und  Heuse,  Z.f.  Phjsik.,  1921,  5,  3 1 1  >. 

'fus  =  273",  20  absolus. 


Comparaison  d'échelles  de  températures 
(E.-l\  Hvdk  and  W.-E.  Forsythe,  l'hrs.  Rcc,   1918,  11,    i3g). 

On  mesure  la  température  du  filament  d'une  môme  lampe  à 
incandescence  successivement  dans  dhers  laboratoires,  par  des 
pyromètres  optiques  Holborn-Kurlbaum 

La  température  de  base  est  ffUS  do  l'or  =  i336"  absolus;  on 
extrapole  par  l'équation  de  Wicn  a\ ce  C2  =  i435ojj.  x  degrés. 
On  opère  sur  une  lumière  rouge  X  =  ot\665. 

Les  résultats  obtenus  sont  signalés  ici  pour  montrer  l'ordre 
de  grandeur  des  différences  dans  ces  mesures  successives  de 
températures  élevées  ("A  =  degrés  absolus). 

N  =  Ncla  Research  Laboratory;     I     G.  E.C  =  General  Electric  Co; 
B.S  =  Bureau  of  Standards;        |     U.W=  Universily  of  Wisconsin. 


G.  E.C. 

1828" A 


B.S. 


N. 


l599 


- 

1429 

i',3i' 

A 

1427° A 

i6i3 
1811 

1617 

1811 

1619 
181  3 

1614 
1812 

21 16 

2122 

2122 

2121 

i8i3 

2i.)7 

181 3 
23o4 

1 8 1 4 

i8i3 
23o3 

2752 

2752 

2762 

2732 

II.  w 

U.  w. 

N. 

i8r3° 

\ 

18 16° A 

iSio°A 

■>■  197 

2202 

2196 

2  5o6 

2  5 16 

''•197 

1602 

)6o5 

'>97 
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Thermo  metrie.  —  Thermometry.  —  Thermométrie.  —  Thermometria. 


Pratique  de  la  Pyrométrie  (Fairchild  and  Harriso 
Paper.  I  .  S.  ISur.  of  Stand.,  1921,  170.  94). 
Températures  vraies  et  températures  observées  au  pyromètre 
optique  (À  =  0^,65)  pour  les  substances   suivantes   uics  dans 
le  four. 

Les  températures  vraies  sont  calculées  par 
1         1    _  ÀlogK;        logF> 


XIV.  —  Thermométrie  (fin). 
Iarrison,  Tech. 


T 


6/1, 


,588 


uip.  abs.  ■ 


t 
itigrade 

Cu 

l-'e 

(Ky.le 
de 

de 

Ni- 

Scorie 

tservée. 

fonda. 

fondu*. 

Fesol. 

Ni  sol. 

IIIC. 

7000  .  .  . 

- 

- 

700" 

701" 

7020 

- 

75o 

800 

- 

- 

801 

802 

8o4 

- 

8G1 

900. ... 

- 

- 

902 

9(,4 

906 

- 

97  3 

9D0 

1088' 

- 

9!)3 

955 

9  38 

- 

io3o 

1000. . .  . 

I  I  JO 

1010 

1087 

io5o. . . . 

1213 

- 

io55 

10  38 

106  3 

- 

1  1  i  j 

I I0O. . . . 

1277 

1  i83° 

uo6 

1 1  10 

1116 

- 

1202 

1  1 10.  .  .  . 

i34i 

1  •>).) 

n58 

1162 

1 170 

- 

1260 

I20O.  .  .  . 

140J 

1  206 

1210 

1 2 1 5 

1 22  i 

- 

I  )20 

1250. . . . 

1  i7« 

i353 

- 

1267 

- 

- 

1  ■;--, 

1 3oo .... 

i536 

1  |i<> 

- 

i3»o 

- 

- 

i435 

1400. . . . 

- 

i5>5 

- 

- 

- 

i455° 

iii) 

non.  .  .  . 

- 

ib4i 

- 

- 

- 

1 565 

1675 

1 600 .... 

- 

1738 

- 

- 

1  670 

- 

1700. . . . 

- 

1876 

- 

- 

- 

1-S0 

- 

1730. . . . 

- 

19  3  5 

- 

- 

- 

i83o 

- 

*  Calcule 

pour  Ex 

=  0,'|O. 

**  t 

alculé  f 

our  E-A 

=  o,65. 

Correction  à  ajouter  à  la  température  centigrade,   lorsqu'on 
observe  au  pyromètre  optique  à  travers  un  regard  en  verre  : 

t  obs Goo"       800       1000       1200       1400 

Correction..       3','î        5,4         8  10  i3 

t  obs 1G000      1800       2000       a5oo       3ooo 

Correction..        160         20  24  36  5o 


Températures  vraies  et  températures  observées  au  pyromètre 
:  radiation  pour  les  substances  suivantes  vues  dans  le  four. 


(Le  pyromètre  à  radiali 


Cu 
fondu 


insilé  totale  du  spectre), 
ntigrade  vraie. 


Pyrométrie 

(W.-E.  Forsyihe,  /.  Opt.  Soc.  ./m.,  1921,  5,  4oi). 
Comparaison    entre     les    échelles    Stefan-  lioll/man    (  S. -IL  ) 
et  Wien  (W.)  : 

Températures  absolues.      >o>5"       '>\~'i       ''7~~> 
Tw-Ts-b <o?5      <-l-2     ».  env. 


3  og5 


t'.orreclions  à  ajouter  aux  te  mpé  rat  lires  obtenues  par  l'éipialio 
île  Wien  pour  les  ramener  à  celles  obtenues  par  l'équation  d 
l'Ianck  : 

Températures  absolues.  20000      2600     3ooo    36oo     5oo 

Corrccl.  (  vraie  temp. ..     — >o°oi  — o,o5  — o,3  — 1,5       r>, 

pour    \  temp. colorée.        >o?oi      0,1        0.7       ;,»      3o, 


iiirbes  îles  corrections  à  apporter  aux  températures  suivant 
aleur  adoptée  pour  la  constante  C2  de  Wien  (voir  Mémoire). 
;s    températures  sont  calculées  avec  C,  —  14  35op.  x  degrés;  le? 


25oo°  abs.     pour     C2  = 
2523°  abs.     pour     C2  = 


Thermomètre  à  air  et  échelle  absolue 
[L.-G.  Hoxton,  Phyt.  Rev.  (N.S.),  XIII,  1919,  47']- 
Température  thermodynamique  (le  fusion  de  la  glace  (déduite 
d'expériences  sur  un  thermomètre  à  air,  à  pression  con-lanle)  : 
'rus.  =  273 ','36     à     273^37  abs. 
Corrections  à  apporter  aux  températures  du  thermomètre  à  air, 
à  pression  constante  (ta)  pour  les  ramènera  l'échelle  thermody- 
namique (0  : 


0,0.89     0,0141 


> , 0068 


Thermomètre  à  azote  et  échelle  absolue 
(F. -G.  Kevks,  J'/i>s.  Rev.,  1919,  14,  542). 
Température  absolue  de  fusion  de  la  glace  (calculée  d'après 
observations  d'un  thermomètre  à  N2  a  volume  constant,  à  réser- 
voir de  Pl-Ir)  : 

ïfu!.  =  •273','i4  abs. 

Le   même    thermomètre    donne  444? J'^  pour  la  température 

d'ébullilion  de  S;  la  valeur  absolue  trouvée  par  Eumorfopoulos 

avec  un  thermomètre  à  pression  constante  à  réservoir  de  quart/ 

est  444754- 

(F. -G.  Keyes,  /.  Am.  Client.  Soc,  1920,  42,  54). 
a.  L'étude  critique  des  travaux  antérieurs  fait  adopter  par  l'au- 
teur les  chiffres  de  l'extrait  précédent. 

h.  Températures  absolues  (ta)  et  températures  du  thermomètre 
a  N2  à  pression  constante  t. 
T(?).     ta-t.  T(?).       ta-t.  T(?).     /„-/. 


800 


0,012.3 

80" 

— 0,0009 

0,0184 

2.00 

-t-O,  103 

0,0176 

444 

-ho,5oo 

Tables  commodes  (non  originales)  pour  la  conversion  des 
échelles  thermométriques  absolue  (approchée),  centigrade. 
Farenheit.  Réaumur.  ainsi  que  pour  les  corrections  de 
colonne  émergente.  (Smith.  Col/.,  1918.  69,   ;<>i  1. 
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Dampfdrucke,  Siedepunkte,  etc.  —  Vapour  Pressures,  Boiling  Points,  etc. 


TENSIONS   DE  VAPEUK. 
POINTS  D'ÉBULLÏTION   OU  DE  SUBLIMATION. 

Note  de  In  Rédaction.  —  Le  rédacteur  du  chapitre  a  fait  suivre  un  ^rand  nombre  de  tableaux  de  remarques  personnelles 
dont  il  conserve  toute  la  responsabilité. 


I.  Éléments 

11.   Combinaisons  inm-aniqut 
III.  Tensions  de  dissociation. 


228       IV.  Combinaisons  organiques. 
■>>4         Y.  Mélanges  binaires  et   tentai 


I.  -  ÉLÉMENTS. 

H,  (1  )•         (  Depuis  1  j'y.'.oabs.). 


0,66  0,0087 


T».  p~. 

8,362       39,76 


H,  i»;  (mite)-. 

AT  A 

:.-obs.              T'.  //"".         raie. 

q|oo9        f2o'5M  79.47      +« 

0,016           20,640  82,36*     +0, 

!>,<>!  I 


;;;;,,'; 

0,00 

-Ko, 01 
— 0 , 0 1 

(3  séries:  de 
(à  20.34).  La 

formate  don' 

s  '  ''      }esJ 

•S5.-5 

bulIitioBU2Ô',9352 

1,0(570 
2,8937 

He  (««). 

3,5262 

{,2080 

+0,02 

4-o',o3 

+O,02 
(+0,25) 

(+0,17) 

Té 

.Il.  =  >      Et 

abs. 

7,9; Ï8) 

Wglj? 

'2,882 
4,695 

H,(«). 

patm. 
0,03792 

0,06178 

/>  cale. 

AT 
calc.-obs. 

11,702 

12,322 
I2,803 


2(2. 


AT 


AT 


T".  /<""•  calc-obs.  T°.  p«\  calc.-obs. 

'  i ,  '<>>  (5,g5)  (16,481  19,18'  +0,001 

14,636  7,98»  +0,008  <  16,491  19,17  -0,011 

/il, 6-5  8,17  +0,012  (18,014  34,85  —0,024 

i5,in  io,/8  +0,021  '18,029  35,i8  — o,oi3 


Les  valeurs  -  calculées  0  ont  été  déduites  ,1e  la  formule: 
logi»^aim  =_  _±_L  4.  ^6969  -  o,oo't7GT, 
'où  on  calcule  Tébuii.  =  77  .31. 

...»    mm  -  _  :1^2il:' 

Les  deux  courbes  se  coupent  à  T  =  63\23  (point  triple). 
L'auteur  compare  encore   ses   résultats  avec  ceux  de   v.   Siemens 
coït.    Il, m. vr  (.,,,.;,   et   de    II01. sr  et    1 1  1MI1U liorn   (i.)i'))  (voir   T.  A., 

.  Physik.  Chem.,  1916,  91.  5i3]  et  constaie  que  ses 


pa 


r  la  formule  de 
s  de  Crommêlin 
squ'au  point  cri- 


T  loy'V""1  =  '9°,86  "+=  3,9649  (T  —  TJ  +  0,00100  (T  -  Tt)!. 


Tensions  de  vapeur.  Points  d  ébullition.  etc.  —  Tensioni  di  vapore,  Punti  d'ebullizione,  etc. 


I.  —  Éléments  {suite).                                                BIBLI° 

anAPUlE,  P.  233. 

ÛM]i. 

P. 

AT 

Voir  T.  ,1.,   IV,  p.   290-291   et  Z.  physik.   Che 

».,  1916,  91,  2',9 

T".             />cm.               pi"".             pcalc.          calc.-obs. 

(Smiis  el  Bokhorst). 

62,3;           o.gSg         0,01262         0,01286         —0,08 

P  (s)  1  blanc  |. 

68,57           3. 611         o,<)i;V2         o,o/,753            <> 

Valeurs  choisies. 

71,7-1             (i,i<>i           0,08423          <>.oK3ii8          +o,02 

'"■             /'"""•         peaio.                      t°. 

p pcalc. 

77,59         i6,2i5        o,2i38          0,2137              ° 

Î4,t3        o,i-3        0,181                "9,85 

8,60           8,60 

8r,o8        2i,3ig        o,3463          o,3463              « 

69,92        0,823        o,8ig                i5o,oo        2 

7,20  —  27,20 

86,18        49,33o        0,6491           0,6491              <> 

100,11         3,66     =  3,66 

89,18        68,776        0. ()o")<)          0,9053              <> 

;  5  °/„   dans   le 

89,87       :'!-s';:       0,9719        0,9725        —0,01 

voisinage  du  point  de  fusion,  \  'f,\  1  : 

90,21          7(i."it)i)          1,0074            1,0093           — 0,02 

2737,5            r   . 

90,47         78,663         i,o35o           i,o35i               0 

et  Bokhorst  sonl  de  25  à  \o  "/„  trop  basses  entre 

Les  observations  sont  représentées  parla  formule  de  Verschaffelt  : 

!o,  nuile  devins 

l0.io/;aiu.  _  _  'll'jJl  -h  5,2365  -  o,oo648T, 

observations  de  Centnerszwf.r  (  /. .  physik.  Client. 

1913,85,99-112), 

d'Où  on  calcule  Tébuii.  =  90".  13  (observé  90°, i4). 

c'est-à-dire  Iogl0/>mra  =  —   '    J''     -t-  9,65i  1  (solide 

o"-','!"-'). 

L'auteur  compare  ses  résultats  avec  ceux  de  K.  Onnes  et  Braak 

(1908),  de  v.  Siemens  et  de  Holst  et  Hamburger  (/oc.  cit.). 

et  trouvent  que  l'équation  modifiée 

Comme  pour  l'azote,   les   pressions   sont   données  en   centimètres 

log'V -  -S'.^  -i,2566  log^T  + 

■  ..Vu,', 

internationaux,  cest-a-dire    /.c  d  une  atmosphère  intern. 

Déprésente  assez   bien    toutes   les   tensions   du    pli 

ispliorc  liane  el 

»               0                                               > 

violet    liquide    entre    \\"    et    634°  fsuiTS   et   Bok 

[ORST    donnèrent 

0.,  .3'). 
f — 185     —18',     — 183     —182     —181     — 1S0     -179 

\ 
-  ^-^Y^  -  .3,59  log'°T  +  19,2189).    Les  dévialio 
>  5  •/.- 

s  sont    rarement 

p (Wj.s     684.6     760,6     843,0     932,3     1029       llli 

tr  =  — 18.3°. 

Enfln  les  ailleurs  donnent  une  Table  des  tensior 
en    10  degrés. 

s,  calculées  de  10 

0:t  (3Ô). 

t°-           Pmm-               <"'•        P '•                <°-         P"""- 

t'.        p—. 

0,.                                                                                                                          Oy 

0    (0,007)         ")o    0,262         100      3,63 

i5o       27,2 

10     (0,016)         60     0,472         110       5,69 

160     (38,5) 

Temp.(abs).  de  fusion...      46                             23 

20     (  o,o35  )         70     0,823         120       8,fi(> 

170     (53,6) 

»          d'ébullilion.     90                           161 

3o     (0,071)         80     1,39           i3o     12,9 

180     (73,5) 

»           critique....     1  ">  j,  3  :  pc  =  i9'"","    268ii;pe  =  64"tm,8 

4o     (0,139)         90     2,28           140     18,9 

' 90     ( 99 , 4  ) 

Les  auteurs  trouvent  : 
t    (blanc)  =  44,5  (au  lieu  de  ',^,0  à  4',V). 

200  (i32,8) 

Ne  (  *  1. 

AT 

t'  (violet)  =  592",5±0\5  [au  lieu  de  5Sy,5  (  Smi 

s  et  Bokhorst)]. 

T".                    jpauu.                    yocalc.                calc.-obs. 

tc  =  720", 6  [au  lieu  de  695°  (Wahl)]. 

*>4,î>.             0,4256             o.i'iii)             —0,06 

pe=  93»»»,3  (extrap.)  au  lieu  de  X^<.n,2  (Smits  e 

Bokhorst). 

24,58               0,4276               o,4476               — 0,1:5 

2.5, flO                      0,5942                      0    6445                      —0,2) 

S  ■(«). 

2('.,i'J              0,7963               o,835o               —0,16 

En  partant  des  déterminations  suivantes,  lésa 

Heurs  «  slandar- 

"(27,17)             1,000 

disent  »>  le  p.  d'ébull.  du  soufre  à  444.60. 

/  (corr     éch 

27,21                1,009                 i,oV>                 — o,i4 

tlieimodyn.). 

2^    j ,               ,   ,,_'/                 ,    , ',  /                0   J- 

1899.     Cailendar  anri  Griffitlis 

444,9! 

29,40                r,888                  i,8y>                 -o'o'i. 

1902.     Chappuis  and  Harker 

1908.     Eumorl'opoiilotis 

80 

3i,32              2,980                2,984                 — 0,01 

1911.     Holborn  und  Heimmg 

5i 

32,84              4,i73                4,i36                +0,04 

1912.     *I)nv  and  Sosinan 

55 

36,27              7>97°                7>9°9                -4-ofo5 

1912.     Dicùiimson     ami    .Mucllcr   (coll.    Di 

y 

39,19              i3,»t3                i3,3oo                 — 0,04 

and  Sosman) 

38 

4i,38             17,428               17,474                 —0,01 

191  i.     Etiinot'fojioulous 

■      *(S) 

43,8  3             24,3o5              24,2.5                  -4-0,02 

44,43             26,049              26,09                  — O)01 

1917.     Chappuis 

59 

***(44 ,74;         26,86             27,11               — 0,06 

"  Day  and   Sosmak   (dans  Standard  Temp.,  u 

22)    représentent 

*   Point  triple.          **  Point  d'ébullilion.          ***  Point  critique. 

1  influence  de  te  P™3"»"  /^JV" ,'"-'!,''.    f  ,',''"_ 

g        ■;  '_i_  0    , 

Les   pressions   sont   assez   bien   représentées   depuis   29".  4<>  par    la 

Les  auteurs  onl  examiné  de  nouveau  1  influence 

cle  la pression  el 

formule  de  Vep.schaffklt  : 

trouvent   l  =  t.M  -  ...09  ,.,  (  p  -  760 )  -  ...o,  ',.»  (  p  - 

<<                    6î.o'5| 

fHoi.p.onN    und    Hknninc   donnent  9.0    1  1    ',3,   Hu 

KEU  and   Sexto.n 

j 

i,,r/|  (  t  5a  ). 

Dampfdrucke,  Siedepunkte,  etc.  —  Vapour  Pressures,  Boiling  Points,  etc. 


I.  —  Éléments  {suite).                                              bibliographie,  p.  233. 

Se  .7). 

Br,  (»«). 

t°  (corr.).       />Wye-          f(corr.)     p^'.           P(corr.)    /'*""«. 

t°.                  T.               p""". 

/taie.               Tcak- 

^.193,6            1,94                  221,3          l5,q<)                 225,8          [8,51 

—  95,5             177,6            0,0022 

0,0020           177,3  1 

g!l97,6            2,98                  222,0          l5,o3                  226,2          18,92 

—63, 1         210,0        o,255 

0,26                   209,7/    ° 

^l2oo,3         3,5i             222,2       i5,93>           226,6      2i,63 

— 5o, 1         223,0         1 ,o5 

2,3;o     i 

gl203,2            4,18                 222.7          16,06                 226,8          18,80 

1,71                    227,2(2 

-Uij.l              i.dl                  223,2          [6,42                  227,5         20,o") 

— 32,o         2,'i,'i         6,'37 

6,4  î            241 ,0/ 

~  '206,5        5,57           22>, 4      17,27           227,7      'y, 64 

-  7,3(0  265,8     (44,12) 

44,12             265,8 

§1208,9         6,4»             223,8       19, 5i             228,0       16,12 
^1210,6         7,81              223,9       16,67             228,2       22,97 

(formule)      (cie/?exp) 

®|2I2,5            9,22                 224,0          17,77                  229,6         23,29 

*    log1"/*™"1 .—  —  \  \ '  v'  -t-  7,5o3o  (  !  ). 

~f 214,0            9,92                 224,1           l6,62                 23 1,2         23,20 

I  ',»«» 

02    21 5, 5       11, oi             224,5       17,43             2.3 1,7       23,87 

Les  auteurs   calculent,   en   parlant  des    observations    de    Ramsay 

'217,4       12,68             224,8       18,68             232, O       23,6l 

à  —5°  et  +170,  pour  le  brome  liquide  la  formule 

219,0       i3,6i             224,8       18,70            233,7       26,22 

|0„IO  pmn.  _  _     2:'l3       .      _  5o3o    (  t  ) 

221,0       12,22            225,5       18,73            238,o      3 1,77 

0     '                  q-i,u88         /'           *■■>■ 

*  Poinl   triple. 

Au  point  de  fusion  on  a  L«ul-vap  =  >)74°  cal/yr  =  ljo.gr  i -al/gr  par  gr  Br, 

(ISNAiiDt    trouva    60,7),    L|iq-vap=  48,4  cal/gr  par  gr  Br,  ;    donc   la" 

76V1 

chaleur  de  fusion  =  12, 5  cal/gr  par  gr  (  Bkckmann  trouva  expérimen- 

logup*" =  -  h±l  +,6,692, 

talement  <4,4). 

et  à  l'état  liquide  par 

Pour   comparer   leurs  résultats   avec  ceux   de   Ramsay  et   YouNO 

(Ri-,  sol.)   et    de    Isnahdi  (voir  8),   les  auteurs  ont  fait  encore   les 

logl0/>w  = h  10,733     (1  barye  =  7"»o">m,  i  .io-°). 

calculs  suivants. 

Les  valeurs  de  p  ont  été  calculées  à  partir  des  expériences  (méthode 

f.                       T.                   />calc 

PU.  Y.                 /?Isn. 

Kn'imiskn  et   Kokuton)  en   supposant   que  la  vapeur  est  biatomir/ue 

—  21,0               2)2, 0               l5,89 

12,9           15,75 

—  l6,0               2.57.I               23,5g 

—  1  4*o               259,1               27,' 28 

20,8 

(§),  =  , °5o(o»-,o.76„(,ol,   „    (g)i=o,5,S(o-,«,43.HHq... 

24,95 

Dans  ce  même  ras  la  chaleur  de  sublimation  sera  L    =  219,4  cal/gr 

29!» 

35,37 

et  la  chaleur  de   vaporisation  L2  =  i35,5  cal/^r  (chaleur  «le   fusion 

IO'q           2622           34^23 

Q  =  83,9).   Mais  si   la    vapeur    est   plus  que    biatomique,    tous   ces 
chiffres  seront  modifiés,  comme  indique  le  Tableau  suivant. 

-iojo           263 '1           36,' 57 

35,5 

Nombre 

—  8,0           )65. 1           42,0 

des  atomes 
(vapeur). 

Facteur 
(=1:^). 

L,                        L, 

(■:'/,").    Q.     (i:V,«). 

(?0.  &l 

Br(«*). 

4-  .  .  . 

1 
0,707 

2.9.4     83,9     i35,5 

o',74       ofi 

pmm. . .          8        i5        24        35      49    66    86    i  10    i38    173    2i5 

6 

0,577 

73' 1   28 !o    45 li 

o'6o       0/!'! 

8.... 

0,  ioo 

Vï.s     20,9       33,9 

0,52        0,28 

10.  .  .  . 

o,447 

43,9     "6,8       27,1 

Na(»*). 

12. . . . 

0,408 

36,6     14,0       22,6 

0/,2         0,23 

/"...      35o      373      400     425     4j°   I   473     5oo    54o      565 

[Le  rédacteur  estime  probable  «  =  6  dans  le  voisinage  du  point 
de  fusion  (ai7«,4C).] 

pmm.  (0,141   0,2.45  0.416  o,64   1,19)  2,or   3,59  7,90   12,41 

|2,o4  3,62  7,87  12,37 (cale.) 

CI,  (*"). 

«•.                  T.               p-. 

/taie.              Traie 

(  f'oir  aussi   Hackspill,   C.  P.,  1912,  154,  877;   Fûchtbaukr  und 

— i53,9         119,2         o,ooi5 

0 , 00 1 3         1 1 9 , 8  \ 

Sciiei.1.,   Physikat.  Z.,  i9i3,  14,  1 164  ;  v.  Warxenberg,  Z.f.  Elek- 

— i4"i°         126,1         0,0067 

o,oo(ij         126,3/* 

trochern.,  1914,  20,  443). 

— 14a  (?)       i3i,i     ±o,o3 

0,028           i33,oV3 

—  126,0         147,1         0,26 

o,3o            «45,51g 

Na  («<•)   (Méthode  optique,  voir  l'article). 

—  112,0         161,1         2,64 

2,;5             160, 6J 

1(J3 

-io3,i  ttr)  170,0      (8,9) 

8,9               170,0 

t°.                   T.                   />»».                     T  '          log/>T«»"«. 

—  95,5         177,6       17,40 

—  78,6        194,5      64,43 

■7, 4o             177,6)  ï 
64,40             194,5$  jf 

236,3           509,4           0,000913           1 ,963  !           o,i52 
249,2            522,3            0,00166              1.9146           0,425 

(formule)        (de/>exp.) 

257,2           53o,3          0,00228             1^8857          0,570 

*  log'V'-  =  -  '-^+9,950.        **log»p— =  -1^2  +  7,773. 
Les  formules  ne  sont  qu'approximatives,  puisque  Tlogo  n'est  pas 

261,2           534,3           o,oo3o2             1,8716          0,696 
2(54,9           538, 0           0, oo356             1,8587           °>770 
275,0           548,1           0, 00606             1,8245           1,012 

exactement  une  ligne  droite.  Pour  le  CI,  liquide,  on  calcule: 

286,4           559,5           0,00785              1,7873           i,i35 

—  1000      —95       —90       —85       —80       —75 

296,8           569,9           0,0122               i,7547           1,334 

P    11,0      [8,2      27,4      4°<4      59,2      82,6 

(Pkllaton).       12,4       19,4      29,0      42,5      60,0      82,0 

3io,5           583,6           0,0217               i,7i35           1,598 

320,i            5g3,2           o,olJ2               i,6858            1,791 

Au  point  de  fusion,  on  aura  : 

328,0          601,1          0,0)87              1,6636          1.864 

Liiq.vap=  53oo  cal/gr;         L«>l-ïap=  6960  cal/gr 

335,3          608,4          0,0460               1,6437           i,945 

339,9          <il3,o          o,o6i3              r,63i3          2,074 

(liSTRE.CHKR  et  Stanikwski  trouvèrent,  par  voie  expérimentale,  i63o; 

342,4           6i5,5          0,0715               1,6247          2,143 

Tensions  de  vapeur.  Points  débullition,  etc.  —  Tensioni  di  vapore,  Punti  d'ebullizione,  etc. 
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,0 

6a8,i 

o 

«99° 

1  ,  5921 

2 

■■>-<)! 

36j 

,6 

637,7 

0 

1240 

1 ,568] 

2 

.joo 

3;5 

648,5 

o 

171  ) 

1 .  .,■><> 

2 

>l'l 

.■■- 

,3 

68o ,  4 

o 

■i<>7 

■  Î697 

■>. 

9  49 

•!'-' 

>4 

60.4 . 5 

0 

(ii  3 

1 ,43<i9 
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Éléments  (suite). 


7  o,Gj33 
5 , 7  55 


log«J»T'.«»  =  -î-^ïî+ii,3o6. 

Le  coefficient  de  log,0T,  viz  1,178,  a  été  calculé  à  partir  de 

(C/,)Na  li.,—  (C;,)»apeur=  7,3o  -  4,()G5  =  2,335, 

de  sorte  que  2,335  :  R  devient  1,178. 

L'observation  de  v.  Wartkxberg  à  71 70  abs.  (/>=o,5G)  est  Irr 
faible;  cependant  les  observations  de  Hackspili.  (/?=o,o8,  0,1 
0,21  et  0,26  à  T=  6î3,  628,  663,  670°)  s'accordent  assez  bien  av< 
les  mesures  optiques. 


Cs  (**). 
En  comparant  les  mesures  optiques  avec  celles  de 
de  2700  (exactes  à  2   à  3  °  '„,  tandis  que  ses  expérie 
de   2700  sont   inexactes),    et    en   prenant  donc    (  pai 
/>  =  o""".2iG  à  2.33°, 2Ô,  l'auteur  trouve  : 

t" 190,9  199,2  ?o4 ,7 

p""" 0,046  0,068  0,084 

certainement  exactes   à    io°/o,  tandis  que   les  rapp 
ces  chi lires  sont  exacts  à   4  à  5  °/„. 


KnoNERau-dess 
iences  au-desso 


896 


Hg(«). 


L'auteur  calcule  à   partir  de 
:l  435°C,  la  formule  suivante 
3276,628 


I-  9,907343 
i-dessous 


p™. 

ptormvlr- 

0,829 
2,802 

0,823 
2,8ll 

3,02 

l3,02 

La  formule  est  donc  valable  enln 
l  435»C. 

Une  Table  de  tensions  entre  1 
458- C.  pour  chaque  2  degrés  a  été  pu 
rléjà  en  1910  (J.  Am.  Chem.  Soc, 
52,  1  ',34  :  Ann.  Physi/:.,  33,  <,s,}. 


laî',0 


L'auteur  donn 


a  Table  suivante, 


H 

.0 

" 

5   • 

?:.    ■ 

g_- 

C  -    . 

<  • 

£  • 

CS 

> 

0,02 

o,oi5 

0 , 000 1 9 

_ 

0,00047 

0,0004 

0,0268 

0,018 

o,oooî 

- 

0,0008 

0,0008 

0,0372 

0,021 

0 , 00  !  3 

- 

0,00  fi 

0 ,  00 1 5 

0,053 

0,02ti 

0,0029 

- 

- 

o,oo3 

0,0767 

o,o33 

o,oo63 

0,008 

- 

0 ,  006 

0,112 

0 ,  04  >. 

o,oi3 

0,01  ) 

- 

0,01 1 

- 

- 

- 

- 

- 

u.„4 

0,00188 
0,00278 


000775 
00 1 82 

OOÎ07 
008 


/>""".  ; 0,0356l 


Avec  8o5°C.    ce 
Ca  liquide  :  loy1" 


Ca  («). 
3  6o5 

«7    o,o293i 


0,0614    °)I73 


_ _  9670 


On   en    tire  pIOi<,  = 


Zn,  Cd  et  Hg  («). 


t". 

p"". 

14,0 

o,o2383 

Ï5,3 

4i7 

98,8 

'?   0,03278 

■9443 

Dampfdrucke,  Siçdepunkte,  etc.  —  Vapour  Pressures,  Boiling  Points,  etc. 
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Zn  et  Cd  i  <«j. 

Pb  M5)  {suite). 

Zn  liquide. 

AT 
t\        />"■».            calc.-obs. 

t°, 

Cd  liquide. 

AT 

P •        calc.-obs. 

'"•      P •            <'•        P •            *"■       P •            i°-       Pmm- 

1200     23,2           1240     33,9           ,28o     5o,o           i32o     74,9 
1210     2.5,  ">            i2)o     37,5           1290     55,o           i33o     82,6 

Méthode  d'écoulement. 

Met 

bode  d'écoulement. 

1220    27,9          1260    4J.4          i3oo    62,0          1340    90,3 

4qo,7              l  ,069      H-O,  3 

349,6 

0,2792    —0,4 

i23o     3i,o           1270     45,6           i3i<>     68, j 

5f4,5           3,687     +0,1 
588,8           9,o5i     —0,1 

397,6 
442,2 

1,176       —0,1 

Les   tensions  observées    sont   rendues   d'une   manière  excellente 
par    la    relation     bien    connue    de    Ramsay-Young,    c'est-à-dire 

64l,I             23,02         —1,1 

720,/|            8  1,42         -t-0,2 

570  ,'8 

".i,'ki         h-o',9 

=r  =  m  —  «Tp  où  T,  et  T,  représentent  les  températures  (absolues) 

Méthode  d'ébullition. 

Mé 
653,8 

thode  d'ébullition. 
182,4             —0.9 

d'ébullition  de  deux  liquides  sous  la  même  pression.      Cette  relation 

836, 0       356,2          -0,2 
907,2       764,2         —",1 

672,8 
706,7 

23g,3            —0,2 
371,3           -o,3 

se  déduit  des  deux  équations  logp  =  -  £*-+-  C„  et  log/>  =  -  ^H-  Ct, 

906,6       765,8         H-O, 6 

73 1,3 

">o  3,  1           +0.  1 

quand   a   et   b    se    rapportent   aux   deux    substances.    Cela   donne 

946,0       II  2()                  -t-°,4 
950,0       I  1  ">!                  —0,6 

767  ,'2 

758',  6          — o!i 

T.,       A,       C,  —  C,  „,             ,.                 T,        A, 

~  =  — '— — -  13;  ou   bien  avec  ~  =  -r1  approximativement, 

960,0     1274            H-o, 3 

980,0     [52i            —o,5 

6655 

792,6 
811,6 
83  l,o 

1000                  H-O. 3 
i5o6               H-o.  j 

T    =  A*  ~~  C''a  C°  A*  Ti  =  '"-/iïi  {Note  du  Rédacteur)^ 

En  prenant  le  mercure  comme  substance  de  comparaison,  l'auteur 

|os  t> =  — ^ — 

log1"  //"" 

—  _  ,")",),i  _ 

Tl'b 

—  [,i47log10TH-i2,o46. 

ï 

-i,281og»«TH-i  !,a8a. 

- —  =  3)244  _  0.000,'iS  Tng. 

Le  coefficient  de  log"'T  est 

Le  cm 

flicicnl   de   log'"T  a  été 

Puisque  les  tensions  de  vapeur  du  mercure   peuvent  être  repré- 

(cf,)vap-(c(1)|i(, 

B  = 

partir  de 

R 

sentées  entre  o"  et  iooo°C.  exactement  par  la  formule 
l08H>atm  =  _^+5ilo,4_0,0Ool35T, 

B~                R 

=  2  ~"    H    =  — '''  l7' 

5       7.5o 

on  aura  donc  : 

Point  d'ébullition  go6°,5C. 

l'oinl 

•2           R              '  '"''  ' 
l'ébullilion  76T>.3  C 

Apb=  3167.  x  3,244  =10274 
et 

Au   point  de  fusion,    jig",4C., 

lu   po 

ni  tic  ft.sio-,  3-2o«,(j  C  , 

(  Ci>i,—  Ciig)  :  AnB=  o,ooo38  :  3,244  =  0,0001171, 

/>  =  0 >'V!J'J- 

P  =  o""",o.,i',i. 

donc  Cib— Cne=  0,071,  c'est-à-dire  C,,'1  =  5,47a  ou  C"™=  8,356. 
Les  tensions  du  Pb  seront  donc  représentées  par  la  formule 

Pb 

15)- 

log'"/>mm=  —  "^^  H- 8,  356  — A, 

Les  expériences  nombreuses  on 
le  Tableau  suivant. 

t   été  ré  s 

imées  par  l'auteur  dans 

ou   la    correction    A  se    calcule  =  o,o34  environ.    Les  coefficients  m 

'"•      P •             <"•         P • 

t'. 

P •               t'.        /?""■. 

et  n  étaient  calculés  à  partir  des  deux  observations  t  =  <j^\" ,  p  =  omm  ,~fi 

9*0     0,49              990      1,52 

I060 

1,17           "3o     9,90 

el  t  -  10600,  p  —  4""",  18,  et  la  formule,   ainsi   établie,  rend   exacte- 

930   0,62        1000    1,-7 

1070 

4,75           1140     ii,3 

ment  compte  de  toutes  les  observations  jusqu'à  i34o°C. 

g4o     0,71             1010     2,05 

1080 

5,4o           1  1  "10     12,8 

On   calcule  pour  le  point  d'ébullition   1619"  ou,  en   nombre  rond, 

920     0,86           1020     2,35 

J090 

6,  H)           1 160     14,2 

1620-C.  (±10°).    [v.    Wartenbkug     (i9.3)    trouva    i63o»  (±  20»), 

960    o,90           »o3o     2,70 

1  100 

6,8)            1170     16,7 

liCFF     und      BUBPHDAHL     (1911,)     5555°,    GREENW00D     (!<).-•)     .525»]. 

970      1  .  1  i             [(-.{o      5 ,20 

1  i  lo 

7,85           1 1 So     i8,5 

.Iohnston    (./.   Ind.    Eng.    (hem.,    1917,  9,   873)    calcule    iC4o°,   eL 

9S0     1,3a           ,o5o     3,6g 

I  120 

8,85           1191)     20.6 

HildkhijaNU  (/.    im.  C/ieui.  Soc,  1918,  40,  45)  161  a". 

Tensions  de  divers  métaux  1 1S  I. 

'"•           P • 

f. 

P • 

<"•            P • 

t\             p"". 

f.              p 

f,            p"". 

Cu. 

Ag( 

suite  ). 

Zn. 

Cd  (suite). 

Hg  (suite). 

Sn. 

1875                >o(*i 

1738 

200 

653                 1  ') 

585               47 

260                88 

2005             1 26 

MO)                  124 

•'  '  7  *           209 
221 5           3oo 

1940 

3oo 
7Î4 
76.0 

7-{o               64 
83o            2J9 
870            3.7 

707            292 

72 1            4 1  "> 

'-*7°              99 
3oo            21 S 

2045        178 
2160        372 

2190            (85 

22 î  >           40 \ 

(G  il. 

876            379 

758             576 

llo                  3l7 

2195            502 

885            468 

782             75 1 

324             378 

2270           7  55 

LU. 

296 

332 

a3o5           760 
Ag. 

2480 

92 5              75 S 

781             760 
Hg. 

3>7             -58 

2270           760 

(Gr,  2270). 

Pb. 

9  lo             760 
Gd. 

1660           102 

2  5  00 

4oo 

56°               '2 

240               35 

1275           73 
i365          166 

2610 

760 

357             760 

(*)    Voir  0.   P.riT   1   S.    WU31 

ligue  droite. 

w.  /..  ai 

org.  Cliem  ,  1921,  117.  1 

7.   Par  celte  observation  postérieure,  à   1875°,  Tlog/?  est  devenu  une 

Tensions  de  vapeur,  Points  d'ébullition,  etc.  —  Tensioni  di  vapore,  Punti  d  ebullizione,  etc. 


I.  —  Eléments  {suite  i. 
Tensions  de  divers  métaux  O»)  {suite). 


Pb  o 

/' • 

-il: 

'  i7" 
1 5  55 

i°7 
758 

i3!o  76.. 

(Gr.  i44o). 


(On.  i4ao). 


")0/|  ,   ") 

»  1 3  ,  5 


633       760 

tionestdonc633°C.,auliei 


l..|..i)« 


(").  Richards  calcule  les  équations  approximatives  des 
tensions  de  quelques  métalloïdes  et  do  presque  tous  les  métaux 
(solides  et  liquides  )  et  en  déiluil  les  pressions  à  <>"('.  et  au  point 
de  fusion. 

(1«).  Johnson  donne  un  aperçu  très  utile  de  toutes  les  déter- 
minations de  tensions  des  métaux,  exécutées  jusqu'à  l'année  1917, 
et  donne  une  Table  des  valeurs  approximatives  des  températures 
d'ébullition  aux  pressions  de  10-3,  i<>-,  i<>  ',  1,  10,  5o,  100  et 
760""". 

(1*).  Mott  a  tâché  de  déterminer  la  volatilité  et  les  points 
d'ébullition  de  quelques  métaux,  mais  les  résultats  sont  contes- 
tables. 11  en  est  de  même  pour  les  calculs  de  points  d'ébullition, 
en  parlant  des  points  de  fusion,  avec  des  facteurs  certainement 
erronés. 

(20).   Hildebhand  donne  la  formule  générale 


Tensions  de  vapeur  des  métaux. 

théoriquement  sur  le  fait  que  dans  la  formule  log/?  =—  =r  -t- C, 
A  =  —  ,  tandis  que  C  contient  le  terme  log  —  •  Seulement,  si 


log10  p"""- 


7,85-t-  loga) 


pour  un  métal  quelconque,  et.  pour  le  mercure 
log.o^-^  +  7,85. 

En  f  lisant  usage  de  déterminations   de  tensions  de   plusieurs 
auteurs,  il  trouve  pour  a  : 

IJg.            Cd.                      Zii.  Tl.  Pb.         Âg. 

a 1       1 ,74  à  1 ,77       2,00  à  2,04  2,73  3,3o       4,3o 

Mais  cette  formule  ne  peut  être  qu'approximative,  et  repo.se 


l'autre   partie   de   C  et  la   grandeur   i'0    sont  égales    pour   tous 
les   métaux,    la   formule  de  Hildebrand   est  exacte   {Note  du 

Rédacteur-  )     ■ 

(21J.  Van  Liempt  établit  pour  beaucoup  de  métaux,  dont  les 
tensions  de  la  vapeur  furent  déterminées  par  divers  auteurs,  h  s 
formules  suivantes  pour  les  tensions  pour  l'état  liquide.  Il  en 
déduit  également,  à  l'aide  de  la  chaleur  de  fusion,  les  formules 
pour  les  pressions  de  sublimation  pour  l'état  solide,  ou  bien 
inversement.  Les  formules  ont  toutes  la  forme  simple 

4  '      A!  \ 

—  -t-  C  pour  l'état  solide)  • 


Cu.. 
A-.. 
Au.. 

A.    C. 

i3i5o  !; 93 

■20760  7,20 

A'.    C. 
24180  9,64 
j366o  6,33 

Zn.. 
Cd.. 

6864  5,70 
5977  5,65 

7266  6/28 
63i 3  Mi 

Pu,  26210  6,431-17.370 


Pb'.'. 

A. 

1  8680 
952i 

C. 
7,5o 

A'.   C. 
19030  8,22 
ioo3o  5,54 

SI,.. 
Bi.. 

9888 
9786 

6,20 
5,5o 

io36o  6,54 

Mo. . 
Vf.. 

37040 
45780 

9^7 
8,97 

37710  9,90 
46440  9, 1 5 
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ationales,  1917-1922. 


Dampfdrucke,  Siedepunkte,  etc.  —  Vapour  Pressures,  Boiling  Points,  etc. 


II.  -  COMBINAISONS  INORGANIQUES. 

...uo«u. 

Tensions 

des  halogénures  des  métaux  alcalins  [Ruff  (*)]. 

*••        p '• 

f.           />-". 

f-           P • 

«'■            P ■ 

<°-             P ■ 

f. 

P • 

LiF. 

NaF  (.mile). 

KC1. 

RbCl  (suite). 

CsF. 

CsBr. 

1398             81 

1 5  4 1           2 1 5 

1120            5o 

1 36o           5So 

io33           100 

978 

40 

142G           112 

i5C)2           267 

1 178           100 

i395          7 58 

1082          202 

Io6l 

85 

1477            170 
1482           174 

1 597           356 
1622           420 

1225               137 

1279          256 

Ebull.  cale.  i388°, 

n3o           317 

n  35 

206 

322 

1 J08           2 1 8 
i>jo           272 

1641            483 
i655          53 1 

1 3 1 4           3  5o 
1393           612 

RbBr. 

1210           537 

1263 

447 
602 

r56o          32i 

«665           575 

1 4 1  5           756 

1117           104 

!9.3o              673 

i3o5 

757 

1585          387 

1669           587 

Ebull.  cale.  i4i5°. 

1140             125 

12  55           7.3 1 

Ebull.  c 

i5g4           428 

1677           635 

1 220           3o5 

Ebull.  cale.   1 2.53». 

1604           4^7 
1 620           529 
i6?.5           537 
1641           634 

1701           756 

KBr. 

ia36          362 
1295           545 

C 

si. 

Ebull.  cale.  170:5°. 
NaCl. 

1088               52 
ii|8             93 
1 1 8 1            1 4o 

i365           785 
Ebull.  cale.   i34o\ 

CsCl. 

986            35 

IOJ2 
I  IO7 

19.0 

1 606          76 i 

1160            64 
120 5            80 

iig4            i55 

Rbl. 

1078            95 

ll6o 

9.4o 

Ebull.  cale.  1670°. 

1222           180 

1075           87 

ll50                29.3 

I  I9I 

3oo 

LiCl. 

I2JO               120 

12.45           2.3o 

1095          127 

1187       342 

I  9.00 
I9.30 

400 
482 

1045            60 

1298           23o 

1295           343 
1 34<-           5o8 

12 10             35q 

1203             395 

1240 

5o5 

1180          9.0  5 

1952           536 

i325           760 

Ebull.  cale.  i3o4». 

1260 

612 

1210          27J 
1235           36o 

i346           385 
1 38  5           525 

i395          760 
Ebull.  cale.  i388°. 

1 29 5           760 
Ebull.  cale.    1289°. 

1280 

Ebull.  c 

757 
aie.  1280°. 

1266          445 

1287          567 

Ebull.  cale.   [',42°. 

Kl. 

Les  valeurs  dites  «  calculées  »,  ont  été   dél 

erminées 

)ar  des  for- 

[323               760 

mules  delà  forme  log'V  =_£-+- C. 

Ebull.  i325» 

NaBr. 

1046             64 

(cale.  i337°). 

106 5             40 

1078             80 
1 096           1 1  5 
1100           121 

Dans  le  Tableau   suivant  les  auteurs  ont  r 

îuni  les  t 

mpératures 

LiBr. 

1170           1 20 
19.40            9.5 1 

d'ébullition  trouvées,  les  températurei  de  fu 
T„:T„.  Les  chaleurs  de  vaporisation  ont  été 

sion  T„  et 
calculées 

es  rapports 
par  la  rela- 

1010            55 

■3oo          3 80 

1145           i65 

tion  L  =  A  x  2,3o3  x  R  =  A  x  4,371  en  cal/j 

r. 

1045           108 

1 3oo           4 1 6 

1 1 65           200 

1 1 10           140 

i3  5o           585 

11 63           210 

T„.            td.           T.. 

Tc  :  T„. 

Lo. 

119.5              212 

1370          5g5 

1.95           3.o 

LiF .      (1 1 1 5)     1670       iq43 

1  ,74 

52200 

ii65           36o 

1410          763 

1234           3go 

LiCl 887       i33-       1610 

1,81 

36870 

t 1 76           400 

ll95               5l2 

Ebull.  cale.  i396°. 

1245           445 
12.65           558 

LiBr (822)     19.65       i538 

Lil (79.3)     1189       1462 

1,87 
9 ,  02 

35710 

iï4r>         625 

Nal. 

1 3 i 7           760 

NaF (1261)      1705       1978 

1,57 

5i  100 

1265           763 

Ebull.  cale.  i3ig°. 

NaCl 1 07  4       1442       1715 

1,60 

4665o 

Ebull.  cale.  .265°. 

1066            80 

NaBr io33       i3g6       1669 

1  ,62 

40100 

1088             110 

Nal g36       1299       1572 

1,68 

39410 

Lil. 

1160          220 
i9.o5           3 14 

RbF. 

KF (1119)     1498       1771 

1 ,  58 

44700 

940             65 

1142         (61) 

KCI 1041       i4i5       1688 

1  ,62 

43i3o 

1 000           r 1 2 
1040           180 
1060           255 
n  12           412 

1295           756 
Ebull.  cale.  12990. 

u95         (u3) 
i325           391 
.345          470 
i38o           566 

KBr (iooi)      i388       1661 

Kir»; 9543      i3i9       i592 

RbF (1048)     1408       1681 

RbCl 999       i388       1661 

i,66 

1 ,60 
1,66 

40820 
38ioo 

4658o 

ti4<>           58o 

KF. 

1 ^00           690 

RbBr 936       1340       i6i3 

1,69 

39970 

Ebull.  cale.  n8;,\ 

1278          ,09 

Ebull.  cale.  1408°. 

Rbl gi5       i3o4       Ô77 

CsF. (957)     1253       i526 

•,59 

36870 
3  3  600 

NaF. 

1375           3o8 

RbCl. 

CsCl 919       1289       i562 

1 ,70 

3975o 

1426           87 

i49.5           483 

1142             55 

CsBr 909       1297       1570 

Csl 894       1280       i553 

1,73 

36870 

44820 

i456           110 

I17J           635 

1207           i38 

1492           i55 

i5oo           752 

1220           170 

(')   II.  Rassow,  Z.  anorg.  Chem.,  1920,  11 

4,  117,  tro 

uva 

1536           207 

Ebull.  cale.  i498\ 

1 3oo          390 

6S4MC  =  957»,2abs. 

Tensions  de  vapeur.  Points  d'ébullition,  etc.  —  Tensioni  di  vapore,  Punti  d'ebullizione,  etc. 


II.  —  Combinaisons  inorganiques  (sui 

h 

B..L,OOHAPH«,   P.   247. 

Tensions  des  halogénures  des  métaux  alcalins  [ v.  W 

iitiomikiu;   1 

')]■ 

'"•         P ■     caij"-bs 

!■'■              P •             àt. 

'"•           P • 

At. 

'"•                P •          ^A^ 

LiF. 

NaF  (suite). 

KF  (suite 

Kl  (suite). 

1353        4g.  i       -+-n 

i486      137,1          0 

1  '3-       ï3q   1 

_2 

1  285         3  J<),g         -4-1 

1396        70,1       -+-  2 

i55o       242,8           0 

i5o4       739.6 

_4_, 

i333       763,2          0 

1465       129,1       -  5 

1557       256,7 

1 5oi       7.59,6 

-1-2 

i333       763,2 

1  ">  >  >      221 ,2            0 

*c=i695°  (cxtrap.) 

/  —    '    '" 

*c=,332»  (,33o°). 

■  547       »-8.5,7 

L„  =  566oo;         C  =  6, '99. 

L„=  41900;         0 

=  5  ,38. 

I.(i=37i5o;        0  =  5,0085. 

tc=  .676"  (exlrap.) 

L„=55ioo;        0  =  6,190. 

NaCl. 

KC1. 

FbF. 

11 56        5o,3       -  6 

11 16        67.6 

-4-17 

1.63         96,9       —  2 

1  189        82.3       -4-1 

i'29         73,9 

-4-1 3 

1 1  GC>        98,9       —  3 

LiCl. 

1227       ro3,3       —14 

1190       119-7 

-1-   1 

1197       124,0      —10 

1238       i33           —   1 

1188       124,8 

-4-    7 

125 1       233,6       -4-  6 

1169       140          -  2 

1247        1 53 , 7       -4-5 

1202        i3o,7 

I 

1256       233,6       -f-   1 

1 169       1  i4          -4-1 

1269       i54,2       —16 

1270       229,3 

—  7 

i345       4°9,o       -4-  8 

1169       i5g           -4-12 

1298      206.9       -.3  (-7?) 

1266      255,5 

-*-  9 

1 3 5 1        5o2,9       -4-  2 

1247       274                 0 

i3i 5       266,3      —  4 

1278      262,3 

0 

i356       522,3       -4-   1 

12 17       276                 0 

i3>8       296,3       —  3 

1282      264,3 

—  4 

1402       729,4       -t-  1 

1247       276                 0 

1 33 1       335           -i-  9 

1 358       494,3 

—  2 

Ii°4      729,4-      —  1 

i332       ")|D                0 

'447      747,8      —11 

i368       521,2 

_  5 

1410      754,6      -  2 

i333       542                0 

i4>o      767         +10 

i366       327,2 

0 

t  =  14 10». 

ï333      544          -4-   i 

<r=l439,'[B0RGSTIU)M(  1916)11  |90"]. 

i358       529,3 

—  8 

Lo=  40000;         0  =  5,243. 

i38i       769                0 

L„=4434°;        0  =  5,6672. 

1411      755.7 

-t-  3 

i384       770 

l4 II        7  3fi .  3 

+  3 

RbCl. 

i384       770                 0 

NaBr. 

14.8      758,4 

—  3 

1161        i3o,i            0 

t,=  i38a°. 

•>Q 

t  =  i4n° 

1164       i3o,i       —3 

L„=  37200;        C  =  4,923. 

1  182       14 1 ,6       -4-1 

L,=  4o5oo;        C 

=  5,249.3. 

1239       262,8       -4-2 
1242       262 ,8       —  1 

LiBr. 

1197        i5i,i        —7 

KBr. 

i3;5       527,2       +5 

1.14       i48,4      +4(+3?) 
11 17      159,8      -4-2 

125-       276,  S       -1-3 

1095        70,8 
1110         76,8 
1 1 65       128,5 

-4-3 

1327       53o,2       -4-4 
i382       758,6          0 

1 1 80      26g . 3       —2 

1 344       3 '46,1        -4-2 

—  6 

i384       758,6       —2 

1204       537,6       +1 

i3g3       765,1       +2 

—3 

/,=  i383». 

1264       342,7           0 

i39i       762,6       -4-1 

1 i65        i33,5 

L„  =  378oo;        0  =  4,998. 

i3o9       770,1       -t-4 
j  3 1  —       — ?    1       4 

C=i39:K 

12.37       258,7 

-4-1 

RbBr. 

/„=  131.,°. 

L„=  3838o  ;        C  =  5,o675. 

I2|I           26l,I 
124 I           266,1 

+  1 

1096         83,6       -4 

Lu=356oo;        0  =  5,190. 

Nal. 

1328          526,0 

0 

1100        94)9      +6 

i3>3       526,2 

-4-3 

1 1  î7       l37^9      —2 

Lil. 
940        65           -4-i3 

io63        8.       j  _  ° 

HO4            126            ) 

i328       529,1 

i38o       756,2 
i38i       758.4 

+4 
— 2 

IIJ7          l42,8          -4-2 
1223         268,8         —2 

1227      269,5      — 5 

IOOO          I  12               — 21 

(     -4-10 

i3o6       538,i        -4-2 

io4o       180           —  3 

1  1 8 1       269           —   1 

1373       761,4 

4-1 

i3o4       53g,  0       -4-4 

1060       2  35           -+-7 

1257       532                0 

tc=  i3:6° 

i352       766,6       -+-7 

1 1  1 2       4 1 2           —  3 

1307      761           —  7 

L„=3S2oo;         0 

=  5,o55. 

i358       767,5       -4-1 

1  1 4o        58o            -4-   2 

tc=  i3oo°. 

*.=  n7o». 

Lu=  39400;         0  =  5,490. 

Kl. 

L„=3698oj        0  =  4,964. 

Lo=4o3oo;         C  =  6,io5. 

37ooo                  5,i3o. 

io63        69,5 
n3o       147,2 

+  3 

Rbl. 

NaF. 

KF. 

11 34        l5o,2 

-1-2 
-I(+I?) 

io35         66,2           0 
1049         72,6       —7 

i396         56,9          0 

1 35 1       249.8       -4-1 

1204       271,8 

—  3 

u83       n3,4       —1 

1484       1 3  5 , 1       -t-i 

1454       526,2       —3 

1283        33 1,1 

~2 

1080       125,4       +5 

Dampfdrucke.  Siedepunkte,  etc.  —  Vapour  Pressures,  Boiling  Points,  etc. 


II.  —  Combinaisons  inorganiques  {suite). 
Tensions  des  halogénures  des  métaux  alcalins  (suite). 


t°. 

/>""». 

At. 

Rbl  (suit 

e). 

il  56 

a  i«..  5 

+6  (+4?) 

[169 

246,9 

ia53 

5 1 8 ,  > 

+  1 

1-261 

)22,0 

0 

i3o8 

7r'"'7 

-4 

l3o2 

7  j  1 ,7 

+2(+I?) 

L„  =  3 

7oo;        C 

=  5,r48. 

CsF. 

to46 

i33,  5 

-h  4 

1 1 18 

253,2 

0 

1 122 

120  4 

261,2 

524,7 

0 

[205 

528,7 

0 

12)1 
1231 

759,2 

7  M) -2 

0 

L„=  34 

;oo;        C 
CsCl. 

=  5,982. 

1062 

8;, 8 

,, 

1 104 

1 36,7 

-+ -1 

1 104 

1 4  •'',<) 

+  4 

1180 

271 ,0 

-2 

pmm- 
CsCl  («« 


l3o2 

770," 

L„  =  3G75 

>; 

Csl. 

1023 

1076 

75,o 

134.7 

lit) 

î54,8 

quelque 


Le  Tableau  suiv 


l.ilir 549  i3i 

Lil (45o)  117 

NaF 988  169 

NaCl 800  ii'l 

NnBr : ',<>  i3g 

Nal (660)  i3o 

KF 846  i5o 

KCI 768  iji 

Klfr 728  i38 

Kl (690)  i33 

RbF 775  i\v 

RbCl 7i3  i38 

RbBr 681  [35 

Rbl (642)  i3o 

CsF 68',  125 

CsCl 626  ii<>: 

GsBr 627  i3o« 

Csl (621)  [28. 

Les   différences  ■<■,   tempe 


37200 
356oo 
{o36o 

[,923 
5,109 
6,io5 

566oo 
44340 
3858o 

6 .  299 

5,667 
5 .  068 

3g4oo 

5,490 

41900 

5,  i38 

JODOO 

38200 

»,24î) 

5,o55 

37i5o 

5,069 

40000 

178,,,. 
36980 
37000 

5,243 
4,998 
{,o64 
5,i48 

34700 

37400 

5,190 

|       366oo      5,i 65 


le  LiCI  et  le  LiBi- 


somme   le   11F,  qui   for 


Tensions  des  halogénures  de  quelques 

<*•  P •         *<• 

AgCl  (lube  de  quartz).  Cu2Cl,  (finie), 

">!),i  —17  11 17  2.58,5  —  2 
1217  4°7,i  —  6 
1277  537,3  —  1 
i335  (.;",, 9  o 
i36g   769,7   -+-  1 


i3o8 
1343 
i364 


•   234,6   -  3 

i       289,5       -h  6 
s       336,8       —    1 
Carnklley  45i°±  2 
=  i554°(extrap.). 


Cu2Cl2  (tube  de  quartz). 


Cu2CL  (  lube  de  platine  1. 


t0=  i3o*(CAmM.  i34«±4«). 

»r  =  i367.. 
L0  =  19208;        C  =  2,573. 

Cu2Br2  (tube  de  platiné). 

997       '45,9      —  4 


autres  métaux  [v.  Wartknbi 
f.  />""".  st. 

Cu2Br2  (suite). 
1279      592,3      -+-   1 
i35i       779.2       4-  1 
«o=483»;        <0=i345°. 


tz). 


Cu2I>  (tube  de  qu 

99i       '74  ■+-   ' 

1068       2.63,3       —  4 
il  54       389,5       — 13 
t„=  588°  (Cakn.  6oiu±3"). 
t  =  129.3-  (extrap.). 

h;         C  =  2,690. 


K 


CaCl2. 

Bout  à  1 546"  sous  62""". 

CaBr2. 
Bout  à  i536°  sous  [80 

BaCL. 
Boni  à  1 546°  sous  8on"". 

B,0S. 
Bout  à  t5oi"  sens  [38 


TIF  (tube  de  platine '0- 


298      753 


r 

=  9,639- 

Tl  Cl  (  t 

ibe  de  platine). 

665 
698 

129,6      —  1 
208 , 5          0 

Van  Laar, 


Tensions  de  vapeur.  Points  d  ébullition,  etc.  —  Tensioni  di  vapore,  Punti  d'ebullizione,  etc. 


II.  —  Combinaisons  inorganiques  {suite).                              bibliographie,  p.  347. 

Tensions  des  halogénures  de  quelques  autres  métaux  1  suite  1. 

'"■         /' •         "■ 

/■>.           p™.          A/. 

r.           p"-.          A/. 

Rémmè 
de  ces  dernières  observations. 

TIBr  1  tube  de  platine). 

PbF, 

PbCl,  (suite  1. 

t  .         tr.     T  :  T  . 

Cm        7...  8      —3 

lubo  de  platine  1. 

9 18      648,9          <> 

AgCl 449     '554     2,53 

6g5       186,8       -H 3 

107S       100,7       -  -in-'  ?) 

954       767,  a      +1 

(ai, CI., {3o     1367     2,33 

-3(>       307,9       -t-i 

:'r     396,7        0 

77S       484,6      —3 
71)1       565,9      — 'i 
Soi        65o,8           0 
817       773,6 

1095       121,8           0 

/„=.  498»  (Carn,  4ii8"±  a»,.-)). 

Gu,Brt....     483     1 3,4  5     2,14 

117;       268,6          0 

1212         376,3         —2 

l<4»         i8o.l        -2 
1262       6o3,3        H-2 

te=  y.)',":        L„  =  -85i8. 
PbBr, 

CuîI, 588     1293     1,82 

Tl  F -        298 

T1CI 43o      806     i,53 

Tlllr |56       8i5     1,49 

TU 540      8,;     I(54 

PbF 81s     rxqi     iH'3 

ta=  456°  (Carn.   Î5S-  ±  ■>•). 

[289         754,5         4-2 

1  Lube  de  quart/.). 

t,=  8i5°;        t.,        >5i64- 

/,,=  818°  (SAND.  Nj'i    i. 

73  5         87.1       — 1 

PbCÏ, J98      934     1,39 

C  =  3,05g. 

t,         1292;           1,      :  39425 

79G       196,4           0 

PI)Br2....   (373)     91G     i,85 

TU  1  Lube  de  platine  1. 

C  =  .5,  no. 
(Peut-être  le  PbF,  est-il  légère 

849      378,9      +2 

8Ô2          381.9                0 

(Si  l'on  prend  T-T  =  i,5>  pour 
le  TIF,  on  trouve  /„=  io3°C.  ). 

69}       i5g,-i          0 

Hachmkisteh,  Z.  anorg.  Chem., 

me       assoei    ). 

890       58  5,  >       -i- 1 

1930, 109,  1 4.3  (  7 hèse  de  Doctorat, 

735      274,0          0 

900        391.9        —8 

1919)  trouva  les  valeurs  su  i  Milites. 

763       385,8           0 

PbCl., 

916        7(11  .  1             0 
918         761,1          —2 

to- 

782       477,6       —1 

801       391 ,  i       —1 

(lube  de  quart/.). 

Ut] 6o5° 

Ou  CI,..  .         425 

Zn (',!,....     ±283  (>8i  à  ■287"') 

8  1 1       667 ,3       4-1 

77°         9*5,9       4-1 

tr  =  916»;         L„=  28180. 

822        748. (i            0 

814      168,4         0 

C  =  5,i8:3. 

Cd  OU  .  .  .            5(58 

to=  440"  (Carn,  539°      i»,  5  1, 

873       3o"),i       —8 

TlCl ',<; 

tr=$i\°;        L„=a5i68. 

S81       382,0      +5 

PbL 

PbCl, ...           5oi 

C  =  5,o  m. 

9'7        545,6       -7 

(se  décomposo  1. 

FcCI-,....          3o3(/,=  3o7). 

Points  d'ébullition  de  quelques  oxydes  [Ruff  (i)]. 

MgO. 

A1,0,. 

SiO,. 

»o=  i$oo°  (Kanolt,  Se.  P.  212). 
^=2So8«-  (à  285o°). 

t" i83o     2040     206 

0     2090     <2ii5     2180     2210 

4            lt)8              2>0              496           7l2 

t".        p".             t>.         />-- 
1860         i5             >2io5       33o 

/J""" 7       ±lo°     " 

CaO. 

Le  point  de  fusion  /    est  ■•o',,,°  (  c...  -  1  ',.!-o  )  (  Ruff,  m,  1.1-1916; 

Imvoi.t,   M,ii). 

19 IO               >5                           2230          761 

2080       3oo 

fo  =  ^570°  (Kanolt,  Bur.  of  Stand 

,  =  i69(ï»±io"[\ViET/.F.L,i.)2i(a-chris- 

Techn.  P.  10;  Sa.  P.  12). 

La  formule  Tlog/>  =  —  A  -t-  CT  donne  une  seule  ligné  droite 

tobalile)]. 

K=  —  -*'}n°- 

pour  Pétat  solide  et  liquide. 

t,=   2230". 

NaOH  (*). 

KOH  (i). 

*ïSÛ*(*). 

HgF3  anbydre  (i)  (suite). 

/•.       //""".       \t. 
1010      69        +43 
1088      69        —34 

t'.         />""".       A/. 
11(58       2.55,0       -4-2 

t° 11  3n 

tensions    trouvées    sont   beaucoup 

trop  élevées. 

t"..  .  .    275      279     283       il  1      333 

'4 

1174     i3a,i     — 4  5 

1180     277,5         0 

KOH  (5). 

//"'"..      58       93      109     226     3G4 

1177     i',8.5     —32 

1260     5i3,i     +4 

t" 79") 

Cela  donnerait  te  =  36o°,  tandis 

11 1.8     2  {9. 2     -)-4  5 

I2I8      239.  2       -4-    2 

1238     265,4     —16 

1265       52). 1            0 

1278     j  i 4  .  G     —7 

«324    744,o    -4(— 6?) 

que  pour   le    Hg  t,=  357°  et  pour 
le  lli;  CI.,  -ici"  (t  =  227°). 

Le    HyK.,    fond    à   645'C,    -ans 

' 

123  I        2()Q              - 

i3i8     755,4     -t-6 

BaO  («). 

bouillir;    Je    sorte    que   le    point 

[222       291             — 13 

12 3q      5  19           -t-84  ( — IO?) 

,335     >>(, ,  5     — 10  (-1-84?) 

IJ27     760,0     —3 
/,=  i3  >',■•;        L„=  3a45o. 

c=  4,4467. 

Quand  //(   représente    la    vitesse 
d'éVaporatiôn  eu  gr/etn'/sec,  l'au- 
teur trouve  : 

d'ébullition  est  en  tout  cas  >  645». 
,on'65CH:.    La     Irritable    tension 

13-27     329,2         0 

1298     53 1,3     -t-29 

1291     536,9     +37              1 

KCl(5j. 

m  =4,(i.iosT~2e_T_ 

llg.F,,  t  =5-o",    et    pour  Hy   CI,, 
t0  =±3oa  (^363,2). 

[384     ~5~.  5     -+-3 

p"""  ...      1,54     8.13     24  ,  1 

1 Joé     759. 5     — 20 
[358     759,6     -t-3o 

de  e). 

HgCl2(«). 

1375     760,8     -m3 

1402      762, 1      — 14  (— I 5?) 
<e=.38S  •;        L  =  3i5oo. 

K.,CO:  (5). 

HgF    anhydre  (»). 

de     VBCTOWstl    el     VlKDl  RSCHl'LTl 

'" 97"         n3o 

pmm 1,68           5,o 

Se  décompose  pai'  le  platine  du 
réservoir,  ou  bien  par  des  quantités 

d'après    la    formule    de    BiOT    (!  ) 

cl     ,  aïeule    les     \al.urs   suivantes 

C=s4,«5»4.                     1 

i  KjO  dans  K..C03). 

minimes  d'eau   adhérente,  car  ks 

(extrapolées  au-dessous    de    6o"). 

Dampfdrucke,  Siedepunkte,  etc.  —  Vapour  Pressures,  Boiling  Points,  etc. 


II.  —  Combinaisons 

norganiques  (suite). 

B.BUOORAPUIB,   P.   247. 

Eg  CU  (suit 

«M»)- 

(CN),. 

C02  («). 

C0C12  (M). 

t\      //"-. 

<"■        /' ■ 

Voir  T.  A.,  IV,  p.  292.  Par  suite 
d'une  erreur  dans  le=   documeiils 

1".          ;>"■».               t'.         p""°. 

t".      p™,         t'.      /)""". 

[oo     0,092 

—  no       34,6*         —93      210,7 

-88,94        o,5       -22,47    2o3,3 

10 

110  0,195 

la    série  de  tensions  fut   attribuée 

K19      38,9             92     23 1,7 

86,4 1        2,0          19,43    232,3 

20      0,04'27 

120      0,39 

à  C.-A.  Cko.mmei.in  (Biblioai  aphic, 

l()8         43,7                   gi       25, (, 5 

77,92        7,5          17,09    261,2 

3o    o,o4(j 

11°  29,   p.   3i8).  .Mais  l'auteur  esl 

107        19,0             90     279,4 

70,28      14,0          14,62    296,1 

4o    o,o33 

I   J<>        !.')"> 

J  -W.  Terwev,  Z.  physik.  Chem., 

to6        m.  s              89     3o6,5 
io5       6i,3              88     33  5,8 

64, o3      21,4          11,84    334,5 

5o     0,0.(9 

1."       2,32 

1916,  91,   }6g.  Le  point  triple  n'e-l 

5(),  1  i      28,6          io,38    354,4 

Go     0,00?,  6 

160     3,85 

u>4      6«,4            87    367,4 

53,96      38,5            8,29    394,8 

70     0,0069 

170     6,20 

cienne    valeur  de   Faraday,   mais 

loi       76,3              86     4oi,6 

5o,8i      45,9             5    18    446,5 

80     0,017(3 

180    9,80 

-27.92,   trouvé  par  Teryven,  toc. 

102       85,o              85     438,7 

47,57      53,9            2,34    498,0 

90      o.ojl 

cit.,  p.  481.482.  Le  point  critique 

[01       94,5              84     478,6 
100     m  1.9              83     521,7 

ii,'<      66, ï        -  0.41    54o,4 
40,26      82,8        +i,35    578,8 
38,53      92,2            2,72    610,2 

(«"). 

t"u-             *°e- 

a  été  extrapolé. 

99     1 iè,3              82     568,4 

HgFo 

ij5     ±65o 

CN.Cl(9j. 

98     128.8              81     618,7 

36,22    102,7           4,87    662,9 

HgCL 

>.77         3o3 

/  =  i2°,  5  (  755"""). 

97      I |2,5                 80      672.6 

34, 10    1 14,4           7-  5o    74°,' 

HgBr, 

î35         320 

96     157.',              79     730, 5 

ii ,98    126,6          9.91    804 , 1 

Hgl2 

A1F,.. 

Al  Cl, 

2)5         35 1 
i94     '""ISS  ' 

CN.C1  pur  (i"). 
tr=  i3°. 

(Jennings    and    Scott    donnent 

—  9  i     191 , i          — 77     860,0* 

29,78     142,6           11,28    847, j 
27,34    160,0        +12,60    889,2 
-25,56    176,5 

Al  Br:) 

95         270 

Ali, 

188     >36o 

"°US   ? 

=            ^         h.,75(?)Iog'»T 

COCL(i««). 

CNBr. 

-  0,00207.57  T -H5,85a42. 

f.                     p"'™. 
-79                      4,o 
-39                      «9,5 
— 19                 236, 0 

B(CH3)3 

t°-        P ■ 

-11S             1 

P.          fi—. 

[Voir  Ch.  IV, renvoi  ('»):  ckloro- 
picrine.CNBretquelquesarsines]. 

t,  =  -  78,52. 

C:i02  (1*). 

- 1 1 3        ■> 

—  64,1          82 

C(N02)4  (11). 

<"'•          P •            '■        P"""- 

0                    568,3 

-m8         :; 

—  ")<) .  :>.      I  I  3 

—  IOO              1               —28,5      160 

+  i",5               1  1 0  5 ,  5 

—  Mil              4 

—54,5     1  Î7 

'■■           /' •                   <*■         P • 

93,5       1,5            2 5.0     190 

5o                  5,ii. 760 

—  98          6 

[9,  i      H).- 

}o           26,6                 90        239 

81,2       4                20,5     2  3o 

100                16,07.760 

93,3        lu 

44 1  '     253 

i>           34,4                 95         286 

74,5       8                16,4     280 

L'auteur  calcule    la   Table  sui- 

88, i     1  5 

39,6         >M| 

44,2             100       339 

09,7       11.)                 1  ),<)      0  >o 

vante  (D  =  densité  du  liquide): 

—  83,5     ai 

34,6     Jo6 

55           56,i                io5         4o» 

64,0     18                8,5     4'° 

V.               p '.            L». 

-  78,4     39. 

—29,7     5n 

60          70, (i                1 10         47° 

53 ',7     33,5        —  2  ',5     53o 
49,0     5o                 0         5yo* 

44.6  62            -1-  2,4     65o 

38.7  s9            +4,4     700 

—  110                -            1,685 

—  73,8     43 

te  =  —  20°,   ■;            / 

D  .I00  =  0 

lo;"»""" 

i3o,3,3 

—20,2       759 
,  =  —  1610,5. 

.fi'.".. 

65           88,1                 ni         55o 
70         109                     120         64o 
75         i34                    125         743 

100             -          1 ,663 
90              -          1 ,640 
80              4           1,617 
"o             11           1   5<)4 

80         164                    125,7     7DO 

—  35,o  1 10           -1-  6,0     750 

60            2  j           1 , 272 

T      "4" 

,75(?)log'»T 

85         199 

*  Plus  exaclement   :  587  à  589. 

5o            47,5       1,549 
40              8  5            1  ,  526 

■   6,i385. 

te  =  -h6",3. 

CO,  solide  («). 
[Voir  aussi  CI..  V,  renvoi  (■')]. 

t0  =  — 111,3  (I)IKLS  —107   à   108). 

3o           1 4 1            1 . 5o4 
20           226           i,48i 

B(C.2H3)3 

(*")■ 

C0C12  (15). 

t'.         /)""". 

'"■       /' ■ 

Tensions  d'après  Siemens  (igi3), 

^oi>  aussi  Çl||.p.V   renvoi  (=«)]. 

—   10           36i            1.459 

O               12,5 

69,9     332 

0          568          i,435 

49,5     i58 

74,7     386 

+  10          844           i,4«a 

5g,o     2-29 

77,8     423 

L°-         Pmm-             *"■         P • 

20          1212            1,388 

(54,9     282 

-87,5     35i,7      -8i,5        590,8 

l°-                  P"""-          P cale. 

3o               -           [,363 

D33  =  o,fi 

=  —  920,9. 

93 1. 

-87         369,4      -81           6i5,3 
-se.  5     387,2     -8o,5      641,9 

— 21,57         210,6         -1-0, 5 
i4,58         296,7         — 2,9 

4o              -           i,338 
5o       5,n.  760     1 , 3 1 4 

log'V™".      8 

-86         4°4,9      -80           669,  1 

9,72         368,9         — 3,i 
5,8i         437,2         —4,o 

100     16,07.760 

7j-  ■+■ 

—  0,01 809  T 
(donne  *„  = 

,75(?)!og»T 

-85,5     422,5      -79,5       697,2 
-85         44o,3      -79           725,8 
-84,5     458,0  (-78,62) (700,0) 
-84        479,f>     -78,5      757,2 

3,74         4/8,o         —5,o 
—    1,77         5iq,5         -5,8 
+  0,02         556,i         —3,3 

9,94         824,7        —6,4 
12, 65         910,1         —3,3 

t,=  70,  3. 

[BECKMANN    (1907)    8", -2    (756""")]. 
t0~  —  126°. 

La  vapeur  se  dissocie  à  des  tem- 
pératures supérieures  à  ioo".  C.  Bo- 

B(CH3)3NH3  solid< 

-83,5     5oo.o  (-78,46) (760,0) 

denstein  und  Dcnant  (Z.  pliysik. 

-83        52i,3     -78          789,1 

Chem.,  1908,  61,  437)   trouvèrent 

'"•      /' • 

'"■        /' • 

82,5     543,5      ---.')       821    5 

2  1  ,78        12.62,3          -ho,  4 

i|ue  le  degré  d'-  dissociation  esl  de 

?         '  '  " 

1  5 , 2       3,2 

-82         566,6     -77          854^5 

23,55       1337,8         +5,2 

fl7,   80   et   9.  %    à    5o3-,    553»   et 

25. oj       1 410,9         -+-2,6 

rio3%  et  est  complète  à  800°  C. 

1 0        ■>. ,  0 

3(i,9     i6,5 

Point  de   sublimation   -78",  46. 

tr=  8  ,02  (formule). 

Les  auteurs  (A,  H  and  P  )  trou- 

tc  =  no0; 
La  vapeur  est   f< 

ta  =  56». 
rtement  disso- 

dp  , 

^{entre-78°et-79")  =  63,3-»/°.s«. 

,.3^6           .      r 
log1V»™= —  +7,299.2. 

t°...      100    200     3oo    4°"     Joo 

riée  ;  à  70°  presque 

tota  ement. 

[Point  triple  -56,7  (5*«»,i)]. 

BECKMANN  1  muve  S",  2  sous  756""". 

X~      0.5    0,8     {,5     18     53% 

Tensions  de  vapeur.  Points  débullition,  etc.  —  Tensioni  di  vapore,  Punti  d'ebullizione,  etc. 


II.  —  Combinaisons  inorganiques  {suite). 

«BU, 

•.HAIMIIH,     P.    2Ï7. 

COC1,  (««). 

C0C1;  (n«)  {suite) 

CS2  («)  (  suite  1. 

CS2  («) 

i  suite  1. 

Dissociation  rfaCO  CI,->-CO-+-Clj. 

r.              pmm. 

D. 

L'auteur  calcule,  en  partant  des 

loglO^œn. 

,<i',o 

l682,38 

io'i       <>   15           3   i         -  5o 

80                 4            1 

,617 

formai 

; 

T 

+  i,75(?)log">T 

102       ,/'!,,           400      21^36 
i".i       o,5o            |o6       17,43 
i5>       o,53           413       3 1,08 

70               11            1 
60               »4           1 
io               47,5        1 

,594 

log'V 

+[',,,  425+1, 75(?)log"T- 

—  0,0052980  T  -+-  5,44895. 
Dans   le  Z.    f.  Physik.   les   au- 

>.)S      o,83            ii>»       34,02 

{0                85             1 

,  526 

— o,oo29goT  1 . 

teurs  y  ont  enco 

e  ajoute  : 

211         o."i                |(in         35,92 

>3-       i,32            }86       ji,65 
23g,5   1,14           5o5     (33,47) 
ioo.        >,6i             5o5       5  5, '9 
3 1 J       ">.  jS            5o6     1  27,  ")<>) 

3o                1 i  1               1 

2()                         >2(i                     I 

-    10               36 1              1 
0              568            1 

+    10                8j4               1 

.  ")(,4 
,481 
,  i  59 
,435 
,412 

1°. 
—  18 

CS2  (13). 

;■•        «•■     /'"""• 

5l,9             -+-4        132,6 

54,8             5     1.39,5 
57,8            6     166,7 
60, g            7     171,1 

f.          />~. 

-26    (33, 0)* 
—25       35  ,o 
-24       37,i 

r.        p—. 
— 22      4 1,6 

—20      46,5 

iiS       5,63            5i7     (29,45) 
\  5oo*C.  le  COCI,  est  donc  pour 
la  moitié  dissocié. 

20                  1 2 I 2                  I 
3o                     -               1 
jo                      -                I 

188 
,363 
,338 

i(5 

—  23          39,3 

*  Extrap. 

—  '9      49,2 

6  j ,  2             8     181,8 

5o       5  , 1 1  x  760       1 

,3  14 

Tensions  de  la  vapeur. 

67,6            9     189,8 

cos 

(18). 

CS2  (17). 

12 

71,2           10     198,1 

— 183                     0 

f.         p"°>.             r. 

—80          1            -t-  4 

i53 

1  i 
9 

74,9           11     206 ,6 
78,8            12      >.i5,4 
82,8            i3     224,5  1 

t".           p'"'". 
-i33             1 
1 23             3,5 

t°           pmm. 

—  79         164 
75         210 

79                     4,o 

39                   89,5 

70            i,5                6 

167 

8 

87,0         14    2.34,0  j 

116            7,5 

70         280 

—    K)                        236,0 

0                  568,3 

60          2,5               8 
5o          7                  10 

182 
198 

7 
6 

91,4            i5     243,8  1 
95,9           16     254,o  1 

1  i3             9 
111            12 

66         345 

-1-17,5              1  io5,5 
5o             5,11x760 
100           16,07  x  790 

40        14                i4 
35         19                 16 

233 
254 

4 

1 00 , 7           17     264 , 3  I 
103,6           18     273,0  \ 
1.0,7           19     286,1  ) 
116,0           20     297  ,  ">  1 
121,6           21     309,2  1 
127,3          22     32t,3  1 

106           19 
98,5       37 

58         5i5 
54         635 

[Le  point   de  fusion    se  trouve 

3o         26                  18 

276 

2 

91           68 

52         690 

entre  —  126  et  — i28°G.  Erdmann 

2 5        3 5                 20 

298 

86         100 

5 1         730 

(1908)  trouva  —  nS°]. 

20        46,5             22 

320 

0 

—  81  ,5     140 

—  5o , 2     760 

Les  auteurs  y  tirent   les  valeurs 

1")        61                 24 

344 

.+_     j 

i33,i           23     333,8 

.  _ 

suivantes  (avec   les  densités  cor- 
respondantes). 

10        79                26 
—  5       100                  28 

4  00 

2 

+   3 

1 39 , 5           24     346,6 

(C0,  =  —  78°,  5 

;  CS2  =  +46"). 

1°.                  p™.                 I). 

0       127                  3o 

435 

M    ,9           23     339,     / 

ta  =  — 

i38»,a. 

— 110                     -               1,685 

—    2         l4o                  +50 

875* 

*  E\ 

rapolalion. 

(  C02  =  -  56»,  7  ; 

CS3  =  -n2V) 

—  100                 -            1,663 

*  Regnault. 

tc=  46,2  (cxlrap.). 

Tensions  de  quelques  silicanes  substitués  (1»). 

SiH4   (voir   T.  A.,  IV,  p.   296). 

SiH3Cl    (VI). 

Si  H,  CL,  (suite). 

SiCli  (suite). 

t>.           p""".           Afl 

f.          P™.         t\ 

pmm. 

f. 

p™.              t".       p"". 

t".       p"". 

V.          p™. 

(cal.-obs.). 

—  12"). 3       o,5      —75,0 

68,5 

— 3  3,5 

104          —10,1      355 

-t-  1  O           12  5 

+4o         43o 

160           11          -i-3 

— 119,0       1           —70,0 

95 

— 3o,5 

i36          —  5,1      11 > 

-t- 1 5       1 56 

-4-43         5i5 

— i5o           4'                0 
—  i45           66               0 

—  114,1        1,7      — 65, 0 

i3i 

—25,3 

178                0         549 

-4-  20        iq3 

+  5o         6o5 

—109,8       3          —60,2 

'73 

— 20,? 

227          -t-  5,o     664 

+25       241 

+55        710 

—  I-jO            I02           +    2 

—  104,7       5          —  5  5 , 0 

23 1 

— 15, 1 

284          +8,2     756 

-4-3o       296 

-4-56,8     760 

l3)               133              -1-2 

—  99-5       8,5      —  5o,6 

299 

te  = 

8°,3;         /  =  — 122°,2. 

+35       36o 

—  i3o         23o               0 

—  124         35o         -H  4 
— 122        4'°        — 13 
—121        440        —  7 

—  95,0     14          —45,o 

—  90,0     22          — jo.o 

—  85, 0     35          —35.0 

385 
488 
61 5 

A  = 

1378,8;         C  =  7,8001. 

tc  =  56»,  8  ; 
A  =1072,0; 

fo=_68»,7. 

c  =7,6443. 

—  80,0     48          -3o.3 

763 

SiHCl3     (VI). 

— 119         5oo         —  6 

tc  =  —  3o°;        t0  =  —  ni 

D_113  =  i,i45. 

V- 

t.= 

+  33°;         <0  =  -i34<\ 

SiH3Br 

(II). 

— 118         53o         —  4 
—  117         56o               0 

A  =1148,1;"       C  =  7,6 

5.. 

SiCU     (lll). 

—94          2,5 

*"•        P '• 

-6o,3       33 

— 116         590         —  7 

SiHXl,     (VI). 

t'. 

P •           <••       />"""• 

-91           3,5 

-55,3       46 

—  1 15         63o         -t-  6 

F.        p •               l°- 

P • 

-0 

I                        — io           \\ 

—87          4,5 

— 5o,2       62 

Il4              670              -r-     5 

-65 

1,5           —25       19 

-84           6 

-45,1        84 

— n3        710        -t-  6 

—  100)5     o',5          -65,' 5 

1  5 

—60 

2               —20      26 

-81           7,5 

—3g,2      116 

— 112         75o         -1-27 

—  93,5     1               —60,6 

21 

-',5 

2,5            — 15       35 

-79,5       8 

—34,1      153 

i  =— m«,75;        t  =  — 185». 

—  90,3     1.7          —54,5 

33 

-5o 

4                -10       45,5 

—76         11 

—28,6     2o3 

,o,.^  =  -^C. 

-  84,6     3              — 5o,5 

—  8o,o     4.5          —45,5 

43 
58 

-45 
— 4o 

5,5            -  5       59,5 

:,*            «     77 

-71         16 
-67,9     20 

—  24,6     2.45 

—  19,0     3i5 

A  _«..»:       c  =  el996,. 

—   7(.o     7,3          — jo.5 

78 , 5 

—35 

10           -+-  5     98 

-64,i     25 

— 14,9     375 

Dampfdrucke,  Siedepunkte,  etc.  —  Vapour  Pressures,  Boiling  Points,  etc. 


IL  —  Combinaisons  inorganiques  (suite). 

Tensions  de  quelques  silicanes  substitués  (19)  {suite). 

SiH,Br(««Ve). 

SiHLCi2( 

(VI). 

(SiH3)20  {suite). 

Si2H6. 

t°.     />■»».              t°.      p»™. 

^"iCH.i 

On  Irouve  les   mêmes  relations 

(Voir  T.  A.,  IV,  p.  296). 

—  io,6     455               0         710 

—  7,5     023          +i,9     760 

—  1,2     600 

««  =  +  ''.9;         to  =  —  93"-7- 

t°-     _    P' • 

—69,5      1,5 
—64,5     2 
—59,5     3 
—54,5     5 

<"'•        P • 

—  29,7       28 
—24,8       38 

49 

—  .  5           65 

pour 

\  Si„CIG t-\\ 6°  à  i48» 

\  Si5CI60 te=ilf  à  .38» 

Si2(C,H5)G.  .     tr  =  200°  à  253" 
1  Sis{C3H5)60.     ir=  23.° 

A  =ii.33,6;         0  =  7,2578. 
Si^Cl  (+Si,H4Cl2)  (VIII). 

D_s„=.,-2;         1)0=  i,533. 

—  10           84 

Et  probablement  aussi  pour 

t\      p""'\              t\     p""\ 
— 90         1              — 3o       4o 

A  =  1376,5;         C  4=  7,5243. 

—49,5     7 

—   5          111 

1  SL(OCjHs)6 /.=  î',,"  (3',»"") 

—  44,5  11 

SiH2Br2     (II). 

—39,5  i5 

-+-5         170 

\u   contraire,  pour  les    hydrocar- 

—60             3                   —IO         90 

—  40          H) 

Ces  tensions   ne  sont    pas  beau- 

t'.        p»=.               <°.           p""". 
—65       1            — 15          23 

—  34.7    22,  1 

+  Ki         210 

-4-  1  5           2 'xi 

\   C.H, t  =  —  89»,  3 

i  c;h6o ïr=— 24° 

—  55       2           —  9,2       32 

coup  éloignées  de  celles  du  Si3H5Cl 

—  5o       2,5        —  5,o      4o,5 

D0=  0. 

)3> 

(SiClOâO     (Ui). 

-45       3,5             0          5a,5 

SiH2(CH3)L 

(VI). 

f.      pmm.                     Ap 

Si2HiCl2  +  Si2H3Cl3   (VIII). 

—4o       5            -+-5,3       68 

t'.       P • 

f.         //""'. 

0           1,5           +o,3 

«••       P • 

—  35       7            -+-  9,8       84,5 

—  122,7    <>,*> 

— 6(),8       62 

5          2               +o,5 

—60        o,5  (0,6  à—  59°,5) 

— 3o     10            +  14, 6     io5 

-  63.7       85 

io           3               +  0,4 

—44,8    2,0(2,1  à —44°,  6) 

—25     i3,5        -+-18,0     133 

15           4,5           +  0,1 

—40        3,o 

— 20     17 

—110,4     i,5 

—  5).5     i54 

20          6              +  0,2 

— 29,7     6,  5  (6,0  à  — 3o°) 

tt^.  66°  (extrap.);      /u  =  — 70",  1. 

—  103,5       2,5 

-       |8,()       2(>i 

25          10               —    1,7 

—  20       12,0 

—  1 00 , 5      \ , 5 

—  |3,7     264 

3o         1 4 , 5           —   3,5 

— 10      22,0  à  21,0 

—  ii),  6     33o 

0       37,5  à  36,3 

A  =1620,?;        C  =  7,6542. 

-  8g, 9   l3 

r;  ";  L\_ 

5o         34               —  3,i 
60         54               —  4,5 

+  10      60,0  à  6o,5 

SiH3(CH3)     (VI). 

—  80 '0  29^5 

—i\  ',8     63o 

70         84              —  6,7 

Si2Br6     (II). 

—  19,8     770 

80       12Î               —   5,g 

/,=  240°,  26.5°;        t0=95\ 

— i3o,3       4              — 9°]°     lI7 

d'»„'=  < 

90       177              —  3,3 
100      a5i              +   1,6 

Si2H3Br     (VIII). 

—  125,3       7              —85,o     177 

—  1 20 , 2     11,  5          — 80 , 0     24 1 

\  =  .186,0; 

:  =  7 1 5844. 

120       473               +29' 6 

i:       p-».           f.       p—. 

—  u5,o     i8,5          — 74,7     3ai 

(SiH3)20 

(iii). 

i3o      629              +65,9 

—  6u       1               —10       3o 

—  109,8    29             — 69,5     4'^ 
— 104,6     43              —G',,3     54o 

(Di-siloxane). 

{id.     SUI,;). 

137,0  760              +99,2 
<,.<i37°;         ^  =  —33° 

— 5o       2                    0       45,5 

—  99,5     63              — 59,0     690 

—  95,0     91              —56,9     76° 

t".        />■»■». 
— .  10         1 

—  1 00        3,5 

3 

t,.=  il-°  à  t3B». 

A  =2.97,4;        C=  8,20,36. 

1  \u\  températures  élevées  il  faut 

Si3H8  (T.  A.,  ÏVj  l.  C). 

D_5.  =  0.62. 
A  =  o48,4;        6  =  7,2789. 

-  95         5,5 

7 

meilre  encore  un  terme  en  T). 

v  =  i;,:,(,,2;       c  =  7,676.',. 

«»■&!  '"'■ 

—  85       i3 

i5 

N(SiH3)3     (\). 

Si;H10  (  T.  A.,  IV,  /.  c). 

—  80       19 

-  75       28 

23 

34 

t".     p—.            r.         p—. 
-80          0,1       —  4,2      89 

A  =  2008,2;         C  =  8,2479. 

i°.     p--.        t".       p--. 

—  70      41 

48 

—70         o,5            0        109 

Comparaison    avec    les    combi- 

— io5        o,5      —45,o     63 

—  65       58 

-65           1,0        +  5         137 
— 60          2            +10         172 

naisons  du  carbone  analogues 

—  93         1          —40,2     84,5 

—  60       81 

88 

(VI). 

—  55     tog 

118 

-55           3            +i5         212 

tu-                               *<■• 

—  90        2          —34,7   114" 

—  5o      147 

1 53 

— 5o           5            +20         260  \ 

\  CH4 — 184        —160 

—  85         4          — 3o       i46,5 

—  45     194 

198 

-45           7            +25         3i5 

\  SiHs — 185        —112 

—  80         4,5      —25       189 

—    4°       231 

2.53 
3i5 

-4o         10            +3o         378/ 

(  CHâCI...         —104        —  21 

—  74,7     7,5      —20       237 

—35         (4            +35         45of| 

\  SiH3Cl...         —118         —  3o 

3g5 

29,4     21            +|o        53if| 

—  69, 5   n,5      —  1  5       297 

—  25     5i>5 

[85 

(  C,H,CI.,..         —  97         -.41 

—  64,2   17          —10       363 

—  20     63o 

600 

—  2.|,,|       29                +.|  )            622» 

-20,4     38            +5o         722 

\  SiIl2CI2..         -122        +     8 

—  59,0  2.5         —  5       45o  )  » 

—   i5     770 

760 

— 14,4     52            +5i  ,7     760/ 

(  CHCI3....          -  63         +  61 

—   53,7  3  5, 5            «       543  ) 

/„  =  _,5°,2. 

(,=  -ir,D 

-11,0     65 

\  SiflCI3...         —1)4         +  33 

*  Probablement  trop  faible. 
tc  (formule)  +  7°  à  8°. 

D_so  =  o,88i. 
\  ■-  ,  •  32,2. 
C  =  7,6864. 

tu  =  — 132",5. 
!)_„,  =0.686 
A=  n33,6. 
C  =  7,2.578. 

tr=ai',T,     t,=  —  io5»,65. 
D__,oc=  o,S,)5. 

\  CCI* -  2.3         +  77 

\  SiCI4 —  69         +   57 

(  C,H6 -.71         -  89 

<o=-,34»,5. 

Il    n'\    a    presque 

pas   de  diffé- 

=            r^, h  1,75  (?)  log,0T  — 

SiH3CII6.         — 156        -  57 

A  =  i354,6;         C  =  7,7263. 

x  corps. 

—  o,oo83oT  +  7,2o4o4. 

1  Si2H6....         — "i3a        —  i5 

Tensions  de  vapeur.  Points  d'ébullition.  etc.        Tensioni  di  vapore,  Punti  debullizione,  etc. 


II.  —  Combinaisons  inorganiques  {su/le). 
Tensions  de  quelques  silicanes  substitués  |  ™  )  (suite). 


Comparaison  avec  1rs  combinai- 
sons du  carbone  analogues 
(suite  ). 

'  C»HSC1...         —  i  *  i  +12 

\  SiH5Cl 


'  Si  H,... 

h* 

Si3H8.. 


encore  (II)  que  les  augmentations 
de  la  température  d'ébullition, 
id  on  subtil ue  par  exemple  du 


Les 


foi 


iarqu< 


qui 


ap- 


cm -il»" 

CH8Br +    4,5 

CH2Br, +  98,5 

CHBr3 -4-146,5 

CBr» +189,5 

SiH4 —112 

SiHsBr +     2 

SiH2bï2 -4-  66 

SilIBr, +  111 

SiBr., -4-153 


La  différence  entre  -4- 
- 162°=  166°, .">  estplusgri 
elle  entre -H  2°  el  —  112°  = 


CCI; 

CH2CI 


;,:';;:;: 

H,  que  le,  dérivés 

..      58"; 

Cil,  Cl 

1         ...     84° 

CHïCI 

CIL  Cl 

74, 

CIICK 

1 

CHC12 

t3o  . 

GHClj 

chlorure 

partiels   des    hy- 

lires  de  métalloïdes  peuvent 
ilemenl  exister  dans  les 
ivants  (A.  Stock,  Ber.  Dtsch. 
ïem.  des.,  i9ao,  53',  p.  83}). 

CII.CI     el    Si  MCI. 

Cil.  CI,  et  Si  II,  CI.,, 

CHCI3   et  SiHClj, 

ur  1  atome  de  C  ou  Si. 


toutes  de  Wintgkî 


tt  =  86»,  5. 


GeBrv  (««). 

tc=  l85°;9. 


PbCl2  (2«). 

P  =  Poids  en  grammes  de  i™3  vapeur  saturée. 

t°.              />""".                   P.  f.  pm.              P. 

4oo         0,110174  j         0,0116  ">5o  0,71  3,84 

425         o,oo58     f|     0,0371  57.5  1 ,  4 5  7,6 

45o         0,0178     i'i     0,110  600  '.,82  1 4 , 4 

5oo    o,l4l      0,81  65o  8,7  4 1,9 

525    o,326      1,82  67Î  i|.i  66 


875 
900 


Kio3cal.gr;  Q  =  5,i5.,o3 
,iibl.)±=  ft,75.io». 

is  sont  exactes  à  5  "/„  prèi 


2820 
>■  (4)  954"] 


NHj  très  pur  (21 


43^*98 

+  i3 

538.58 

-t-io 

*7°     571,77 

+    3 

3  5  4     760 , 00 

-1-  7 

897,3 

-T-I    1 

1 1 37;4 

+      1 

1427,0 

-  3 

1772,8 

—   "i 

2 181.6 

-+-   2 

3o 
35 

8730,9           + 
ioi«3,5         — 

4o 

1 1 66 1 . 4         + 1 

45 

1 3362, S        + 

55 

i7325,3         + 

60 
65 

19606, 1 
22108,6 

7» 

24836,8        — 

132,9 

81-348(1  la""",; 

formnl 

fuient 

erpolatioft    entre 
ss,    qui    représen 

a  moyenne  des  résul- 


tes mm  mercure  s 

Pour  les  interpolations,  on  faisait  usagl 
tats  de  ces  deux  formules. 

Pour  le  point  d'ébullition  les  auteurs 

tique)  et  —  33,34*  (dynamique)  dont  ils 

*,.  =  -33  ,35. 

[La  moyenne  des  déterminations  antérieures  est  —33°, 38.  Les 
dernières  sont:  Buiusell  and  Koukutson  (0,1.",)  —3',»,  G;  Kf.yks  and 
Iîkownlf.k  (i(|i6)  —  33°,  01:  Postma  [lier.  Trav.  chim.  Pays-Bas, 
1920,  39,  5.5)  —  33°,35]. 


Tables  international  a 


Dampfdrucke,  Siedepunkte,  etc.  —  Vapour  Pressures,  Boiling  Points,  etc. 


II.  —  Combinaisons 

inorganiques  (su 

■le). 

B.BL.OGHA, 

NH:J  très  pur  («•)  (suite). 

Les  auteurs  donnent  ensuite 

jour  les  fa» 

sions  de  la  a 

apeur  salurét 

de  l'amme 

niaque  le  Tableau  sui\ 

ant. 

l>  en  mm  mercure 

t>.                                  0. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

—80 37,0 

76,1 

70,6 

65,5 

60,6 

56,1 

5i,9 

48,o 

44,3 

4o,3 

-7«> 81,  i) 

— 60 164,'. 

153,7 

143,7 

i34,3 

125,4 

117,1 

109,2 

101,8 

94,7 

88,1 

—  ■-,«) 3o6,6 

288,8 

272,0 
483,  1 

255,9 

240,7 

226,2 

187,0 
344,7 
5q8,5 
987,4 
1557,9 
2364,5 
43o2, 5 

_4,) 538,3 

432,7 
735,4 
1 191,0 
"848,9 
2766,7 

{09,1 

<>99 ,° 

"3;, 2 

386  ,'6 
664 , 1 
io85,3 
1698,5 
255g,4 
4009 

365 '2 

32  5,2 

— 3o ,Nui;.~ 

853^9 
i364,6 

8 1 2 , 8 

773 ',3 

63o,6 

567 1 8 

94 ',2 

1491,2 

1426,8 

»  1 8 1 .  ; 

i3o4,6 

1246,8 
1928,0 

io35,4 

|Q 

322I '' 

3 102!  2 

2987 \o 

2661 ' j 

2  4  60  ',4 

-+-    0 322  1  .0 

3343,o 

3/,68 , 5 

3598  ' 

3731,0 

3868,o 

4i53,5 

4455^0 

1    10 

4612,0 

6428,5 

4773,5 
6636,5 

4939,0 
6849,5 

5109 
7068 

5a83,5 

5462,5 

5646 

7755 

5834,5 
7995 

6027, 5 
8240,5 

6225,5 

8492 

20....".!! 

3o 8749 

90 1 2 

928 1 , 0 

g556 

9837 

IDI'i :.{ 

10418 

10718 

11 02.5 

11 338 

40 1 1658 

u985 
i5645 

12.3  18 

12659 
16467 

13723 

14092 
1 82 1 1 

i|469 
18667 

M853 

5o 13245 

1 6o52 

[6891 

17323 

17763 

igi32 

60 19606 

20089 

2o58o 

21080 

2.589 

22108 

22.636 

23173 

2.3720 

24276 

.    24842 

P 

en  atmo.«ph 

^res  (=760"""). 

t°.                                 0. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

—80 

0,0495 

- 

0,0929 
0,1891 
0,3578 

0  0861 

0,0797 

0, 16 ji 

oô-38 

o,o683 

0     63 

o,o582 

o,o537 

g0 ô'âîôî 

02022 

o',i767 

0,3367 
0 , 60 1 7 

0' i54 1 

0, i33g 
0,2624 

— 5o -  -       o  /îo.3/! 

o,'38oo 

0,3167 

o-x)-" 

(.,'2796 
0,5087 
0,8738 

0^2461 
0,  (536 
0,7875 

0,2 307 
0,4279 

0,7083 

0,6712 
i,i236 

o,6357 

0,9676 

0^5383 

o,48o5 

0,8297 

— 3c>.!!!.  ..  ! 

—20 1,877/, 

1 , 7956 
2,7555 

1 !7i66 

1  Yi'o'» 

1  ,19"3 

1,4281 

1 ,  362-4 

' ,  '992 
2,0499 

3,1112 

1/2384 

—  10 2,8703 

2,6443 
3,g3o3 

2   5368 

2,    i')28 

2^349 
3,3677 

2,1408 

1,9621 
2 . 9888 

—  0 4,2.38o 

4,0818 

3!  7x3-'.. 

3  !  5020 

3,2375 

4,0985 
6 , 2805 
8,7320 
n,858 

4,564o 
6,4985 
9,0125 

4,7340 

4,9090 
6,9520 
9,594o 
12,943 
17,1 i3 

5,4655 

5,66io 
7,93.o 
10, 843o 

5 , 8620 

10 6,o685 

7! 1875 

.o'Sjo 

8,i9i5 

11,1735 

20 8,4585 

9,0000 

i»',5i95 
i4,io3 

3o 11, 5(2 

i3,32i 

1 3  !  708 

14,507 
iq,o38 
?4,562 

i4,9i9 
19,543 
25,174 

4o i5,339 

15,770 
20,585 

16,209 

16  656 

17,580 
22,793 
29,089 

i8,o56 

18,542 

21,677 

22,224 
28 , 407 

23^372 

23,962 
30,491 

Se                              z_:     '.;: 

26',  432 

27' 079 

29,784 

3 1 , 2 1 1 

3 1,942 

.    32,687 

V 

aleurs  de  '& 

en  nim/ck 

"IV 

f.                                  0. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

—80   

3,08 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

—70 

6,02 

5,66 

5,3i 

4,98 

4 ,  66 

4,36 

4,08 

3,8i 

3,55 

3,3i 

—60 

10,81 

io,23 

9,67 

9,  ' 4 

8,63 

8,14 

7,67 

7,22 

6,80 

6,4o 

— 5o 

18,  i5 

17,28 

i6,44 

i5,63 

14, 85 

14,10 

[3,38 

1 2 ,  70 

I2,o5 

11,42 

— 4o 

28,82 

27,58 

26,38 

25,22 

2.4, 10 

23,02 

21,98 

20,97 

20,00 

19,06 

— 3o 

43,6i 

4l,92 

40,28 

38, 6q 

37,i5 

35,65 

34,20 

32,79 

31,42 

3o,  10 

— 20 

63 ,  29 

61,08 

58,  q3 

56,83 

54,78 

52,78 

5o,84 

48,95 

47,12 

45,34 

— 10 

88,64 

85,83 

83, 08 

80,40 

77,78 

75,21 

72,7° 

70 ,  26 

67,88 

65,56 

—  0 

120,35 

1 1 6 , 90 

"3,49 

no, 14 

106,86 

io3,66 

ioo,53 

97,46 

94,45 

9i,5i 

-f-  0 

120,35 

123,90 

127,55 

1 3 i,25 

i35,oo 

i38,8o 

142,70 

146,70 

i5o>75 

154,90 

10 

i59,io 

[63, 40 

167,75 

1 72 , 20 

176,70 

181, 3o 

186,00 

I9°,75 

195,45 

200, 5o 

20 

2o5,5o 

2io,55 

2 15,70 

220,95 

226, 3o 

23 1 , 70 

237,20 

242,80 

248,5o 

254,25 

3o 

260,1 

266,0 

272 , 0 

278,1 

284 , 3 

290 , 6 

297,0 

3o3,5 

3io,o 

3i6,6 

4o 

323 , 3 

33o,  1 

337,0 

344,o 

35i,i 

358,3 

365,6 

373,0 

38o,5 

388,i 

5o 

•       395,8 

4o3,6 

4i  i,4 

4i9,4 

4^-7,5 

435,7 

444,o 

452,3 

46o,8 

469,4 

60 

4/8,1 

486,9 

495,8 

5o4,8 

5i3,9 

52  3,i 

532,4 

541,8 

55i,3 

56i,o 

70 

.       570,8 

~ 

_ 

~ 

" 

~ 

" 

Tensions  de  vapeur.  Points  d'ébullition,  etc.  —  Tensioni  di  vapore,  Punti  d'ebullizione,  etc. 


II 

—  Combinaisons  inorganiques  (suite).                              bidlioohai •:,  p.  247. 

NH:i 

(ta). 

NH:i  («)  (suite). 

NHVC1  (as)  (suite). 

r.          />■»■«. 

Hta^bl 

Ri  osai  i  r. 

t\         p""".              r.          p'"-". 
—61       154.2          —46      387,2 

L'auteur  trouve  aussi  pour  le  point  triple 
de 

—    33,23         7Ç0'? 

—    4,  > 

'il  83,  ! 

60       164,7               45       109,7 

—  :5q       175,8            —  44       433,2 

NIL.Br 54i°,9 

-+-     10 

- 

J  5  -  i .  1 1 

-58       187,5            —43       457,7 
—  >7       1  <)<),()           — 42       483,5 
-56       2i3,o            —41       5io,5 

NH.1 55i±3 

20          6480 

-h     6,8 

6387,8 

N(CH8)VCI 420+10 

1  '           7:*>7i 

- 

Kl 684,1 

3o           8808 
35         10196 
4o         1 1 7^-2 

4-     3*5 
-t-   i3,o 

8:,.i  .0 
1  1  >95 

_55       226,8            —40       538,7 
—54       241,3           —3i)      568,2 
-53       2.56.5            —38       598,9 

K.CN (5oi    2 

•  349-9 

19,0 

- 

—52       272,5           —37       63 1,0 

N,0  (as). 

5o          1  >  •><)  ■> 

4-    32,0 

1  5i58 

—  5i       289,4            —36       664,6 

—       R  •   '  -f-    0 

55         i;393 

—     12,2 

- 

—  5o       3(>7,i             — 35       6qq,6 

,  —        '  9   >°        °  ,  3- 

60         19641 

+    4l,0 

19482 

_j()       32.5,7            —34     *736,o)«_: 

[BuRRELL  and  R.   (»«)  :  88,7]. 

65           221 87 

70          24881 

—    20,3 

-+-  3 1,0 

24675 

—48      345,2           -33      7-3, 7JH 

—  47       36  5,7 

NoO  solide  (a«). 

;5          278 >7 
80         3 1102 

—  3,5 

3o843 

*  Dans  le  Z.   f.   Physik,  les  auteurs   ont 
donné  -3b,i 

*°-             P"""-            *P- 

85         3464o 

+    17, » 

- 

^  =  —33°,  36. 

—  lit,  I                     I                -4-0,2 

90         38443 

38iog 

I      ..     ..„             ,393'6°              -   /9M       lo-r 

—  '38,9                 4             +0,2 

9i         4^24 

+  76,o 

log'>"""  = y—  +1,70  (?)log"l  - 

— i3i,3                7            -+-1,0 

100         46934 

-t-  20,0 

46608 

-o,oo57o34T  + 5,89654. 

—  127,0               i5            —0,7 

io5          S1769 

—  70.8 

- 

—  121,1                3o                 0 

110         56S58 

—   '9<° 

- 

NH3  (»). 

— 117,2               5o             — 2 

u5         62364 
120         68>23, 0 
123         74488,6 

—  4o,8 

—  5 1,0 
—219,4 

: 

f.              />»».              \p 

—  110,8             100            —3 
— 106,7            i5o            —1 

^■=i32,9     8535t, 8 
tc  =  —  33%2i  à  -3 

- 

—  101,2              4           —0,9 

—  96,7              7           — 1,6 

— 103,7            200                0 
—  99,5             3oo                 0 

La  formule 

—  88,9              i5            —1 

—  96,4             400             —1 

,      ,.                   1060,6. 

—  82,1               3o             —4 

—  93,9             5oo                 0 

rogt.p—  =  __9JL_ 

-+- 16,19780 

- 

—  76,  1               5o            — 5 

—  91,9             600                 0 

—  o,o423858T-i-5,4i 

3,.,o^>T- 

—  66,6             100                 0 

—  91,0             65o             — 4 

-3,27.5 

k>-8T3 

—  60,8             i5o            +4 

—  90,6             666                 0 

rend  les   pressions   de 

l'ammonia 

que  depuis 

-  56,8             200             -(-3 

1006  72 

le    point    de    congela 

lion    ( — 77 

)    jusqu'au 

—  5o,7             3oo             -1-6 

log'V"""= ^-  -f-i,75(?)log,0TH- 

point  critique  (i3j»,9). 

—  46,3             400                 0 

+  o,ooo5T  -4-  4,8665. 

—  42,4              5oo              H-l 

NH3 
t>.              p—. 

ç(-84,4        24,2 

(23). 

—  52,8 

261,4 

—  39,3             600             —5 

—  37,7            65o            —2 

—  36,3             700             — 1 

—  33,4             73o                 0 

log10/»"™  =  —  ^Y^  +  9>579- 
Liquide. 

«f-79>9        37,2 
-77,9*       45,5 
—76.5         5o,6 

—  5o,2 
-47-8 
-43,o 

3o4,4 
35o,8 
460,0 

—  34,6             760                 0 

/,.  =  —  34". 6,  beaucoup  trop  basse,  compa- 

t" —90,1     89,3     88,7 

p""n 700       730       760 

—73,3         64,8 

—38,3 

593,6 

c       _„ 

<d  =  -88»,7. 

—67,3       101,2 

-33,7 

?5i,3 

IogiojjB1„  =  __9_w_  +  Ij_5(î)logloT_ 

— 65, 0       117,4 

— 3o,». 

891,0 

—  o,o.5525T-t-io,6o63(?). 

N20,  et  N20i. 

—58,6       182,2 
fA  -  -77%9(/»  =  45,5 

— 3o,o       go3,3 
);    t=  —  33«,4i±o-,i. 

,      ..                  1371,86       ... 

[Voir  Chip.  V,  renvoi  (»)]. 

[Bur.  Stand.  (/.  .4m.    C/tew. 

Soc.     1020 

L'auteur  compare  encore  ses  résultats  avec 

N20.  ("). 

42,  222)  trouva 

ceux  de  Brill  (1906),  qui  trouva  /  = —  33°, 0 
à  — 33°,i. 

f.         />--.                  f.          p"". 

',  =  —  77%  70   (calc- 

-  77 '■*'»), 

p  =  44,9]- 

NH,. 

— 15,4     116,6              -4-24,5       876,6 

NH3 

(13). 

[Voir  Cliap.  V,  renvoi  (»«)  a,  c  et  *]. 

—  8         171,9                  26,2       944, 1 

«•.           /,--. 

pma 

0         266,0                  27,5     1000 ,7 
-4-   5,3     347,i                   29,8     1109,7 

—77         48, 0  j 

-69 

88,4 

NH4C1("). 

8,4     4o8,3                 32,2     1238,0 

—76             î2,oJ 

—75         56,2  !.. 

—74      60,7  '1 

—-3         65  6  p 

—68 
-67 

—66 
—65 

95.0 
1 02 , 0 
109,5 

t" 34o     387     427     459     490     520* 

p"u"...        1          3         6        11        20      34,5 
*  l'oint  triple. 

14,2      546,4                      32,9      1283,0 
18,2     658,9                 36,2     1482,3 
18,2     66o,5                  36,5     i5o2,o 

-72        7o',8   £ 

-64 

125,9 

Point  de  sublimation  =  340°. 

Point  triple  =519°, 7  très  net,  sans  inter- 

18,8    678,6                  37,8     i5g3,o 

—71        76.3Ï 

-63 

'34,8 

valle,  comme  il  fut  trouvé  oar  Schkffeb  (Z. 

2i,3     763,7              -i-38,i      i6i3,o 

-7o        .,,1 

—62 

144,2 

physikal.  Ch..  1910,  71,  214)'.  c.  à.  d.  52o°-56o". 

-4-21,6     769,5 

Dampfdrucke,  Siedepunkte,  etc.  —  Vapour  Pressures,  Boiling  Points,  etc. 


II 

—  Combinaisons  inorganiques  (suite 

N206  (*•). 

PH,M*i  (suite). 

ILO. 

f.         />"""•               t\           p 

t\        />"-".                     t*.        />•■'- . 

(  Voir  Mélanges  binaires  :  H20-W-C4ffyOH). 

(2,3)           +  8,7     (m,2) 

—95       5o5 .  1                — 90      663, 5 

26,  ">    (3,3)               i"          1 18 

94       534,2                   89      699,5  ) 

H20,  (3»«). 

2]         (6,3)                io,5     m'!'.) 

g3       564,5                    88       737,3  >* 

i5         i3                      i5           [83 

92       "196,1                 —87       777,2  ) 

Le  diagramme  de  fusion  accuse  l'existence 

10,7  (  18,6  )               20          279 

— gi       629, [ 
*  Èxtrap. 

d'une  combinaison  2H20.H,O2  (48,6°/0  H,03 

10          21                           25             4*o 

en  poids). 

—  5         32                     3o          620 

te  =  -  87^43;        t0  =  —  .33°. 

x  =  %  11,0,  en  poids. 

-+-    >         79 

\nil,pk'  =  -  ^Kf1  +i.:5(?)  loginT  - 

0                   0,11,0)           55,06       —  V{,6 

Les    chiffres    entre    parenthèses    sont    de 
Russ  et  Pokorny,  igi3  (Méih.  dynamique  1; 

ailleurs  (  1).  .-I   15.  )  par   la   méthode  statique.- 

^o,oo6.93,T-h4,6i48o. 

4,9         —  3,4              >6,2         —34,3 
9,96      —  6,1              58,8         —54,5"* 

As  Cl:i  (29;. 

",9'       -11, 1              61, 14       -52,5 

Les   auteurs    trouvèrent    que    la    vapeur    se 

22, 5o       —17,0             63, 05       —  5o,o 

décompose     (  ■'.\,<) ■  --  2lN,0.+  <).„     dont     le 

(„         /,,„,^               t»       pn,„. 

N..O,    se   décompose   de    nouveau   en     -NO,), 

0        2,44              60        64  ] 

3i,96           '8,,             §n  t         -— ii'5 

mais  cette  dissociation  est    lailile  au\   liasse- 

(i,65                 70          97  h 

4e; 21  -si ;**     Hii5  zTd 

températures     (même     a      !5°     et     3o").     Les 
chiffres  donnés  dans  le  Tableau  ci-dessus  mit 
été  corrigés  pour  cet  te  dissociation  (  réduction 
au  temps  0),  de  sorte  que  ces  chiffres  repré- 
sentent les  vraies  tensions  du  N,05. 

35         ifl.'J'                 80         i/|5  \  g 
5o         [0,90                90        21  j  (g 
100         3(ii  ] 

1,    ,0 y,n..„  =  _  _Jj2P. i-7,5i83. 

47,0        -50.8"          96,7        —  4 

A    3o°   on   constate   une    sorte    de    fusion 

1               241,2  -ht       " 

49,8        — 5i,7           100           —  1,7**** 

(dissolution   de  N„04  à   la   surface  des  cris- 
taux); à  35°  la  masse  fond   et    la   dissocia- 
tion   devient   trop   forte:   ensuite,   la    courbe 
se  dirige  rapidement  vers  le  haut. 

^  =  129°, 6  [  W.w.tiF.N  (itjo3)  :  1  m,".:;]. 

*  EutectiqUe. 

**   Combinaison  à  ::-  9o»,8. 

SbCl3  (30). 

1!.  et  P.  donnèrent  la  formule 

***    Deuxième  eulecliquc. 

3 161  2 

*«—   22'2°.7- 

Iog»p»  =  -i^+.,75(r)log»T    - 

SbCl:,  (31). 

Densités  de  ILO,  liquide. 

—  o,oo(jo6ï  +  10,679, 

''•            P ■                        t"-             P • 

59,9        9,5                67,5       [5,3 
60,0        9,6                70,5       [6 

tandis  que  les  auteurs  (  D.  et  G.  )  calculèrent 

(Il  y  a  sous-refroidissement  jusqu'à  -  3o°). 

log10 /?"""  =  — —  -t-  34,i  log,0T  —  8."), 929, 

t".                  I).                        1°.                  D. 

formule    erronée,    avec    -t-  A  :  T    au    lieu    de 
—  A,:  T.  Pour  L  à   10»  on  trouve   i336oe*'/e, 

61,2       10,8                76,5       21 
62,5       n,5              io8,5      77 

— 12,1 3       i,4774           +  1,20      1,4617 
—  9,80       [,473i                 3,00       ii J597 

lement  i3ioo. 

670       i4o              "'          ''" 

-  8,38       i,4733                 5,55       1,4570 

—  6,23       1 ,47o5                  8,3o       i,454i 

—  2,85       1,4674                 12,60       i,449" 

—  o,53      i,4638              [5,3o      i,4465 

HN03. 

i',u"-i  '"'■('..    [ANsCHt'TZ    und     KVANS     (l.NNfi). 

«,  =  ±a%7  [Ruff  trouva  (1909)  a-,8]. 

0              1  ,4633            +19 .90       1 ,4419 

[Voir  Chap.  V,  renvoi  («)]. 

-h  0, 10       1  ,463 1 

ILO   (32). 

P»:)  (")• 

(  Voir  Chap.  IV,  après  QUI  i. 

Le   coefficient  -y-   est   grand,   comparé   à 
celui  de  l'eau  :   entre   —  10°  et  -t-2o°C.  en 

'ô-                P°"°-                    l°-             P • 

Beaucoup  de  Tables  contenant  des  données 

[32        32,4                n3       1 58,  : 
i3i         35,7                 "a       '70,i 

non   originales,    par   exemple   une  Table  des 
poids  spécifiques  de  la  vapeur  saturée  depuis 
—  60°  jusqu'à  180° C;  une  Table   (11°  71)  de 

moyenne  0,00107.  (Pas  de  densité  maximale, 
et  pas  de  changement  de  volume  dans  l'asso- 

i3o        39,2                 in        [82j6 

tensions  au-dessus   de  la  glace   depuis  —70" 

ciation). 

129         p,o                110       [95,8 
'•'8        47,1                109      209,9 

jusqu'à  o"C.  (depuis —70"  jusqu'à  ■—  5o°,  de 
degré    en   degré,    depuis    —oo°  jusqu'à    —  3o° 

Pour  les  mélanges  de  H20  et  H,02  on 

127         5 i,5                 108       224 j 8 

avec     intervalles    de    o°,5,    et  depuis    — 3.")° 

Irouve  : 

jusqu'à    o°C.  avec   intervalles  de  o»,i).  Nous 

x  =  "/„  de  ILO,  en  poids. 

,  </" 

\'>\      66 's            les     274' 6 

'"■             P •                   <"■             P • 

Do,                Dir.      i./_. 

123         72I7                 104       *&\o 

—70      0,0018           — 3o      0,2878 

0,99987      0,999862      70 

[22           79,0                      lo3         3l2,4 

—  tn>      0.0078               •><>      0,7834 

Kl. 5)            1 ,0|K)               I ,0372              268 

[2i         85,7                102      33a,8 

— 5o      0,0291            —10       [,9643 

22,33       1,0894          1,081 5         437 

[20         92  9                  MU        (5  i  ,'• 

—40      0,0964                0      4,5802 

4o,  14       [,i655         1,1 552         573- 

[19          I  <",<>, 'il                        [00         376,6 

Puis  une   Table  (h°68)  des  tensions  entre 

56,70       1,2404         1,2270        744 

118       io8,8                 99      400, t 

surtout "|)es"Tables'I72    et   74    des    tè'nsiôns 

61,20       1,2610         [,2465         8i5 

"7       117,»                  98       424,7 

73,44       i,3235         1,3071         921 

ii6       126,8                  97       45o,4 
-ii5       [36,5            -  98      477,2 

depuis  0"  jusqu'au  point  critique  (  3700,  \  )  de 
degré   en  degré   (jusqu'à    ioo"C.   avec  inter- 
valles de  o%  1)  et  du  poids  d'un    mètre  cube 

84,86       [,383g         1,3662         980 
90,42       [,4i44         i,3955       io5o 

*  Extra  p. 

de  vapeur  saturante. 

98,89       1 , 4  5<j6         1,4004       1067 

Tensions  de  vapeur.  Points  d'ébullition.  etc.  -     Tensioni  di  vapore,  Punti  d'ebullizione,  etc. 


H,QiCM)  (suite), 

n  voit    lu  on  que  cette   dernière  grandeur 
en    effet,   de    beaucoup    plu-   élexce    pcuir 

Il  M    que    pour    II .,o   (à    ï'C.    elle  esl    =  o 
p,n,r  le  Il  m. 
Quant  à  H»02  tolide  on  trouve  : 


D 1,6437         1,6434 

Donc  H.,,1.        I>iiq..  tandis  ipie  pour  la  ^larc 

(I)  =  0,9167)    D    est    plus    faible   que    pour 
ll,t>  liquide. 

lesures  de  la  tension  superficielle 
indiquent  une  association  au  moins  aussi 
mande  que  chez,  l'eau:  la  chaleur  spécifique 
,le  II  O  s.dide  est  identique  à  celle  rie 
H,0  '  (ô.'i;  1.  tandis  que  celle  de  ll,<>., 
liquide  est 'beaucoup  plus  pelite  (  o..">8  contré 

H,0).     Cela     indique    qu'il     ne    faut 
presque  pas   de  chaleur  pour   la  dissociation 
léculaires. 
chaleur  de  fusion   est    7^  (exact    à   .',  "/„ 


s)  c 


r  l'es 


46,20 

3i  ,81 

-t-0,01 

56,20 

39,  a4 

—0 ,  09 

60,10 

te,  73 

— 0,42 

64,65 

iC.Vz 

—0,26 

78,25 

59,73 

-r-0,18 

85, 60 

68,53 

—  0.01 

87,75 

71,02 

-1-0,2:1 

9o,3o 

7  i  •'>■' 

-r-0,30 

90,30 

74,62 

-1-0  ,  22 

96,55 

82,96 

-+-0,26 

96,85  83,90  —o,25 

100.  }o  88.00  -4-0,  g->. 

s\aleurs  .,  calculées  »  ont  été  déterminée! 
ide  de  deux  formules  empiriques,  soit 

lo{,'10/>«l,u=  i.ooMio  +  0.01  ll)3.">  /  —0,000021^6.'!  / 

(pour  l'intervalje  de  o"  5o°), 
log"1//""1  =  1 ,538ao  +  0,0088786(^  —  50) 


i'ilf 


(pour  l'intervalle  de 
uteur  en  déduit 


>•). 


=  100»,  40  =0,10;       à 
lieu  de  8g,o5  ±  oalm.i 


Combinaisons  inorganiques 

SO,  l"l. 


(suite 


-36,12 
—34,6o 


293,63 

!>;,  11 


0 1163,98  =  ." 

lire-  exacto  1 
,ULT(i86a)  trouve  également   1 


-94,4     "•'  -o,3       -;6,o     12 

-8;.,       !         -+-o,4  —72,9      l(i 


/. 

7 

u't/r. 

«• 

;>«•■». 

A/' 

r:      p« 

—64 

,5 

3o 

O 

—  7.0,')     ">< 

— 37 

.  > 

io 

-4-2 

—  lli.i      Cm 

—  48 

,•( 

100 

-t-l 

—  'i,7     65 

\i 

,3 

.8 

1  io 

—  1 

—4 

-    1 3,9      "i 

-n, e   73 

-Il 

,4 
,8 

4oo 

-8 

— II, p    -( 

t,  =  — 11",0, 
log"/>"""  =  -  il!:^-,  +  '•7:'  ('•'  )  log" 


SO,  liquide  on  a  en 


71 , 1 

69,< 
64,0 

1 4 , 1 

1  (i .  5 

32',  4 

i5,8 
i3,8 

12,6 

>7,6 
54,o 
46,3 
4o,o 

52,0 

66,2 

1 10.7 
162,9 

9,9 
9,6 
9,° 

34,9 
3o,5 

219,  1 
278,2 

-S  9 

—5,5 

— 3o,2 

282,5 

L'auteur 

n  dédu 

t  les 

valeur 

Solide. 

,  2  860 

'.M  7 

lURKELL  (M), 


L'auteur 

log10/""' 


'77,3    , 


_    -^i,75  (?)log»T 
-o,oo64nT-+- 6,3286. 

*,  =  -10",02=i:0.1. 
(  BunnELL    and     H.    (26)    (u,i5)  :  -n»,. 
Iinn.m,  Bnd  Stock  (i3Hi92ij:—9°,9g]. 


S02   (13). 


92,6 

98,8 

n.5.4 


1  Extrap. 


40,3    43,3 

i56i,36 


Dampfdrucke,  Siedepunkte,  etc.  —  Vapour  Pressures,  Boiling  Points,  etc. 


II. 

—  Combinaisons  inorganiques  (suite 

)• 

SO,  (  35 

• 

H.; Se  (")  (suite). 

SeOCl2  (37)  (suite). 

t".            />»». 

t'.        jf". 

T"". 

/)■■'». 

T*-.          /,--. 

f. 

/>">->.                   f.         p™. 

9.4)0      ?-4°.  5 

29,8       592,0 

(249,57 

589,6 

(•>M,  38     1727,8 

160,5 

492                  i66,5       571 

'23, 0          253,') 

41,4       643,7 

I249,6l 

>94 , 4 

<25i,43     1732,0 

161,8 

5u                   168.0       6ij 

27,8          302,0 

3o,45     352,o 
33,',       421,0 

42,2       678 
43,68     726,5 
45,4       79'M 

!:!:! 

65o,9 

(251,48    1735,9 

252,21        1796,8 
252,23       1799,0 

162,0 
1 63 , 2 
164,5 

5i2                  169,0      641 
528                  176,4       728 
55i                   177,2       7io 
83o  0 

34,8       454,o 

45,6       796,3 

(230,46 

()5(i,8 

log'Vnm  = 

=  -;rF^g-+-5J85o3  + 0,00021a  t. 

3(i,6       5oo,o 

47,8       887,2 

-4i°,2  (T 

=  33,»9). 

tr=  1-6°,  4;         tu=  8%  5. 

37,8       534,7 

—  65», 9  (T, 

=  207",2). 

■4 +  10,17. 

L'auLeur    compare     II, 
pressions  égales,   et   trot 

Se    et    CS,    à     des 
ve   que    le    rapport 

SeOBr,  ("). 

des     deux 

température 

s      correspondantes 

tt  =217»  sous  7 ',0»™ 

t\           />»"". 

t'.           />"». 

(se  décompose  déjà  considérablement). 

98,2          9,2            2 
i34,5         18,7            2 

o5,4         66,9 
n,3        73,5 

(Tes,:  T,i3se 

)   est   consta 

nt  =  i,3-G  1  il    laut 

pour   cela  qu 

e  les    pressions   critiques   et  les 

HC1  (13). 

159,1         3o,4           2 

16,9        80,4 

valeurs  de  / 

dans  l'équa 

ion 

t'. 

P°"°-                 t'-        P • 

l33-9/            —97       366, 0 

179,9        43,9           2 

i8,3  =  /(83,8  =  /;c 

-*='( 

£"') 

— 111 

192,6         55,2 

1          / 

1  10 

M4,7.*              96       39o,7 

<„  =  16°,85  ±  0,02  [  Lichty  (. 

soient  sensiblement  iden 

iuues  1 

109 

i56,2>                95       416,7 

<„=44",52;        t 

=  218,3 

H         j 

108 

i68,5                  94       444,1 

[Schknk  (.901):  216»] 

/?c=83»'™,8. 

107 
106 

181,7                  93       473,o 
195,6                  92       5o3,4 

Comme  L=  io3oo  cal. 

au  point    d'ébulli- 

SeOCl 

37  )• 

io5 

210,4                  91       535,2 

lion,  on  aura  pour  L:   T 

la   valeur  32,5,  ce 

p-". 

<"■           P' • 

104 

226,2                  90       568,5 

qui  indique  une  associali 

on  assez  forte  (voir 

84,3 

io3 

243,o                  8q       6o3,6 

aussi  Behthoi-b,   J.   chin 

1.  physique,    1917, 

21 

1109,1          73.0 
109,5          74,9 
'109,8          76,0 

(111,2            78,,, 

102 

260,8                  88       64o,3 

15,  p.  28,  et  1918,  16,  p. 

!58. 

85,3 

86,o 
(    89,0 

23 

29,4 

101 
100 
99 

279,5                  87       678,7 
299,3                 86       7'9.°^ 
320,3              —85       761,2$ 

H,Se("). 

1    89,1 

29,4 

(lll,9            8o,0 

-  98 

342  ,5        *  Exlrap. 

i  '(4  0 

35,6 

(112,4        82 , 4 

tc 

=  -85°,03;         «„=  — iia". 

T"".          />■»». 

T.b.         />m„, 

)  ql  2 

112,8         83,o 

-  =  -2¥?+i.:5(T)log»T 

094,99      82,29 

229,93     694,71 

(  94 ',7 

36 1 3 

(112,8        84,1 

log> 

l 194,99       82,83 

23i,o6     736,83 

38,5 

n3,5         88,8 

—  o,0050077T-4-  '1,05-39. 

=202,81      157,29 
=\202,8l      157,48 

[231,49     745,88 
1 a3i ,64     751,07 

S: 

(  95,8 

37,o 
38,2 

1.4,4        9^,4 
1 15,7         97, 1 

FeCl3  (»). 

x< 202, 84         l57,l4 
202,94         157,91 

[ 202 , 97     1 58 , 1 8 

123 1,74     756,20 
f 23 1,74     76o,83 
\a3 1,80     758,7i 

39,7 
39,o 

(117,0       io5,5 
117,1        io5,5 

^=307»;        *„=3o3°. 

232, o5     768,66 
( 233, 84     828,41 

V'33,84      828,70 
{233,86     828,26 

(  96,0 
96,4 

(  96,8 
97,0 
98,5 
100,8 

39,4 

40  J6 

42,0 

(117,2         103,8 

Méthode 
de  distillation. 
123,5       1 38 

t" 

Au -des 

Co(C03)3.NO  (39'). 
■  4       23       36       45       56       66 
77     100     171     25i     36i     5 17 
us  de  60°  le  composé  se  décompose 

207,10     203,33 
(211,10     265,73 
( 2 1 1 , 1 4     266 , 84 

1 212,72    290,09 
L 212,74    290,06 

/233,88     829,27 
[233,98     83 i,83 

43,5 
47,7 
48,6 
5o,4 
5i,6 

52,2 

124,7       i42 
127,0       162 

lentemen 

J2i2,75     290,20 
(212,75     290,31 
\ 2 1 2 , 7  5      290 , 02 

(218,2,4   400,55 
{218,26   400,82 
(218,28   400,53 

) 236,92     935,71 
/ 236,98     939, 5o 
/ 237,02     942,41 
1237,06     944, 5 1 

(101,0 

( loi, 5 
/ 102,0 
\ 102,2 

< i 02 , 6 

128,5       174 
i3o,5       i83 
i3i,5       187 
i33,5       20() 

Temp 
02 

ératures 

te°. 
— i83,o 

standardisées  (40). 
t. 

—  i83,o+o,oi258(/>— 760) 
—  °,°5  79(/>  — 700)a 

J 237, 10     946,59 

52,5 

i36,5       232 

S 

444,6 

44'i,0  -+-  0,0908  (p  —  760  ) 

1237,19     950,69 

" f 102,7 

52,5 

i3q,o       256 

-o,o447(/>-76°)' 

(237,/;     952,54 

' 102,8 

55,3 

i4'i,3       266 

co, 

-  -8,5 

—  78,0  + 0,0 1595  (p  —  70o) 

( 220,02    437,84 

\237,83     g85,i3 

(io3,3 

56,3 

142,0       269 

,subU 

--o,o4iii(/>-76o)' 

^220,64     436,33 

238, 6 j    1025,94 

(io3,4 

56,4 

146,0       3i3 
147,0       319 

H„0 

Naphta- 

100 

100  -+-  0,03070  (p  —  700) 

-O,O42o40(/7-70o)2 

221,27     461,91 

240,65   1123,20 

(104,0 

56,7 

lène 

2'7>96 

217,9e  4-  o,o58  (p  —  760) 

222,08     483,62 

1244,25  1296,19 

b44,73     l3l2,2l 

104,4 

58,4 

i52,8       393,5 

Benzo- 

223,55     521,58 

(.04,8 

60,0 

\i53,o       3g5 

pbenone. 

3o5,9 

3o5,9  +  o,oG3(/>  —  7G0) 

224,56     547,28 
(227,32     616,54 

(22.7,32   616,99 

(245,45   i348,56 
(245,68   1357,90 

•07,9 
|,o8,3 

67,0 
69,0 

(i53,5       402 
i55,o       425 

Mott. 

—     Aperçu    des    températures    de 
l'ébullition  d'oxvdes  et  de  sulfures 

246,38  1390,20 

J 108,4 

68,9 

(  1  >9,o       466 

d'après  di 

vers  auteurs.  [  Voir  Chap.  I,  Biblio- 

228,65     654, 5 1 

247,44   1464,06 

(108,8 

68,7 

h59,6      479 

graphie  ( 

•)]■ 

Tensions  de  vapeur.  Points  débullition,  etc.  —  Tensioni  di  vapore,  Punti  d'ebullizione,  etc. 


II.  —  Combinaisons  inorganiques 


(M)  Jorisse: 
le  substances 
port  T(-io— 

"  ,  :  r„    1 


ordinaires,    le     rap- 

T(7"» )   e-i    voisin  de  0.78 

i).    Voir   aussi   mes  explica- 


onliri 


i  cette 


que  d'après  le 
\\  kilandt  (  Ber 
■"   i3*3")  T.5;T0 

T.60:T0=i.o 

T0    désigne 
dans   le    vide    i 
Pour   quelques    i 
'  irnier  quoliet 


:  0,765    ou     biei 

Mais    il"   trou\a.   en    (mire 

mesures    de    Krafft   uni 

Dtsck     Chem.   Ges.,  1896 

=  1,22  environ,  de  sorte  qu 

i,595  =  '  "" 


to33 
9.5-8 


1,29 

i,59 


Krafft  a  déterminé  aussi  pour  que 
nétaux  la  température  iVévaporation  1 


Chem.   Ces., 

102  (1909  )   . 


N'a 

K 

Ag 


7o3 

428 


1 ,64 

1,84 


r  lePb.  Demar- 
s  le  quo- 


1343 

(>88 


±1073 
933 


n  à  T, 
T.. 


!■:  r«. 


703 


il 


Krafft   (Z.  physik 


28,8 
'■  428  29,7  ) 
t  iv.OG  26,5 
1  publié  avant  Wai.dex 
>rl  avec  les  mesures  de 
Chem.,   1910,   74,  65). 


D,;D,  pour  les  sels  fc 
trouvent  en  moyenne  t, 
=  0,83,  des  valeurs  tout 
celles  trouvées  pour  la  pli 


e  4,5  et 


rande  quantit 


.ubsta 


Pour  les  éléments 1 ,79 

Pour  les  composés  inorganiques.      1 ,39 

Pour  les  composés  organiques.. .      1,71 

[aliphatiques  1,79;  cycliques  i,64]. 
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I  DE  DISSOCIATION  D'AMMONIACATES  DIVERS  ET  DE  QUELQUES  AUTRES  COMBINAISONS. 
A.  —  Mesures  d'Ephraïm. 


LiI  +  3NH3  C7) 

(forme  stable). 


Cu-Benzoate  +  4NHj  («) 
(rouge). 


t.MI-  82»,  g. 
Cu-Benzoate  +  2NH:)  (* 


Cu,Cl,+  3NH3  (i). 


CusBr2-t-3NH3  (' 


Cu-o-Naphtoyle-Benzoate 

+  8NH3  (»). 
r=Cu(Cig.HiiOî)2; 

Ci8HnQî  = 

/CO.O- 
-UH*\GO.Ci0H, 


Cu-[5-Naphtalène- 
sulfonate  +  8NH3  (S), 
[=Cu(C10H7SO3)2J. 


Cu  Benzoate  -+-  8  NH3  (  s  ) 
(presque  gris  1. 


Quelque  peu  trop  éle\ 
Cu-Benzoate-+-6NH3  1 

(bleu). 


AgCl  +  3NHs  («). 


AgC103  +  3NH3  («). 


*,w  =  65°,5. 
AgC104  +  3NH3(6). 


AgBr  +  3NH:i(6 


AgBrOi+3NH.i(«). 


AgN02+3NH3  (•). 


20,5 

458 


AgNO,+  3NH,  («). 


AgMnOi  +  3NH,  ( 


6.7 

67Q 


Zn-Benzoate  h- 8 NH3(5). 


Zr.-Benzoate  +  6NH3(5 
f,  p"">. 


Zn-Benzoate  -t-  4NH,(5 


57 
Zn-Benzoate  -1 


760 
2NH, 


Zn-o-Naphtoyle- 
Benzoate  +  8NH3  («j. 


Zn-^-Naphtalène- 
sulfonate-+-8NH3  («). 

—'9 


7,5 


255 
36o 


Zn[Fe(NO)(CN)3] 

+  8NH3(5) 

(Nitroprussiatc). 

f.                />--. 

—21               286 

i5               407 

<)                      522 

4             627 

—  1              705 

;.C(1  =  —  .V'  (extra p. 

des  tensions  les  pi  us  bass 

es). 

Cd-Benzoate  +  8NH3 

(5)- 

t\               />™. 

— 15                356 

—  10                388 

-+-   5                 7i5 

6                760 

t,m  =  ±>  C?). 

Cd  Benzoate -f- 6  NH3 

(5)- 

t°.           p-". 

0              240 

7                388 

10             4  70 

1 4             600 

17             724 

17,5          760 

Cd-Benzoate-i-4NHa 

(s)- 

f.             p™. 

23               24 1 

33                44o 

4o                665 

42                760 

Cd-Benzoate-+-2NH3 

(5)- 

t°.            ]>">">. 

i58              255 

168              435 

1 74              5 5o 

180             700 

182              735 

Cd-js-Naphtalène- 

sulfate  +  6NH:J  (■ 

)■ 

f.             />m". 

52                1 70 

61                25o 

73                401 

78                495 

86                625 

89                7o3 

90,5            760 

j160  =  90°,  5. 

Tensions  de  vapeur.  Points  d  ébullition,  etc.     -  Tensioni  di  vapore,  Punti  debullizione,  etc. 
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III.  —  Tensions  de  dissociation  d'ammoniacates  divers,  etc.  (*« 

iic).        A.  —  Mesures 

d'Ephraïm  (suite). 

AlClj  f-6NH,  (1  i. 

'"•              /' ■ 

CrBr,      6NH3  (1). 
«•■            P • 

Ferro-Benzoate 

8NH;    (5). 

Fe(StU,3  \  12NHS  (1), 

'"■            P • 

Co  formiate      4NH;  (*)■ 
'"•             P • 

47                   '9 

'"•           P • 

h                 80 

<»9,5             ;<i 

IIO '                8,    '• 

s           276 

8,5            1 27 

")«>                8g 

97-  "»               '4o 
l»3,3             5i8 
128                  690 

.  i-            4"   1 

*  Valeurs  approximatives. 
t,M±  160°. 

—  5          i';  ; 

-+-  1        ii» 

6            5  5o 

16,2            194 

64               i,,s 
74              288 

82               ',78 

t.et=  iaq",5 
(Qw=i4,5cal/gr). 

CrBr2N02^6NH3  (i). 

io,5       720 
1  ,„       7°    1  extrapolé    en 

'9,'»         i:"> 

36               705 

90,5           697 
92              760 

AlBr34-6NH3  (1). 

P.              y,-. 

pîusabasses".    ^ 

»7                7  i 5 

tm        i;".  i'.'  1  0        rO,g  1. 

{,60==  9a». 

t°.             p""". 
148                 86 
i-i,5           118 
196,5           244 

161                2ï8 

Ferro-'i-Naphtalène- 

Co-acetate-t-6-NH,  (*). 

176               458 

186          743 

sulfonate  t  8NH,  1  »). 
t-.        />-. 

CoiNO,),  ;  6NH,  («). 

«•■             P • 

14                67 

■2ii              44° 

/.,.„=  i86«,5  (O  =16,7). 

—xi         409 

f.             p™. 

27                i3g 

■2-29                        788 

/,6i  =  ±aa8-  (Q=i8,4), 

Cr2iS0,i(+12NHi(i,i. 

8          685 

109,")          129 

39               292 
45                421 

AlI:i+6+NH3(1). 

f,           p""". 
70               60 

(extrapolé' de' h,  tension 

1 3 1               209 
1 37 , 5          271 

5o                543 

j  i                695 

P.            p"~. 
19,5              3o 
5-2,5             161 

110               1 1 5 

i44              283 

i58              /4q3 

171.5          758 

*,6(,±i5o-  (Q=i5,3). 

(La   courbe  monte   trop 

rapidement). 

la   plus  basse). 

[52               471 
i53              535 

55,5           760 

t-,„=  55»,  5. 

FeCl3+6NH3  (i). 

8o.5            801 
fw=7?°>5(Q  =  «2,5). 

f.            p-°. 
27,5           112 
38,3            200 
Ï9                 '>■•>.', 
58                (68 
ii")               586 

i»7,">          65o 
160             760 
«,Si=  160°,  5. 

Co(H2P02)2-+-6NB3  (*). 
1  Hypophosphite  ). 

Co-benzoate-+-8NH3  («). 
r.            p*-. 

12.".                  23o 

3i!«            7'4 

Tl2Cl6-+-6NH3n  1. 
r.  ^           p"-. 

34'               53 

Mn'-Benzoate  -f-8NBs  1 5>- 

:<>,">         7'4 

t\              />--. 

53                108 
77,5             240 
101                 (588 

f.            />"-. 

Les   valeurs  sont  proba- 
blement trop  basses. 

20               122 

3l                      232 

37               346 

Co-[3-Naphtalène- 

0          3g8 

(FeCl3+2KCD 

sulfonate  ^8NH3  («). 

/.6l)=io3"  (Q  =  i3,4). 
(La  partie  inférieure  de 

-+-  9           65o 
10           720 

+  6NB3  (1). 

42               460 

r-       p • 

In  courbe  est  trop  aplatie). 

H,(SOt)3  +  10NHs(i). 

t°.         P'". 

/-,;„     =     —     10",    j. 

Mn'-3-Naphtalène- 
sulfonate  +  8NH3  (s). 

14               275 
20,5            365 

49               678 
5 1                760 
f,M+5i"(?). 

—  5            285 
0            34o 

+  5            395 
1 1            470 
18            720 
i8,5        760 

60           173 

26,5            }5o 

CoS,0G  +  6NH3  (*). 

75               3 10 
100               770 

f.            y;""". 
—  19             i35 

3 2                5  60 
4o,5            720 

(Dithionate). 

t.M  =  99', 5  (O  =  i3,3). 

-    3            425 

é160  =  ±  4a«,  5*. 
*  Les  tensions  dece  sel  dou- 
ble   ne    diffèrent    pas    trop 
de  celles  du  FeCI3+6\H,. 
On   a,   par  exemple,    pour 

f.           p—, 
ioo,5            88 
111               i33 
121               20 1 

•-,00=  i8°,5. 

CrCl2+6NH(  (i). 

V.              p<°"\ 

>.,"»        680 

3,5        760 

*,60  =  —  6»(?). 

Ni-acétate  +  6NH3  (*) 
(nouvelles  mesures). 

le    K,SÛ4.N'iS04H-6MI1, 

[33,5          332 

f.            p—. 
0                (20 

9                       232 

i3                 194 

Ibid.+  7NH3  (•). 

',00°»"   à    i3o°,     tandis    que 

i4i,5          455 

16                -2-28 

t:           p™. 

pour  le   Ni  Sp4  -t-6  MI  „  p 
est  =  440"™  à  i3o°. 

i5o             610 

■27                387 

10                      2JO 

1 57              740 

21,5           456 

33,5            517  )« 

'9>5            ïi"' 
24,5            585 

FeBra-f-eNH,  (i). 

1  57  ,  5          760 

26,5            575 

43.5         744  } 

f.           pma. 

r.eo  =  i  56°,  5. 

29,5            G60 

*  Trop  basses. 

29                7(10 

3i'              700 

':«o=4«MQ  =  :.,.). 

16                 i56 

Co-formiate  +  6NH3  (*). 

33                7  36 

CrCl2  —  3NH3  (1)- 

3o,5            33 i 

l".             yj°"». 

tm=  33°,5(?). 

Ibid.^6NH3  (s). 

f.           pm*>. 
44               45 

59,  '->              97 
72                 198 

t„ 

4<)'              66 1 

—  1  5              98 

Ni-benzoate-^8NHj  (5 1. 

1 9                 1 8 
6 1               1 90 

53               734 

«,60=45°    (Q=Il',2). 

0               225 

-+-    6               322 

1 5                267 

86                433 

75,5           35g 

Les  valeurs  sont  un  peu 

11           4'° 

377 

9-2                   (i  I  8 
94,5            685 

8/j                5 10 

90,5           660 

des   solutions   solides).   Le 
chlorure  présente  donc  une 

i5            509 

20                675 

3o               5oo 
35               611 

95                7io 

9î                67e 

tension   plus  basse  que   le 

21,5        760 

38                720 

?*.=  95%3  (Q=i3,i). 

*,6„  =  —  100°. 

bromure  :  seule  exception. 

*1M=ai%§. 

«,60=  V- 

Tables  internationales.    19! 7-  i  çf  *-i . 
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III.  —  Tensions  de  dissociation  d'ammoniacates  divers,  etc.  (.' 
Ni(C6H5S03)2-+-6NH3(5). 

';•    p •  I    t°. 


Ni(C0B 


/NH2\ 
l4\S03  J, 

+  8NH:,  (5) 

(/^-Aminobenzène- 
sulfonale). 


Ni-o  Naphtoyle- 
benzoate  +  8NH;1  («) 


Ni-i-Naphtalène- 
sulfonate  -t-8NH:,  (5). 


375 


Ni(C10H5Br,S03)2 

-+-8NH3  («). 


ite).        A.  —  Mesures  d'Ephraïm  (suite). 
PtI,  +  6NH:J  (1). 


PtCls-f-4NH3(i). 

>.     />"•■" 
,3    485 


Les    tensions    sont    tro 

t\      />""».      I       1°.      p""' 

— 14       100  [3      5o< 

-+-  4      3oo      |      22      76c 

t,„=  ■■■  (Q=,o,3). 


-8  565 

7  558 

—5,5         668 

«,6o  =  -4°  (Q=9-3). 

PtIî+4NHî(i). 
/>-». 

(i3o) 
282 
4a5 
(588) 
S  (Q=i6,i). 


i45 
i56 


NH3. 

CuCI,. 

Dissociation 

Ci.  Br„. 

successive  c 
Cul,. 

es  ammonia 

Cu(N03)2. 

cates  de  Cu 
CuSCv 

vre  (valeurs 
Cu-Acétate. 

de  t-lM)  (»). 
Cu-Oxalate. 

Cu-Benzoate. 

Cu-Rhodanure 

8 

- 

- 

" 

" 

- 

" 

- 

bleu  clair 

" 

6 

±  — 15° 
bleu  foncé 
(sol. solides) 

bleu  foncé 
(sol.  solides) 

±3o° 
bleu  foncé 
(sol.  solides) 

bleu  foncé 

- 

- 

" 

i5" 
bleu  foncé 

bleu  foncé 
(sol.  solides) 

5 

10  5° 
bleu  foncé 

1160 
bleu  foncé 

119",  5 
bleu  foncé 

" 

101" 
bleu  violet 

- 

370 
bleu  violet 

soi. solides 

avec  hiatus 

6  à  ;  mi 

3° 
bleu  foncé 

4 

- 

" 

- 

2o5° 

bleu  foncé 

i4i'\5 
bleu  violet 

70",  5 
bleu 

" 

8i°,5 
rouge 

lO[° 

bleu  foncé 

3 'A 

124° 
bleu  foncé 
profond 

1 35V» 
coul.  du  gra- 
phite 

i47° 
noir 

" 

" 

" 

" 

solutions 

solides 

avec  hiatus 

solutions 
solides 

3 

- 

|           -                      -                      - 

2 

<270° 

bleu  clair 

±  260° 
vert  olive 

grisverdâlre 

- 

vert  clair 

173° 
gris  violeKse 
décompose) 

1900 

bleu  ciel  (se 
décompose) 

1810 

bleu  clair 
(fond) 

±  1 2  70 

bleu  moyen 

(fond) 

NH,. 

Zn  CI,. 

Dis 
Zn  Br,. 

sociation  su 

Znl„. 

;cessive  des 
Zn(N03)s. 

ammoniacat 

ZnSOA. 

es  du  Zinc  ( 

10  )■ 
Zn-Oxalate. 

Zn-Benzoate. 

Zn-Rhodanure 

8 

- 

- 

- 

- 

—  2° ,  5 

- 

6 

57%5 

62° 

65° 

3i°,5 

±  —  35° 

(.sol.  solides) 

-4° 

(existe) 
(sol.  solides) 

21" 

°° 

5 

- 

" 

" 

- 

19» 
(sol.  solides) 

- 

180 

- 

- 

4 

92° 

i43° 

•99° 

206" 

98  V> 

5i°,5 

" 

56° 

86" 
(sol.  solides) 

3 

- 

- 

(fond) 

[85° 

" 

" 

- 

(?) 

»7. 

- 

" 

- 

- 

63" 

- 

- 

(109°) 
(fond) 

1 

(existe) 

(existe) 

(existe) 

(?) 

(existe) 

(existe) 

(existe) 

190" 

se  décom- 
pose à  220° 
(  presque 

2NII,) 

Tensions  de  vapeur,  Points  d'ébullition,  etc.        Tensioni  di  vapore,  Punti  d'ebullizione,  etc. 


III.  —  Tensions  de  dissociation  de  quelques  combinaisons  halogénées.  A. 

Dissociation  de  quelques  combinaisons  polyhalogénées  | 


Mesures  d'Ephraïm  (suite). 


(Se  décompose). 
NHiBr.Br,. 


7°4 

;  décompose 


KM,  (1 

quide). 

P • 

109 

1  \o 

1  W 

261 

1  i  ' 

!  )i| 

1  >i 

i48 

161, 5 

)--> 

K"i 

695 

RbCl.Br,. 

18 

3o 

-,„ 

80 

69 

1  \o 

77 

56o 

80 

700 

81 

760 

RbBr 

CL. 

17 

/>»». 

5; 

235 

83,  ". 

155 

<ii  .  > 

699 

93 

760 

61,2 

[55 1 

82 

Î70  * 

9^ 

680^ 

*    Après     a 

oir    absorbé 

quelque    gaz 

'•60  = 

isomene?). 
q3». 

RbBr.Br,. 

f. 

p"'"\ 

63 

87 

83 

247 

93,5 

4i2 

100,1 

565 

101 , 5 

G08 

IUJ.  J 

760 

Rbl. 

Cl2. 

t°. 

pr». 

97 

80 

109 

i4(> 

1  M 

4o'i 

1.(1,  5 

146.3 

49''- '♦ 

161 

0,l 
600) 

*  Trop  bass 

':C0  = 

Rbl 

f. 

Br- 

/' ■ 

1 2  5 . 5 

1  (7 

[62 

1 56 

;,„, 

[65 

385 

180 

600 

1  se.  -, 

760 

/.c„  = 

86°, 5. 

Rbl.I,. 

[66 

/' ■ 

'73,5 

376 

[82 

5i5 

196 

600 

200 , 5 

700 

(  Fond  et  se  d 
dessus  de   182 

•)• 

CsCl 

Br2. 

'■" 

p--. 

- 

90 

9' 

170 

104 

317 

114 

482 

120 

62  ', 

1 2  2  ,  "1 

085 

124 

760 

CsBr.Cl,. 

t\ 

p-°". 

79 

4a 

99 

[23 

112 

228 

[32,5 

(il  2 

[35,3 

680 

[38 

7  Go 
i38°. 

CsBr 

Br,. 

f. 

p"". 

9i,8 

66 

109,  » 

[55 

[3i 

387 

i38,5 

545 

[43,5 

6  5  5 

i47,5 

760 

'-.00=  ' 

HT0!3- 

'l60=2O9U- 

CsI.Br>. 


.  se  décomp 
•  (Wii.i.s  ; 
a43«-a48-)]. 


( />  =  760-"' )    de 
s)  on  trouve,  par 


f. 

Cal. Ii 

p ■ 

[Il 

39 

6g 

206 

!  60 

7  1  ") 
226 
2.37 

I93 
345 

(Fond 

ei   se   décompose 

">)■ 

CuCl,  ( 

=  CuCl -4- Cl). 

4  M) 

i65 

478 

28 
53 

8", 

494, 

5                  22.5 

5oi3 

5            796 

5t5 
520 

53  5 
65o 

(Fond 
peut  se  d 

a  ±  498»,  si  le  Cl 
égager). 

CrCl:j  ( 

=  CrCl2+CI). 

885 

20  5 

902 
920 
93o 
933 

290 

4i5 

535 
6o5 

[Tensio 
les  plus  é 
la  substa 

ns  du  Cl  (qui  sont 
evées)-4-cellesde 
nce  même]. 

Kbl3 
Csl3 

Rbl3 
Csl3 

Bbl3 
Csl3 


:  csici,. 


lelques  polylialogé- 
aison  la  plus  stable 
mple: 


1  >°9 


CsI(Brl) [,11 

Rbl3  :  RbBr(Br,) 1,23 

Csl3  :  CsBr(Br2) [,24 

Rbl3  :  RbBr(CU) [,27 

Csl3  :  CsBr(Cl2) [,27 

Rbl3  :  RbBr(BrCl) [,32 

Csl3  :  CsBr(BrCl) i,32 

Ces  quotients  sont  donc   une  mesure  de  la  stabilité 


Dampfdrucke,  Siedepunkte,  etc.        Vapour  Pressures,  Boiling  Points,  etc. 


III.  —  Tensions  de  dissociation  de  combinaisons  diverses  (suite).        A.  —  Mesures 

i'Ephraïm  (suite). 

Dissociation  de  Au  Cl,  etc.  i8) 

suite). 

Au  Cl,  i  =  AuCl-r-Clï) 

AuÇl,(=AnC]  -+-C1,) 

CsCl  +  AuCl,. 

<m   non  r'ra  i  t  '<  ','  1 .  "ù\<  t  'i'.a  i' e \  '■  n  1 1 >  le  '  1  ."•!  '  l  r  ù'ip'e  ra  lu  ivs  dé 

1  suite  1. 

t'.        P (»■ 

A    i44°,6    la    tension    est 

reliés  'ou"  ï'  l!'  eï'du  l'('''""' h",','?   ('"    L'""  .l'iru^rai- 

t°.         p""". 

25o       673 

■''""""■ 

de  «,M  du  Ni]. 

[80         3o,6 

A    i^l,  tension  de  dis- 

AuBr,(=  AuBr  +  Br2j. 

L'auteur  donne  le  Tableau  suivant  : 

190         (il 
200        100 

t:          p™. 

i3o,5          110 

t°60- 

T-î  v'^-  T-  =T-=  i/S- 

210        i5t 

220           2jO 

?.3o        333 

KCl  +  AuCl;,. 

A    i44°.6    1"    tension    est 

±36o (f 1   sans  se  dé- 

i5o            218 
r56,5         443 

173              545 

()s]3 

r 

6'>    »     / 

\\U\,'.'.  .'.'.'.'. 

CsBr3 

RbBr3 

192 

io5,5 

£;5  i      

240        478 

composer). 

t1M=i8i». 

Dissociation  des  aluns  et  des  schdnites  (3). 

CsIjBr 

201 ,5 

56,7    ) 

I.  —  Aluns. 

KAl(S04)o.l2H20(.swVe). 

KAl(SeOt)2.12H20. 

HbljBr 

- 

-       S 

(1.    AI.UNS    D'ALUMINE. 

Après     avoir     soustrait 

t\           p<"*. 

CsTBp2 

242,5 

(ii,  8     ) 

±3'"»'  de  H..O. 

"><>                24 

RbIBr3 

i86,5 

6i|5     i 

NH,A1(S0.),.12H20. 

t'.                 pmm. 

60                70 

CsICl 

RblGU 

209 
i5i 

ll)t  !     M'13^) 

t'.              /?"-. 

(H.,0|. 

5p                 8 

60             43 

73,5           188 
80                258 

CsClBr,.... 
BbCIBr,.... 

124 
81 

|M    j 

tio                   ig 

70                  87 

70           106 

80              177 

(l<>                   2(19 

90,5             i88 

9'               45o 

CsCl,Br.... 

i38 

49,1    | 

79                1 6 1 

84               219 

(L'Hydrate  suivant  celui  à 

(  V  900  la  fusion  est  déjà 
iisavaie 

KbCLBr.... 

93 

49,°     S 

1  !  11,0  est  à  7H,0).        * 

La  moyenne  est  i,i3  =  i  '/.,. 

NaAl(SOth.l2H20. 

CsAKSe0.j2.12H20. 

Les   composés   MI2C1   n'existent   pas;    RbI„Br   non 

t".            />"■■". 

RbAl(S04)212H,0. 

t'.            p--. 

plus. 

t".              p™. 

■»o,5              12 

Il    est    enenre   a   remarquer    que   les   températures  de 

3 1                  20  J 

5o                  19 

61                44 

iIissocmIioii    des     t  il  lia  1 1  i^en  il  1  .'s    de    1  > .et     d  e    111.   s.  m  t 

42                 49  (* 

60                  40 

7'                  97 

5o                  78  ? 

7'>                  79 

Si.                        132 

[^TTJnê^^ 

59                        125    j 

80                 i5i 
g5               346 

85                 197 
90                237 

I,.MS1 |,.ux    valeurs    de    T.,„    de'   deul    e, uni. mais, ins 

40,5                   22 

5o                  29 

95                5o4 

diverses.  Les  quotients  sont  toujours  les  mêmes,  quelle 

57 

60                  45 

97                535 

que  smt  la  pression   choisie  —  même  quand   les  com- 

58                 i3i 

70                   83 

(A  remarquer  l'accroisse- 

exemple /.n  <  .1, .  ti  Ml ,  et  CsBr3;  etc.).' 

62,5            160 

66               191 

*   Probablement  la  meil- 

80                 1/19 
90                269 
95                36>. 

ment  rapide  entre  90  etgô"). 

b.    ALUNS    DE    TITANE. 

Dissociation  de  Au  Cl,  etc.  («). 

97                393 

AuCl(  =  Au-^Cl), 

Au Cl:i  (=  AnCl  +  Cli) 

KA1(S0.)2.12H,0. 

CsAlS0.),.12H,0. 

RbTi(S04)2.i2flîO. 

t:          pmm. 

(suite). 

t°.            />■■"». 

t».             //"». 

t\          p-"-. 

247            3oo 

1  '                P"""'          calcAobs 

5o              27,5 

"0               [3 

4°                 7 

25g,5          385 

■>:>>            4gi 
279              5go 

287              705 
*,„,=  289°,  5. 

219,7      *24,3      cac0"0s 

233.6  38o,74      —1,3.1 
248,4       644,25     —5,/,5 

262.07  992,25         0 
tm=  a53',n. 

60              59 
70             112 

8(1                  2l3 

86            344 
98            558 

Gi                33 
75                94 
8  5              1 59 

95             275 

(io               43 
7i                89 
80              i53 
90             268 

La   dissociation  de    \uCI; 

,„.„ 

Après  avoir  soustrait  '/, 
île    la    quantité     totale    de 

i"3              474 

io5          >7oo 

Vnirlr\l['  l'inrluru]  ''',','',> 

=  _ËË2_l3,o9log'°T+ 

H,()  : 

T1A1(S0,)212H20. 

i-(tA--'°in  commencemenl 

./.    Chim.    Phyaiq.,    1916, 

13.   ','<>).  Il  trouva   : 

+  5i,685, 

p.                 pmm. 

5o               18 

t'.              p'"™. 

CsTi(S04)2.12H20. 

AuClg(-AuCi-r-Cl2). 

60                    5i 

*„.           pm°>. 

70               io3 

60                 5u 

i°.             pmm. 

142,8         5,2          0 

80               200 
90               36o 

7"                 99 

80                i83 

3o                  14 

1 4"          4,5 

181,1          4ï,4             o,( 

1  "m          7 

(A     o"°     'a    masse    fond 

86                280 

38                 3i 

214,3     181,2     —0,2 

llio               IO 

déjà  partiellement). 

89                062 

45                  55 

Tensions  de  vapeur.  Points  d  ébullition.  etc.  —  Tensioni  di  vapore,  Punti  d'ebullizione,  etc. 


2ëâ 


Tensions  de  dissociation  de  combinaisons  diverses  (suite). 
Dissociation  des  aluns  et  des  schonites  I 


Mesures  d'Ephraïm  (suite). 


CsTi  SO,  ,.12H:<0  ,.v, 


NaCnS0,u.l2H\0. 


is^e  ilc\  ient  blanclu-]. 


C.    ALUNS    DE    VANADIUM. 

NHvV\SOvV12HoO. 


d.    ALUNS    DE    CHROME. 

NH.Cr  ■SO-.)J.12H,0. 


KCr(S0,u.l2H,0 
*'•  P • 


Pond  à  90' 

). 

66 

ibg 

RbV(S04 

,.12H 

0. 

;'i 

■>  (in 

53 
6i,5 

-■> .  "> 
Si 

Fond  a  8i« 

53 

92 

3o3 

ii- 
). 

[Se  ramollit 
fond  à6i°(?)]. 

RbCnSO;  i 

12H20 

CsViSO. 

2.12H 

0. 

6i,5 

71 

86 

1 66 

(Ago*  fortement  liquide) 
CsCriSO.i2.12H.20. 


(Fond  à  98°). 
TlCnSO,)2.12H20. 


TlCr(S04)î.i2Ht0(mte). 

s-  5 

/' ■ 

265 
394 

9i 
(Fond  entre  x- 

632 
672 

r.Selg'.o). 

CsCr(SeO,) 

.1211,0. 

(il 

80 
90 
95 

1  ") 
56 

370 

46 1 

e.    ALUNS    DE    MANGANÈSE. 

CsMn(SO,  |2 

9  9 

12H20. 

1  \ 

32 

63 

(A  33*  le  sel 
à  se  décomposeï 

:  il  devient 

/.    ALUNS    DE    FER. 

NH.Fe(SCV) 

.12H20. 

\  2  ' 

6 

*     33 

1  4> 

i8 
39 

33 

39 

16 
3o 

(La     fusion 
déjà  à  3o"). 

RbFeiSO;  1, 

12  HO 

r: 

p"". 

33 

4> 
48 
56 
(Point  de  fus 

33 

Go 
on   5,°,  5). 

CsFe(S04)a 

12H20. 

/°. 

P • 

56 

90 

[Ago'foitem 
(«  gesinlerl  »). 

36(j 
m  ramolli 

g.    ALUNS    DE 

COBALT. 

CsCoi 

f. 

30 ,  .. 

12H,0. 

/' • 

3g 

(Au-de 
Sagement 

4 

e    'r>"    dé- 
rrompu  de 

0,.). 

II.  — 

Schonites. 

a.   SCHONITES 

DE   CUIVRE. 

iNH.ioCuiSO 

)2.6H20. 

t°. 

/' • 

60, 

4  5 

91 

80, 

169 

90 

298 

95 

399 

97 
(Pas 

de  fu 

46i 
sion). 

K2Cu(SOt) 

.6H,0. 

59 

il 
87 

65 

71 

2IO 
266 

80 

322 

90 

4o5 

(  Fusion 

commence  à  75° 

et  est  fini 

s  à  90 

)• 

Rb2Cu 

1°. 

SO, 

6H20. 
26 

56 

J7 

67 
73 

1  'o 
181 

79 

•236 

82, 

29  > 

88. 

444 

96 

599 

(A  96» 

In    p. 

11    ramolli. 

pas  encore 

)• 

CS;CU( 

f. 

SO,  1 

6H\0 

3o 

il 

(.1 

25 

81 

"  4 
1  j6 

86 

i 

204 

Cs,CuiS0,),.6H20(.s7//7,m 


( Fondu  à 

Il    s,-    préseï 

quatre  selsdes 


h.    SCHOMTÉS 

DE    MAI. M  SI!  M. 

NH.)2Mg(SOj2.6H20. 


as  encore  fondu  ). 
K,Mg(S01V6H,0. 


Rb2MgfSO.)2.6H20. 


(Ni  fondu,  ni  ramolli), 
Cs2MgiS04)2.6H20. 


(Ni   fondu, 
(Les  phénoi 


Dampfdrucke,  Siedepunkte,  etc.  —  Vapour  Pressures,  Boiling  Points,  etc. 


III.  —  Tensions  de  dissociation  de  combinaisons  diverses,  etc.  (suite).      A.—  Mesures  d'Ephraïm  {fin). 

Dissociation  des  aluns  et  des  schonites  {fin). 

C.    SCHONITES 

Rb2Mn(S0j2.6H20. 

(NHO*Ni(S04)ï.6H20 

CssNi(S04)2.6Ha0 

(Pour   les   aluns   corres- 
pondants     d'alumine      les 
différences     s'élèvent    jus- 

DE   MANGANÈSE. 

f.              /»--. 

(  suite). 

(suite). 

(NH4)2Mn(SO„)2.6H20. 

32                  5 

45                34 
35                  io3 

t>.             p™. 

t\              />"». 

qu'à  .1"). 

t\              p'"-. 

90               28 
100               46 

75                20 
82                28 

Les    schonites   de    man- 

3o                 17 
35                  20 

66                 1 82 

1 10             67 

88                 34 

ganèse    donnent    avec    les 

75                270 

120              4«8 

96               46 

métaux  suivants  : 

4 1                 28 

84                375 

i3o              56o 

io5                61 

Mn. 

iloo»m. 

5i                44 

55                  54 

90               478 
95               575 

K2Ni(SO.)2-6H20. 

1 
12 

0               70 

ée 

(Nil,),... 
K2....... 

87 
84,5 

0       très  élev 

66                i54 

(Fond  à  85"). 

t'.            P ■ 

(Les  phénomènes  de  re- 

Kb2  

85,5 

73                207 
73                2.36 

Cs2Mn(S002.6H20. 

5o                   10 
60                   17 

tardement  s'arrêtent  à  113°, 
90°,    700  et    117"    respecti- 

Cs2 

(Pour    les 

87,5 
schonites     de 

79                283 

f.             p™1". 

70,5.            29 

cuivre   les   différences  sont 

82                332 

85                371 

90                446 

i  \  68°  déjà  sensiblement 

3o                  2 

80                  43 

ca^cul?enU"onSoUn'lv" 

beaucoup  plus  grandes ). 

90                66 

56                90 
67              171 
77               '''i 
85              362 

y:            1 1 5 

Rb2Ni(S0O2-6H20. 

ei     la     stabilité    des    sels 

core    les    températures    de 
dissociation    des    schonites 

(  Les  phénomènes  de  re 

r.             p"-. 

de  Nil,  et  des  métaux  sui- 

tardement s  arrêtent  a   o"). 

qo                 446 
96               563 

pour  les  aluns  de  Cs  et  des 

vants  : 

K2MmSO,u.6H20. 

43               4 

métaux  suivants  : 

(NHJ,. 

t'.m-™- 

t°.             />""». 

101              676 

55                  .S 

Cs. 

V.              Ï300mm. 

Cu 

±  87 

5o 

(Commence  à  se  ramollir 

65                21 

Al... 

io,i         96,5 

Mg  ... 

90 

55                 ioi 

déjà  au-dessous  de  60°). 

75                54 

Ti.. 

9,3     >9'2 

Mn  . . . 

±111 

62         •     i48 

(Pour  ces  deux   derniers 

90                78 

V... 

8,8         83 

Ni 

80 

67,5            186 
72               229 

sels  les  retardemenls  s'ar- 
rèlent  à  5o«). 

IÔ5              128 
uo              157 

Cf.. 
Fe.. 

7,7         84 
7,2         76,5 

Pour  les  volumes  molé- 
culaires des  divers  sels,  les 

77                285 
80                327 

n5               191 
1 20       très  élevée 

ei  pour  \es  aluns  de  chrome 
et  de  Ml,,  Na,  etc.   : 

auteurs  trouvent  des  con- 
tractionsen  rapportavec  les 

85,5            417 

d.    SCHONITES    DE   NICKEL. 

volumes    moléculaires    des 

91                 5og 

Cs2Ni(SO.)2.6H20. 

Nil,.... 

Na 

8o.5 
82 , 5 

95                593 

99                681 

(Sensiblement     ramolli 

(NH4)2Ni(SOv)2.6H20. 

«'■            P • 

en  moyenne  à  66,67,  (='/,) 

t°.              />■»-. 

26,5              5 

K 

pour  les  aluns,  et  à  55,5  °/o 

55            faible 

4o                     8 

B.D..     .. 

79,5 

(=5/9)    pour  les  schonites. 

(Au-dessus  de  5o°  retar- 

70                 6 

5o                 10 

Cs 

8i,5 

(  Voir  l'article). 

dements  insensibles). 

81                17 

65                  .4 

Tl 

78,5 

B.  —  Mesures  de  Biltz. 

CuC1.3NH3  (15). 

CuCl.lNH,. 

CuBr.liNH3. 

CuI.3NH;i. 

r.                p™. 

r.                y;""». 

r.                />»». 

t°.             p'". 

0                    59 
1 3                    1 20 

32,7            0,036 
62.9              0,502 

33                       10 
63,3                  90 

—  1 0                 19 

-1-12,8             92 

32  8            323 

32,7                342 

7<;,3             i,4i 

76,8                 175 

98                    588 

"         Î0T37         " 

>o-H>o  =  9;48. 

IO-"  Q0  =  16,73 

-__^-— ^— ^ — - 

(E.  io,3G*;      Luyd  10,39*). 

(  Erun.  9,4°*  )• 

CuBr.SNH,. 

1 3 , 1 5 

CuI.2NH:!. 

CuCl.l±NH3. 

„-. 

CuBr.lNH3. 

8                       28 

«*■               P 

12                     1 1  3 

t°.              //-». 

32,7                 25 

33                    336 

44                  2,5 

32,8                162 

62,9                i83 

4  4                       557 

63 , 3              1 3 

44                 3a4 

76,3               4o4 

*- — "— ^"»— -- 

76,8              3i 

_^«^-v-^-»^_^ 

9,5o 

--__^ ^^—^—^ 

11, 3o 

lO-3Q0  =  I2,6l. 

(E.  9,47*)- 

14,64 

(L.   ...B*). 

*  Signifie,  d'après  les  mesures  de  Epiiraim,  ou  de  Loyd. 

Tensions  de  vapeur.  Points  débullition,  etc.  —  Tensioni  di  vapore,  Punti  debullizione,  etc. 


bibliographie,  p.  361. 

III.  —  Tensions  de  dissociation  d'ammoniacates  divers,  etc.        B.  —  Mesures  de  Biltz  {suite). 

CuI.lNH,. 

AgBr  3NH,. 

'"•                P ■ 

Agi  '.NH,. 

Ca.6NH3(i*). 

76,6               3o 

—  23                 140  j 

0                      3 

-11             17,5 

98                9.; 

-18               '95' 
—  S               36o) 

1 9                     »8 
3i,5                 81 

0                    23 

17,3      69 

^-_L— ~~.  - 11.1 

0               6o5 

i3.J^    ^jg5 

—  3  1,2             ï-)) 

1  1.7c 

8 ,  64 

*  Jarry. 

1 1 .  5g 

O                   22,8) 

CuI'NH,. 

Les  auteurs  on!   calculé  1rs  va 

+  10,8          46     L 

'"•             P • 

**    JoANMS    et    CltOIZIER. 

!le'Tr;K^T%rr'PT-:!'î<J'n ' 

22              91      l 

44      ^3ot^  ) 

98               36 
rog              58, i 

ÀgBr.lJN,. 

<,..>o"en  partanïVlos  expei'iein  es  ,'l !• 

io-».Q0=  io,32 

i36              281 

f.                ,>-». 

Horstmann,    en    fais; isaye    du 

*  Kkaus,  1908. 

>»__-« ■«—  -*■■«. - 

0                      7  > 

calcul  ordinaire,   tandis   qu'IsAM- 

[5.  )2 

to-i' 

menlalc,    également   o,5o    (Biltz 

Sr.6NHf. 

Les  températures  de  dissooialion 

- 

calcule    9.16    avec    la    formule   de 

f.             p • 

pour/»  =  100°""  sont  les  suivantes. 

10,4                 166 } 

Kehkbt). 

0              j  2 . 2 
5,5          54 
11              78 
i4,5          9i,5 

NII3.  .. 

3. 

2- 

u. 

1. 

CuCI 

io° 

~ 

V, 

ï  \  4  -  5 

- 

16,6      2.49  \ 

28.6               5i3] 

MgCL.2NH3  ("). 

Culk.... 

10 

- 

66 

!)6 

- 

r.              p". 

18            121  (112) 

Cul 

i3,5 

23 

~ 

9» 

1 17 

32,3               65o 

181. 5                18 
2 1 5                   81 

20            i33 

24            i57 

229                 i56 

27            198  1189) 

AgC1.3NH3  («). 

1 0 ,  65 

33,5        273 

*  Jarry. 

io-»Q»=i7)9 

f.            pmm. 

—23                   56.") 

—16             8/j 

•*  .Ioaxms  et  Croizier. 
AgBr.iNH,. 

^100*"=  222°. 

MgCl2.lNHt. 

9,9' 

-40                     10), 

0           271 

+46                760  \ 

-+-  9,5        4<>4 

f.               p""-. 

1  ',           632 

5                     5i 

229                      6 

9,12  à  9,65 

i6.3        701 

32,5               27g 
37.5                364 
i3                    55v. 
ii  ,5                760* 

276,5              4> 

*  Boederer,   1903;   valeurs  ap- 

(il reste  AgCl.aNH3). 

299                 94 
20,8 

proximatives. 

Ba.6NH:j. 

(Horstmann  9,18;       Jarry  g,i5). 

'100=  •ï00°- 

t  .               p""*. 

AgCMINH,. 

*  Joannis  et  Croizier. 

MgBr2.2NH3. 

2i5                  8 

—  23                           13 

—  12                          28 

O                          62 

?                     ff 

AgI.3NH3. 

Agi    .J  IN  H 

23o               i3,4 

9,65 

Ces   ammoniacates    métalliques 

iG,3                 116 

f.         p—. 
—  79              32 

p—, 

17 

277,5           81 

19                '5g 

37,3             123 

- — — -~ v^^L -» 

M.(NH3)6   se   dissocient  directe- 

2b                        23 1 

4i    5        355 

20, 1 

ment  en  M  +6NH3. 

32,8                366 

— 3i^6       633 

<100  =  286°. 

~-_--^^^-* -- 

__ Z— 

10,32 

6.92 

7,o5 

MgBr2.lNH3. 

CaCl2.8NH3  («). 

(après:  des  cristaux  mixtes 

avec  AgCl.iNH3). 

Agl.liNH,. 

1°.                p""". 
23o                 3,1 
277                 '7-i 
3oo               37 

Uoiinefoi.  Ephraïm. 

AgCl.lNHs. 

—5;, 3          78 

0        112 

p".         p—. 

141         gS 

f.                p'"m. 

4i,5             1 55 

14        295 

3 1,6           36i 

21,7 

17        348 

33o       325 

i6.3                  \> 

^^^J& 

fIOO=333». 

18         356 

346       344 

3a,8                 118 

7.25 

20        421 

38i        38i 

42                       2-4'> 

MgI2.2NH3. 

28         700 

610        620 

43                           232 

AgI.lNH3. 

<••                /> '■ 

32         760* 

761        76) 

5q                         6l  3 

63                   653 

f.           />--. 

—3 1,6             60 
0                65o 

2 1 5               0 , 66 
2.30                    1,0 

lo^Q^gTs** 

•  Interp  d'IsAMBERT. 

1 1 . 1 1 

22 , 7 

**Is.direclemenl9,99. 

[HoasTMAXN  n,3i;    Jarry. .,.9). 

^8^tT^ 

*,,„  =  36.3». 

'lOO  =  -  2°- 

Dampîdrucke,  Siedepunkte,  etc.  —  Vapour  Pressures,  Boiling  Points,  etc. 


BIBLIOGRAPHIE,   P.  26t. 

III.  —  Tensions  de  dissociation  dammoniacates  divers,  etc.  (suite).        B.  —  Mesures  de  Biltz  (suite). 

CaCl,.4NH3. 

CaBr2.lNH:i. 

SrBr2.8NH3. 

BaCL.8NH:J  ("). 

t°.         f".        p--. 

f-                 /' • 

«•■                 P • 

t'.         p-"\ 

2t5                 n5 

0                     9 

—  1 5 , 5           189 

o             65 

23o                 i«)4 

5q                        5 II 

i5,o            193 

ii           i57           174 

[8,7 

83            _J^o 

—  10,8            287 

18           199           ''29- 

0                5oo 

33            497            487 

«,..=   2l3». 

10,96 

io-SQo=9,o 

4».           760* 

*10,=  3o». 

10,1** 

CaI2.8NH,. 

SrBr,.2NH3. 

'llin  =  —   '■*'■ 

*  Intêrp.  Isambert. 

f-      t        P ■ 

BaBr2.8NHv 

"'  Is.  directement  10,29. 

40'           29' 

f.                 pmm. 
63                      77 

t'.                 pmm. 

tm=z-+-  7°. 

21           35o 

77                   276 

Cl!—   -SlZ 

13                            '99 

CaCl2.2NH,. 

12,8 

33                    64 1 

t\             pmm. 

tUM=  68°. 

10,0 

108,6           38,2 

i36,6           175 

SrBr2.lNH:i. 

153,5          ii7 

CaI2.6NH,. 

'"■                  P ■ 

1  Vf                  1 1 5 

BaBr2.4NH,. 

180             760* 

t«.               p«"*. 

r.                 />»™. 

*- ««— N^-^*- ' 

107                  87 

0                  49 

1 5 , 1  *  * 

[36,3             291 

' .  ^«.^L^ 

33                   497 

"  înterp.  Isambert. 

i36,6              loi 

16,2  à   17,  > 

"  Is.  directement    1  1  ,<>.'!. 
tim-  126". 

136,7             3o5 
iï4  '            612* 

',..=  ' |6". 

tJl'g-,5. 

CaCL.lNH,. 

1  i  .0 

*  Interp.  Bonnefoi. 

SrI2.8NH;. 

BaBro.2NH). 

t°.                 p'"". 

t\             p— . 

/,,„=  11  ■>'. 

f-                P • 

0                              25 

108,7             3^i 
i53,5            67 

CaIo.2NH,. 

0                        9 
33                    106 

33            2.19 

■214,7          828 

t\               />'"*. 

36                   1 32 

— — — — -  -  — *■ — 

1  54                 2  7 

5i                    334 

tm  =  20°, 

(i7,o) 
«100=  IP°- 

■m  5                7s" 
23o              129 

59^  _J^ 

BaBrs.lNfl3. 

'9:> 

«10.=  3,°- 

0                     5 

CaBr,.8NH:). 

*iii-  T'6°- 

4i___ >7 

SrI...6NH.,. 

11,8 

t".                p"". 

CaI2.lNH;). 

0               1 1 6 

t°                   nmm 

t4-                P • 

«,oo-  53°- 

ïl               48,3 

21 5                   46 

63                  66 

-__--^.— ^— - 

2.3o                    76 

76 ,6             1 09 
107,5             438 

BaI2.10NH,. 

9,8 

^               /,m«< 

<100  =  -  -  2°. 

«i«o=    M°- 

[2,6 

-78                 18 

CaBr2.6NH;. 

«ut  =74*.  5. 

J> ^>«44 

<».              />»™. 

SrCl2.8NH3  («). 

SrI2.2NH3. 

fI0,=:—  58'. 

0                    5,i 

'*■                 /' ■ 

t°.                 p™. 

63,4           224 

0                     80 

Balo^NH,. 

77               4i7 
78,2          447 

is                  258 
32,8               Ci.. 

i)7                   11") 
i53                   196 

f.                  p™. 
0                    i37 

11,7 
tim  =  5o'. 

io-»0o=9,98 

1 5 , 5 

33                    43o 

CaBr^NH,. 

SrCl2.lNH:i. 
0                    63 

SrI2.lNH;. 

(«lans  l'original  tin  =  +'f). 

f.              p-'"-. 

t'-                P • 

BaI,.8NH:). 

137              10 

63                  2  1 1 

■208                     1  1  8 

t\                  p*>*. 

i53               3  i .  '> 

78                 3oo 

r>                         23 

21  5             45o 

1 08                 4 , , 

a3o                 »5i 

33                  19  > 

17,2 

io,5  à   i3\4 

i8,3 

10,7 

<„l0=i76">. 

/„,„  =  }5°,5. 

''»'=2"'"- 

/100=2>. 

Tensions  de  vapeur'  Points  d  ébullition,  etc.  —  Tensioni  di  vapore,  Punti  d'ebullizione,  etc.  2.'»7 


III 

—  Tensions  de  dissociation  d'amraoniacates  divers,  etc.  (suite).        B.  —  Mesures  de  Biltz  (suite). 

BaI,.6NH1. 

PbCl2.2NH3. 

r.                 /< 

PbBr2.lNH3. 

MnCl2.2NH3. 

f.                   /)■"». 

0                        1  i 

•>.(>.">                 32,8 

uo,6              16,7 

t  s  1                 6  "> 

33                  i<><> 

3  [65             iju.  ', 

rî(),4              76,') 

20C)                           196 

46,1               346 

i56,6             i)2,7 

1 1 .  i 

i84,35          4  5g 

— — —      -■»■. 

',o,i=  :*l". 

1 1 ,0 

t5,6 

'6,97 

BaI,.4NH;. 

/,,io=  •'">"• 

<...=  «!)»". 

f.                 />mra. 

PbCU.l'/sNH,. 

MnCl2.lNH3. 

63                   335 

P.                  p'o-'. 

PbL.8NHv 

/•.                      /r->. 

>-~_— «*-^ 

21,7                    16 

i«.               P-. 

2i5                    9,4 

n,3 

34,65                 100 

—  78,5                6 

230                           2.8 

46,  <»                   267 

56,5             64,8 

278            95 

—  34               423 

8aIî.3NHî. 

n,3 

20  ,  I  2 

t«.              p->\ 

«100=  34°»6- 

7,8 

tm  =  273". 

63                     16 

PbCL.INRY 

78                    54 

r.            t»™-. 

PbI2.5NH3. 

MnBr,.6NH:i. 

'"•                P '• 

t\                   p-'-. 

i3,4 

8o^ 1  i                   18 

-3o,g              9,8 

<ico=  97"- 

0              122 

99^ 167^ 

l-i6,5           387,6 

12,68 

Thallium  («). 

i3,3 

-  Hil—  ^~lll . 

'mu  =    0  '"• 

ru.,, nu, 

riHr.HMl, 

TI1.3NI1, 

«,oo=  93°- 

9,7 

lil>lUMIM  =  275. 

MnBr2.2NH3. 

r. 

/>■». 

p*"°. 

p*"°. 

PbBrs.8NH:). 

PbI2.2NH,. 

f.                  /»— . 

— 79- •• 

38 

- 

38 

f.               p«"°. 

r.                 /?"■*>. 

182                   13,7 

—60... 

■  56 

îfio 

159 

2 1  ")                     36 ,  | 

-5o... 

290 

287 

274 

29 , 4           202 , 3 

34*45             ,,,'7 

2  3o                    98,0 

r. 

TICI.3NH, 
-t-TICI. 

Tlllr  ;iMI, 
-4-TIBr. 

TH.3MI3 
■+-  141. 

—  10,9              700 

8,2 

tI0O=_ss*. 

55  ^           ^7   ' 

«,„„  =  33". 

18,42 

/>—, 

y;—. 

p-". 

— 79-- 

26 

- 

23 

MnBr2JNHV 

—60... 
— 5o... 

126 

24  4 

1  |8 
274 

127 

256 

PbBr2.5\2NH3. 

PbL.lNH,. 

«'■                   P • 

»,,T   ,.      (  F  . .    — 7Q    — 60    — 5o 
m^\p 39       ,65      3o; 

f.                 p*». 
— 45                17 

—28                71,') 

55,9               " 
80,2               7' 

2 1 5                    1 2 .  3 
2.3o                   22,9 
278                  u  4 

On   voit   bien  que  clans  le   pre- 

0        ^J^  ' 

mier  cas  (avec  liquide)  les  tensions 

sont    presque   égales    à    celles    de 
l'ammoniac  pur. 

9,0 
PbBr2.3NH3. 

<,no=  88"- 

PbI2.\2NH,. 

t°.                />""". 

'«•=a7«*. 

MnI2.6NH3. 

PbCL.8NH3(i«). 

t\                    pma. 

v.               /?»». 

no, 6             48,3 

r.                     /?"»». 

—78.5                 f,8 

—  28,7              28,3 

"4,9                63,9 

[54                     3 16* 

5o,o              26,6 

0                 i88,5 

i56,6              36 1,  5 

—21  '2            338 

i8,5           ïg6 

— *■' — rr*^ — " 

r>4,'17 

I4.6 

io-3Q0=8,7 
*„,=  —  36*. 

«,«=-o-. 

*10„=I2G">. 

MnI2.2NH,. 

PbCl2.3<  ,NH,. 

PbBr2.2NH;. 

M»Cl,.6NHa(«  ). 

*°.                    f«». 

t".                 pm"'. 

«"•                 /' • 

f.         pm*.           f"_. 

208                   11,1 

—21,2           34,1 

34.7i               57,8 

5<)              218              '170 

2l3                       14,6 

— 11,1           11 3 , 2 

55,6               2.35,3 

63             2)8             204 

0                 3  60 

61,2                3u,4 

76,5        4<i'>            392 

'9-7' 

'w=a6r- 

g,  j 

'1,4 

10  »Oo  =  ",33 

<;„0=-'3"- 

<,„„='r>V>. 

' =  ,|>- 

(MnI2.lNH,  n'existe  pas;. 

Dampfdrucke,  Siedepunkte,  etc.  —  Vapour  Pressures,  Boiling  Points,  etc. 


III.  —  Tensions  de  dissociation  d'ammoniacates  divers,  etc.  (.* 


B.  —  Mesures  de  Biltz  {fin) 


FeCL 

6NH 

j>""". 

9° 

106 

270  L 
5631 

9^ 

77i>L* 

103,7 

490 

I  13 

71M 

12 

25 

twi- 

=  7'°- 

*    f.IRARDF.T. 

FeCl2 

t°,          p""" 

2NH 

180L 
>8oo) 

18,20 

',.,..  = 

2  25°. 

*   GlRARDET. 

FeCL 
t°. 

1NH 

/>»■». 

214,3 

5,8 

230 

■277^^ 

>o,9 
54,4 

20 

7,; 

«101  = 

291° 

FeBr2 

1°. 
107 

6NH 

126 

108 

i3iL 

"T? 

îT* 

773J 

'100= 

101°. 

FeBr, 

2NH3. 

r- 

f 

23o 

23 '5 

277 

I 

26 

•9 

,87 

FeBr2 

.1NH3. 

t°. 

/>»". 

213 

5,7 

23o 

9,7 

^77 . 

6i,5 

20 

,78 

'100  = 

291", 

5. 

FeL 

i53 

i8i 

6NH 

206 

14 
*  Epuraïsi.' 

=  i35° 

FeIî.2NH3. 


20,40 
iG(Z.anorg.  C/icin., 


FeCI3.i2l\H3, 

la    tension     de    dis 


lires  (Z.  anorg 
$9,  97,  .3',;  i9i3 
Z.    physik.    Chem. 


48.1/,' 


77;46,3ii3)etdeBoxNE- 

Chim.  Phrs.,  1901,  (7), 

23,  3i7)].  [Conip.  T.A.,  IV,  29C-299 
ci    renvoi     bibliographique    (»). 


9i3,  82,  688). 


Dissociation  du  CuO  (*1a)  (CuO  =  -CiiiO- 


[CuîOsol.-f-liq.Lif-i-Oï)] 

(io63°-i  193°). 


W 

6. 

2. 

89 

■237 

121 

279 

141 

272 

12  3 

>.46 

160 

285 

177,5 

20  5 

relai 


muées 
à      Mil 


L  à  Fe)  pa  _. 
nomographique  »  (voir  l'Article), 
-es  valeurs,  ainsi  calculées,  coïn- 
cident presque  toujours  avec  les 
graphique 


-  peu 


)ii  bien  n'en  différent  qu 
voir  aussi  le  grand  Table; 
es    pages   1 18-120  et  le    Table; 
sur  la  page  124,  loc.  cit.). 


10-3Q„. 

6. 

i 

12,90 

18,67 

14,00 

20, 17 

1 4 ,  70 

19,90 

±it  35 

19,00 

20 ,  40 

1  >>94 

19,68 

Enfin  Biltz(")  donne,  avec  quel 
qnes  considérations  théoriques,  un 
Tableau    des  valeurs  de  <160,  cal 


Quotient  Q  :  T 

pour  quelques  carbonates  (21  ). 

Quand  Q  représente  la  chaleur 

de  dissociation  (  cal-gr/mol-gr)  et 

température  asolue  de  disso- 

on  (760»-)  on  a  : 


i3      60    83,5  n3|, 
48  I  71   ] 88     I  96 j 


Q- 

T,6„. 

1191 

14  14 
i634 

Q/T. 

CaC03 

-'rco, 

BaC03 

|3  JOO 

36,4 
39,4 
38,i 

La  premiè 
Bertiiklot, 
sont  de  Tho 

les    d 

;;;kd? 

est  de 

•niéres 

;CusO  sol. -r-Lj  (-4-O2)] 

(10820, 2-1235°) 

dissjc.  dans  le  liquide). 


1090,1 
1091,9 
1096,5 
1 1 00 , 3 
1 1 09 , 2 

1123,0 

ii3i,3 
11 34, 8 
n3g,9 
n44, 7 


n53,3 
11 54, 6 
1 175, 1 
n85,4 
1196.9 
1 200 , 8 
1211,7 
1221 ,8 
1233, 8(?) 
ia3o, 1 
1 23 1 , 3 


'67,7 

89,0 
92,0 
57,4 
33,o 
22,2 
i6,5 
9,8 
3,5 
i,54 
i,o3 
o,95 


1082,2 

402,3 

1 100 

3o5,o 

1 120 
1 140 
11 60 
1180 

220,0 
i4o,o 
79,5 
4o,5 

1200 
1220 

17,0 

4,75 

c    Courbe  EF 
[CuO  solide  -h  L2  (-+- 02  )] 

(,1082, 2-?) 

(Courbe  de  fusion  du  CuO 

avec  dissociation). 

<"■  pZ- 

io83,8  45o 

1088,7  5l2 

1092,6  601 

1 096 ,4  67 1 

1097,2  722 


Tensions  de  vapeur.  Points  d'ébullition,  etc.  —  Tensioni  di  vapore,  Punti  d'ebullizione,  etc. 


Valeurs  arrondies 


1  182, 

1     4o2,3 

390,01 

IIOO 

I  l  20 

"1" 
1 3  j.  5 

l'v.s'     Il 

Il  |o 

i  160 

il  s.. 

2  ',10 
4390 
8210 

24  10       [  ï 
4470        -1 
8180       1  - 

1 200 

1  >200 

i5i5o     \i 

1  2  '20 

29IOO 

19000     j> 

1240 

37700 

- 

ri.     Courbe  EE' 

Dissociation  de  ( 

11O  solide) 

83S.S 
905,0 
915,6 
C956,i 
|956,2 
983,3 
983,5 
(983,5 
1 000 , 6 


1039. 1 

279,00 

1072, j 

353,5 

1073,0 

373.0 

1076.7 

382, 0 

1077.4 

387,4 

1077-9 

389,2 

1080, I 

4o3,o 

(1080,2) 

(eutect.) 

1080,7 

4o6,5 ,_ 

1081,5 

412,0  a 

io85,o 

435,o) s 

*  Signifie  qu'c 

n   est   parti 

du  CuO  pur,   m 

d'oxydes. 

Tensions  de  dissociation  de  corps  divers,  etc.  {suite 
Tensions  de  dissociation  d( 


Courbe  EE'. 
arrond  es  1  sui 


1082.2      402.3 


it  =i53—  coi 

ricr  à  io2(i"C. 


■i2,4o43 
5+12,35). 


.0   |  s'élève  à 

,3261  x  4,574  =  60660  cal-j 
c'est-à-dire    à    i5i6o  cal-gr    . 

i/40:.  Thomsen  a  trouve  167)1. 

Composition  du  liquide  L2  en 
équilibre  avec  Cu20  sol.  ou 
CuO  solide. 


Covelline  (CuS) 

1 2CuS        CUjS H    Si 


3i  ,0 
93' 


quelques  sulfures  («). 
Covelline  (CuS)  (suite). 


JIO  10 

s    représentent    ces 

une  formule  erro- 
6,43227  log»Tj  etc.!) 
»  =  6oo    au    lieu    de 

tandis  que  les  ten- 

it    par    une    courbe 


DE, 


58,1 
60,9 

61,6 


^o,m- 


29>6 

44,6 
66,2 

29, al  1 

43.9f! 
65,o  ,  g 

97,2 
140,7 

9>-3i  = 
.37,71 

b.    EF. 


n  07  .,8 
1 160,0 


H  »/0  CuO   (3i,a4  •/.  Cu) 

1  (74,8»/„Cu2Oet25,2  °/0CuO 
100 Cu20  + CuO),  tandis  qu's 


ait  pas  de  «  solutions  s 
encore  quelques   tensio 


3i3 
980  (?) 

io_3y  =  4' 
e     M"'    Wasjuchni 
(  Thèse  de  Doctorat,  Berlin,  1909. 
i5)  trouva  {voir  aussi  P. 
cit.,  p.  i5o)  : 


x'/,CuO 

Mol. 

■00-xCu) 

'/.. 

PoT- 

69,9 

64,9 

482,0 

68.6 

63 . 5 

389,2 

436,3 

1 1,0 

444,5 

21,8 

467,3 

(34) 
110 

475 

480 

"95) 
(255) 

Pyrite  (FeS2) 
FeSî=FeS  +  S' 


0,75 


393,4 

4o5,8 
421,5 


P""°. 


(avec  —  434,i95o75  l<,g10T!). 

Cette   formule    donne,    à    68. 
p  =  447"'">  au  lieu  de  5i8mra. 

Voir  aussi  un  article  de  Prixneu 
un    Schupp,    Z.  Physik.    Chili 
1909,  68,  161. 


A  18000,  la  tension  de  dissociation  est  =  2,3.  io2mm  (io_t?) 
au  maximum. 


11 20 
n5o 
Soluli 


ée  deCu,0(DK)  : 
Mol.  7o.      p™. 

6l,7  2  20.C 

59,9         107. c 

•ée  de  CuO  (EF). 

Mol.»/,.     PT- 


COS  («). 
(C0S  =  C0  +  S;     2C0S  =  C02+CS2). 


(24) 

('-4) 

(31) 


Dampfdrucke,  Siedepunkte,  etc.  —  Vapour  Pressures,  Boiling  Points,  etc. 


Tensions  de  dissociation  de  corps  divers,  etc.  {suite 


U:iOs  (»>. 
(U308  -  3UOî+  02;  il  se  forme 
Pmm-        /> '■  (°- 


i  UEOs). 


7'3 

745 


.pi; 
965 


io55 
1072 
1 090 


Cs2Cu(S04)2.6H>0  (suite). 


5o ,  8 
)  1 , 8 
55,6 
58,5 


*   COI.ANI    (1907). 

II  y  a  donc  un  manque  de  concordance  absolu.  C'est  égalerai 
e  cas  pour  les  valeurs  calculées  à  partir  de  la  chaleur  de  fori 
ion    par  Mixter  (1912  ). 


Hydrates  de  sulfates  doubles  (2G). 

K2Cu(S04)26H20  (suite). 


26,8 
•>.8,6 
37,6 
44,2 
58, 1 
68 , 3 
77,4 
99,  « 
i38,o 


16,1 
-  5         8_23j    __  _^_| 

Tl2Cu(S04)2.6H20. 


/>»■». 


o,3 


39,5 
39,9 
43,2 


T^CuiSCKh.eH.O  (suite). 


5|,4 

3:5,8 

+0,4 

54,7 

43,. 

— 0, 1 

55,o 

56,8 

43,8 

49,3 

+0,3 
^0,6 

59^9 
62,8 
63,3 

(ii ,  1 
72,9 
73,9 
114,6 

—0,6 
—0,3 
+  i,3 
—0,6 

i"K'>"'" 


'1,204  +- 


rous  ces  liexahvdrales  se  dissi 
nt    en    bilivdrates,    qui    ne 
composent  plus  au-dessous   de 
)*,    excepté    celui    de     Cs,    qui 
perd   sa   dernière   molécule  d'e. 
ï  75». 

Les  températures,  où  la  décom- 
>osition  des  hexahydratcs  devie 
•apide,  sont  : 

i\H4.       K.        Rb.       Cs.        Tl. 

42°       33°       55°      6V      60° 

Pour  les  tensions  à  5o°  on  a  : 

NII4.     K.      Rb.     Cs.      Tl 

pso°=26,7   5g,o  4o,5  24,9  3i 

L'hexalivdrate    de   Na    n'existe 
pas  (seulement  celui  à  sH,0). 


Hydrates  de  quelques  sels  ( 
Na2SO,i0->0H2O. 

25;        ;/"'"=  19,22  ±0,02 

Na2HPO,12^7H20. 

<°=2Ô;         p""n=  19,1 3  ±  0,01. 

1  Composition  exacte  io,6H,0). 

Na2HPO,7-»2H20. 

r'=25;        //"'"  =  1  ^,ji  ±  0,0 1. 

BaCl22->lH20. 


(Composition  exacte  i,3i  H20). 

CuSO,5->3H20. 

[°=25;        //"'"=  7,80  zho,o3. 

(Composition  exacte  3,8811,0). 

Méthode:  L'auteur  compare  les 
ensions,  avec  celles  de  l'acide 
mlfurique  d'une  certaine  concen- 
ration.  Il  fait  usage,  pour  cela, 
des  pi  eSMons suivantes,  qu'il  estime 


23,34 

9^,5 

22,78 

9«,i 

22,02 

93,9 

20,98 

88,0 

19,64 

82,9 

'7,92 

75,6 

[5,83 

66,8 

[3,46 

56,8 

46,8 
36,8 

26,8 

9,'8 

5,2 

2,3 


Tensions  de  vapeur.  Points  d'ébullition,  etc.  —  Tensioni  di  vapore,  Punti  debullizione,  etc. 


III.        Tensions  de  dissociation  de  corps  divers,  etc.  {Jin), 
Hydrates  de  quelques  autres  substances  (2Ï). 


Na:SO,.10H,O. 


SrCl3.6H,0. 


(COOH),.2H,0. 


(Les   formules  pour   logp  avec 
-H  3,    T-(-i.V>,   etc.,    sont   pure- 
ment empiriques  et  n'eut  aucune 


Décomposition  des  hydrates 
HgCl2  2KC1.H.0  et  HgCl.KCl.  '/.H.O  (2»). 

Voir  l'article,  i  Pas  de  lensions). 


Détermination  de  pressions  de  dissociation  ("j. 
Explication    d'une   certaine   anomalie   dans   les   mesures   de 
tensions  de  dissociation. 
Voir  l'article. 


Bibliographie  (Chap.  III).  —  (M  F.  Ephraï.m  un<l  S.  M 
Dcr.  Dtsch.  Chem.  Ces.,  11(17.  50',  mil.).  —  ('■)  F. 
(')  F.  Ephraïm  uu.l  K.  1U>sknhi-:i;u  WIl,  lier.  Dtsch.  ( 
Dtsch.  Chem.  Ces..  1918,  51'.  b',',.  -  («)  F.  Ei'HRAï.m  \ 
Chem.  Ces.,  h,!.,.  52'.  ---j*>.  —  (s)  F.  I-Iimuîaï.m  \\l.  h 
Chem.  Ces..  1919,52',  910.—  (  "'  j  F.  Ephhaïm  XXIII,  1 

Z.  anorg.  Chem...  1 '.  109.  s,,  et  m.  —  !  rj  1  W.  Biltz 

Z.  anorg.  Chem..  1920,  114,  17',.  —  ("1  W.  l'.il.r/.  .11 
\V.  Stollknwkhk  XIII,  Z  anorg.  Chem.,  i.,>i,  119.  07 
('")  G. -F.  HOttig  XM,  Z.  anorg.  Chem..  .922,  123.  3i 

—   i",i  G. -F.    HOttig  XVIII,   /..   anorg.   Chem..    

(21)  J.-\.  HRDVALL,  Z.  anorg.  Chem..  1916,  98.  \~.  — 
1921,  43,  1061.  -  (»)  K.-T.  Allkn  and  R.-M.  Lomba 
30'.   i56.  —   (•')    P.  Seelio,  Thèse  de   Doctorat.  ZiirU 

(-;)  H.  Sciiwarz,  Thèse  de  Doctorat,  Zurich,  (919,  J8.  — 
(")  R.-E.  WiLSON,  J.  Am.  Chem.  Soc,  1921,43,  ~«\.  - 
(=')  C.  Tooknkux,  Ann.  de  Chim.,  (9),  1919,  11,  3a3. 


{"■)   F.  EphraïM  XV, 
,    1917,    50',    1088.   — 

ISENBERG    XVIII,    lier. 

iaIii  XX,  Ber.  2M*c/i. 

SI    WIl,    lier.    Dtsch. 


9»,  6* 

— 165 

559,3 

10  j,  1 

i6j 

600,6 

1.8.9 

i63 

663,8 

iii ,  1 

161 

-83 

1 69 ,  6 

160 

848 

190,0 

130 

916 

212,1 

1  38 

988 

836,i 

1  >- 

1 064 

262 , 0 

1 56 

1 1 45 

290,0 

1  >5 

1229  1 

3>o(  4 

154 

i3i8 

353,2 

1 53 

1 4 1 2  1 

388,8 

1  5« 

i5io 

3(?)log»' 
r- 4,60175. 


IV.  -  COMBINAISONS  ORGANIQUES. 
C«H,(«). 


ioo,5 
96,9 
93,7 
92,3 
9°i9 
—  89,3 

>s'V =  — 


CîH,;  (5"). 


—  100,8  364,5 

—  ()>,5  5o4,o 


!.. 

C 

139, 9 
"34,8 
149.4 

4 
9 

17 

[39,6 

5o 

132,2 

12.3,6 

loo 

Dampfdrueke,  Siedepunkte,  etc.  —  Vapour  Pressures,  Boiling  Points   etc. 


IV.  —  Combinaisons  organiques  (suite 

)•                                                             B,BUOCHAP„,E,   P.    272. 

CJÎ;    (2 

)  (.mite). 

C2H2  (î)  (suite). 

C3H6(*). 

t'. 

/>"""•             c^obs 

log'O/,»»  =  -  "-/■'"'  -1-  8,84  ; 

*'■               P"""-         rJp-Ui 

— 108,0 

600             —  5 

l05.v,—     n-^-1,  ,,--,(.-.)  lus..T 

-143,1            -      rJ>=o°,59) 

106,8 

65o             —  7 

.38,.                            (P=i,07) 

IOJ,  ( 

700               -H    1 

127,4                 3             +o,3 

104,8 

73o             —  4 

—  o,ooi5nï  +  3,6728(?). 

120,3                 6             -+-0 ,  j 

-103,9 

760                   0 

(Cette  formule  est  erronée.  Red.). 

1 10,4                i5                 0 

lo8,V°"°= 7{ 

iî+i>75(?)log»T 

101,4               3o                 0 
94,2               5o             +1 

-0,0c 

53a  T +  4,3910. 

CHj(4)- 

84,4            100            —2 
78,0             i5o             — 3 

C2H 

>C). 

«•■          pmm-      caiTv-us 

73,2             200             —4 
65,7             3oo                 0 

t".         p™. 

«*•            P • 

—  143,1                -        (p  =  o,45) 

60,6             400             —4 

— i5o       14,9  \ 

—  126      i(;4,i 

i36,i                         (p=i,o5) 

56,3             5oo             —3 

149      '*>»y 

125       177,8 

124,2                 3             +0,7 

52,8             600             —5 

1 48       19,0  i 

1 24      1 92 , 4 

n8,3                6             -o,3 

5 1,1             65o             —2 

147       ^i,3  / 

123       207,9 

1 09 ,  ■>.               1 5                 0 

49,6             700             +6 

146       23,9V* 

122         22  4,4 

ioo,5               3o                 0 

48,7             730                 0 

i45       26,7  \ 

121           24l,9 

93,3               5o             +. 
82,8              100             +1 

—47,8             760             +3 

i44       29,9  \ 
i43      33,3 

120          26o,5 
119          280,3 

logi.J9-  =  _î2^!i+7,I7J. 

i4->-      37,1  / 

118       3oi,3 

76,3             i5o             —1 

1 4  >      41,2 

117      323,3 

71,1             200                0 

C:1H.,  (Allylène)  (■«). 

140      45,6 

116      347,0 

62 , 9             3oo             +9 

f.          p""*.                t°.          p"-. 
—73,3           71,5             — 3l,20        645 
64,8        118                    3o,85        663 
58,4         I71                    21,3o        992 
5i,75      244                    20,80      1014 

i3c)       5o,4 

u5      371,9 

57,5            4°°            +3 

]38       55,7 
137       6i,5 
i36       67,7 

114       398,2 
u3       426,0 
112       455,4 

53,2             5oo             +2 
49,4            600               0 
47,6            65o            -(-1 

i35       74,4 
i34       81,7 

111       486,3 
110       5i8,8 

46,  1              700             — 3 

41,20      4°8                — i3,20      i365 

i33       89,6 

109       552,8    j 

45,i              730             —1 

— 4o, 85      421 

i3a      98,1 
i3i     io7)3 

108       588,4  \ 
107        623,6 

—44,i            760           +1 
.,„„„_      983,7 

tf  —  —  27". 5. 

i3o     117,2 

106      664,5  )* 

Les  auteurs  donnent  le  Tableau  définitif 

129     127,8 

io5       7o5, 1  l 

ci-dessous    pour  les  hydrocarbures    sui- 

128     1 3g ,  1 
— 127      l5l,2 

10',       -47,5  \ 
-io3       792,0   ] 

C:,H8  (S«). 

vants  (5a). 

ttr.              te.           tc. 

•  Extrap. 

f.             p™.                      t'.              p—. 

(C2HC -172,0     —  88,3     35',o 

*e  =  -io3»,72 

tB  =  — 1690,4. 

—43,4       857             —38,4       io5o 

<C2H4 —169,4     — io3,9      9,9 

I       ,0     _„               W 

^+i.15(?Ho8»T 

—  42,9      8:0             — 3o,85     i368 

(Ç2H2 -  81,8     —  83,6     36,5 

b  f                -j-          .,   -  .     ~ 
-  o,oo83753T-+- 5,3234o. 

—  42,3       894                -23,1        2021 
/,.  =  — 44  .5. 

C3H8 -.89,9    -  44,5    95,6 

{C,U6 — 185,2     —  47,o     92,1 

(C3H4 —104,7     —  »7,5  127,9 

C,] 

ï*(3)- 

C3HC(5")- 

Tc  :  Tc.          L.          L  :  Te. 

f>. 

p-\                 Ap. 

(C2H6 1,667         38oo         20,6 

calc.-obs. 

t\          />-».               r.         />»-. 

C2H,. 1,673         35.o        20,7 

— i43,2 

1              -+-o,58 

- — 3j ,  45      nio            -1-0,1        4260 

'C2H2 i,634         5i5o* 

i4o,6 

1 34 , 6 
126,1 

J5         "o'" 

— 34,4        i3o7                5,75      52.4o 
— 27,85      1671                7,5        5Î20 

(C3H8 1,6.3         45oo         19.7 

CaH8 i,6i5         4600         20,3 

"9.9 

3o                 0 

- —  1 5,65      2570              10,0        5940 

(C3H4 i,633         5a3o        2i,3 

1 1 5 , 1 

5o             h-3 

t,  =  —  47°,  0. 

•  Chaleur  de  fusion. 

108,2 

104,0 

1 5o             —3 

C:;HC(5). 

Densités  des  liquides  (5fZ). 

100,6 

200             —  1 

95,8 

3oo                 0 

f.          p™.               r.          p"". 

C2H6. 

92,3 

400                 0 

0           44oo              60          18900 

t'.              D,.                t°.               D,. 

89,5 

5oo             — 1 

3o             9900                70           22800 

—  108,2      0,5719         —88,3(^)(o,5459) 

87,0 

600             4-6 

4o           12600                80           27400 

io5,8       o,5685              88,1         o,5458 

85,9 

65o             — 2 

5o           i55oo 

99,7       o,56o8              83,i         0,5392 

85,i 

700                 0 

98,2       0,5589              78,8         o,5388 

84,5 

73o             -;-[ 

<,.=  92°,6;        p*tm  =  45,34. 

95,3       o,5549          — 7Î.0         0,5272 

-84,0 

760                 0 

(  Document  incomplel  ). 

-  89,o5     o,5472 

Tensions  de  vapeur.  Points  d'ébullition,  etc.  —  Tensioni  di  vapore,  Punti  debullizionc,  etc. 


IV.  —  Combinaisons  organiques  {suilt 

,.                     ™ 

Densités  des  liquides  (*")  {mite). 

ra-CvHio  1  *)  (suite). 

//-C«H,4  («). 

C-H.. 

r\             p*».            S/> 

f.          p"".                    t'.          i>""". 

f.                D,.                     P.              D,. 

-12,3            >oo        "Vf' 

1  —99,o       0,009                 ,1,1        1 ,409] 
98,4      0,010              5i,o       1,412 

—  10S.7           0,5762               —89,4         0,5482 

103,91/,.)  (0,5699)             84,05    0,5400 

l]l            65°            +2 

'     96,6      0,0092         — 5o,g       1  ,  i()")l 
83, 0       o,o5o 

103,7        0,5696               74,2       o,52i7 

2 , 8             700             -+- 1 

80,6      0.067        Manoml"deHuYOENs. 
76 , 2       0,119            —  5 1 ,  5        1 ,  29 
(0,391)              5 1,2       i,34 

99, o5      o,563o           —96,45     0,5172 
—  94,3         o,555g 

1  ,5             730             -+- 1 
—  o,3             760                 0 

C2H2. 

(Document  imcomplet). 

64,4      0,396}            43,9      2,44 
(o,4o5)              33.6       5,33 

t'.                D,.                     I*.                D,. 

5-, 8       0,750                21,6     12,55 

— 83, 6(fe)(  0,6208)         —  70,85      0, 60011 

57,3       0,796                 10,7     2.5,o4 

81,8        0,6181                66,35      0,5935 

i-CvHio  (»). 

57,0       0,826            —  2,8     39, i5 

8o,3         o,6i54               62,5         0,5875 

r.              />"■".              \p 

—  56,i       0,916 

79.1")       o,6i36                56,o         0,5779 

Les  tensions  trouvées  s'accordent  très  bien 

— 76,10       0,6093            —55.-2        0,5763 

—  114,8               1                0 
106,2                 3             -+-o,5 

98,4                7            -*•  °>4 

avec  celles  de  Young  et  Thomas,  mais  elles 

C3H8. 

s'écartent  de  celles  de  Mundel  (Z.  physik. 
Chem.,  i.)i3.  85,  435). 

r.             D,.                r.              D,. 
—78,2       0,6238          —45,9       0,5869 

90 , 7               1 5                  0 
80,9              3o            -t-  2 
72,7               5o             H-  8 

68,3         0,6124                44,5(fe)(o,5853) 

(7). 

Préparés  à  partir 

63,2        o,6o63               42,4         o,583i 

6i,4              1 00             -f- 1  5 

Préparés 

de  la  paraffine 

5o,5         0,6022                38,7         0,5783 

58,7         o,6oi3                34,35       o,5735 

53,3         0,5957               3o,<         o,5685 

— 47,95       0,5892           — >j,5         o,56i5 

4  1  ,  l              3oo              -H   5 

synthétiquement. 

de  houille. 

34 . I             400                  0 
27,7             5oo                   0 
22                 600             —  2 
19,1              65o             -t-    t 

C,;H5,.. 

t°0. 

t%. 

2.43 

49,5 

t'e. 
243 
à  244 

C,H6. 

i6,5             700             —  6 

Ï2-53   j 

14,9             73o             -t-   1 

C25H52. 

53,3-54 

254 

r.             D,.                 f.             D,. 

—  1 3 , 4            760                 0 

—78,2       0,6486          —34,4        0,5937 

■0      „           io56,25       .    D 

Ogu>        = ^ H  6,98; 

C,cH.,;.. 

55,5-56,5 

262 

55,5-56,5 

262 

58,5         0,6247                27, 85       o,5854 
48.5         0,6109           — i5,65      0,5691 

C27H56" 

58,5-59,5 

269 

à  270 

58, 5-59 

270 

47,o(/(.)(o,6oq5)                0             o,5473 
—87,45       0,5973           +19            o,5i83 

1632,661           r    a    , 
l"g'°/>mm  = =p 1-1,70  (?)  Iog,0l 

C28H58. 

C,9H60.. 

61-62 
63.i-64.i 

278 

61-62 
61 .5-63.5 

±286 

C,H,. 
f.                 D,.                     f.                  D,. 

—  o,oi38873T  +  9,06814  ('?). 

—55,3         0,7128            —iy,5(te)  0,6785 

n-C4Hio  (5). 

CHiFiS). 

5a, 0        0,7093              25,3        0,6759 

t'. 

/>■"».                  f.           y>»-. 

t'.         />■"-.                   f.        p™. 

5o,85       0.7076                19,3         0,6682 
4o,35       0,6943            — 12,9         0,6600 
—32.3        o,6843 

3o 
4o 
5o 

255o                 90         10700 
335o                100         i25oo 
43oo                110         14700 

—103,70     142,9           — 82,43    592,9 
io3,3o     i5o,9               82,36     5g4 , 1 
99,60     2o5,i                81,57     628,3 

Les    auteurs     ont    déterminé    encore    les 

60 

54oo                120         18100 

92,40     33o,7               81,14     65 1,7 
90,10     383,5               8o,53     665,5 

tensions    superficielles     et    trouvé    que    les 

-0 

6700                 1 3o         20600 

hydrocarbures  étudiés  étaient  tous  normaux 

(K=i,98;  2,14;  2,02;  a,i5;  2, 12;  1,96). 

t,  —  i53",2;        /)""»=  35,67. 

89,70     38 1,7                80,47     (»63,9 
88,60     43o,4                79, 3o     725,0 
88,56     406,4               79,oo     709,8 

(Document  incomplet). 

7!-CjH,0  (*)• 

87,80     429,8                78,60     731,4 

""                     Pmm'            calcul,» 

i-C»  !!„(•). 

87,50    4^9-2               78,40    765,1 

—  il3,  1               -         (  p  =  o,3i  ) 

t'. 

p-"".               f.         p-'-. 

87,08     465,2               78,30    746,2 
85,71     489,1                 78,20     757,9 
85,59     493,9                77,72     789,5 

99,9                 »                 ° 

93.2  3 

85.3  7 

75,6               i5                0 

3o 

34oo                  80         io65o 

io 
5o 

44oo                  90         i3ooo 
56oo                100         i54oo 
7000                110         18600 

85, 40     496,5                77,70     774,8 
84,45     543,5               77,5o     790,2 

65,4               3i              -+-1 

-0 

83,90     537,0                76,84     8o8,5 

58,3               5o            +2 

' 

83, 80     562,9               76,31     836,99 

47.5  100                0 
4o,3              i5o             —2 

34.6  200            — 4 

tc=i33°,~;         />*"»=  36,54. 
(Document  incomplet). 

83,76     549,2            —75,73     871,7 
—82,46     600,8 

25.3             3oo                0 

T  =  160. 5i  +  0.07085.0.  />  — o,o4353/>2. 

— 18,1             4°o            +4 

tt  =  —  78°, 2  (Travers— 770, 6). 

Dampfdrucke,  Siedepunkte,  etc.  —  Vapour  Pressures,  Boiling  Points,  etc. 


CHCI3  (■)« 


CCI,  («). 


Les  auteurs  signalent  les  grandes  difle- 
Mices  des  points  d'éhullition  selon  la  mode 
es  liaisons,  et  font  les  rapprochements  siii- 

itlltS. 

NC-C  =  C— CNT 76" 

c5>-<S, ' 

£>-<£ 

(CHs  — CEtt —  85 

{  CH,  -  CN -+-82 

(CN  -CN —  7.1 

(  CN  -  CN —  -2 1 

CN  —  CH,—  CN -+-219 

(CN  —  CIL-CIÇ  —  CX -t-266 

1  CH3—  CH,  —  CH;i —  45 

•  CH:,—  CH,— CHO -+-  49 

(o  =  c  =  c  =  o -t-    7 

(Différences  de   uc<  et  190"). 
Au   contraire,   les  différences  sont    faibles 

CaHi,— C=C—  CN io5°] 

1L\         r/lL2  .     . 

C5Hu/C_C\CN ,',,| 

CgHis—  CsC- CN 2i3  \ 

C6H13/C_C\CN "  ) 

C6H3— C  =  C-CN 629  \ 

C6H5/C=iC\CN '"     • 

h2\       y\u  \ 

C6H5/C      C\CN '2t"  J 

*  Différence  de  6°  ('?). 

Ouant  aux  liaisons  doubles  et  triples,  il  faut 

>u  o,  selon  qu'il  y  a  une  liaison  triple,'  double 
.11  simple.  Et  comme  T,=  5/8T,.*  5/a7  J, 
m  peut  calculer  avec  les  valeurs  fondamen- 


Combinaisons  organiques  {suitt 
CïHseifelCaHîCU"). 


(CH3)20  («). 


G3(),, 
679,' 


—37,3        426,6 


'„  =  -»40>9; 


(C,Hs),0  (6;. 


93,3 


-81,7 


CO(CH3)2  (6)  {suite), 


-81,3 

\  0,089 
/  0,076 

-57,i 

(    !  ,20 

8t,2 

0 ,  069 

:")7,o 

I  ,262 

76,0 

0.176 

5  1 , 0 

2,00 

«4,7 

o,655 

43,6 

3,88 

64,5 

j  o'6'i3 

34,4 
•24,4 

7,98 
16, 17 

58,8 

1,094 

9.4, 1 

16,48 

57,') 

1,162 

17,4 

23,44 

—57,3 

1,1 83 

—  10,7 

38,1 3 

C2H;j 

OH 

(«)• 

t". 

p<"°. 

t». 

/>"■»>. 

-96, 3 

0,0000 

-34,7 

o,64  t 

83,8 

0,0027 

34,5 

0,644 

83,4 

o,oo3o 

34,4 

0,660 

8i,3 

o,oo3o 

34,0 

0,67 

96,3 

(  0,078            75,8 

0,067 

16,5 

3,23 

(  o,o83              64,4 

'7,  ' 

0,072 

10,6 

5 ,  20 

94,9 

o,oq3               57,3 

D,  12 

5i,i 

0,119 

-    2,8 

9,49 

9°,  7 

0,161              56,7 

5,34 

5r,o 

0 ,  120 

4-  5,5 

17,06 

88,0 

o,2.33              53,5 

7,OI 

47,  ' 

0,164 

10,8 

24,o4 

85,2 

o,33o            44, 2 

l4,I7 

47, u 

0,169 

11,1 

2.  j ,  39 

—  «2,9 

0.426             35,o 

26,95 

!3    5    * 

0,249 

i3,3 

29,00 

—32,4 

3. ,93 

"*    '       l 

0,254 

•i  au  Supplément  le 

Tableau  gé- 

nérul    des   p 

■opriétés    de   l'éther 

aux    basses 

t-C4 

H, OH 

s.  (Tayi.or  and  Smi 

h,   J.    Ain. 

Chem.  Soc. 

1922,  44,  345o)]. 

(  Voir  Mélan 

ges  binai 

res:  U.O-hi 

C4H9OH). 

(C,H,)0  (1«). 

CH.-COH  ("j. 

t". 

P'-.             t". 

/>""". 

t: 

/>"■">. 

f. 

p""". 

-57,0 

'9,5          -3,3 

43i  .7 

—2.4,  i5 

100,0 

i4,32 

607,7 

5o,3 

32,7 

493,1 

1 9 , 6  > 

127,7 

1  i ,  20 

628,8 

43,4 

30,9              -t-2,0 

537,0 

"5,9  » 

i56,8 

16,14 

652,4 

3-.Î 

74,5              5,3 

6i5,8 

12,  i5 

187,5 

«6,91 

672,4 

".o.l 

110,6             7,9 

68  2 , 2 

8,40 

227,7 

17,70 

693,7 

'•4  ,2 

•55,7             9,4 

722,7 

),)o 

2  56,2 

18,27 

709,' 

i8,9 

207,5           10,6 

756,6 

3,6o 

275,5 

18,70 

721 ,2 

14.6 

2.57,6           11,0 

768,0 

—     1,23 

3o6,5 

19, °7 

73i,i 

IO, 5 

;  1 2 , 7         1 1 , 6 

786,5 

-+-  0.90 

336,8 

2o,43 

770 

7,8 

353,8         12,8 

824,9 

3,67 

38i,8 

20 , 5 1 

772 

—  5,8 

388,2 

6,20 

4^5,2 

2 1,27 

794,8 

/  —  —  m 

°,3;     t  =io»,73;     t 

=  192°  0. 

8,40 

467,5 

22 ,  3o 

826,0 

9 ,  60 
10,60 

5o4,9 

5.7,3 

9  3  38 

CO(CH3)2. 

94,40 

89', 9 

1 2 ,  08 

555,4 

2.5,33 

[Voir  Ml 

anges  binaires,  renï 

Oi   (»•)]. 

557,8 

°,6;    (,.- 

•26 , 5 1 

9»1  ,9 

CO(CH,)2  (6). 

1 0 1 1 , 1 

f. 

/>"'-.                t°. 

P • 

Cel  1  donne 

es  v  ilcu 

s  interpolées 

suivantes 

-94,8  j 

0,014          -84,2 
0,019                83,7 

0,059 

f 

«""». 

dt 

ÙL. 

Tensions  de  vapeur.  Points  d'ébullition,  etc.  —  Tensioni  di  vapore,  Punti  d'ebullizione,  etc. 


CH;  COH  (v 


6  40 
-  a,5o 
+-  1 ,  10 
4,23 
6,94 
9,4 1 
11,71 
i3,87 
15,92 
17,86 
'9,7o 
20, 10 
ai, 45 
23, 10 
24,67 
26,  i) 


0,070! s 
0,0680 
0,0652 
0,0598 


0,0477 
0,04 53 
0,6428 
0,0407 
0,0387 
o,o365 
o,o355 
o,o34i 
o,o3a4 
o,o3o4 


o,o5i5 
0,0473 
0,o445 
0,0420 
o,o3g8 
0,0877 
o,o357 
o,o355 


On  en  dédu 


o°C.    L  = 


i3ac 


3o,8 

32,9 
35,2 


34,5 
35,9 


IV.  —  Combinaisons  organiques  {suit 
CjHsCOfi),  («). 


1 «.1 1.1 1 .111.11 1     île     plusieurs     degrés,     par 

exemple   i84°,  connue  l'indique  d'ailleurs  le 
Tableau  suivant. 
Vo  HjO.         t\.  •/•  HjO-       ''■■ 

0  290  ■>  ,5  [85,  "> 
o,o5  284  3  178,5 
0,04  287.  3,5  171,5 
o,5          243,5            4  167,5 

1  224,5  4,5  i63,5 
i,5  207,)  5  160,5 
s             195,5 

I  n  seul  "  ,  d'eau   donne  donc  un  abajsse- 


al-gr/gr, 

sorte    que    la     constante    de    Trouton    • 
19.8  (trouvé  expér.  L  ==  i3',,6). 


C2H<C 
L'éthylène  chlorliyd 


ne  bout  à  iï8°C.  Un 
V.C,!!^"  et  57.5  •/,  11,0 


Perglycérine  et  Perka-Glycérine  (1*). 

(Lactate  de  Na  et  de  K  comme  succédané 

delà  glycérine). 

Vi  Per-  Vo  Pei- 

glycérine.  /]■.  glycérine.         /;.. 

So  [25,5  48  109 

64  116  4<>  107 


Acide  laurique  et  myristique  (14"j- 
?lor=  o""n,o38  et  omm,o33  respectivement, 


Tensions  et  points  d'ébullition 

de  quelques  éthers  purs  C5). 

1.     Formiate  d'isobutyle. 


53,9 
68,7 
84,9 

I  O  )  ,  i 

123,3 
i33,4 

[54,  ; 

'7'.h  i 
60,  17   201  ,2 

(il  ,96     2  I  (),'>. 

(55, 00  242,5 
67,00  261  •') 
69,73   291,75 


32,79 
35,79 
39,9%o 

44,68 
48,66 
5o,3i 
54,M 


83,79       477, 


379,7 
.,,,-.  !5(Sq|H"»ÎANN97°,9à9S«,3). 


Tensions  et  points  d'ébullition 
de  quelques  éthers  purs  (U)  (suite 

2.     Formiate  d'isoamyle. 


49,98 

[9,0 

90,55 

257,8 

14,90 

61,7 

94,4o 

29  ),'). 

59,64 

77.  » 

00,73 

366,4 

65,39 

97 , 7 

o5,3o 

[26,  i 

(h).   5<> 

116,7 
i43,8 

10,00 

5  S  7/5 

75,01 

'43,9 

22 ,  5o 

7",  ' 

8.     Acétate  de  propyle. 


\.     Propionate  d'éthyle. 


'",'7 

54,4 

82,47 

441,0 

33,8o 

58,8 

83,36 

457,0 

36,, .6 

65,8 

84,28 

467,9 

39, 85 

7*,8 

85, 39 

486,6 

Î4.66 

97,6 

86,20 

498,1 

48,78 

117,1 

86,96 

5(5,7 

»o,63 

127,3 

87,84 

5a6,2 

5  1 ,  02 

1*9,5 

88,66 

5(0,7 

54,76 

1  ,2,3 

89,57 

556,8 

>  5 , 5 1 

'57.9 

90,48 

57  i ,  1 

'7,38 

173,6 

91,67 

K)-,» 

6i,75 

20  1,7 

92,77 

618,8 

65,66 

2  32,7 

93,54 

634,1 

66,16 

238,o 

94,59 

606,0 

70,56 

284,9 

95,35 

6-0,7 

74,76 

332,4 

96,21 

690,2 

77,S(i 

373,1 

97,12 

7f>9,9 

8",  77 

4*4,i 

98,33 

739,2 

Tables  internationales. 


Dampfdrucke,  Siedepunkte,  etc.  —  Vapour  Pressures,  Boiling  Points,  etc. 


IV.  —  Combinaisons  organiques  (suite 

)•                                                               B.BUOOHAPH.E,    P.   272. 

Tensions  et  points  d'ébullition 

7.     Valérianate  d'isobutyle. 

3.     C,H:NH2. 

de  quelques  éthers  purs  (1S)  i  suite  i. 

'"■       />"""•          t'.       />""».         t\       p' 

t'.         />»».                   r.          />»». 

Courbe  : 

92,0      6i,3      1 1 3,7    i47,3      i44,3    38i,o 

47, o5       o,g55               i86,5       26,82 

t".         />"'».        />""-.'       p""°." 

93,0      68,8      120,6    17(5,9      149,8     ,53,8 

1 3  4 , 85      10,70                197,7       3i,88 

35            G3            -              63 

97,4      77,7       125,8    112,2      i54,4    5 18,7 

i5o,7       i4,44                206, i5     36, o5 

4o            80            78            84 

101,7      83,7      i3o,4    243.7      160,2    611,6 

177,7       »3,o4               216,6       42,i5 

45          101            -            104 

io3,8     102.1)      i33,i    284^8      i63,5    674,6 

<=223»,8  (V.  et  Ch.  218°); 

5o           I2Ô           i».j           129 

110,6    122,5      i4o,5    335,6      167,7    734,2 

p  =  46»», 76  (  V.  et  Ch.  5o»™). 

55           i54             -              i59 

tt=  i67°,o  à  168°, 5. 

«,=  48%  4. 

60           188            188           193 
65          228            -            23g 

(Schumann  168,7  à  l69>0- 
Courbe: 

4.     NH(CH3)2. 

70           277           279           2.83 

f.             />»-.                       f.            />»">. 

75          33-2            -            345 

V.      /'""".    p""".*              t'.      p""".    p""".* 

90       60       55            1 35     3o5     a85 (?i 

(5,90)     o,g48              119,7       23,64 

80          399          4o3          417 

6,o5       0,952               i36,7       32,44 

85           475             -             445(495?) 

g5       70       ;o            1  îo     3j8     33 i 

1 5,6         1,60              (137,2)     32,86 

90           564           56g           587 

100       84       84             i45     3go     38g 
io5     100     102            i5o     455     45o 
110     120     121             i55     527     523 
1 1 5      i44      1 4  5             1 60     60 5     600 
120     172     172            i65     694     690 
125     2.o3     204             170     78.5     783 

58,i         5,76                i38,3       33,22 

95           663             -             680 

76,55       9,62               (160,2)     48,72 

100           785           78)           797 

96,7       i5,o6                i6o,35     48, 5o 

■  Voung  and  Thomas.         "  Schumann. 

/.=  164«,58(V.  et  Ch.  i63°); 

5.     Propionate  de  propyle. 

pt  =  52»", 40  (V.  et  Ch.  50»™). 

t\           p-"\                t\           p™. 

i3o     237     2.40 

<—  7  ,   • 

49,8           49,8                84,4         245,7 
55,7          63,7               9°>5         265,9 

*  Schumann. 

8.     NH(C2H3)2. 

f.            p*"».                 t°.          />»-. 

60,7           82,3                i)  5 , 3         3io,i 
65,4         io4,4              ioo,3         36<),8 
70,7         123,3              104,4         423,9 

Acétate  d'éthyle  C«). 
^=7r,,2à77»,i3. 

54,0         o,g52               170,1        i5,6o 
75,2         1,77                igo,g       22,40 
gi,6         2,48                200, o5     25,8o 
111,2         4,87                208,6       2g, 22 

74.8         146,6              109.8         5o4.6 

Acétate  de  propyle  ("). 

79,7         176,3              ii5,i         599,4 
84,0        211,4              121,5         726, 1 

f.      p"'".       A/>   ^             t\             p™".        1p. 

129,4         7,35                214,6       32,oo 
IJ2,4         9,5o                218,4       34,oo 

(SCHUMANN  122,2  à  122,7;      LlNNEMANN   122,4). 

070               160             344l      — H 
20       2.5         0            180           5 189           0 

<,  =  223°.3  (V.  et  Ch.  216); 
pc=  36»m,58  (V.  et  Ch.  40»™). 

Courbe  : 

4o         71            0               200              7543      -4-12 

tc=  55°,  5. 

60       172       -4-1                 220             10620      -4-4I 

5o            49                   90           263 

80       373       —I                 240            l4675       —     1 

On  voit  bien  que  toutes  les  pressions  cri- 
tiques, déterminées  par  Vincent  et  Chappuis 

55             63                   95           3 10 

90     025     — 1             25o         17090     -4-  4 
100     72.4     — 1            260         ig855     —  7 

(excepté    celle  de   CH:iNH2)    sont  beaucoup 

60            78                  100           367 

trop  hautes  (jusqu'à  20"/,).  C'est  également 

65            98                  io5           098 

MO      976            0                270            22980      -4-3o 

le  cas  pour  le   C,H5CI  et    le    CJ^CI,   dont 

70           122                  110           5og 
75           147                   "5           397 
80           180                   120           703 

120     I2g3       -4-1                  273             24060       -+-    5 

l'auteur  a   également    examiné    les    tensions 

140  2171    — 4    £0=276,2    2.5227         ° 

jusqu'au  point  critique. 

6.     C2H5C1. 

85           218 

Quelques  aminés,  etc.  (1ï). 

f.          />»■».                  t°.          p",m. 

6.     Butyrate  d'éthyle. 

1.     CH3NH2. 

12,55       o,955              i36,7       23,3g 

f.           p-\                 t-.             /?""-. 

t-.        />»».                r.        />»». 

44,6       2,92             i4g,o      28,70 

48,8           5o,a                90,8         282.8 

—  7,55     0,947              112,4     33,32 

66,4         5,3i                 162,0       33,35 

49,9           54,o                94,9         328,1 

-4-1 5, 4       2,60                125,5     42,6 

85,3         8,32                170,2       4o, 3o 

53,2           63, 0              ioo,3         395,9 

41,0       5,g3                i36,i     5i,54 

98,1       11,16              170,45    4°, 4o 

56,5           72,5              io5,5         472,0 

5t,4       7,97                 i44,5     59,35 

iii,3        14,7g                 175,0       44,4° 

5q,o           81,1               110,4         548,6 

65,2       11,60               i5o,5     65,72 

122,7       18, 1 5                 182,4       48,27 

62,1           96,4              11 3, 5         647,0 

75,5       1 5 , 1 4              i53,5     69,20 

t  =187», 2  (V.  et  Ch.  i82°,5); 

66, 8         119,6              H9,3         722 , 2 

94,1       23, 3o      *£=156,9    73,6 

pc=  51»™, 72  (V.  et  Ch.  54"™,o). 
/r=i3°,9. 

(Schumann  jig,9ài2o,4;     Linnemann  121,1). 

^=156°, 9  (Vincent  et  Chappuis  i55°); 

7.     C3H7C1. 

Courbe  : 

p—  ^3»in,i6  (Vincent  et  Chappuis  72*""). 

f.          p'ta.                 f.           />■«». 
45,55       o,g56              174,8       20,28 

«'■    P"""'  />"""•*        t:    />"•-.    />»».* 

±    C2H5NH2. 

5o       55       57            go     3o5     293  (?) 

t\          />»».                  t\          P-1". 

64,2         1 ,86                188,2       24,8g 

55       72       75           95     332     345 

i5,45       o,g52              i3o,6       22, g4 

gi,5         4,o3                 199,5       29,49 

60      90      94          100     392     406 

46,o         2,75                14^,8       29,58 

111,0        6,11                207,8       33, i3 

65     111      u5          io5     460     484 

73,6        6,33                162,2       3g, 85 

i32,6        9,74               214, 65     36,32 

70     1 35     140          110     540     565 

g3,8       10,62                 171  ,3       46, !  4 

i5o,2       i3,56                225,35     42,08 

75     i63     171          n5     632     665 

110,2       i5 ,  34                 178,1       5 1 , 46 

i65,55     17,54 

80     10,7     2o5          120     749 

^  =  183% 2  (V.  et  Ch.  177»); 

t  =  230\05  (V.  et  Ch.  221»); 

85     235     247 

^.  =  55»™,  54  (V.  et  Ch.  66»»). 

p  =45»™,  18  (V.  et  Ch.  4g»™). 

*  Schumann. 

t,=  i6°,7. 

^=46»,  9. 

Tensions  de  vapeur,  Points  débullition,  etc.  —   Tensioni  di  vapore,  Punti  d'ebullizione,  etc. 


IV.  —  Combinaisons  organiques  (suitt 
Quelques  aminés,  etc.  I  18 1  i  suite  i. 


(.'.es  nouvelles  données  eriliques  fou I  disparaître  une  par 
I. lient  dans  les  valeurs  de  \  ar  el  l> .  comparées  avec  celle- 
là  règle  de  Vadditiiite.  connue  l'indique  le   Tableau  suivant. 


t.. 

Pc- 

II!'/'.. 

10'i 

JV_ 

IW'Clc 

■ 

à 

» 

à 

n       ■/ 

z 

?. z  i 

s 

|"S 

§ 

|"l 

| 

|  t  i 

10' 6,, 

1()\  ac. 

- 

c- 

PO 

u 

C9 

B) 

~ 

Cil, Ml.... 

i  ï6,g 

1 55 

"3,  6 

7a 

267 , 5 

272 

11  .<) 

12,1 

270 

11,2 

Cil, Ml,.. 

i83,2 

'77 

i  "),">; 

66 

375,4 

3 1 2 

1  i  ,  ") 

i3,3 

398 

14,4 

C.lNMl... 

223,8 

218 

46,71' 

5o 

i86,5 

4  >o 

[7,3 

16,7 

V>() 

1 7 ,  6 

Ml        I     II;'.- 

164,6 

■  63 

52.4 

56 

ÎS>.6 

356 

I.,  ,  j 

14,0 

37S 

12,8 

NH(C,H5)î. 

223,3 

216 

36,58 

4o 

621.O 

56o 

>9,» 

18 ,6 

634 

19,'- 

CsHïCI.... 

187.?. 

182,5 

5  1  ,  — 1 

54 

4o7,4 

386 

I  >.'> 

1  i .  0 

38") 

i3,4 

C,H7C1... 

23o,o5 

221 

45,l8 

49 

5og,8 

462 

•7, « 

17.» 

5i3 

16, G 

Les  valeurs  de  bc  (et  \fa~c)  d'après  Berthoud  son 
«leurs  «  additives  »  que  celles   de  Vincent  et  Chai 

Nous    faisons    remarquée    qu'aussi   pour    C.HjCI   la 


Au  lieu  de  73"' 


r  de  p, 

.  i3-,  2 
c  =65- 


(V.  et  Ch, 
et  65"m,e 


Cyclopropane  («). 

i  =  Triméthylène  =  CSH6). 

(t.  =  -127»;         ^  =  -34°,5  (75o— ). 

(D^=o,72o). 

[Pour    le    propylène     (C,H,)    f,  =  -4 


.19,35 
127,34 
i48,o5 
170,95 
190,82 
756,49 
760,00 


\dp    0,°-'  'J 


OglO^n,,»—    ,87',:C  H- 0,020670     («—    20) 

-75,5.io-«(<-2o)2+i6,5..o  -*(t-2o)\ 

(L'accord   avec  les  mesures  de  Youno  est 
parfait;. 


Cyclohexane  (2«). 


23,55 

98,84 

29,14 

n6,o5 

32,68 

i35,43 

34,o6 

i43,8o 

36, 81 

161,2.3 

38, 5o 

172.96 

42,23 

2ot,33 

80, 85  760,00  o 

0»™  =  1 ,88264  -+-  0,020688  (  t  —  2 


Benzène,  Toluène  et  Xylène  («). 

I- tude  critique  de  la  littérature.  (Ben/, 
=  80.2;     Toluène  no,4;    />-Xylène  i37 


Toluène  (6j. 


t-Trinitrotoluéne  (T.N.T.  1  («« 


0,062 
0,064 
0,067 


Naphtalène  <CItlHs)  ("j. 
47        11,9  181,20      ; 


104,39 
109,63 
114,70 


22,  9 

28,7 

35,9 


206,00 
212.17 
2i3,3o 


381,9 
667,8 
682,7 

755,8 
759,2 

823,2 


r  en  déduit 


5o2. 1 
566,6 
637,2 


[Voir  pour  le  napht 
Z.  f.  physik.  Chem., 


lène  solide  :  Rat 
,9,0,71,  235.] 


Anthracène  (CuHto)  ("). 


226,53 

23 1,94 


2.59,50 
261,76 
263,74 


Dampfdrucke,  Siedepunkte,  etc.  —  Vapeur  Pressures,  Boiling  Points,  etc. 


IV.  —  Combinaisons  organiques  (suite).                               <■■""■<< **««£,  '•■  272. 

Anthracène  (CuHk,)  ( 23 

)( 

tuile). 

Anthraquinone  (  Ci,Hs02  >  (22). 

CHOCl  (Benzoylchlorure) 

et  ses  dérivés  (  "). 

/>-*.               r. 

/' ■ 

f.           //■"".               t°.           />m». 

270,70 

169,3               3 9  1. 

29 

5 1  5 .  0 

285,58       104,0           346,11       402,0 

t'\            p""-.               t:            p->"\ 

0.71 ,73 

175,0            325, 

17 

5  5  5 . 5 

286,71       108,0           349,o3       428,0 

7|                9                  -s7              '9,5 

277.5o 

2o3 , 2            329 , 

M 

612,2 

292,74       122,2            35i,ii       448,2 

79               ''i                   9i'r>           28 

277,00 

.98,2            335, 

674,  i 

29  ),3o        1  '  '^  '             ***  ,°°         .","'''.' 

82,5            i5,5               ioo,5           35,5 

28 0,00 

247,7            337, 

4 

692,7 

o-Chlorobcnzoylchlorure. 

292,  i5 

279,0            337, 

70 

">i  1  ,43         [89,8              304,  54         579,2 

20,37 

3o3,o            34o, 

58 

738,9 

3 1 5,38       209,5            367,33       6r5,8 

t  .            p  '  .              t  .           p  "'. 
ioi,5        n                 108            14,5 

897,38 

i 1 7 , 7            34i, 
3l9,i            34i, 

70 

7  56,  i 
737,3 

3ig, 83       2.3o,0           370,00      656,o 
321,70       941,3             373,71        085,4 

io5              12,7a             122             20,5 

3o4,35 

303,9            342, 

761 ,2 

395,oi       25g, 4            377,53       733,1 

M-Clilorobenzoyiclilorurc. 

3io,3i 
3i8,2o 

4i 5,0            343, 
488,1 

î5 

778,2 

iî'l  fii    l?;l  SI 

94,5          10                  109,5          19 

/,=  342°.0. 

335/35       39.3  ,'4            38,.'.  if       79i',6 

99,5            12,9                 112                21 

f. 

/>--.                  f. 

/;""». 

339,80       3  59,0            383, 18       804,7 

io3,5            i5                      n-,5            9.0 

220 

4-2,6             290 

205,9 

344, 3o      388,o 

p-Ghlprobenzoy!chlorure. 

22  5 
a3o 

49,5             991 

57,3               3oo 

297 , 5 
332,o 

f,=  379'\8. 

f.             /r-.               f.           p«-. 
97,5            io,5                 109           18,9 

235 

66.1               3o5 

76,0                3 10 

369,  5 
iio, 5 

f.             f".                  V.             p--. 
285            10 3,o                34o           354,5 

99              ",5               119          27,9 
104,3           i5 

2  j  5 

87,1                3i5 

454,9 

290           1 16, 2                34  5           3(j2 ,9 
295           i3i,3                35o          435.5 
3Ôo           147,8               355           481,9 

Les  ailleurs  donnent  les  points  d'él.ullition 

250 

99,0                 320 

5o2 , 9 

suivants  pour  ees  \  corps.   (  ,\  et   C  sont  les 

260 

tag'i                33c 

554,? 
610,4 

3o5            iOO,o                30o           53 1,7 
3 10           186,0                305           585 ,4 

constantes  de  1  équation 

205 

■46,5               335 

669,8 

3 i 5           207,9               370          643, { 

270 

732,9 

320               232,0                      375               7(,3,0 

a;5 

187,3                342 

760,0 

325           258,5               379,8       760,0 

pmm 

10. 

20. 

30. 

A. 

C. 

280 
280 

33o           287,5               38o          763,4 

•>•*-  ■> 

799, 

335           319'.', 

t'e. 

t°e. 

C, 

Phénanthréne  (CuHi0 

)( 

22). 

C0H5OCI.... 

M,"\ 

Il4, '9 

'.l'V 

2758 
2790 

8,95 

«,Î9 
8,02 

S,  S,, 

f. 

/,-.              r. 

/)■»«■. 

CoH.I  («). 

p-cC'.Y. 

;|i';-l 

I  107 

r.iol 

9579 

9.909 

9.32,2.4 

62 , 2           3oo , 9 1 
65,4          3og,  4-i 

35o,9 
42o,3 

f.               pmm.                     t\             /;""". 

233,54 

—  24,9       o,o3o              -t-5,3       0,219 

C0\C  H    (Acét°Phénone)  (24)- 

246,59 

94,5           3o8,0' 

(?) 

14i4,8(??j 

17,9       o,o53                  6,i       0,259 

904,73 

rn'i           3 1  q'27 

5 1 0  '  7 

—  7, 1        0,084                  i8,3       o,08 

f.           p"".                   t°.           p™. 

269,89 

531J5 

Les  auteurs  ont  encore  étudié  l'eau  à  de 

3 1 ,65      0,44 i              69,2         5,20 

281,33 

220,1                  332,11 

654,4 

basses  températures  cl  trouvent  : 

3/25      0,492            (79,f>  )      10. 0* 

282,73 

234,1        333,08 

00  i  ,6 

294,57 
295,37 

307,4      339,91 

3 11, 4         340,41 

762 '3 

'"■                    P •               P"""-' 

-5i,3            0,029            0,025 

;7, '9        <,,('»-,,             81, '2        10  j  2 
3g,8        0,844              85,4        12,8 

299,88 

34o,2           34o,Ji 

704,2 

34  ,'9           o,.7o           o,,05 

42,4         i,o3o             (87,4)       i5,o* 

/,=  340",2. 

34,7           0,171           °,l(18 

40,55       1 ,278               92,0         17,7 

t". 

/>'•>■".                  1°. 

/' • 

34 ,  i           0, 178           0, 180 

48, 0         1,370              (93,3)       20,0* 

9.3o 

58,3               290 

276,1 

24,2             o,5o5             0,509 

49,8         1  ,546               95,4         21 ,4 

235 

08,i               295 

3  08, 3 

—  17,4             0,995             0,9X8 
"   Scheel  un.l  Meuse. 

54 ,0         2,o55             (  98,2  )       23,0* 

2  40 

79,0              3oo 

343,7 

57,15       2,520              too,3         9.0,8 

9  5o 

91,1               3o5 
104,4              3  io 

382,1 

60, o5       3,112            (102,3)       3o,o* 

255 

1.9,2               3i5 

4S.5 

''"'^tZli^T 

(   65,0  )            5,o*              •    KAHI.liAUM. 

260 

i35,5              320 

".  1  s .  s 

dt         '             M 

Les    auteurs     représentent     leurs    mesures 

205 
9.70 

i53,7               325 
173,6               33o 

629,4 

Cela   donnerait    pour    CaH  OH   (n  =  q  et 
M  =  46)0,00087   et   pour  (C,H.)20  (n=i5, 

(  log/j  =  A+  Bô'i'l) 
et  par  une  formule  de  Rankine 

275 

199,7               335 

691  ,  1 

M=74)o,opo95;  .au,l, s  ou'on  a  trouvé  : 

/.                .I'         C\ 

280 

220,0               34o 

757,0 

Élher c  =  0,601  —  0,00060  (35o  —  t). 

(log/,  =  A-T  --) 

285 

240,7 

Al' ••■     ^-<>.6.3-0,ooo87  (35o^O- 

et  trouvent  un  accord  suffisant. 

Tensions  de  vapeur.  Points  d'ébullition,  etc.  —  Tensioni  di  vapore,  Punti  d'ebullizione,  etc. 


Combinaisons  organiques  {suite). 


Dérivés  de  GO(C6H3) 
|  Benzophénone  i  i,25  ). 


i  Oxy-benzophénone.. 
i  Chloro  i'  oxy-  » 
i  Elhoxy-  » 

4  Chloro-4'  élhoxy-  » 
4-4'  Diétlioxy-  » 

■>   lodo-  » 

3  lodo- 

4  lodo-  » 


Tensions  de  la  vapeur  des  Nitrophé- 
nols,  Dinitrophénols  et  Chlorophénols. 
comparées  aux  solubilités  dans  l'eau 
et  dans  le  benzène  (ï5a). 


forte  dai 


le  bei 


:.)  correspond  presqu. 
té  faible  dans  l'eau  e 
Les  solubilités  dan 


i  haute 


•  du  po 


critique    de    miscibililé    (tempi 

vée  =  solubilité  faible),  tandis  que  les  solu- 
bilités dans  le  benzène  sont  mesurées  par 
l'accroissement  de  la  chaleur  de  dissolution 
(faible  accroissement  =  solubilité  forte). 
Us  trouvent  ainsi  : 


Nitrophénols. 


_!^i 


Ortho  . 
Meta.. 

l'ara . . 


Dinitrophénols. 

12,8       |           112,5  | 

29,4       )  I 

>o,6     ■   1res  liante  ■ 

11,7     '  ' 

o,(3G4|        io5,2  I 
Chlorophénols. 


•   Points  d'ébullition. 

Tensions  de  la  vapeur  pour  les  Chloro- 
anilines.  Chloro-acétanilides,  Nitro- 
anilines  et  Nitro-acétanilides  (2SftJ. 


Ortho.... 

Mêla 


86; 
<9<o) 


Très 

haute 


!  C*.5) 


Tensions  de  la 

vapeur 

Chloropicrine,  CNBr 

pour  les  Chloro-anilines,  etc.  (2S 

ite). 

et  quelques  arsines  (29)  (suite). 

1  10' p 1         . 

1     A'^ 

CNBr. 

|(ioo»c.)|       '<■>- 

<•■              P •           <"■             P • 

Chloro  acètanilides. 

—  17,3            5,9         -4-i5            63,3 
— 15,5            6,3             25           ii9,"> 

Ortho.... .1     94,4     1        Tè 
Meta 7)8i          S™* 

1 

0              21,2             35          223,5 

Para |      91,8      |        ,,a,,,° 

|     I 

4,3 

log'Vmm  =  -  -^f1  -f-io,3a8a. 

Nitro-anilincs. 
Ortho 1     73,2     1       •>  1 1 ,0 

,     , 

2,2 

AS\CH,' 

Mita 1 5 , 9            1  S; ,  5 

5,6 

Para 3 ,  18  |        172,5 

1    2 

5,4 

P-            P •                **■             />"""• 

-17          o,53             -+-i5             5,94 

Nitro-acélanilides. 

16,8      o,56                 25           io,83 

Ortho 1     11,7     1       iq8,o 

1    I 

5,8 

— 15          0,67                 35           19,33 

Meta 0,74          180,0 

86,6 

0           2,17 

Para |       0,84    |        178,0 

1   92,1 

.  .S,    - 

Pour  les  détails,  voir  les  deux  a 

rticle 

log1V""  =  -  '-^  +8'6944- 

/CI,. 

AS\C6HS' 

K(C,H,),  (»). 

tc=  365°. 

«•■              P •                        «••              Pmm- 

0          0,004                   3o          0,049 

Phénétylamines  (27 1. 
n               r 

i5           0,014                     35           0,076 
25           o,o'35                    45           0,15g 

|     „tf     m»_            ^l6^_+_         ,5 

x-l'hénétylamine. 

0,952 

79 1 5 

-80 

i5 

n-CiUiHfnd 

o,9°9 

84 

10 

nf.,Hriàid 

o,899 

94 

5 

10 

A     /C1 

AS\(C6H5)2- 

«-Colis-'*"/ 

1 ,  009 

162-1 

63 

10 

0 .  90  i 

177-1 

77 . 5 

" 

3o 

l":            P°"°-                 '°-            P • 

2,           o,ooo3                65           0,0148 

i")           0,0039                ?5           0,0282 

Anhydride  de  l'acide  phtalique  (2! 

)• 

3  3           0 , 006  3 

(c.H<œ>) 

212,0       i3o,5               i5g,5 
222,0       172,1               168,6 

22,8 

32,2 

j. 

1    „M     mu.  _           "8S           _   S    " 

Uréthane  (CO  ^CH;H  )     (3.). 

234,6       241 ,2              177,1 

46,9 

f.          p"".                  c.          y,-™. 

24i,5       287,1               196,9 

87,3 

( 

io3,o        54,0               168,9       526,o 

252,4          369,4                   2  10,1        I 

42,0 

) 

120,7       108,0               T','       574, 1 

284,6         759,3 

i3o,i        i46,5                 1 7a , 7       616,2 

*  Hamsay  and  Youxc;  (  1886). 

14 1,7       2i4,3                 '73,0       645,o 

1      ,„                  2823,5 

l('8V"- y r-7,942 

16  S, 0       429,2                 176,8       696,7 

34. 

L'auteur  représente  ses   mesures   par    l'an 

La  jonction  avec  les  mesures  de 

Rams 

AY- 

cienne  formule  de  Bertrand 

Young  se  fait  passablement. 

/>=i,3973/T- 83,4a \50 

qu'il  considère  comme  «  très  précise  ». 

Chloropicrine,  CNBr 

et  quelques  arsines  ( 29 

Chlofpicrine. 

Furfurol  (très  pur)  i  31  ). 

f.           p*-.                t-. 

—20           i,5o                  i5 

i3,8 
i8,3 

I 

/CH  =  CHX 

Ac<<} 

—  18            1,90                   25 

2'3,8 
3 1,1 

I 

-Mo         10J7                  35 

40,1 

4 

t,.  =  iGi°,7    [Voir  pour  les   mélanges   avec 

log"y«>  =  _  3"j»-1  +  8,24a 

}. 

H  o.Chap.  V,  renvoi  («)]• 

1 

l>2o°=  1,1598;          Dîs'é;  r,545. 

Dampfdrucke,  Siedepunkte,  etc.  —  Vapour  Pressures,  Boiling  Points,  etc. 


(a). 


Acides. 


IV.  —  Combinaisons  organiques  {suite). 
Éthars  méthyliques  des  acides  cinnamiques  substitués  ( 3; 

Éthcrs  méthyliques. 


acide  cinnamique 

allô  »  ..... 

o-mélhvle  ac.  cinn 

allô     >»"  »       

p,  B-dimélhyle  ac.  cinn.. 
ailo        »  »       .. 


l  3-élhyle  ac.  cinn 

jallo    »  »        

(o-éllioxv  ac.  cinn 

/allô    »   "         »       

Les  foimes  la hr les  des  étl 
substitués  ont  toutes  un  |>o 
formes  stables  correspondant 
points  de  fusion  de  la  forme 
ceux  de  la  forme  stable,  cor 
Acides. 


101-102 


i35-i36 

3o6-3o7 
289,5 


iers  de  l'acide  < 
int  delmllition  inférieur  à  reli 
ïs.  Cela  sera  encore  le  cas,  quai 
labile  des  acides  sont  plus  élevt 
une  le  démontre  le  Tableau  su 
Élhers  mélhyliqui 


\  -/-niéihvlc  ac.  cinn 

(ail.»     >»" 

\  (ï-mélhyle  ac.  cinn 


'"-mciliuw,  fi-mélh.  a 
(Mo     »     '         , 


80-81 
9Ï-92 

98,5 


/>""" 


-158,5 


(b). 


rans   o-méthoxy,   [3-mô- 

thyle  ac.  cinn." 

:is-o"-mélhoxy,  3-mélhyle 


Élhers  méthyliques. 


(b)  (suite).       Arides. 

Elhers  m 

îlhyliques. 

t,r. 

te- 

p~. 

Dr. 

[  iranso-éthoxv,  (3-mélhyle 

)     ac.  cinn .  . 

ycis  o-élhoxy,   ^-méthyle 

,38 

1  /JS—  t  /JS  ,  5 
1 77 

i3 

43° 

(  trans  o-propvloxy,  3-mé- 
)     lhyle  ac.  cï un. 

huile 

icis  o-propyloxy,  8-mé- 
'     ihvle  ac.  cinn 

108 

167 

20 

huile 

t  trans o-M-butyloxy,  B-mé- 

!     lhyle  ac.  cinn 

jcis  «-7?-bulyloxy,  8-mc- 
(     lhyle  ac.  cinn 

57 

187-188 
17J 

■>A 

huile 
huile 

(  c).                   Acides. 

Elhers  m 

Ihyli 

ques. 

tir. 

te. 

pmm 

tir. 

(  Irans  a-chloro  ac.  cinn. . 

l37 

I08- 109 

o,5 

33-34 

1  cis             »              » 

I  1  I 

î)8-99 

0,0 

lia. 

j  trans  8-clîloro  ac.  cinn.. 

I  |2 

1 1 3  à   1 1 3,5 

o,5 

29 

(  cis            »             » 

I  32 

96  à  97 

o,5 

34 

(  Irans  a-biomo  ac.  cinn. . . 

l3l 

120- 121 

0,6 

23 

/  cis             » 

I20 

I  I  1 

0,6 

bq. 

!  Irans  3-bromo  ac.  cinn.. . 

i35 

122 

0,6 

liq. 

(  cis 

I 59-1 60 

I 10-1 II 

0,6 

56 

(  trans  a-iodo  ac.  cinn 

i63-i64 

1 3a-i33 

o,35 

bq. 

(  cis            »             » 

1 1 t-i 12 

1  1  \  - 1 1  3 

0,4 

bq. 

(trans  a,  f3-dichloro  ac.c. . 
i  cis                 » 

10 1 

121 

121 

n3 

0,6 
0,6 

liq. 

bq. 

(trans  a,  B-dibromo  ac.c. 

(cis          '      »             » 

106 
100 

i38 

J24 

o,C 

65 
liq. 

ignifie  :  restait  liquide. 


Carbinols. 
CII3X     .CH3 


HCj|     ijCH 
Hcl    Jcil 


HO'  NCH:, 
tr=  66-690,5 
0>=x8--). 


Hll    \\Œ 

hUh 

Hf/^CH 

(p=i7— ) 

Dérivés  d'hydrocarbures  semi-benzéniques  ("). 

Hydroc 

irburcs 

(P 

=  i.5'"-). 

CII3..CH3 

CH3.     ,CH3 

CH3N.CH3 

CH3v.CH3 

\iv/\œ 

H|  ^CH3 

H'PijCII. 

HsC/^jCHs 

HC'i  Jœ 
C 

hUh 

c 

HsC^Jh 
C 

C 

CH, 
*,  =  37-39». 

CIL 
/:--  6o-65°. 

CH2 

t,  =  81°. 

CH2 
te  =  89-90°. 

ch,.    .en, 
c 

CHsx.CH, 
C 

hAh 

CH3..CH3 
C 

Hjj'V.H, 

CH3v      .CHa 

HIMIH 

h^Jh 
c 

h.J!Jh 

c 

h,(JJJh 

c 

iJIJh 

C 

HC.CH3 

HC.CH3 

HCCH3 

hc.c2h5 

«,=  70-72». 

te  =  85-86». 

K=  9^-99°- 

tr  —  85-89». 

Tensions  de  vapeur,  Points  d'ébullition,  etc.  —  Tensioni  di  vapore,  Punti  d'ebullizione,  etc. 


'  Iran», 
(cis. 
I  trans. 


Dérivés  de  cyclohexanes,  hexanols.  etc 

-\ylonol 

-xylidine 

,2.4-dimélliylc\clohc\ane •• 

t .  3-diinéthy le yçlohexane 

2,4-dimclhylcyclohexanonc 

2,4-(liméLhylcyc!ohcxylaminp 

■>.  4-dimétli\icyc!ohe\ylamine .... 

•}.,  ',-diméthylcyclohexanol 

2,4-dimélhylcycloliexanol 

i  ,3-dimcihylcycl<jlie\ane 

i  ,3-dimélhylcyelohexane 


2,G-d 

(cis. 
'  irans. 


mélhylcyclohexanol 

mélliylcyclolicxanone 

niéthylcyclohexylamine 

2  métliylcyclohexy lamine .  .  . 
2-méthylcyclohexylamine  . .  . 
•t— métliy  lcyclohi'xylamine. . . . 
4-métliylcyclohexylamine..  . . 


i 53 , 5—i f 

■  49-i 


Combinaisons  organiques  (suite).  »" 

Réduction  des  températures  de  dissociation  de  la  pression  /; 

à  la  pression  15 '  (36). 

L'aiilour  a  déterminé  pair  diverses  catégories  de  substances  la 
valeur  de  X  dans  la  formule  de  Crafts   Young 

A/=.r(7(io-/>)(-!73-HO, 
où  M  est  la  corrcetion    pour   ré,  lu  m-    la  température  .l'observation 
.'.   la  température     t,    correspondant  à   i5""";  p  la  pression  observée. 
(On  substitue  pour  t  la  valeur  estimée). 

Pour  les  hydrocarliurcs,  piliers,  oxydes, 
éthers  de  i'aeide  isoevanique,  meicaptans 
(Ihiophénols),    sulfures,    nitriles  et   acido-  x. 

chlorures 0,004187 

Pour  les  acides  organiques o,oo35;4 

Pour  les  alcools 0,00.34 58 

Pour  les  hydrazones o,oo3ot 

Pour  les  quiuones o,oo2835 

Températures  standardisées. 

[/W  Chip.  Il,  renvoi  (*0)]. 

Élévation  de  la  température  d'ébullition 
par  dessi;cation  prolongée  ("). 

Après  dessiccation  à  l'ai, le  de  P,Os  pendant  plusieurs  années,  le 
point  d'ébullition  de  dix  liquides  'divers  présente  une  élévation  de 
plusieurs  dizaines  de  degrés,  comme  le  démontre  le  Tableau  sui- 
vant. Période  ù. 


2-mélhylcyclohexanol 169,  5-170  g5 

.  2-méthylcyclohexanol tG(>,2-i66,7  io5 

4-méthylcyclohexanol 1 7 3 ,  5   1 7 3 , 8  98 

;.  4-méthylcyclohexanol 172, 8-173, 5  124-12' 


Détermination  du  point  d'ébullition 
avec  des  petites  quantités  de  substance  (35j. 


par    les 


de  d'une  méthode  pratique,  les  points 
ances  et  les  compare  avec  les  tempé- 
îthodes   ordinaires. 


CH3.Cf 


H20 100 

CHCI3 61,2 

CCI;. 76,5 

(C\H5)20 35,9 

CO(CH3). 56 

•CHjOII 66 

CHbOH 73,3 

CHO(C2H5)3 i45,5 

b\CH2COOC2H3 

Acétate  d'élhyle 77 

Acétate  d'amyle 1 38 

Oxalate  d'éthyle 186 

CGH6 80,4 

C7H8 uo,3 

Naphtnlèue 218 

Alcool  beuzylitjuo 206,  5 

Aniline 184,2 

*  L'auteur  écrit  CIJ30  (méthanol). 
Les  valeurs  de  l'auteur  (Arraguine)  sont  les  moyennes 
vations. 


144,1 
l8o,3 


Augi 


.île 


Br: 


63 


Hs; 9  358         420-42  5  62-67 

CsHn 8,5  68,4  82  14 

C6HG 8,5  80  106  26 

CS, [-+-27  49,5  80  3o 

CCI* 9  78        >""J  >34 

(C2H5),0 9  35  83  48 

CH3OII 9  66         >iao  >54 

CîH8OH 9  78,5         i38  60 

C3H7OH 9  95  i34  39 

En  1912,  l'auteur  avait  déjà  trouvé  que  le  N,03  sec  bout  sans 
volatilisation  totale  à  43°  au  lieu  de  — 2°,  tandis'que  la  densité  de 
la  vapeur  était  doublée.  Pour  le  N,0,  il  trouvait  >76»  au  lieu 
de  22". 

Pour  les  détails  intéressants,  lire  l'article.  Ouoique  les  densités 
de  sept  liquides  [C6H6,  CCI.,,  CS,  (C,H5),0,  Br,  SC\,  IN203]  ne 
montrent  pas  de  changement  après  une  année,  l'auteur  croit  que 
cette  augmentation  considérable  est  due  à  une  augmentation  de  la 
complexité  des  molécules.  Cette  hypothèse  trouve  un  appui  dans  la 
détermination  préalable  des  tensions  superficielles  après  la  dessic- 
cation. 

Pour  le  Br  elle  était  par  exemple  deux  fois  la  normale,  après 
une  année  de  dessiccation  à  l'aide  de  P,Os  et  1.34  fois  après  dessic- 
cation avec  de  la  chaux  vive;  pour  le  C6H6  plus  que  deux  fois  la 
normale,  et  pour  le  C6HH  plus  que  trois  fois. 

Quant  aux  densités  de  la  vapeur,  après  g  ans  de  dessiccation 
celle  du  CH3OH  était  45  au  lieu  de  16,  et  celle  de  l'éther  817  au 
lieu  de  S-].  La  présence  de  traces  d'eau  favorise  donc  fortement  la 
dissociation  des  molécules  complexes.  On  trouve  ici  peut-être  éga- 
lement la  clef  du  phénomène  bien  connu  de  la  dissociation  presque 
totale  de  la  vapeur  de  NH4C1,  etc.,  quand  il  contient  seulement  des 
traces  d'humidité,  tandis  que  dans  le  cas  d'une  vapeur  absolument 
sèche,  la  dissociation  ne  se  présente  pas.  En  même  temps,  la  sub- 
stance solide  subit  un  changement  moléculaire,  par  lequel  la  tension 
de  la  vapeur  est  augmentée;  de  sorte  que  ces  deux  anomalies  pour- 
ront se  compenser  dans  certains  cas. 

A  mentionner  encore  que  les  points  de  fusion  du  soufre  et 
de  l'iode  présentaient  également  une  élévation,  soit  de  5*  pour 
S  (1 12°, 5.117°, 5)  et  de  2°  pour  I  (1  i4°-ii6°  )  après  9  ans  de  dessic- 
cation. Celui  de  S03  subissait  une  augmentation  de  n°,  soit  de 
5o  à  6i° 

Van  Laar. 


Dampfdrucke,  Siedepunkte,  etc.  —  Vapour  Pressures,  Boiling  Points,  etc. 


IV.  —  Combinaisons  organiques  {fin). 
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uiuuor.HAPim:.   P.    310. 

V.  —  MÉLANGES  BINAIRES  ET  TERNAIRES. 

Zn  +  Cui1). 

Amalgames  de  Cd,  Sn  et  Pb  (2). 

L'auleui    calcule    les    \  a  leurs  suivantes  des   tensions  du   Zn   dans 

1.     Cd-i-Hg(33a°). 

3.    Pb-4-Hg(32j"). 

pur  et  de  certain*   laitons,  dont  les   pressions  sont  connues  dans  la 
liltéralure.   Il    trome  qu'une   partie  du   Zn  seulement  est  présente 

N.              l'/Pa-         Calculé. 

N.               p/p„.          Calculé. 

dans  l'alliage  comme   tel,  et  que  l'autre  partie  formait  une  combi- 

o,g3i         0,920         0,927 
o,86i          o,85o         o,845 
o,738          0,688          0,680 
o,623          o,525          0,522 

0,9'''           0,944          0,943 

f. 

Zn 

0,907           0,944          o,g38 
o,8M8          o,9i5          0,918 
o,777          0,897          0,887 
o,774          0,887          0,886 

1007» 

40% 

35"/,, 

30  •/„ 

20°/o 

P 

/2  =  0,27P. 

p  =  0,2tP. 

,p  =  o1iSP. 

/>  =  o,o5P. 

0,488          0,322          o,323 
o,'|t8          o,»32          o,.î35 

0,720          o,855          0,861 
0,599          0,78a          0,784 

\,„, 

0 ,  06 

0,Ol6 

O    0J2 

0,009 

Q,Oû3 

o,33i          0,148          0,148 

°i497         0,700         0,698 

600 

800 

900 

8,_) 

2,3 

r6o 

i's 

i,3 
29 
90 

0 , 4 
9,5 
3o 

(Ici,   il   y  a    probablement  une 
combinaison  Cd.Hg,  partiellement 

0,407         0,097         0,590 
o,3ô5        (0,448)        0,478 
0,292      (  o,45a)      o,4b'i 

1000 

I  )Ç,Q 

43o 

33o 

■230 

80 

)■ 

Ou    voit    bien   que    les    valeurs 

I  1 00 

1200 

363o 
74oo 

080 

■2000 

760 
1 55o 

540 

1 100 

180 
37o 

2.    Sn^Hg(324°). 

de   -    ne   sont    pas    =  N    (loi    de 
Iïaollt),  mais  obéissent  à  la  for- 

N.               plp0.          Calculé. 

P.  de  fus.. 

4  7.0° 

890° 

910" 

94o° 

1 000" 

mule  (établie  par  moi) 

Quelques  alliages  sont  solides   à   la   température    indiquée,    mais 
comme  la  chaleur  de  fusion  est  faible,  la  dillerence  entre  les  courbes 
de  vaporisation  et  de  sublimation  n'est  pas  sensible. 

o,g36         0,938          0,959 
0,900          0,944          0,944 
0,899         0,943         0,94a 
0,811         0,908         0,91a 

l0g£=i0gN+ — * 

"  P,                        {i  +  cny 

où  N  =  - — et  n   le   nombre 

de  molécules  Hgpar  mol.  Cd,  etc. 

Zn  +  C  (*). 

Rapport  d'une  assemblée  de  la  Dunsen-GeseUschafl.  (  Voir  l'article). 

0,818         0,911         0,908 

(/yesl  la  tension  du  mercure  dans 

0,693           o,85o          0,849 
0,600          0,777           0,780 
o,5oa         0,690         0,690 

l'amalgame,  p„  celle  du  Hg  pur). 

Cr-r  C  (5). 

Les  valeurs  des  constantes  a  et  c 

'  ^  ■.  r' ..  *  '*'"- ''  '     '  ''.',     vaiieur    contient      .lu      Ci     pur,       1    n  '  ii,é-l.,n.r    'de 

0,398       o,'>:4       0,575 

a.                 c. 

du    fa  il  "(lue  '(  e  iii'c  la  n-'c    1  o'i'll  i'eiH    id'n',    ,|,-    '  "'/"c-ii-bo  '  e'i  '1.        l'/i" 

0,299         o,;5o         o,45i 

Gd  +  Hg...     —  i,io      +1,90 

lique),  de  soite  qu'on  se  trouve  sur   la   branche  qui   monte  rapide- 

O.'ioo            o,il)             0,3 12 

S11  +  H-...      +0, 2)2     -f-o,3i 

ment  vers  le  Cr  pur. 

0,099       0,1 59       0,160 

Pb-+-Hg...     +0,220    +0,26 

Tensions  de  vapeur.  Points  d'ébullition,  etc.  —  Tensioni  di  vapore,  Punti  d'ebullizione,  etc. 


Mélanges  binaires  et  ternaires  (suite). 


Mg  +  Hg(«). 

L'auteur    reconnaît   lui-même  (p.  Ï79)    que  les  observations 
lisions   de   vapeur  effectuées  d'après   la   méthode    indiquée  (w 
l'article)  ont  peu  de  valeur. 

Mgn-Hg  +  NH3  («). 


( Na -f- Te  i -t- NH,  (»). 

Les    auteurs    irouveut   que    dans    le    complexe    (NaaT~e-+-TeJ 

l'ion  Te  porte  deux  charges,  de  sorte  qu'il  y  a  deux  atomes  de  Na 

par   molécule   complexe.    En    effet,  ils  trouvent    pour  le  quotient 

JL  ;   — - —    (où    — — =  fraction    moléculaire   du    complexe   dans 

l'ammoniac  liquide)  la  moyenne  o,5a  (valeurs  extrêmes  o,43  el 
o.'»S).  Dans  les  solutions  ri  il  nées  ce  <  j  1 1  < .  1 1  <  1 1 1  tend  vers  o..1.  1  Les  con- 
centrations sont  comprises  entre  o,oooa63  et  0,01  >6). 


LiNO,  -NH:i  4- 
45,7-2        17,98 

36,30  7» 

'"' 

P • 

12!  i5 
-+-  1,67 

iy,»4 
3 1 , 9 
46,27 

LiNO,— 

NH 
21,5 

+  H20. 

36,25  "/, 

—  1  J  ,85 

24,5  j 

—  6,97 

41 ,60 

-1-  o,o"> 

63.8 

7.00 

95,3i 

13,95 

i36,4 

20,4 

188,39 

■27,0. 

2 56, 98 

35,2 

371 , 1 

LiNO,^ 

NH 

^-H,0. 

18,04 
t°. 

■::iy 

5s.r>i;  7, 

—14,45 

00,82 

—  8,10 

73,7 

-t-  0,75 

110,2 

6,45 

161,9 

20,00 

3o7,97 

28,00 

44i,75 

35, 10 

598,09 

LiN034- 

NH 

+-H,0. 

30,07 
t°. 

■m,: 

43,73  7 

-"- 1 5 , 4 

52,86 

7,8 

8',,35 

—  0.  10 

iji  ,8l 

H-   8,4 

2o3,og 

l5,2'i 

283,43 

21 ,00 

369,72 

Solutions  aqueuses 

LiN03=-NH3-hH>0. 
55,51       38,43      6,06  '/, 

—   5,5 

-+-  i,o3 

8,17 

15,39 

121 ,  !  i 
169,64 
242,08 
345 , 3q 
493,o4 
623,82 

3  4, '4 

l.îo'92 

LiN03+NH3 
63,66       36,34 

+-'<H,0). 
0  7o 

—  6^02 

8,'4'8 

239,32   , 
ï.59,94  [3 
321,90  (g 
382,9     1 

22,4 
35 '00 

627,30 

8iS,i3 
998,>6 

NHvN03-+-NH3 
33,7           18,82 

4-H20(«). 

47,48  7,' 

7Î98 

"','.1  » 
1 8 ,  90 

35, '20 

1 5i),5 
i8S)0 

4o5,o 

555,7 

NfltCNS-r-Nfia 

4-H20  (»). 

\l!,<  NS...     0,18648  gr/effl3 

NH, 22,16°/,,  (en  poids) 

H,0 reste 

1°.                       /' • 

—  o'8t 

-4-   6,78 

to,i6 

17, «9 

35^7 

6*',o 

94,5 
143,9 

170,8 
237,6 
3i4,i 

}33,1 

-43,1 

3  NHi-h  divers  sels. 
NH.CNS  4  NH,+  H,0  ("). 
(•/,  en  poids). 
a.     NH34-H20. 

t  =  10". 

7„NH3.  p "/.fill,    p 

32^66     in-  47,69     11  s. 


36,96     568 

',0,96    772 


58     t388 
52,69     i547 


7„NH,.  p™.  7,NH3.  />""". 

34,69  762  43,52  [377 

38, 04  960  45,  i'?  1  5  j2 

li, 10  1181 

t  =  30\ 

•/.NH,.  p-.  7.NH,.  /,--. 

29, 15       776  36,  5g  [298 

3i ,76  923  3g, [2  1 536 

34,26  1106 

b.     NrI3-r-NrI4CNS. 

Pour  les  pressions  à  .0»  et  20" 
voit  ("*>6.  Pour  les  pressions  « 
!"',  inférieures  à  765«"»,  voir  (»). 
Voici  quelques  tensions  au-dessu> 
de  760-"  : 

t  =  30'. 

V0NH3.     p V.NH,.    p""". 

28,8g  761  35,70  1 33j 
3 1,72  939  37,38  i523 
$3,88  1167 

c.  NHs+HïO-t-NHiCNS. 
H,0:NH4GNS  =1:1  (poids). 

1     10°. 

7„MI3.  p— .  V.NH,.  />-. 
16,64  97  42,98  978 
23,24  177     (5,64  1175 

35,.go     554  1<)  -74     "">'<> 

3g,68     766 


z.  NH3+H30+NH4CNS (suite). 

lin  :  Ml.CNS  =  10:3  (poids). 

t  =  20". 
7„NH,.  p"'".         7„M',-    /'"""■ 
9,37      6i  34,5a      757 

i4 ,89     1I7  '37,47       9J° 

20,63     235  4o,3JJ     1168 

26,58      !(,">  42,67     i368 

3o,go     565  44,62     i55o 

H.,0:NH4CNS  =  7:6  (poids). 

t  =  20°. 

7„MI,.   /»— .  V.NH,.    p-". 

8,47      66  36,76      928 

i3,io     107  38,  gg     1107 


3 i,44     5g3           43,8g  i55g 
34,55     773 

HaO:NH4CNS  =1:2  (poids). 
t  =  20". 

V.NH,.   p 7, Nil,,  p""". 

9,53       77            34,63  775 

16,79     '54           37,61  970 

22,78    270          40,20  1188 

28,37    447           42,ii  1370 
3i,83     6i4 

H.O:  NII4CNS  =  2: 12,67  (poids) 
t  =  20°. 

7„NH8.   p— .  «/.NH,.    p ». 

l7,5i  i5g     36,20  s9s 

22,74  268     37,91  io3i 


30,69 

32,43 

667 

40, 56     126C 
4r,65     i37- 

34,09 

769 

4  j-  ,  5 1      1  JGL 

H,0: 

NH4CNS  =  1:1  (poids) 

t 

=  30». 

V.NH,. 

p™°\ 

V»NH,.    p- 

16,67 

2  52 

32,02      g5( 

20,98 

37I 

34,5a     116; 

25,34 

55o 

36,72     i38 

29,20 

755 

38, 10     r,3r 

Van  Laar. 

Tables  internationales. 


Dampfdrucke,  Siedepunkte,  etc.  —  Vapour  Pressures,  Boiling  Points,  etc. 


NHiCNS^-NHs+HsOl") 

(suite). 
L'auteur  a  tire  de  ees  Tables  le 

(•/,  en  poids). 
t  =  10°  C. 

o=NHs+  11.0. 

b  =  3  corps  (H20:NrI4CNS=i  :  i). 

c  =  NH3-(-NH<CNS. 


0MI  . 


128 


'25 *226         2()7  2()8 

3o *346       332  335 

35 49}       5 10  53o 

4o 712       775  818 

45 ioo3      1  i3o  1 193 

5o.. .  .  .  i345      i545         - 

20'  C. 
V.NHj.  a.  b.  c. 

20 *235       208 

25 *36o      33  5  335 

3o *535       520  563 

35 770      798  8i5 

4o 1096     1 184  1208 

45 >49fi 

30  C. 
V0NH,.  a.  b.  c. 

20 *3-3       338  3i7 

>3 *56t        53o  5io 

3o "817       8o5  823 

35 1160     1200  1265 

4o 1620         - 

*  Valeurs  de  Peisman.  J.  Chem 

Soc,  1903,  83,  1168. 


Ml 


V.  —  Mélanges  binaires  et 

Solutions  aqueuses  de  NH;i-H 

Solubilité  du  NH4.CNS 

dans  NH,-r-H,0. 

("/„  en  poids). 
t  =  10»  C. 

NH4CNS. 
58,23 
59,4o 
6i,o3 


65,29 

66,67 
6g,5o 
72,84 
77, 3o 

NH.CNS. 

62,54 
63,57 
64,99 
66,20 
67,57 
69,06 


ternaires  (suite). 
divers  sels  (suite). 


H,0. 

37,46 


6,23 

8,57 


i5,65 
18,07 


11,0. 
33,74 
29,  8  7 


i4,46 
17,04 


n,54 
6,33 


NH4CNS. 

66,26 


69,48 

71,84 


76,63 
79,99 


(•/•  NI 

,  en  poids) 

t  =10°C. 

"hV 

NH3  + 

111,0:  INH.CNS 

-.8, (lu 

29,00 

!l.)-7" 

38,55 

i6,r- 

4  |,8o 

19,  •_' 

47,20 
49, 5o 

I  100. 
i3oo. 
1 5oo\ 


11.0 

"7o  •  r" 

22,75 

23,45 

29,20 

29,40 

33,70 

33,5o 

37,  i5 

36, 80 

39,5o 

42,60 

4i,9o 

44,9° 

44, o5 

24  00 

23,90 

29,70 

29,00 

33,45 

33, o5 

36,75 

36,io 

39,25 

38, 80 

41 ,4o 

40,95 

43,2o 

42,90 

NH,+ 

H,0 

I7,5o 

18,80 

23,55 

2.4 ,  3o 

27,95 

28 ,  20 

3i,3o 

3t,25 

34, i5 

33,85 

36, 60 

35,90 

38,70 

37,85 

3o,75 
33, o5 


t".  />""».  t\  f". 

-14,4      4o,g  10,7  170,8 

-  8,0      61, '.4  17,9  242,4 

-  1,2       90,4  25,8  347,5 

-  3,i 5  n6,3  35,o  5 19,2 


-1  i  ,6       87,52  -1-6,0     276,0 

i3,o       96,6  13,07  394,8 

9,6  120., 3  20,07  55 1,8 

8,0  i43,o  26,9     753,8 

-  0,9  190,3 


t°.  />»■».  r.  p™. 

-i4,5  34,8  i5,i  181,7 

9,3  48,1  21, i5  242,0 

2,2  73,2  29,5  354,o 

■  5,3  110,2  36,35  474,o 


t".         p«"".  t\  p™">. 

-12,1   82,6  18,0  4i3,o 

-4,9  124, 1  25, o  575,3 

-  3,97  202,3  32,4  782,7 

u,o     291,1 


-i3, 


p°~.  t".       p-~. 

54,0  16,42  272,6 

5,oi     88,6  23, 06  370,1 

1,8     129,8  29,75  498,2 

2,45  i36,5  35,6o  64o,3 
9,'7   i93,i 


NHVCNS  +  NH3 

+  NH4NO,  (1 

')■ 

X. 

P-.          1^- 

X. 

100/7 

X. 

/>■»■». 

100/7 
P 

100/7 

a.     NH 

^NHiNO:i. 

33,18 

573       17,6 

32,76 

910 

19,5 

35,5i            1170           18,1 

(x  =  mo 

.0/0NH4NO3). 

35,54 

4o3           i5,2 

33,93 

852 

i8,3 

36,22           1112           17,2 

<  =  0"C; 

'.Ml.,  =  3255"'",  5. 

37,48 
38,76 

44 1           1 3 , 6 
406             12,5 

35,78 
37,90 

762 
663 

16,4 

■4,2 

37,5i            io3i            1 5,9 
39,21             947           '4,6 

18,14 

1609            49,4 

39,37 

39o           12,0 

39,83 

594 

12,8 

41,57            843           i3,o 

19, 1  > 

1496           46,o 

4  1 ,38 

364          10,9 

4  ',9' 

552 

'1,9 

43,24            77°           ".9 

20,23 

i37)            42,3 

t  =  W'C. 

Pmi,=  4656"-. 

43,io 

533 

11,4 

45,io            703           11,0 

22,46 

1166           35,8 

23,90 

1600          34,4 

/  =  20  '  C. 

PlNH,  = 

=  6480"-. 

h.     NH3+NH.CNS. 

23,76 

1064           32,7 

25,07 

1484           3i,9 

29,96 

r',82 

2  4,4 

(x  =  mol."/o  NH,CNS). 

25, 14 

969           29,8 

26,24 

1379           29,6 

30,92 

i495 

2  3,o 

<-0"C;     P- 3255™-,  5. 

26,82 

864           26,6 

27,71 

12.54           26,9 

31,87 

1420 

21,9 

28.87 

763           23,5 

29,60 

1 1 1 2           23,9 

33  02 

i33i 

20 , 5 

1.',, 8q            i545            47,5 

3o ,  74 

673           20,7 

32,00 

g52           20,4 

34, 3o 

1253 

19,3 

,5,75           1424          43,7 

Tensions  de  vapeur,  Points  débullition,  etc.        Tensioni  di  vapore,  Punti  d'ebullizione,  etc. 


x.  />■"". 
b.     NHj-NHiCNS  ( 

i6,5g  1 3 1  _j 

17,48  "9S 

18,39  1091 
«9,56  973 

îo  ,58 
21,82 


utile). 
4o,3 
37,i 


23,5g 
24,55 
25,6i 

.,-,,;7 

29  •  39 

3a,  68 
37.16 


675 
61  3 


/  =  10»  c 

.  ;     P  =  4656 

18,94 

1 55a 

19,64 

1440        : 

■20,68 

i3og 

•21,47 

1194           s 

22, 4o 

1086 

a3,43 

q8o 

24,58 

872 

25,85 

770 

32,91 
35,65 

|0.2(> 

43,54 

376 

291 

20  1 
167 

<  =  20 

C. 

P  =  6480" 

25.28 

11 93 

26,35 

1106 

27,52 

989 

28 ,  86 

876 

3o,3> 

774 

3o,88 

753 

3i,87 

680 

32:go 

618 

34,o4 

558 

35.95 

47' 

i-.l.i 

4i3 

40  ,02 

339 

13,63 

258 

44,78 

236 

(3NH 


—  Mélanges  binaires 
NH.CNS^NH.-i-NH., 

NH;NO;,      NH.CNS. 
NO,:  iMI,CNS; 
NH,N0,  1    NH4CNS  1. 

P  =  3255 ,5. 

i565  47,9 

l/|20  43,6 

1289  39,6 

n48  34,4 

1018  3i,3 


et  ternaires  {suite). 
NO,  («)  (suite). 


39 

,6l 

t 

10 

22 

,80 

24 

,08 

34,34 

36, 70 
39,39 


27,83 

r.-i 

24, 1 

29,  °4 

i443 

22,2 

3o,ig 

i33i 

20 ,  .•) 

3i  ,60 
33,i  5 

121 6 

1  io3 

18,8 

34,8i 
36,7  3 
38,58 

986 
871 
763 

13,2 

1 3,4 

11,8 

4o,86 

652 

10,0 

42,48 

5q8 

9,2 

44,74 

538 

8,1 

NH3  + 

NH 

iN03+NHvCNS 

(iNH 

NO 

,:  iNH 

CNS; 

18,40 
19,50 

20,64 


i56o 
•449 


33,6 
29, 1 
26,5 
23,4 
20,3 
16,9 


3o,»8 

35',48 
37,84 
39,44 

40,04 


9.3 
7,7 
6,9 


i574 
1448 
i34o 


85g 


À  1  ,4" 

42,58 

/  =  20C; 

25,92 

26,98 

28,00 
29,01 

30,  \>. 

3 1 ,  92 
33,54 
35,i8 
36,87 
38,86 


NH,^NH..N03-hNH;CNS 
(1  NH,N03:  3NH„CNS; 


t  =  0»  C.  ; 

i5,57 

16,37 


24,84 
26,62 


1234 
1114 


48,8 
45,2 
40,6 


I0q8 

17,0 

993 

i5,3 

879 

1 3 , 6 

652 

îô'o 

548 

8,4 

45i 

G, 9 

Solubilité. 

<  =  0"C;       (»/0  en  poids) 

MI,.        NH4N03.  NH4C 

22,88          0  77,1 

20.96  9,16  69,8 
19,60  i5.45  P4.9 
19,10?  19.25  61,6 
19,00        19,20  61,8 

19.97  20,06  5g, g 
22,62        25,97  5 i,4 
23,70        31,72 
24,27        34.93 
24,70        38.15 
24,66        42,29 
24,75        50.70  ik 
24,22        66,14 

2.3,-1 3        66,87  ( 
[.es   rlii lires    gras    indiq 


33, ( 


Dampfdrucke,  Siedepunkte,  etc.  —  Vapour  Pressures,  Boiling  Points,  etc. 


V.  —  Mélanges  binaires  et  ternaires  (suite) 

BIBLKXKA 

MIIU,  P.  31(t. 

NH,CNS-+-NH3  +  NH,N03  ( 

«)  (suite). 

Solubilité  (suite). 

Co, 

iposition  de  solutions  présentant  les  mêmes  tensions. 

t  =  10°. 

t  =  20°. 

( 

nol.  °/0  en  sel  total). 

NH3.       NH4N03.     NH4CNS. 
22,70           0               77,30 

NH,.       NH4NOv     NH4CNS. 
2i,35          0      '        78,65 



NH,-f- 

20,11           8,40        71,49 

19,5g           4,69         75,72 

Pmm 

NH4fiO,, 

3N03:1C\S.    IHOjMCKS.    1  NO,+3CN 

NII4CNS. 

i7,85         17,49        64,66 

18,12         11, 64         70,24 

0°C. 

17,27        21,05        61,68 

17,0s         16,88        66,04 

17, 3o        21,09        61,61 

[5,22        24,73        60,05 

3oo. 

- 

74,70       71,68       68,87 

66 ,  04 

l8,5a        25,11         56 ,  :i7 

.->,i<)        24,86        59,95 

5oo. 

68,72        65,66        63, 20 

6o,43 

21,87         33,60         44,53 

17,73        27,90        54,37 

700. 

67,09 

63, 98         6 [,20         58,92 

56, 60 

43,o6        42,41        34,53 

18,90        30,29         5o,8i 

900. 

62,70 

60, o3         57,54         55, 3o 

53,i8 

23,32        52,41        24,27 

20,37        37,25         42,38 

1 100. 

58, 90 

56,68         54,27         52, i5 

5o,  10 

23,32        54,98        21,70 

20,99        43,85        35,i6 

i3oo. 

55,54 

53,55         5i,42         49,29 

47,28 

32,55        68,65          8,80 

21,20        49,16        29,64 

i5oo. 

5o,8o         48,70         46,60 

44,43 

21,91        78,09          0 

21,14        50,03        28,83 

10°  C. 

21, i5        59,38         19,47 

Les    chiffres   gras   indiquent    la 

21, i3        64,67         14,20 

3  00. 

.  .    .  .          - 

77,08         74,08 

71,08 

composition  de  saturation. 

20,55        79,45          0 

74,32        71,19        68,57 
70,04        67,06        64,64 

65,82 

700. 

. ...     73,40 

62,08 

Tensions  des  solutions  saturées. 

900. 

....      69,82 

66,54         63, 80         61,28 

58,88 

Pmm 

0°.         10».         20°. 
365         535         705 

1 100. 

66,58 

63,57        60,90         58,45 

55,8o 

Sel. 
NHvNOs 

i3oo. 

63 , 72 

60, 85        58,3a         55,96 

53,86 

i5oo. 

58, 40         55,76         53,68 

51,70 

3NHVN(V  iNHvCNS 

297         418         53o 

20°  C 

78,60 

iNHvNO(  •  1  XII, CAS 

....     216         297         386 

3oo. 

... 

76, 10 

iNH4N03:3NHvCNS 

96         122         177 

io5          167         237 

NH4CNS 

5oo. 
700. 



76,08         73,52 
75,58         72,37         69,60 
72,56         69,48         66,72 
69,81         66,88         64,00 

70,9'î 
67,2.5 
64,20 
61  ,58 

dution   1N0,:3CNS   présente  la 

76  o5 

[x'.ur  absû.uer  le  Ml  ,'de'  mélanges 

de  gaz.  A  20° C.  l'efficacité  de  ce 

1 100. 

....     73, 10 

égale    à   celle    du    thiocyanate 

67,22         64,52         61,80 

59,  18 
57,38 

seul"0""1     aPP  —  atl-me"1 

i  5  00. 

"t     07'77 

64,93         62,39         59,76 

, 

NH4CNS-+ 

NH3  (« 

Solution  saturée  de  t/irOcj  /ma te 

Solutions  non  saturées 

Solu 

ions  non  saturées 

Solulions  non  se 

titrées 

dans  NH3  liquide. 

(suite). 

(suite). 

(suite). 

1°.      p"'\                  t".       y;»». 

<  =  10°C;        P™3  =  4656 

100  p 

<  =  40"C;         P.,„,= 

U722-". 

—78        1                  —23        34 

100/? 

x. 

p»*. 

P 

100/? 

65       4               — 20      41 

x.               p"".            — p^- 

35)95 

-i7  ' 

7,3o 

x.              p""'. 

P 

5o      9                    0     107 

25,96              765              i6,43 

37,64 

4.5 

6,4o 

{o,68             748 

6,38 

—34      21                    4-20      225 

27,00             688              14,78 

40.02 

34o 

5,2) 

42,62            658 

5,6i 

27,33           648            13,92 

4  3 ',63 

2  59 

4,00 

44,22            587 

5,oi 

Solutions  non  saturées. 

28,76           572            12,28 

44,78* 

237 

3,66 

46,39             5o3 
49,66*           4i 1 
*  Sat. 

4,29 

(x  =  mol.0/,  NH4CNS). 

3o, 1 4             496             io,65 

*  Sat. 

1    1 

t  =  0-C;        P„„3  =  3255""",5. 
x.                 p-              ^f. 

3 1,1 2             448               9,62 
32,91             377               8,10 
35,65             295               6,34 

t  =  30° 

C;        P.nh3  =  8808'»™. 
100» 

Les     pressions    de     l'ammoniac 
pur  sont  île  Keyks  and  Bbownlee, 
./.   Ain.    Chern.  Soc.    (1918),    40, 

2i,85            762            23, 41 
22,89            °77            20,80 

40,26             202               4,34 
43,54*           167               3,59 
*   Sat. 

35,35 

p™». 

764 

~P~  ' 
8,67 

25  [voir  Chap.  II,  ren 

Solubilité  du  thjo 

roi  («)]. 
cyanate 

23,5g            61 5             18,89 

36,34 

685 

7,78 

(valeurs  interpolées). 

24,55            55i             16,93 

^20°C.;        Pv„(=6480 

38, 18 

589 

6,69 

l°C. 

%  NH4CNS 

2  j ,  6 1              489             1 5 , 02 

100  p 
P     ■           —' 

3l,87                    682                     IO,   )2 

40,39 
42,60 
44,89 

45,97 

514 

437 
37i 
346 

5,84 
4,96 

4,21 

3,93 

(poids). 

27.67  388              11,92 
29,39             323               9,92 

32.68  233               7,16 

IO 

77^5 
78,4 
79,85 

20 

3o. ............. . 

37,16           154             4,7'î 
4o,n              120               3,69 

32,90                    620                        9,57 

*  Sat. 

3i6 

3,59 

81,6 

83,35 

5o 

Tensions  de  vapeur.  Points  débullition,  etc.  —  Tensioni  di  vapore,  Punti  debullizione,  etc. 


V.  —  Mélanges  binaires  et  ternaires  (s 


Hg^CN 


.  (mol.).    (NMD). 


17,5 

l8,  2 

56,2 

4.0 
397 

18,6 

56,8 

Ï81 

>'.»•  5 

58.3 

36q 

'9,7 

58,6 

364 

1<|,8 

58,7 

36o 

19,9 

58,9 

367 

I)    =  5 

2,3»/,  (pc 

ids); 

5,8%; 

)v-t-NH,  («). 

f      M  490°      ^ 

ioT^^r^ 

V\'i 

V 

35AP 

A 

/l95' 

Solide 

fi 

V        55° 

I 

c2 

dolidr 

1? 

JoZ/rfe 

(NH02    NU3 

so* 

urbed'ébullition, 
o  et  .oo°/0  NH3. 


Iriques.  La  courbe  7,  dans  la  figure  1  sur  la  page 


a  été  tracée  seulement  à  titre  de  compat 


H,0-+-NH,  (1«). 
NH3  liquide  pur  {voir  Chap.  I 


47,5       355 


38,9       57'2 
35,5       683 

-33,,       77i 


b.  Mélanges  NH3- 

P>.                                             % 88.0.  8i.l.     77,8.      74, 

Pmm  J'mm     J'mm      l'm 

-76,6 43  41         -           3 

;5,9 

73,2... 56  54         46 

7o ,  1 

69,8 ....          73  68         59 

66,4 93  87,5     76         7 

6a,95 ,J7  no        97 

5g>5 '47  139      12-2      11 

56,  1 i83  173        1V2 

55,4 i4 

5-2,7 226  214        188        i- 

52,  <> - 

£49.3 278  '263       23i       21 

ti=_49«!25.         "i=--2-,s.         ***/=_  5i-,65. 


i*0  (mol.o/0î 
69, 5.     66,3. 


51,5.     39,7. 
l'mm      Pmm 


35,9. 

/;mm 


Dampfdrucke,  Siedepunkte,  etc.  —  Vapour  Pressures,  Boiliog  Points,  etc. 


V.  —  Mélanges  binaires  et  ternaires  (suite). 
H20-t-NH3  («)  (suite).  b.  Mélanges  NH,,+  H20  (suite). 


84,1.  77,8.  74,6.  69,5.  66,3.  62,7. 

P /' P""°      P°"°  P"""       Pmm 

3 19    28a    26l    223  196    1 04 

38g   342   3i8   272  240   201 

4i3   383   33o  290,5  247 

396  " 


54,7.     51,5.     39,7.     35,9.    32,7.     25,6. 


29.3. 

28,6. 
2.6,85 


o3 

- 

589 

- 

- 

421 

36o 

229 

i84,5 

- 

39 

20 

_ 

787 

_ 

65 1 

- 

- 

429 

278 

224 

90 

- 

- 

- 

758 

6  ri 

780 

7Ï7 

5<j5 

760 

334 
398 

270 
325 

1  '4 

79 
98 

61 

39 

746 

335 

25  1 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

3g6 

- 

233 

573 

35i 
434 

327 
385 

88,0 

77,* 
74,6 
6q,5 
66,3 

54,7 

39,7 
35,9 
32,7 

2  3,6 

68,6 
66,4 
63,6 


38,o 
32,7 
28,35 


Méthode  statique. 


-61,4 
59, i5 
58,3 
56,3 
54,9 


53,6 
45,95 


21,3 

16,6 
—  5,3 


52,  L 
50,2 

47,25 
39,3 
35,6 
19,65 
14,0 


43,8 
4",7 
38,6 
3o,5 
26,6 
10,2 
-  4,4 
-+-  o,65 


36,3 
34,o 
3o,9 


—   ',6 

+  4,4 

9,4 


-33,4 
3o,4 
29,3 
26,8 

25,4 


Méthode  dynamique. 


100  x.  —70 
Paa 

100 82,; 

88,0 72 

84,1 67 

77,8 58 

74,0 53 

69,5 45, 

66,3 38 


117,5     226 
96 


100  x. 

62,7.. 
54,7-. 
5i  ,5. 
39,7- 
33,9 
32)7. . 
2  3,6.. 


00 

91  ,  2  .  •  • 
88,9... 

81  5  . 

—33,35 
3i,9 
3o,5 
28,3 
26,1 
22, 1 
9,3 
-  3,3 
H-  3,6 

67,6. . 
6 1 , 8 . . 

..  —35,o 
3o,4 

58,6.. 

54,8.. 

26,7 

5i,2.  .  .    18,4 

68,7... 
55  7... 

48,0 14,0 

5o,8.. - 
46,o... 

42,4.. 

36,2.. 

..  —  5,5 

43, i5.. 
38,i... 

9,5 

17,0 

- 

22,8... 

'7,9--. 
12,7... 

43,2 
53,2 
64,5 

'Z 

: 

-65°. 

-55°.  -45 

».   -35°. 

-30°.   -25 

Pmm 
45,5 

92   172 

5  3o5 , 5 

P°"°        P*° 
399 

)4 

257 
207 

335,5 
271,5 

83 

1 10 

3,5 
ii, 5 

59 

79,5 
6i,5 

6,5 

3i 

Va 

i  Laar. 

Tensions  de  vapeur.  Points  d'ébullition,  etc.  —  Tensioni  di  vapore,  Punti  d'ebullizione,  etc. 


V.  —  Mélanges  binaires  et  ternaires  {sm 

te). 

H,0  +  NH, 

(18  )  (suite). 

c.     NH3  solide  pur. 

Ibid. 

de  NH,  du  NH^l  purifié. 

p. 

pmm-                 t°.         /'"""•                  '"•         P • 

'"■         P • 

r.         p"".                  t".          pm". 

-93,5 

8,9             —86,0      19.8             —78,9       i<>,"> 

121,6      92,5 

127,3       101,8                l32,I       110,6 

90, 1 

12.7                 83,3       26,0              —77,5g     46 

12.3,2      q5,2 

128,5       10/,, 0               132,3*     111.2* 

—86,7 

|8,3                     —8l,6         3l.I                     (/MripkM 

124,4      96,9 

129,9       106,6 

126,1       99. 8 

i3o,8       108,2                *  Poinl  critique. 

d.     Ligne  des  trois  phases  NH3  solide  +  liquide  4-  vapeur. 

, 

10,9                —86,4       21,6                —  8 1 ,  S       3 1 ,  1 

l 

Ibid.  de  mélanges 

—93,1 

de  NH,+  H2 

0  pour  les  points  de  plissement. 

9', « 

u,3                  85,4       23,i                   80,7       35,5 

%H*0. 

90.2 

i3,6                  84,0       25,1               —78,6       42,5 

6.82. 

13.70. 

25,91. 

-87,7 

18,7              —82,8       29,0 

t  .              />"». 

t\             /r"". 

~ï°~"           P"m~ 

e.    Ibid.  2NH3.H,0  sol.  +  liq.  -f-  vap. 

109,2           66 , 2 

147.7         i°7,6 
i5i,5          n3,2 

201,0         161,7 

f 

JB-».                             f.                p™.                            t".               />""». 
I2.0                      —82,6           19,9                      —78,9          19, 6 

120,4           80,1 

iJ7,i          121,7 

21 3, 6         1 3q  ,i) 

124,8           85,8 

i63,7          111,7 

216,4*       175,3* 

—9°  :  3 

"9,9           93,3 

169,2         1 3q ,8 

222,6        178,5** 

89,9 

12,9                  8i,3       21,4                  79 ,6       1 5 ,6 

i35,4          101,4 

174,3         146,1 

228,6         178,5 

88,1 

i5,5                  80,6      22,2                  8i,3       12,6 

148,0         121,3 

177,5         i49,4 

23i,6         176,1 

87 , 4 

16,0                     80,3        22,5                 —82,0        10,8 

149,4          123,9 

180,0*       151,6* 

235,o         i58,2 

85,2 

17,4                   79,1       2.3,5*             *  Max. 

157,4*       133,6* 

182,7         i'3,7 

Le  point  critique  de 

:6a, 8        i36,9** 

186,6         i55,8 

—83,5 

20,2               —78,8*     21,2 

165,7         i36,7 
171,1**      i3i ,0 

190,5         157,2** 
i95,5         i54,8 

tc=  374°. 

/.     Ibid.  NH3 .  H2 0  sol.  +  liq.  +  vap. 

167,5          u5,9 

197,1**      i53,t 

/».=  ai7»«-,5 

r 

—8j, 5           —82,8           —81,6           —79-3 

165,9         109,9 
•59,9           99,3 

I9i,9         '°9,9 

189,7           98,8 

(  Holborn    und    Bau- 

MANN.    ig.O). 

/>""". . . . 

....               5,5                      6,0                     7,  I  (max.)          4,7 

g.     Ibid.  H2  0  sol.  -+-  liq.  -t-  vap. 

*  Poi 

at  de  plissement.         **   Max. 

f 

p"".                 t\          />">».                  f.          pmm. 

On  déduit  de  la  cou 

rbe  de  fusion  du  système  NH3-+-  H20  la  pré- 

sence  de  deux  combin 

aisons.  NH,.H,0  et  aNH3.H20.  L'allure  des 

— 5;,8 

3,i               —28,2       11,8              — 15,7       i4,3 

courbes  p,  x  indique 

une  forte  dissociation  de  ces   combinaisons 

5o,3 

5,o                  24,7       i3,o                   i3,6       14, 1 

déjà  immédiatement  a 

:>rès  la  fusion.  Voici  les  détails  de  ces  courbes. 

45,4 

6,2                  23,o       i3,4                   10,8       13,7 

a.    NH,  — 2NHJ.H.,0. 

b.     {suite). 

c.     (suite). 

44,4 

6,3                   20,6       i3,g                   io,5       i3,5 

100a:.           f. 

100  a?.            f. 

100  a;.          r. 

42,0 

7,5                    19,2       14,2               —6,3       ii,5 

(mol.»/„KH,). 

(moI.°/0NH8). 

iiio!.u/„MI,  . 

—  28,7 

11,6                —17,8        14,4*              *  Max. 

100         — 77, fi** 

62,0      -81,0 

42,2     —86,0 

94,7         80,9 

6l,3           81,7 

40,6         88,2 

A.    Surface  des  trois  phases  H20  sol.  -+-  liq.  -+-  vap. 

90.4  83,7 

86 . 5  87 , 2 

60,7           82,3 
60,3           82,9 

39,8         9", 7 
39,i         9 i,7 

100  x                                                    100  .r 

8i,55*     92,4(6) 

.09,0*       85,2 

35,75*     97,1 

(mol.o/oNH,                      ,                                   (mol. Vo  M>i 

78,45       88,7 

57,0       84,1 

34,5       ioo,3** 

f. 

p""°.            dans  liq.,.                         V.                p™.          dans  liq.). 

73,5         82,2 

53,o         80,2 

34,0        96,7 

—70 

±   i5           28,7                   — 20           140           14,0 

71,1         8o,3 

5o,2         79,1 

32,6         89,2 

65 

±20         27,9                   17          144*        12,3 

69,9         79,7 

5o,i         79,0 

29,7         74,2 

55 

38          25,6                      r>           142           11,2 

66,7     —78.8*** 

5o,o     —79-°*' 

28 ,7          68,8 

45 

62           23,3                        10           i33             8,1 

*   Point  eutectique 

à    58,5  %  et  —  86°. 0. 

ll',55       59',l 

35 

97           20,3                   —   ">            io3             4,6 

[  Hupert  (1900.)  : 

(Rupert   07,9  »/„    el 

—  25 

126           16,4                   *  Max. 

81,2 •/„;  -g4% ol. 
**  Rupert  -78»,o. 

—  87°,  0). 

20,2         34,9 

**  Rupert  —79".  3. 

'7,9         28,6 

**♦  Rupert  — 79°,o. 

4,46    —4,8 

k. 

Tensions  de  NH:J  aux  hautes  températures . 

b.  2NH,.H_0-NHJH,0 

c.     NH3.H30-H,0. 

1: 

pMm                                 i».                 />»».                                f.                 />"". 

100a;.          f. 

100a?.           V. 
(mol.»/0NH,). 

à  34,7  °/0  et  —ioo°,  3. 

!i3,5 

95,4                128,5       io3,9                i3i,8       110,0 

66.7     —78,8 

5o,o     — 79 

**  Fin  de  congela- 

123,7 

95,6               129,7       lo6,2               132,4*     111,4* 

65,8         78,9 

49,3         79,i 

126, 1 

99,5                   l3o,9        108,2                  *Pointcritique. 

64,6     -79,2 

43,9     —83,o 

Dampfdrucke,  Siedepunkte,  etc.  —  Vapour  Pressures,  Boiling  Points,  etc. 


10 

,MI,i. 

382.  . 
765! 

62 1 . . 

886.  . 
5o8.. 

V.  —  Mélanges  binair 
H,0^NH3(i«). 
P'sl:     lu3™-     />B>       ,,11,         #! 
1  =  o°c. 

....      9.5       0,5644        ',25        0,842        7,5o 

944         0  5547          1 ,  if)         0,842         7,80 

. .  .  .      1 1  jo        0,  {8o3         1  .97        o,833        7,80 

[684         o,3864         1 ,6i         o,8o3         S,5i 

. ...      1702         0,3798         1,545       0,800         8,35 

i865         0,3572         1,46         0,795         8,12 

t  =  20"  C. 
728        0,4792        9,4          0,882        7,07 
798         0,4575         9,25         0,87s         7,25 
. .      1  1^0        o,36gi      ■  8,6          0,864        8,3o 

bs  et  ternaires  (suite). 

Mélanges  de  NH.C1  et  autr 
1.    Cu2C12-t 

Moi.%        dd\  dc.   ca.  —  ;pi' 

NHjCI.             t°.        f.       F.             a 

67,88...      338       - 

47, '20...      3J5     20.        - 

1,14...       i  ,1      170       -              „ 
33,77...     36 1       -       196      tôS 
28,00...       -        -      244 
2i,53...      378        -        320 
.5,».....      394       -       364 
8,99...      41  >       -        {90 

îs  chloru 
NH.Cl. 

-es  (")  (suite 

)• 

B 

F 
3A-0" 

i '!';'!"  '.  ■ 
48, 170. . 

Î9.94I •• 
ï3,94b.. 
>5,970   • 
(6,923.  . 

33, 134! . 
3y'o26.! 
42,925.. 

[6*33.5! . 

...      u65         o,3636         8,55        0,862         8,17 
.    .      1226        o,35i5         8,4           o,854         8,16 
...     1281        o,34i4        8,3          0,848        7,37 

...      ig38        0/2577        6,'j3         o,835         8,36 
...     2655         o,2o32         5,i           0,825         9,47 
...     0076         0,1819         4,45         0,817        9,47 
...     3277        0,1737         4,i5         o,8(5        9,65 
/  --  iO"C. 

77  i         °)3277       36,2          o,ooo5       6,21 

...      i335        0^448       29!  5           o',8i7C?)    7,'°» 

...     1787        o',2o33      a3,'g          o',864        8/22 
...     2180         0,1791       20,5           o,856         8,52 
...     2460        0,1668       19,0          0,849        9i°5 
...     2832         0,1 5i6       18,42         0,843       10,00 
...     3214        o,i386       18,0          0,837        9,49 
...     3226        0,1 383       18,0          0,837         l),4> 
...     364o        0,1273       17,6          0,828        9,40 

-        ...      95.'»       -        |25 
Le    point    F    a    ici    comme 

température  que  1)  et  E. 

Composition  clans  C  (point 
eutectiq.ie)  3S   mol.%;  com- 

Solide 

Pour  calculer  l'es  mol. 

La  température  de  tra 
encore  être  observée  net 

L'existence  des  .}  coml 
pas  confirmée. 

3 

730° 

i 

Mol.%. 

C, 48 

283° 
D 6o               A 

P' 66  j 

P 33  i 

c, 'T            232 

5t.  I.       C 

e  de  cuivre 
îsformation 
tement  (de 
maisons,  cl 

ZnCl>  + 

u„Clj 

est  supposée  CuCI. 
de  Ml^CI    (soit  i74«) 
loo)  jusqu'à  54  mol.  »/ 
oiu.ées  dans  la  littéral 

NH.Cl. 

£\ 
\      ^ 

\i 

V        p       *'\ 

NH„C1 
pouvait 

Mélang 

es  de  NHC1  et  a 
2.     LiC 

utres  chlorures  (i",m)  (1"). 
4-NH.C1. 

Mo|  „         FEDG.  l")C.  CG-A. 
Ml, Cl'!          r.       r.       (0, 

100 338 

91,14..     332 
75,32,.     329      - 
67,45,.     33 1 

b       54  ,';ji.'.'    340    291     - 

.!;//-,..'     342      -      280 
F         37,82,.     35o      -       342 
338°     0 -        -      6o5 

Ci...     5o  mol.%. 

D 65        »       . 

G....     36        .»       . 

Entre  G  et  K  la  vapeur  n'est 

plus    en     équilibre     avec     le 

■L.C1    liquide,    mais    avec    le    LiCl 

solide.     Au-dessus    de    K    il 

ie  liquide  entre  A,   K,  n'. 

l  de  transformation  poursuit  jus- 

B 

F  342" 

60  5° 

K 

^249°/ 

1I800 

*\J       370°          /X 

C2 
Se 

c, 

Ude 

llZnCl 
ISNH^Cl 

3V\              ,''   H\ 

Zi 
Mol.%  Ml,  Cl. 

iCl,         2ZnCl2        lZnCl2      N] 
ÎNH^CI        2NHUC1 

V? 

V""" 

RnD'.    ne,.     c,p.       pc,.      c„a. 

338             '              ' 

C     267° 
|                  Solide 

87,80 34'.            - 

79,80 342 

se  tv< 

de    n 
',  1.1  ul 

N 

nouveau  un  domai 
mbinaisons.   Le  j.oii 
'/•■ 

66,61 

i9,3o   

34i 

342 

343         27 

343         19 

• 

: 

_ 

Van  Laar. 


Tensions  de  vapeur,  Points  d'ébullition,  etc.     -  Tensioni  di  vapore,  Punti  d'ebullizione,  etc. 


V.  —  Mélanges  binaires  et  ternaires  (suite). 


Mélanges  de  NH.C1  et  autres  chlorures  ( 
3.     ZnCL  +  NH.Cl  (mite). 


HC,.        C,P.        PC5.       CSA. 


4i 
30 

8o 

90 

v> 

81 

3o 

[9. ...... . 

•i 

o3 

65 

16 

fc3 

o 

A 

;3o 

Transformation  de  MI,CI  coiïstaté  jusqu'à  60 
,       ...  la...      aZnCL.Ml.CI 

Combinaisons  ,  h  ZnCI3.2NH4CI        («*.. 

nouvelle. 
L'existence  de  7.n  CI,.  \  Ml 4C1  est  douteuse. 
Voir  aussi  Mkkriu'h'i..  /. .  anorg.  Chem.,  iç)o3 
(  Les  observ; 


KnCI  .3NH  Cl 

Zn<  l  .  1  Ml,<  .1 
itéra  tu  re,  elle  est 


Mélanges  de  NH.C1  et  autres  chlorures  (10)  (mite), 
i.    CdCl2^-NH,Cl  (suite). 

FEDD'.      DP.C.       CA.        P,Q. 


357 
343 
337 


net  dans  les  courbe: 
d'ébullition  i 
49  mol.  %  design* 
également       l'exis- 


de  NH.CI  observée 
jusqu'à   86  mol.  %. 


FeCl 

NH.C1. 

Tapeur 
M  386° 

307° 

N 

A  303e 

sv  P297°  / 

V         /" 

C,235° 

22 

1   C2 

Sol 

ù£e 

F 

eCl3 

lFeCl3+ 
1NH1VC1 

•     NH,l 

9",43 

85,77 

70 

'c 

(i'i 

_/ 

}9' 

^ 

r> 

g ■ 

3«.i 
3(i 
3o 

^0 " 

$6 

•>3 

"2 

o3 

1^ 

340 

342 

M  2 


Tables  internationales.  1917-192: 


Dampfdrucke,  Siedepunkte,  etc.  —  Vapour  Pressures,  Boiling  Points,  etc. 


Mélanges  de  NHVC1  et  autres  chlorures  (10) 
6.    PbCl2+NHvCl. 


Quoique  non  observé, 
il  existe  probablement 
ici   un  domaine  liquide  S 
peu  étendu. 

ionne  deux  combinai- 


Mélanges  binaires  et  ternaires  (suite).  bibliographie,  p.  310. 

Systèmes  de  C02  avec  des  corps  divers  (11)  (suite). 

E.  D.  tt.(M)  ^(M) 


L'auteur  a  encore 
•xaminé  le  système 
TIGI-t-NH4CI. 

Le  point  de  fusion 
du  TICI(A)  est  ici 
427",  et  peut-être  se 
torme-t-il  des  solutions 


li.lt--. 


L'auteur  dresse  finalement  le  Tableau  suivant,  où  I  dés 
systèmes  qui  forment  une  série  ininterrompue  de  cristaux 
II,  les  syslèmes  avec  point  eutectique  ordinaire  (sans 
es);  III,  IV,  etc.,  les  systèmes  avec  1,2,  etc.  combinais 


LiCl... 
NaCI... 
KCI.... 


NH4CI.. 

1  désigne,  par  exemple,  2Cd  Cl2.  îNaCl;  etc.) 


Systèmes  de  C02  avec  des  corps  divers  (75oium)  (") 


(34°,  6  à  760°»). 


2.  C02+C5H3C1.. 

3.  C02-+-S02 

4.  C02+(CH3)20 

5.  C02  +  C12 

6.  C02  +  H2S 


1,28 


66,. 


4-l2','5 

-io"09 

-33?7 
— 6o°2 


24,7  74,6  -6 

Différences  de  température  F-E  =  M. 

Thermométriquement.     o,oc8     0,022     o,o33     0,172     o;83     3,5o 
Analyliquement 0,008     o,o36     o,o33     0,161     0,86     3,4o 

Comme  la  phase  solide  est  partout  du  CO,  pur,  il  ne  se  forme 
pas  de  combinaisons  (même  pas  avec  CS2et  la  différence  de  pres- 
sion âp  en  E  pour  les  deux  températures  est  due  exclusivement  à 
la  tension  partielle  de  léther,  C2H5CI,  etc. 

Ces  valeurs  sont  les  suivantes  : 


Tliermoméi  riquemcn  1 . 
Analytiquement 


2,1     10,9    49,7     18 


N203  +  N20t(i2). 

»/„  N203  (poids). 


396 

598 


1 33  1 

2075 

33Go 

.857 

2825 

443o 

2i3o 

3260 

5ooo 

S: 


N20i  +  HN03(13). 

o        5       11        27        -        100    (liquide) 
%N.,04  -  .r,...       o       67       83       100       100       100     (vapeur) 
(  /?....    78,5    65       55        33       22,8       22 
re  27  et  100%  la  phase  liquide  forme  deux  couches  de  compo- 
diflerente. 


Br  +  I(*>). 

3  trois  phases    solide  -f-  liq. - 


32,5 
35,9 
35,9 
43,6 
47,i 


83,o 
85,8* 


I. 

5o,5  40,4  48,2 

5i,4  42,o  45,4 

54,7  44,3  42,7** 

60,4  47,9  54,6 

60,4  5o,o  56,7 

92,9  IOO  >200 

-  Min. 


Tensions  de  vapeur.  Points  d'ébullition.  etc.      -  Tensioni  di  vapore,  Punti  debullizione,  etc. 


Mélanges  binaires  et  ternaires  (suite). 


Voir  Chap.  II,  r 

Mélange  de  i 


40. 

*  Dans 

La  ten< 
aleur   a 


COCli-hClî(«). 

i  ('■'•). 

15,5  mol. 0/0)  Cl»  libre  ci  COCU. 


2,63 

...48 

3.ii 

0,  ig 

3,66 

°,73 

4,2.5 

0,89 

4,q5 

1 ,08 

5,75 

i,3o 

6,62 

1,56 

Sil.l.M 


5,88 
lange  n'est  donc  pas 


aucoup  supeneun 
i  deux  composanl 
1  du  chlore  libre. 


L'auteur  calcule  le 
10,  etc.  %NaOH.à  l's 
plie  les  tensions  de  l'es 
qu'il  déduit  de  ses  oh 


NaOH  +  H,0(22). 

tensions   pour   les    m 


H„0. 

%  NaO 

H 

1°. 

.5. 

10. 

15. 

20. 

25. 

30. 

50* 

y,mm 

Pmm 

pmm 

pmm 

Pma 

pmm 

pmm 

/ymm 

0 

4.58 

4-5 

i.3 

3,9 

3,  1 

2,9 

2,3 

- 

I 

4,93 

4 

4,6 

4,2 

3,7 

3,1 

2,3 

- 

2 

3,29 

3 

4-9 

4,3 

4,0 

3,3 

2  •  7 

- 

i 

5,Gq 

) 

5.3 

1.8 

4,3 

3,6 

2,9 

- 

4 

6,10 

6 

5.7 

3  ,  2 

4,(> 

3,8 

3,1 

- 

5 

6,54 

6 

6, 1 

5,6 

4  >9 

4 ,  ' 

3,3 

- 

6 

7,01 

6 

6.  5 

6,0 

5,3 

4.4 

3,6 

- 

- 

7,5i 

7 

7,0 

6,4 

5,6 

3,8 

- 

8 

8.o5 

7 

7,-5 

6,8 

6,0 

3,0 

4. 1 

- 

9 

8,61 

8 

4 

8,0 

7,3 

6,5 

5,4 

4,4 

- 

IO 

9.21 

q 

0 

8,6 

7-8 

6,q 

5,8 

4 ,7 

o,5  (1,1) 

1  1 

q,8-, 

9 

6 

9,2 

8.4 

7,4 

6.2 

3.0 

0,6    (1,2) 

12 

10.  32 

10 

3 

9,8 

8,9 

7,9 

6,6 

5 , 4 

-.7  (i,3) 

i3 

11,21 

1 1 

0 

10,  i 

9,3 

8,4 

7,0 

5,7 

..9  (i,3) 

>4 

",99 

1 1 

S 

11.2 

10,2 

9,o 

7-3 

6,' 

1,0  (i,4) 

13 

12.79 

12 

3 

11,9 

10,9 

9,b 

8,0 

6,5 

',1     (1,3) 

Iti 

i3.6j 

■  3 

4 

12,7 

it. 6 

10.2 

8,5 

7,0 

1,3  (i,6) 

|- 

1.1.53 

<4 

2 

i3,5 

12.4 

■o,9 

9,' 

;  •  1 

i,5  (1,7) 

■  8 

15,48 

1  5 

2 

i4,4 

l3,2 

11 ,6 

9-7 

7,9 

',6  (1,9) 

iq 

16, 48 

[6 

2 

i5.3 

14.0 

12,4 

io,3 

8.4 

1,8  (2,0) 

20 

17,55 

1  - 

2 

16,3 

•  4,9 

13,2 

11,0 

8.9 

2, 1 

21 

18.66 

18 

3 

17,3 

13,9 

14.0 

it. 7 

9,5 

2 , 2 

21 

19,83 

19 

4 

18,4 

16.9 

'4,9 

12,4 

10, 1 

2,4 

23 

21 ,07 

20 

b 

19, 6 

17-9 

i5,8 

1 3 . 2 

10,7 

2,5 

•24 

22,38 

21 

9 

20.8 

19,0 

16,8 

14,0 

1  ' ,  i 

2,7 

2  3 

23,76 

23 

3 

22.  1 

20,2 

17,8 

'4,9 

12,1 

2,9 

Fai 

leur.... 

0, 

}8 

o,93 

o,85 

o,75 

o,625 

0,5, 

0,.2 

NaOH  -+-H,0  (»). 


7„  N 

iOH 

10. 

20. 

50. 

70. 

1  j6 

149 

'1 

'74 

i83 

.98 

225 

'9i 

203 

22^ 

256 

207 

2  1  6 

244 

277 

218 

227 

2  ig 

295 

228 

2i7 

269 

3o8 

23  7 

244 

278 

322 

■>-44 

25  I 

287 

333 

'19 

2  58 

294 

342 

2  58 

263 

3oo 

" 

95. 

|ioo. 


10. 

20. 

264 

268 

-\ 

279 

289 

294 
299 

3oi 

294 
299 
3o5 
3 10 

302 

3u 

hi\0, 

(poids). 

H  NOj. 

H20. 

53,8.. . 

o"'oi58 
0,0471 

o'i67 

'9,5 
i6,3 
i3,i 
12,2 

HN0,+  H,0  (24). 


','7 
1  -97 
16.6 


II 

78 

0 

63 

7 

53 

6 

49 

8 

42 
17 

9 

6,i5 
9,28 

53 , 1 


HN03+H20  (25). 
Composition  de  la  vape 


0°. 

35°. 

50°. 

65». 

0 

0,21 

o,i3 

0,  19 

2  ,  02 

4,38 

3,8i 

5,u 

22,  i9 

33,  12 

33,87 

33,69 

81  ,o3 

6q,  i5 

69, 06 

68  -6 

94.  «7 

sx .  56 

89,o3 

88.49 

97,73 

98,27 

96,55 

Tensions  de  la  vapeur  en  1 


0 

3.5 

50 

6J 

80 

HNO, 

3,8 

UNO;,. 

36,8 

0     79,9 

UNO,. 

H,0. 

i55,  5 

n\ 

>,4 

0 

2,5 

0,3 

25,8 

o,()  >5,o 

1  ,8 

11  5 . 8 

.  » 

O,  1 

1 ,3 

2,  1 

'4,9 

5,o 

34,4 

10,6 

74  ,0 

,5 

0,6 

o,5 

o,3 

6,2 

9,7 
6,9 

35 '2 

i5, 1 

i  "» .  6 
61 ,9 

72,6 

28,0 

12 

Î',3 

7,3 

o,3 

65,9 

3,7 

12.3,6 

'0,7 

- 

- 

)»C.  les  compositions  de  la  solution   aqueuse    de   llMi,   .'■!, 

|ue  peu  différentes  de  «elles  données  dans  la  Table,  soit  les 

lent  21, i5,     40,82,     06,26,    68,64,     79,07  et  88,2',%. 

lu-  ',o,o3.  GN.',2  et   ()o,<..i  %  la    température   de  35°  était   re> 

lent  35,i,     35,3    et    35°, 8. 

ur  68,42  et  80,2.3  %  la  température  de   5o°  était  en  réalité 

ur  56,i6  et  68,4a  %  la  température  de  65°  était  64,9  et  74,0  (?) 

ur  56,iô,     68,42     et    80, ;3  %  la  température  de  8o°  était  resp. 

ur    8o,23%    la  vapeur  contenait    à    5>",o,     05", o    et    82°, 1 


Dampfdrucke,  Siedepunkte,  etc.  —  Vapour  Pressures,  Boiling  Points,  etc. 


V.  —  Mélanges  binaires  et  ternaires  (suite). 


HNO,+  H,0  (25)  (si 


Pressions  en  mm. 


0/ 

0 

10°. 

20». 

30°. 

40 

UNO, 

H>iO:l      HjO. 

HN0,.|    H,0, 

UNO;,    |    H,0. 

HNOs.       1I20. 

h7o7|1C^ 

0... 

- 

4,5 

- 

9}o 

- 

'7,5 

- 

3 1 , 5 

- 

55 

8,o 

i6,5 

3o,5 

20  .  .  . 

- 

3,5 

- 

7,5 

- 

i  "> ,  5 

- 

29,  f> 

- 

4; 

30... 

3,o 

î1 

« 

: 

li 

i .  5 

6,5 

5,5 

3,5 

'jiî 

i  ,5 
6,o 

i6^5 
u,5 

6.5 

3, '5 
9,5 

33,5 

18 , 5 
i3 

8o.  . 

■->■ ,  5 

o,5 

4,  > 

1  ,  > 

8,p 

2  , 5 

12,5 

4,5 

•20,0 

8,5 

50 

i 

0". 

80°. 

- 

02 

- 

11'.).  ) 

- 

■>'!  j 

- 

- 

- 

«6 

- 

l3q 

- 

219 

- 

- 

- 

77 

- 

126 

- 

'  99 

- 

295 

- 

67 

- 

1  IO 

- 

176 

1  ,0 

258 

0,  > 

>  > 

1 ,0 

9' 

2  ,0 

'49 

5,o 

217 

2,0 

42 

4 ,  J 

69 

7,0 

'  '7 

12,0 

17(5 

>  .') 

3i 

1 2 ,  ' 

5i 

19,0 

85 

3a,  0 

132 

1  i,5 

21, 5 

2  5 , 5 

36 

4i,5 

58 

64,o 

89,5 

32,0 

'4 

49,° 

23 

77." 

37 

125,0 

54 

ultats  sont 
ïvoi   («)], 


i  de  Burdick  e 
i  par   l'aperçu 


H,S0i+H20     (»). 

Icule,  d'après  i 
3s,  les  valeurs  s 
ions  de  H„SO.. 


les,  les  1; 


0°C.  '25°  C.  50°  C.  7:°C. 

100,0  100,0  100,0  100,0 

98,/,  98,5  98,5  98,6 

95,9  96,]  96,3  96,5 

92,4  92,5  g3,4  93.8 

87,8  88,5  89,3  90,0 

73,8  75,6  77,2  78,6 

64,6  66,8  68,9  70,8 

54,2  56,8  59,3  61,6 

essions  pour  l'eau  pure  on 


% 


0°C.  25° C.  50° C.  75°C. 
44,o  46,8  49,5  52,o 
33,6  30,8  39.9  42,8 
23,5  26,8  3o,o  33,o 
i4,0    17,2 


12 


8,3 


HC1  +  H.0  («'). 


8,60 
9,78 
11,16 
13,56 


68,37 
89,10* 
97,83 


7,65 


5,20 
8,6 
9,78 
2,9 
3,4 

0,07 

o,S3- 
i,97 
[2,7 
16,14 

5, 14 

6,76 

34,65 
58,62 

0,0 

114,7 

n4,7 

0, 1 

104,6 

>°4,7 

0,7  > 

88,<)5 

89,7 

1,6 

82,0 

83,6 

9,4 

64,7 

74,i 

n,9 

62 ,  i 

74,o 

17,8 

58,5 

76,3 

3o,o 

56,5 

86,5 

64,95 

45,8 

no)75 

01 ,1 

4',45 

143,55 

»",94 

10, 3i 
i3,i4 

20 ,  q 
26,65 

i84,4 
176,25 

2o5,3 
202,9 

12,77 

1  ', '('»( 

1  ',7  ' 

3i,9 

54,5 
81,2 
i83,o 

170, 1 

202,0 
209,9 

226,6 
299 , 2 

1 7 ,  <>  ( 

76 .  1  3 

329 , 0 

98,7 

427,7 

19,4  >■ 

84,o8 

43q,  1 

83 , 1 

522,2 

19,82 

86,235 

48i  ,8 

79,5 

56i,3 

.r,  et  x,  dés 

igflent  les  co 

npositions  du  lie 

uide  et  de  1 

vapeur  en 

mol.  %  H  Cl; 

p,  etp2  les  pr 

ssions  partielles 

du  H  Cl  etd 

u  11,0  resp. 

*  La  compo 

sition   xx   ou 

*,«=*,  (Pmir 

imu.n)    est 

à  190,95  de 

13.88  mol.  %  Il  Cl  C;  t. fi  % 

n   poids),   détei 

minée   graph 

iquement  à 

partir  de  la  ex 

urbe.  A  55°, 

ï  on  trouve  x,  = 

x,  =  12,94m 

ol.%   (23,3 

en  poids)  et  à 

7.5»,  9  xx  =  x 

2=  12  34  (92.i5 

en  poids). 

Hï 

r4-H20  ("«). 

i6,94 

2,53 

19,6 

i8,32 

21,38 

55,62 

22,73 

80,00 

Van  Laar. 


Tensions  de  vapeur,  Points  d*ébullition,  etc.  —  Tensioni  di  vapore,  Punti  d'ebullizione,  etc. 


288 


V.  —  Mélanges  binaires  et  ternaires  (suite).                           bibliographie, p.  310. 

HBr       H,0  (»«)  (suite). 

HN0:,-t-HiS0v  +  H20  (2«)  (suite). 

S4Ô,83. 

b.    HNO3+H.O  (suite). 

X 

Pv                                  Pv 

P. 

3. 

llNO3  =  ±5o"/0. 

7.     HNOs  =  ±75«/o. 

2,49                °i°° 

0.0             f 69,65 

109,65 

%HN03 

%HNOa 

5,45          <>.<"" 

0,0              99>55 

99,55 

'            '  -      " 

t».          p—.         1hT~    ~^*V- 

1  >.,85              0,28" 

"■'">            57,85 

58,  <» 
38,3 

[5,8 

P"""-         '"I-          V;,P- 

47,6           <•<>         74,72     94,8o 
67,0        116        74,52    90,77 

i(>,<)i 

1  ,g               16,  i 

66,  5 

116         5o , 0       20 , 0 

g3,o         325         7-5,52     89,57 

1 8 ,  2.0             1  3 .  1 5 

4,8               3 1 ,85 

36,65 

95,0 

i 1 7        49,2       i8.5 

io3,o        4o8        74,62     86,56 

*i8,8o            19,90 

6,85            27,4 

34.2  5 

458         5o,5       2 1,2 

1 10,0         5  [o         7  i ,02     91 . 56 

19,20            25,i  5f 

S,,)-,                26,8 

35,75 

111,0 

070         49,8        16,0 

I l8,0           760           75, (2      91 , ÎO 

19,60            26,93 

9,6             26,0 

35,6 

11  s ,  5 

760         ig,8       19,85 

(NO,=  0,35%;  dans  la    vapeur 
o,3i%  à   Î7°,6et67<>). 

20,28            45,22 

18, o5              2i,85 

39, S 

870             30,2             1 5,2 

ai, 12           34,90 

28,3               28,3 

5i  ,6 

(NO,<o,a%). 

8.     ILN();i  =  ±  «,)»/„. 

2i,38            65,63 

35,o             i8,3 

53,3 

t".              /?'"".            liq.           vap. 

22,85            86, 1J5 

89,3              i4,35 

io3,65 

L 

IlXO:)=-6o<Vo. 

43                  4o           79,8l      97,78 
56             116         81,71     97,6 

23,87             92, o5 

- 

- 

t". 

pmm-       >»q>       vaP- 

91              458         .si, 7,.     97,9s 

25. 17             96»3° 

260,7              u,i 

272,0 

52 

4o           61,0        50,02 

98             570         80,70     96,58 

70,2 

116         60, 65     42.0 

1 12             760         79,72     96,7 

*  x,  =  ,r5  =  18.74  (5o,g  cq  poids). 

98,5 

317         61,0       45,o 

120,5         870         's<>,io     95,6 

79°, 9. 

104 

353         61,  >       5o,2 

(N0,=  0,21    a  0,22%  liq. 

109,5 

463         60,98     5o,4 

<  0,2  %  vap.). 

X! l6, 52       l8,OI*    I9,|0      22,48       24.3 

3(?)  23,87 

112,5 

517         60, 85     50,5 

9.     HN03=±85<>/„. 

*,....       6,60     17,78     33,3       80,2      90,- 

5       9°, 97 

1 1 3 ,  5 
1 1 5 ,  5 

553         61,2       5i,o 
622         61,2       5o,i 

t°. 

^mm 

«, 

__2aPj 

*  x^  =  x.,=  18,02  (  49,7  en  poids  ). 

117,5 

670         60,95      50,02 
72a         61,0       45,2 
763         61,0       41,0 

38 

52,5 

4o 
1  l6 

85,  J5 

98,35 

"•'' 

121,  6 

78 

345 

84,45 

9S,  |5 

..'  3 

HN03  +  H2S04+H20  (26). 

(NO, <  0.2%). 

84 

458 

84,65 
84,65 

0.8,6  5 
98,i5 

o',2 

a.     HNO3  pur. 

5. 

HN03=  65-68  o/0. 

99 

760 

84,65 

97 , 4  5 

0,2 

(N03=o,4%liq.). 

t° 20       26       29         4°         5o         62 

7  4        73 

p""n-       •iq-       v;ip- 

40          64.96     65 

p"'m -23       38       5o       112       200       35o 

53o       54o 

52,6 

10.     HNO3  =  ±gO«/0. 

tr=  8(i°  à  87°. 

72,2 

u 6         66,2       65,9 

i°. 

p""° 

"H- 

'«C- 

72 , 1 

116        66,4      66,4 

(en  l'absence  de  toute  dissociation 

324         64,0       5o,o 

34,5 

4o 

89,52 

o,5 

99,84  0,1 

Au-dessus  (et  déjà   au-dessous)   de   75°  dissociation  sensible. 
Aux  basses  températures  ces  tensions  sont  nettement  inférieures 

109 

458         67,6       66,9 
465        65,6      64,95 

63' 

1  16 
3i5 

458 

90,05 
90,9^ 

9«M9 

00. (u) 

o,4 
o,5 
o,3 

99,25  o,5 
99,59  0,23 

99,66  0, 1 

à  celles  que    Creightox   et   Smith   (igi5)    avaient 

obtenues,    mais 

"3,9 

5 7  ',          68,2       68,10 

8o,3 

570 
760 

9g, 63  o,2 

dés  5o°  à  6o°  l'accord  se  rétablit  et  se  maintient. 

'21,9 

760,2    68,4      68,4 

90,5 

89,65 

0^4 

99,4'  o,a 

126,0 

870         64,5       58,9 

100,0 

870 

9i,6 

0,4 

98,5    0,2 

b.    HN03+H20. 

126,3 
1 3o ,  6 

870          66,62      6  5,io 
1010         65,19     65, 10 

11.    HN08  =  ±95»/o- 

1      HN03  =  ±25<7„. 

2.    HNOa  = 

=  ±34»/n. 

(NO, <  0,2%). 

t0.' 

pmm 

_^5^_ 

vap. 

%  H  NO3 

%  H  NOj 

(I1UI,. 

WU)„ 

6. 

HN03  =  ±7oV„. 

29 

94.52 

0,35 

99.43 

1°.            p"".          liq.            vap. 
65,5          190         23,8         1,40 

t°.         pmm. 

liq.             vap. 

i  3 , 5 

Il6 

'.14-0  ' 

0,28 

99.«'' " 

0,2  5 

40,2         40 

36, 0          5,2 

ta- 

/>»».           liq.            vap. 

40        70,2       85,0 

60 

85.5 

i 58  94.67 

-6ol<)5.38 

o,3i 

99-6- 
99.6' 

02 

72            237        2.4 ,0         1,71 

5g,o        116 

33,1          5,o 

7'/> 
98,5 

116        70,0      86,2 

9o,5|87o|95,o 

o'45 

,,,,.(,, 

g3             465         24,6          1,80 

87,5         3 18 

33,2        4.9' 

3?.  5         70,2       79,2 

12.    HN03  =  ±-g8«/o. 

100             566          '1,0         2,20 

97,5         458 

>(,0              2,1 

104 

4o8         69,9       80,2 

lia                      van 

106, S         760        24,2         2,16 
1 1 5,5         870         25,2         1,6 

104,0         570 
io8,5         680 
1 1 2             760 

33,o         5,3 
32,99       4-i « 
33,o         5,9 

n3,5 

121 

458         69,5       80,0 
57»         69,9       77,2 
754         70,1       84,0 

t°. 
27,5 

P 

4o 
Il6 

97,62 

97,5o 

0,28 
0 , 2.9 

99.47 
99  3 

TnoT 
o,3i 

'NO.<o..%). 

(N0,< 

o->%). 

(NO,      0,2%). 

50:i! 

Îi5 

97,61 

0 . 4 1 

99-47 

o/is 

Dampfdrucke,  Siedepunkte,  etc.  —  Vapour  Pressures,  Boiling  Points,  etc. 


V.  —  Mélanges  binaires  et  ternaires  {suite).                           BIB 

.OORAPHÏE,   P.  310. 

HN03+H2SOl-r-H,0  («)  (suite). 

H,SOl-+-HN03+H20(26)  (suit 

?)• 

b.     HN03+-H,0  {suite). 

3.    Ac.  à  ±3o<»/oH2S04  (suite). 

5.   Ac.  à  ±  5o 

VoH2SOt(««te). 

A    cause    de    la   dissociation,  les  points  d'ébullilion  aux   diverses 

pressions  seront    inférieurs  à   rcu\    (|iii    se  produiraient  sans  disso- 

Liquide. 

Vap. 

Liquide. 

Vap. 

ciation.  Pour  le  UNO,  anhydre  la  d  itléi  ■-„,■,•  peut  al  teindre  5°  : 
/<mm.             870.'     760.       570.       158.       317.       116.        iO. 

r. 

P jH%o      h%0 

n\ 

f. 

H. 

/o                % 

A 

r  ubs 87,0     82,0     7   ,5     65,5     56,8     40,0     26,2 

/"  .sans  diss..     91,0     86,5     77,0     70.",     60,0     4o,4      '('.'->- 

,;:;•• 

«ôb;«i'  *iû 

i3,o 

io6,5 

Ilfi.O 

44o  Ii  5 

17    4'i'<)«fii,"> 

\,,x    basts'tem4ératuit's5|    restons  )  'u    d^fférej/di-  mit 

111  '- 

760  19.0  5     3>.  10 

lo'o 

122,5 

0'     x9'ife'« 

:E;:£;H 

98,0 

loo.32, 18     32,  .7 

('7,,; 

llfi.'o' 

3fi     ll'ïs 

9'  ,0 

'!,,,',.'r,"'"',:s1(s"."J;.jl'"l"1,p  i;'"i'('.'ir, ■  ,*,,'.,', y m!!!^!'',"^1"",!1,''  ,l,::i":,""i1;'1 

■  •».{.„ 

7fio!i-'.o       3t]o5 

i33.o 

760I19 

19       52, 06 

90,0 

tM  'ee'"i'\    d'!-  '('  P  l'ini'i'i'os   '.'  1  ^  m'i  1  1 1  '  !  !i  <'■  "il  ri- -' "i'«  n'"\'.  oe  ',  1  \  i'iÏi'i'i'mii  ','■  'i\".',ir 

97,6 

3oo  3g, 3  5     3t  ,23  92,7 

80,0 

3oo|3o 

18      5 [,20 

98.00 

plus     haut  l       Mais      le     désaccord     existe    t. ré. iseineii l'     aux     liasses 

[02  .  5 

i  (o  3g  -5     3t .  ni  92  5 

89.0 

i  Î'V'9 

19     5i,o3 

,>,„■, 

températures  [pressions  ,    ri'    non   ,iu\    hautes   1  eiuper.it  u  l'es  ! 

1 100 

-,-',(,  3g  66     3î  3u  92  0 

100,0 

5  5o  '() 

89      5i  ,  1  5  97,08 

Les   Tableaux    indique .1  m  el  le  ment    le    phénomène    , lu    maxi- 

120,0 

760  ,o.oi      32,09  91  J5o 

110,0 

76o|3o 

28     5o,o5l97,5o 

maximum  se  déplace  iep-remenl .  ,,.iant  a  la  valeur*.!.-  x(%  llî\03). 
avec  la  température  du   maximum  : 

82  '  5 

u&*  ll:/$l:l°5 

66,  ) 

44o4o 

35     5o",  1 5  99,' 80 

t°  max 52,6      72,1       99,0      109,0     121,9     126, 5 

83,o 

55op4,98     3i  ,2'i  99, 5o 

86 . 5 

-,'"  i" 

5o     5o, 10  99^15 

p '  max....       40         u  fi         317         4  58         760         870 

99,o 

71'io  55,2.5     3o,  1099, 14 

•''  '  '     ' '  ' 

,664     o;664     0,66.4     0,684     0,684 

ec    les  déterminations  de    C.heigiiton   et 

4.     Acides  à  ±  4<>  °/o  HsS04. 

(\.     Acides  à 

±60  "/oH.SO,. 

valeur 

qui  s'accordenl    a\ 

1  tfi.o 

iool    6 

5 1  ,17 

Smith.  {Note  du  Réel.). 

c.     Mélanges  ternaires  H. 0  +  H N0:J  -+-  H2 S0;. 

98,0 
106,0 

3o< 

12,20     42,38  24,1 5 

[35  ]o 

55o  ; 

21      59,95 

5 1  ,  1 0 

1.     Acides  à  d=  10  »/„  H8SO> 

2.     Acides  à  ±  20  %,  H2S0v 

55c 

[0,o5       4l,2.5J22,l8 

i45,o 

760I   5 

1  !      60,21 

4  8 ,  00 

Liquide. 

Vap. 

1       Liquide.       Ivan 

12.4^0 

760 

I0,OI          41  J1   "»  .2;'    ,   \'> 

1 1 6 , 5 

;,,.,  iio 

01       5g,g5 

68 , 5 1 

V. 

/' ■ 

%            % 

% 

t°. 

""-nr^riHÏo 

IO2,0 

3oo  15,76      {2,92 

t35,o 

55o  10 

17     60,1.7 

67,75 

H.NO3.  H    S'»,. 

HN03.   H,>04      l>Uj 

III  ,0 

.'i'V  î'°  '     ,    '    , 

y.  'ol> 

1  {5,o 

7fio'  1 0 

01      60,18 

67 ,  00 

87 

3oo 

>3,75     [0)20 

">,92 

85,o 

30020, 01       20,l8     3,2 

■  ',,"> 

2  jo   l(),   ,()         |2,o8 

lol.o 

44o|2i 

o5     59,99 

99.93 

9^ 

44o 

2 5 , 20     1 0 . 3 1 

i .  2  1 

97,5 

Î40  20,22       20,71      3,2 

/         1      J-    '  '        <\     ,     1 

H9 

1  10.0 

55o  19 

9«,99 

102 

"6° 

25, 3o      9,90 

''m 

io3,o 

5g°P°'3'       2l'll     ]'] 

I02.0 

4°ojïo'o5     |ï'o3 

?3'i7 

[20,0 

760  tg 

99    60,67 

98,77 

99,9^ 

9? 

3oo|37,n       9,91 

g3 ,  "1 

3oo|3o,i5     21,20 

9,8 

128,0 

-Ci''  "s  '(8       '(''"" 

-  '  '  0 

s ■>  ,5o 

i  p' 

19     59,9! 

99,9' 

io3,o 

ii"  4°. i"     In, '" 

20  ,  I 

io3,o 

I4oi3  1  ,33     21  ,3i 

ici.ci 

/Il                   1       ! 

89,00 

0        '9,''1 

99,o 

107,5 

'  •"  '">■  '  >     10,01 

1  fi  ,  2  "1 

1 10,0 

55o3o,o5     20,21 

9,7 

100,0 

3 00  29,8.5     3g, 85 

92,0 

99,00 

760  3  » 

0       5g,  0 

98-91 

117,0 
1 2 1 , 0 
121,2 

760 
760 
760 

j8,'oo       lo'o" 

38^5 

119,5 
96,0 
106,0 

760 

3oo 

44o 

3o,oi      .9,98 

":;■'- 

119,5 

55o3o'i8     i<>,  10 
7(io|.3i,5o      ii.o5 

t\i 

io-),o 

,07     59,99 
.  1  fi     60 , 1  5 
21      fit ,01 

9s,'-*7 
98,0 
98,10 

97,o 

3oo 

49,00       10,0 

38,5 

1120 

.")")o 

35  ,iD     2i   02  '8.9 

7', 5 

3oo34,t8     4 1 ,  27 

<|<),27 

1  >  i  |0 

01     6o,23 

97,5 

1  O.'i  ,  5 
112,5 

44o 
57o 

49,23     io,3o 
5o,oo     10,10 

-m/> 

122,0 

760 

35,'o2     2.,,<>r;,s,5 

82 
102,5 

j  (0  35,o6     40,57 
55o  35,20     40.39 

98.  36 
96,02 

7.     Acides  à 

±65  o/0H,S04. 

[21,5 

760 

5o,23        IO,l8 

50,17 

97,° 

3oo 

1  1  ,22       21  ,00  Ol    ,0 

1 10 

-fio.)4,4,i     4i.o5 

<)8.  54 

*I2I   ? 

300    9 

g  5    fi  5,17 

90,20 

96,0 

3oo|52,n      [0,0057,02 

105,0 

H" 

19.29     20,90  07,  j 

[32 

44o  10 

,17    67,0 

89,7' 

4oo5o,88     10,20  5o,  19 

1  12,0 

,)(> 

.40.07     20,  >7  66,0 

5.     Acides  à  ±  5o  »/„  HaS04. 

i37,5 

55o  1  1 

,0      66,n 

89,0 

104,0 

4  (o  5o  88     [o  20  5o  2 

[22,0 

7(10  41 .01     20,01  ii-i  .■> 

1  17,0 

760]  10 

,07     65, i5 

89,55 

121  ,0 

760  5o,6g     i".  10  560 

g  ; 

3oo  '>(),  1 1     20, 65|83,o 

loi  ,0 

3oo  ii,2i     47,46 

33,o 

9;',0 

3oo|2i 

02     64,33 

99,6o 

95,° 

io'3,'  5 

'Sl]lî  'SiSsfeo 

Mo    o 

55o  "»o,  17     19^98  82 ',8 
760  5o,  5o     20,  i8|82,o 

I20,'5 

i3o,o 

44010,12    47,60 

55o  10,29  * [8,02 
76o|io,o5     49,81 

32,5 

32,5 
42,0 

tofi,o 
118,0 

;:::::: 

53     64,4g 

99,6o 

99.1.0 
99.15 

>5o  ".;'...       k,,'i     :",,-s 

3oo|64  29     20  1-J97  2 

*  Ou  ',X.r)2?  (le  troisième  chiiïrr 

*  Le  point  d'i 

jterrogationestde 

[20,5 

760  58,o        to's    -',\„ 

84,5 

4  io  fii,  10     21  J0296J5 

n'est   pas  imprimé). 

l'auteur. 

89.0 

44o 

00,80       9,0 

9î,i5 
92,  5o 

9  >  1  '» 
I02,J 

^fe?     iS'ÏSe'a 

8.     Mélanges  sulfonitriques  presque  f 

nhydres. 

97,5 
117,5 

55o 
760 

69,10     10,0 
62,0       8,20 

95,6o 

3.     Acides  à  ±  3o  "/„  ll,S(),. 

t: 

P'"". 

l.tquiue. 
HNO3.       H,SO(.       NO,. 

HNO3.       NO.,. 

78,5 

3oo 

72,27     10,38 

98,98 

89,0 

4,  1 

es 

3  00 

59,27       38,6a       0,75 

<,3  \;      ;  0 

89,0 

44o 

71,27     10,08 

98,18 

100,0 

3,0 

79 

44o 

57,29       4o, 10       o,-5 

92  >;      4>4 

92,5 

55o 

73,23      10,40 

97, 20 

107,  5 

55oio,95     3 1,18 

2 , 4 

87 

55o 

5-, 12       40,0         0,95 

92,86      4,10 

02  '° 

760 

72,5o     11,00 

96,5i 

llfi,0 

76011,28     32,00 

2,0 

9i 

760 

57,28       40,12       0,74 

92,55       4,1 3 

Tensions  de  vapeur.  Points  d'ébullition,  etc.  —  Tensioni  di  vapore,  Punti  d'ebullizione,  etc. 


V.  —  Mélanges  binaires  et  ternaires  (suite).                           mbliooraphib,  p. 310. 

H,  SC 

4+HN03-r-H20  (»)  (suite). 

NH.NO.,4   H,0  (3i). 

8.    Mélanges 

sulfonitriques  presque  anhydres  (suite). 

t".              p™.                    /„.             p.». 

r.        p**.                    t».         y,»». 

Liquide. 

Vapeur. 

47.8%NH,N03. 

Solution  saturée  (suite  t. 

t°. 

f". 

UNO,,.       H,SO,.      NO,. 

H  N03.      N03. 

5 1,4           78             82,2         agô 

80,9        12  1,7                   9*,0        1)2,.) 

54 
;3 

3oo 

44o 

73,95       23, 0         1,19 
73.  .4)       22,5          1,19 

93,84        3,93 
()3,-o       4 ,00 

60,8           123               9<>,  x          4io 
71,2         .94            98,2         532 

81,2     [24,4           98,0     166,4 
•s7,6     1 3  7 , 8           io3,4      1-7,4 

«7,5 

760 

73,48       23,5          1,17 

92,89       4,1 5 

*60,4%NH.NO:1. 

8y,8     143,7 

75 

3oo 

3o,6'.      66,63      o,63 

96,3l        1,27 

40            42            80.4      258,5 
48.7        62            86,0      3og,2 
61,2       108            90,2      383,5 

L'auteur    en     tire    les    valeurs 
interpellées  suivantes. 

86 

1  1" 

3o,4<»       66,90       o,(>4 

94,o8       2,1 5 

93 

55o 

'ïi.i.j      66,93      o,63 

92,78       3,17 

, — ^^    ^- — •> 

loi 

7(')o 

28,73       68, o5       o,63 

90, 49       i. 1  > 

66,0      i34           94,1      424 

t".                47,8.        60,4.      salur. 

67 

3oo 

39,22       4i-°°       o,5o 

97,47       in 

'    *   Un,-  solution    de   6.1,4  %    est 

4o 4,,,61        4™3         -.'."9" 

79,3 

44<> 

39,58       44,"        0,60 

97,40         l,IO 

sa  tu  lée  à  la  tempérât. ire  ordinaire. 

45 5,8         5,4         1,6 

«7 

5".o 

39,°9      44.2        0,80 

97,26          1,20 

Solution  saturée. 

5o 7,4        6,6        4.4 

97 

760 
3oo 

39,32      44,5        o,5o 
35, 18      47,28      0,60     1 

97,7.3        1,21 
97,62       r,oo 

70 18,6       16,4        9,2 

80 27,6        >5, 1        12,2 

90 4o,7       38,2       14,8 

95 48,2      45,2       16,0 

85 

44o 

34,8o      47,16      0,80 

97,^5       1,01 

}{,'<>     S;,' 3               68^o     8^0 

9° 
100 

760 

35,12      47,20      0,60 
34,58       48,0         0,60     I 

97,^9       '.<>7 
97, 5o       1,02 

49,8     43,9               70,1     93,0 

66 

3  00 

38,73       54,o        0,2       I 

97,86       1,00 

«■    yj  =  336,5 -i2,8J5*-r-o,i5i  16^. 

78 

44° 

38,og       54,2         o,3 

97P7       ',17 

c.     Pn  Z  2,6  '  '  Z  o'.8  '-i  t  -+■  o',c>i5a5  P—  0,0  6875 1\ 

88 

55o 

38, 19       54,o         o,3 

97 ,56       1 , 20 

98 

760 

38,47       58,9        o,9       ' 

97,43       1,22 

NH4N03<  NaN03,  KN03)  -+■  H20  (32). 

66 

3oo 

47,45       45,6         0,4 

97,78       1,00 

a.     Solutions  saturées  de  NHiN03(  voir  plus  haut  )  de  H",6-32\ 

78 

44o 

48,19       45,2         o,3 

97,33       1,22 

(  \aleurs  interpolées). 

84 
94 
8-i 

55o 
760 
760 

48,43       45,i         0.2 
47,98       45,o         0,6 
87,73           9,0           0,2 

97,32       i,i5 

96 ,80       1 , 3 1 

93,91       ',79 

t" 

10        i5         70          7.5          3o          35          38 

....      6-7      8.7      11. 9.      i.î.5      18   3     7.3.7     70.0 

,    ,        1860. 

88,5 

760 

67,18        27,0          0,6 

93,05          2,23 

■"ô    r       —  /)t'j         y~' 

9* 

760 

57,33       35,4         0,8 

96,47          I ,49 

Voir  l'article 

h.    Solutions  saturées  de  KN03. 

N03+H 

2SO,-f-H20  ("M. 

t" 1 

O               13                20                      23                JO                02 

n'"'" 8 

5        11.6        16.0      ii.h(m.o)   M.1        33   0 

pour    les     gra- 

Les pressions  sont  légèrement  inférieures  à  celles  de  l'H,0  pure. 

HNO,:H,SOj. 

11,0:11, 

(),.                t°.              «ians'le  disiillâl). 

phiques,  etc. 

c.    Solutions  saturées  de  NH,N03  -1-  NaN03. 

Distillati 

>n  de  HN 

O3(l,410j  +  H,SO1(l,84j. 

r 10       i3       20        25         3o         35         38 

£»«"" 5.4     7.0     o.o     11.6     i4.6     i8.5     21.4 

5,oo 

2,4» 

118 

8             74,00 
6             79,72 

2,4?- 

1 ,  20 

1 17 

1,61 

1,18 

0,81 
0,  ">y 

1 i3 

1 10 

8             84,55 
0             90,75 

NH.N03(NaN03,  KNOs,  KC1,  etc.  )  +  H,0  (33). 

1,00 

0, 5o 

101 

2             96,80 

(Solutions  saturées;    interpolation  graphique). 

0,67 

o,33 

9â 

8             96,69 

o,5o 

o,25 

93 

0             96,72 

t°. 

KCl. 

K  NO,. 

NaNO,. 

NlljNO,. 

NH4H,PO,. 

m,),^ 

NH,C1. 

Urcum. 

Mo, 

11,0  pur. 

0,40 

0,20 

88 

6            96,74 

19... 

«3,97 

■  5,54 

1  2  ,  34 

10,46 

1 5 , 3 1 

1  3 ,  3o 

12,95 

13,37 

",99 

16,48 

Distillati 

n  de  HN 

03(i,2i)  +  H2S0.(1.84). 

20. . . 
21... 

•4,97 
'"',98 

16, 58 
17,61 

l3,o6 

17,41 

[4,20 
15,12 

iM3 

14, 15 
14,93 

12,73 

1  3  ,  5 1 

17,54 
18,66 

1 ,00 

2,00 

110                18,80 

22. . . 

18,69 

'  4^87 

12,48 

18, 5i 

16,09 

1.5,78 

15,73 

1 4, 3  1 

i9,83 

o,î5 

o,5o 

117,6            65, 00 

2  3 .  .  . 

i8,'o5 

M),  79 

1 5 ,  76 

1  3  ,  2  1 

19,66 

17,11 

•6,79 

16, 56 

1 5 , 1 5 

21  ,07 

0, 17 

o,33 

n8,3            80,69 

24 .  .  . 

19,10 

20 ,  96 

16,70 

13,96 

20,82 

18,06 

17,80 

'7,44 

16, o3 

22,38 

0,  i3 

(),2  3 

ti5                 89,76 

7.5.  .  . 

20 ,  20 

22,22 

17,68 

14,73 

22,09 

19,26 

18, 84 

1  8 ,  3g 

16,92 

23,76 

110                 99,11 

26  .  .  . 

21,37 

23,61 

18,72 

[  5 , 5 1 

2.3,47 

20,42 

19,91 

'9,39 

17,82 

0,08 

0,16 

109                93,38 

27  .  .  . 

22,64 

25, 08 

19,81 

i6,35 

24,88 

21,67 

21, o3 

20,46 

18,80 

26^4 

Distillatio 

n  de  HN 

D3(1,295)  +  H2S01(1,84). 

28... 

'9  •  •  • 

23,99 
25,37 

26,57 
28,i3 

20 ,  96 

22,17 

'7, '9 
18,04 

26,3i 

27,88 

23,OI 
24,42 

23";  42 

21,61 
22,76 

20^78 

28,35 

1 ,72 

2,0 

116               42,93 

3o... 

26,88 

29,7' 

2  3,',  6 

18,91 

29,57 

25,82 

24,66 

73,93 

2i,83 

3 1  '  82 

0,87 

1 ,0 

n8,3            69,36 

o,5o 

o,5 

n6,3            80,07 

L'accord   avec   les    mesures   de   Spkranski   est  assez    l>on   pour   Nal\03,   tandis   que 

0,20 

o^33 

110,6            92,44 

les  auteurs   ont  trouvé  des  valeurs  plus  basses  pour  K  Cl  et  plus  hautes  pour  KN03. 

o,25 

o,25 

109,0            95,54 

A  2o°  la  valeur  trouvée  pour    KC1  est   identique  à  celle  qu'on  peut  extrapoler  des 

0,18 

0,20 

io3,3             96,45 

observations  de  Lovelace  c.  s.  (référence  29). 

Dampfdrucke,  Siedepunkte,  etc.  —  Vapour  Pressures,  Boiling  Points,  etc. 


Mélanges  binaires  et  ternaires  (suite). 

NaCl  +  H20  (»«). 
ii.    Tensions  des  solutions  saturées. 


pmm 


301,5 

3.9,5 
3  29, 9 
33i,6 


9 


89,98 
90,02 

90,38 
91  ,'^7 
93,  -9 
93, 83 


444,9 
458,o 

4><'»,9 


575,0 

73i,6 

735,7 


Gr.  dans  100s  H20. . 
Gr.  dans  1 006  H20. 


b 

Solubilité  de 

Va  Cl  (d' 

après  d'c 

utres  ailleurs). 

5o 
36,95 

55 

37,05 

37, 3o 

05 
37,55 

37, 85 

75 
38,12 

80 

38,4') 

85 

38,70 

9° 
39,oo 

95 

39,3o 

39,80 

39,88 

io3 
39,93 

4o,oo 

40,08 

iofi 
40, i5 

107 
4o, 23 

108 

4«», 3o 

109 
40,37 

1  10 

Tensions  de  solutions  non-saturées. 


.  NaCI  pour  100?  H,( 


i37 
(  37f55;) 


559 

(39t'7<>)  ( 


760 

100 

99,3 

700 

660 

96, 1 
94,4 
92,  » 
9°,  7 

58o 

540 

460 

84    2 

38o 

34o 

7S,9 
77,5 
75,9 

74,3 

3ao 

280 

«ô::::;::::::::::::::: 

70,7 
68,7 

180 

1G0 

64 , 1 
61,6 

55,4 

53,6 

5 1 , 7 

85,5 

8G,2 

83, 0 

83,(1 

80,2 

80,8 

78,7 

79,3 

77, ! 

77,7 

75,5 

76,1 

73,7 

74,2 

69,8 

70  ',3 

G  7 , 6 

68, 1 

65,3 

65,8 

9', « 
89,0 
86,1 


39,l4 
38,99 
38, 81 


Pour  les  graphiques  etc.,  voir  le  (2e)  Arti 


Tensions  de  vapeur.  Points  d'ébullition.  etc.        Tensioni  di  vapore,  Punti  debullizione,  etc. 


KCI-ï 

H20("). 

20"  C. 

.r' 

.r 

/'..—  /' 

Pt—P 

Po      /' 

(■nH||. 

[mmHgi. 

(1.(1  jc|S 

0,Q ■>>)  î 

o,5888 

0,9968 

0,5523 

o,5543 

0,070  | 

o.<>io8 

o,5799 

1 ,246j 

0,6904 

0,  >  >  i<> 

0. <»)<)- 

0,057  S 

0,5744 

1  ,  »<>99 

0,8383 

o,5552 

1),  mu  ; 

o,n36 

0.  ><>  ji 

1,7072 

0,9482 

«'.5  1  '  i 

o,9.q85 

0,1  G-  2 

0 .  »6oo 

i,9938 

1 . 1077 

o,55  i6 

0,3855 

o,2i44 

0,  )')()•> 

2,2450 

1,2492 

o,5564 

0,4973 

0,2770 

0,5569 

2,49i6 

,,3893 

0,5576 

0,600e 

o,3347 

i),  j-5-i) 

3,0017 

1 ,6844 

0 , 56 1 1 

0,6995 

o,3899 

o,5573 

3,5783 

a ,oao3 

0,  Ï647 

0,7956 

0,441  1 

0 ,  ")  5  i  i 

4 .0070 

2,2741 

0,  >r>7) 

[si    a    de 

signe     le 

degré    de 

dissociation 

du    KC1, 

et     que 

Mélanges  binaires  et  ternaires  {suite).  bibmoorapmb,  p. 

KCltNaNO.,,  NaClO^i  -t   H20  (35). 

KC1  (l6",:Kh.  NaCIO,  |  18»,89>. 

Solutions  saturées  Solutions  saturées 

de  Kf.KV.  +  NaCI.  de  KGIO3  f-NaCl. 


5,090 
5,067 


poids  moléculaire  de  l'H,0  est  i8n,  la  vci 
te'      /     .      ... 
onnee    par   x  —    ,        _ —   (  puisqu  il    aura 

ooo»).  Et  puisque,  d'après  la  loi  de  Rar 


P± 


avant  trouvt 


,uke  (K"n  =  ■:."')  qu< 


e  quotient  la 
B  (0l5g  a  0j5i 


78.    dO! 


et  a  =  0,9  à  0.8.  ce  qui 

aux  valeurs  de  a  calculées  par  l'auteur  à  | 
point  de  congélation  (et  où  l'association 
n'entre  pas  en  jeu).  Ou  bien  donc,  cette  assc 
le  nombre  des  molécules  actàcs  de  l'eau, 
dissous  fait  dissocier  totalement  ces  coni| 


0,96 
1  ,17 
2,->-9 

2.43 

2,87 

3,  (',4 
6,36 
9,06 
10,59 
Il  .70 
16,80 
17,46 

22,84 
26,37 

■'•8,97 
34,39 


KCliK.SOj,  H2S04)  +  H20(3< 

(.Méthode  très  précise). 


5,19 

j ,  1 4 
5,09 
4,98 
4,95 

4,88 
4,79 

4!  06 
î,84 
3,6(i 
2,98 


0,61 
2 ,  00 
3,49 


Toutes  les  valeurs  doivi 
lugmentées  de 
i6»»,59(/»H2Oà3o».oi=3i 

La  courbe  est  presque 
igné,  légèrement  conca- 
'axe  des  a:  (gr.pour  ioogr.H,0), 


:   reçu 


5,ii 

5,oo 
4,89 


2  1,(1 

PH,Oà: 


NaNO:i  (16p,39). 
Solutions  saturées 
de  KN03-r-NaCl. 


[log'Vm,n  = 

=  0.658    - 

,90  x-(x<o,o6) 

=  o,6733  — 

ï.\i?>x{x~,  -o.oG)] 

0, 02603 

5,o43 

0, o3254 

5,oi  1 

(l.ilj'liin 

4,943 

0,05373 

4,907 

0,0549l 

4,904 

0,OD967 

i,'s:- 

0, o6566 

î,84o 

0,07.53 

J,8i3 

0,09320 

1,695 

Ionisation  de  solutions  aqueuses  d'électrolytes  (30). 

/auteur    a    préparé   diverses  solutions  de   KCI,   NaCl   et   KNOa, 


63,26 

94,9° 

94 ,  >6 


14 

2.3 

33 

81 

52 

63 

65 

81 

97 

1, 

97 

92 

•»(',, 5 3   ) 
58,39  \ 

«'•9,37 


Tables  internationales,  1917-1 


Dampfdrucke,  Siedepunkte,  etc.  —  Vapour  Pressures,  Boiling  Points,  etc. 


Mélanges  binaires  et  ternaires  {suite). 
CaCL+H.,0  (3«). 


1.     x  = 

= 25f 91 

pour   10 

■>«  H20. 

=  20*,  58  r 

ounooss 

f. 

/,"■•". 

58, 02 

1 1 3 , 3 

65, 90 

162,7 

70,90 

ao3,o 

76,19 

254,2 

95,24 

io3,8 


72,66 

1 1  5 ,  1 

80,  o5 

161  ,0 

85,20 

200 , 8 

9°;  7° 

231,9 

95 ,  68 

3o8,8 

=  101;00. 
3o«  H20. 


125, 39 

129,88 


4.    x  =  141:30. 
pour   ioos  H20. 


362,3 
442,4 


Solutions 
saturées. 


1 00 , o5 
io5,25 


58,4o 
56,35| 


40. 

50. 

GO. 

70. 

80. 

90. 

100. 

110. 

120. 

1.30. 

140. 

150. 

109,25 

t°. 
1 1 2 , 90 

r. 
1 16,70 

I 20 , 60 

124,00 

f. 

t°. 

.33°  r, 

t°. 

.39,05 

F. 
141.65 

F. 

M  4 ,  20 

07,70 
96,55 

iii,35 

1 1  > ,  1 2 

1 1  3,  |5 

98  ,'g5 

I  19, .10 

102,7, 

j$g 

iv"),  69 

1 17Î28 

1 1 4 , 90 

II'),'", 

is'l 

;i:i 

I28,i8 

1  4o,7  5 
138, 9", 

86,  o", 
84,  i'> 

!!:* 

:;;:;;; 

9M5 

r  0 1 , 8  5 

1  0  ''  '  S  ", 

.»!»,•«•, 

ii<3") 

nl'oo 

116, 10 

H9,4o 
117,65 

82 ,  80 

8/'/5 

s  11  ;<!!! 

«M.' 80 

95i°o 

98 '3" 

101, '30 

104, 10 

108, 6", 
106,75 

m,  3o 
109,40 

11 3,6o 
iii,65 

Ili.no 

113% 

76,90 

80,  >> 

s?;  9? 

»»:»» 

96,30 

99,  io 
97,20 

102,10 
i 00 , 00 

.04,70 
102,60 

107, 3o 

102,90 
ioo,35 
97,55 
94,45 

1   ';   1 

96.60 

lli,85 
109,65 
107,35 

101,90 

98,70 

83,  i  > 

88,55 

91 ,00 

qi,.o 

9^,1' 

(il  ,  ">0 

(',  f  ,  8  ", 

(18 ,  3  5 

8i,35 

84,10 

86,60 

89,0, 

91, i5 

93,i5 

59,50 

62,80 

66, 3o 

70,00 

79,3o 

82,00 

84, 5o 

86,95 

89,00 

91,00 

(NHl),Al2(S0;)4.24H20  +  H20  (37). 
(solut.  salureés). 


88,61      40,29 


K,Al,rS01),.24H20  +  H20  (37). 

(solut.  saturées). 


347,43 


(Méthode  Speranski) 

t°. 

r*' 

r. 

pmm_ 

r. 

Pmm. 

i°. 

61,64 

152,67 

7«,4« 

302,77 

6i,33 

1 53,o4 

82,88 

63, 81 

i68,n 

83, o3 

354,87 

63,u 

i63,84 

83,87 

66,9 

'91,97 

83,58 

36o,65 

65,38 

182,45 

85,6 

6g,58 

2i5,54 

86,  i5 

386,65 

67,97 

202,9 

85,73 

70,92 

226,37 

87,o5 

397,56 

69,7 

219,7 

87,45 

89,38 


C,H5OH  +  H20  (*•). 
x  =  5  %  alcool. 


17 


3, 


22,4  4,<^4  2,5o 

*  =  10  %  <vol.  %-T). 

1  2 ,  8  4  , 1 3  1 ,  06 

17.8  6,25  1,60 

21.9  7,93  2,04 
22,2           8,72  2,27 


Tensions  de  vapeur.  Points  débullition.  etc.  —  Tensioni  di  vapore,  Punti  d'ebullizione,  etc. 


C.HOH       H.O' 


%  en 
poids. 


S/ 

.r 

A/ 

vol.  %. 

700mm, 

640""». 

poids. 

vol.% 
66 

700mm. 

10,20 

l,»3 

i,63 

58,27 

>,<>> 

20,6 

3* 

•> .  1  s 
>."4 

4 ,  "'  i 
4,46 

68,49 
8o 

75,5 

8  "' .  i 

2 

'.97 

14.5 

55.  >. 

2,10 

2,06 

4,38 
l,3o 

92,   l<'' 

9"> 

8,22 
16,82 

26 .  i  1 
37,45 

,-.  io 

Les  auteurs  dresseni 


Mélanges  binaires  et  ternaires  {suite), 

C,H;,OH       Glucose 
auteur   cite    les   observations  de    [ 
langes  H,0  +  C.H.nll,    celles    de 


f , 

/?.. 

' 

' 

t°. 

%  en 

p. .1,1s. 

760»» 

700mm 

640»» 

vol. 

% 

0  ''Il 

7,(|mm 

700»» 

O 

roo 

97,7' 

95,26 

")<) 

42,52 

S,,  S 

80,73 

4 

95,9 

93,64 

<)i  ,22 

lie) 

32,20 

79<(17' 

8 . 0  i 

92,6 

9»  >  i; 

87,97 

JO 

<>•>  .  io 

Su.  s 

-s.  80 

12,13 

90,2 

88,00 

85,62 

80 

77,92 

16.28 

88,3 

86, 1  > 

83,76 

90 

85 ,  7a 

77, 1 4 

20 ,  !\  1 

86,  c) 

8  j ,  -4 

82,  |o 

9  ) 

78,24 

76       M) 

■'!.<«) 

85,7 

83,56 

81,24 

1  1  X  ) 

78,30 

76,4o 

33, 3y 

84,  « 

8i,99 

:'.)■;•' 

ri     W  A  II  VK 

r    pour  le: 
ires  pour  l< 


t. 

,on 

3 

8") 

!<; 

66 

10 

i  ■ 
1  *) 

,67 

16,66 


%    (poids) 
I   <  î  11, 011 


_ 

* 

33,34 

81,6 

2") 

80 , 5 

(')<) 

8. ,7 

16,66 

80,1 

45 

79,8 

3o 

79,' 

60 

80,  1 

C:,  H5  OH  +  (  Saccharose,  etc.)  -+-  R%  0  (  **  ). 


C2H3OH  +  Éther-4-H20  («) 


Comp.  initiale  du  1 


4o,o 
37,0 


96 ,  o 
89,0 

89,0 
88,6 
0,0,0 
80,0 
79,6 
64,o 
63,7 
56,o 
56,6 
(  Les  deu 


Alcool    89.92   degré 
pondéral. 


89,92  (si 
36,4 


70,3 

67,5           150,7 

94,7 

75,6          i64,3 

94,6 

76,0          162,0 

07,  (i 

88.,)              172,7 

.    Éther 

88.3            171,9 

nge,  de 

79,45  degré. 

o,743i 
0,7^47 


;s  eu  équilibre  doivent  avoir 

Mélanges  (Alcool  -t-  H. 0  1 


29 ,  ! 
38,3 

38,6 

48.4  .34,5  I"'6 

48,3  i36,8  ag)0 

28 ',0 
36,  o 
37,o 
45.0 
46.5 


",9747 
0,9649 
o,965o 


i55,3 
168,0 
168,8 


38,9 

38,7 

64,2 

66,8 
63,8 
64,5 


112,5 
122,9 
123,5 


94,69   (s 

64,6 


69,90  (si 


40  0 

109, 1 
i3i,8 

40,0 

1)0,9 

1    ,2,8 

49,° 
68,1 
68,8 
78,6 

1 4 1  •  7 
158,8 
'64,9 
1 67 , 9 

57,54 

degré. 

0 

8,0 

y, 3 

7o,4 
69,1 

Van  Laar. 

Dampfdrucke,  Siedepunkte,  etc.  —  Vapour  Pressures,  Boiling  Points,  etc. 


V.  —  Mélanges  binaires  et  ternaires  (su 

'te). 

H,0 

+  C,  H3  OH  +  Éther  (  «  ).        Mélanges  Alcool  -4-  H2  0 

Éther  {suite). 

X. 

^mm 

X. 

/"'■■ 

x.               pmm. 

X.                    /)"»». 

Éther 

i   H20. 

57,54 

(suite). 

47,27 

degré. 

37,93  degré. 

20,48  degré. 

x  P). 

pmm 

x.              />-» . 

i9,3 

105,7 

0 

8,6 

8,5            90,6 
8,5            91, 1 

5,3           1 13 ,7 

0 

4,6 

4,6           73,1 

1 9 , 2 

io5,5 

8,8 

80,0 

5,3           [12,7 

2 , 2 

36,3 

7,2           107,5 

28,7 

Tio,o 

8,6 

79,7 

18*8            1 4 1 ' « 

5,8           117,0 
6,5           1 33,6 

V' 

36,9 

7  •  2            1 08 , 7 

28  1  ' 

1 29 , 0 

18  ,8 

121,8 

28,98  degré. 

3,6 

58, 0 

8.93          i43.o 

38 'a 

'44  ?9 

"9," 

122.,  7 

6,3            85,7 
6,2             85, 0 

10,5  degré. 
7,6          121,6 

3,6 

57,i 

9,4           i3g,o 

%\: 

[56,8 

29,0 

'47,4 
'47,' 

10,0              [3l,2 

10,0           i3i,7 

7,7           121,2 
8,2            i36,o 

4,45 

c-)  l> 

74)3 
=  %  éther 

ii,9          184,0 

(poids)]. 

^q3H7OH-+-HîO  («). 

%\lcoo 

(en  poids) 

%  Alcool  (en  poids) 

«/.Alcool  (en  poids) 

%  Alcool  (e 

n  poids) 

Liq. 

Va  p. 

Liq.            Vap. 

Liq.            Vap. 

Liq. 

Vap. 

^. 

x'. 

^760- 

X.                      X'.                            <760. 

X.               x . 

Ï760- 

x. 

X'.                            t-,60- 

100 

100 

82 , 4 

23,i           79,2              82,6 

8,4         67,3 

88,5 

3,9 

43,9             95 

«7,7 

87.7 

80,4* 

21,4           79,"               82,8 

8,1           65,9 

89 

3,5 

41,2             95,5 

82,9 

85,7 

80,  (i 

20,0           78,8               83, 0 

7,8           64,6 

89,5 

3,  1 

38,3              96 

7  5 ,  4 

84,1 

80, s 

17,4           78,0               83,5 

7,3          63,i 

90 

2,8 

35,2              96,5 

6  |,5 

82,9 

81,0 

[5,4           77,''-               84 

7,0          61,7 

9o,3 

2,4 

3 i,6              97 

49,6 

8>.,o 

8 1 , 2 

■  3,8           76/î              84,5 

6,7          60,1 

9' 

2  ,  I 

27,6              97,5 

1  ■>.->. 

81,2 

81,4 

[2,5           75,6              85 

6,3           58,3 

91,5 

i,8 

23,i               98 

3"j  1 

80  7 

81,6 

n,3           74,6              85,5 

6,0           56,8 

92 

1 ,4 

18,8              98,5 

33,2 

8o'i 

81,8 

10,6           73,4               86 

»•:        54,9 

92 , 5 

1 ,0 

'3,2               99 

29  >  « 

79,8 

8>.,o 

9,9           72,2               86,5 

">,•>        53,1 

93 

o,5 

7,3               99,5 

27 , 2 

79,6 

82 , 2 

9,4           7','                87 

4,q           5 1 ,  i 

g3,5 

0,0 

0,0              100 

2  4  ,  g 

79,  i 

82 , 4 

9,0           69,9               87,5 

4,6          48,9 

9't 

*  Min. 

8,8          68,6              88 

4,2          46,5 

9i ,  5 

Le  point 

d'ébullition 

minimum 

se  trouve  à  8o°,4  (87,70  %  aie.  en   poids  =  91,09%  en  voh 

me).  Entre  820,  4  (  p. 

d'ébullition  de  l'alcool 

pur)  et  80 

»,  4  x  sera  > 

x.  La  den 

site  de  l'alcool  isopropvlique  pur  est  D.j°^=  0,7855,  tandis 

jue  celle  au 

minimum 

est  =  o,8i58. 

/-C,H,OH  +  H,0  («), 

0.    Courbe  t-x  du  système  triphasé  liquidei  -h  liq, -1- vap. 

[x  =  %  en  poids  de  l'alcool). 

x. 

t°. 

x. 

t°. 

x.               t°. 

x.              t°. 

x. 

t°. 

x.               t°. 

o,i36i 

—10,6 

o,o88'< 

94,  • 

0,4006       i32,8 

o,62o3       119,3 

0,7882 

63,8 

0,8363        23,i 

Q,l3l2 

-  8,6 

0,0921 

99,  ' 

o,',3o8       [32,6 

o,6358       117,'. 

o,8o54 

53,i 

0 

8S91         18, «j 

O, 12 l8 

—  :i,D 

0,  104  2 

io5,3 

o,'i494       '32,0 

0,6487       u  3, 1 

0,8066 

45,6 

0 

8422         i>.)9 

0,  1200 

—  2,9 

0,1  Si  1 

1  1-,  1 

0,4671       (32,4 

o,652i        11 \ ,  3 

1 1 ,  8 1  )  5 

41,0 

0 

8457          9,4 

o, 1 192 

0,  i5o'i 

'21,9 

0, |68o       i3i ,7 

o,6539       1 i3,g 

0,817-). 

38,7 

0 

849'           7,' 

0,  104  2 

-+-  7,0 

0    1-00 

126,2 

0,4826       lit, 8 

0,6800       107,0 

0,8182 

4o,7 

0 

85,3           1,0 

0,09 >\ 

'4,9. 

O  '  1  q  j  [ 

128,2 

0  499g       129,2* 

0,7076        99,8 

o,$i88 

39,o 

0 

855o     —  ?.,9 

P,q88.2 

0,2293 

iil  ,8 

0  S3o2       129,1 

0,7211         94,9 

0,8227 

36,6 

0 

8579     -   5,9 

0,084; 

m  ,6 

0,2  189 

1  >  2,9 

o}'5387       128,8 

°,7'"9        94,6 

0,8^32 

35,7 

0 

86o3     —  7,9 

0,0800 

27.4 

0,  298 i 

o,563o       125,3 

0,7391        87,8 

0,8457 

33,i 

0 

8637     —10,8 

0,0748 

0,3212 

i32,6 

0,6046       i2i,5 

o,74i7         86>9 

0,82^9 

'9,9 

0 

8671     — 14,7 

0,0é99 

±5*' 

o'Moq 

\ll\l 

0,6198       120,7 

0,7520         85,o 
0,7579         76,7 

0.8,74 
0,8291 

29)5 

•28,5 

o'oSoo 

87,0 

G\3714 

132^7 

*  Dans  l'original  se 

0,7770         67,3 

o,83i3 

'6,7 

0,0843 

9,,,<> 

o,38i3 

i3>,8 

trouve  .39,2. 

0,7779        68,3 

0,8344 

23,9 

Le  point 

critique  de 

misçibilité 

supérieur  est  donc  situé  à  t  =  i32«, 8  (x  =  o,3;  ;  p  =  3325° 

-)■ 

Il  y  a  ur 

minimum 

de  Sûlubilit 

é  du  côté  des   mélanges  riches  en  eau  k  x  =  0.07  (  t  =  ±  5 

S»), 

L'allure 

du  diamètre 

dans  la  fi 

'"'"   '-*  e 

«trt  ~W  et+xja»  e» 

t  merveilleusement  rect 

ligne. 

Tensions  de  vapeur,  Points  d'ébullition.  etc.        Tensioni  di  vapore,  Punti  d'ebullizione,  etc. 


V. 

—  Mélanges  binaires  et  ternaires  {si 

ilc). 

BIDLIOOHAPn»,    P.    310. 

/-C,H.,0H      H 

0  («>  {suite). 

b. 

Pressions  d'équilibre  du  système  triphasé. 

1°. 

/' • 

/'""• 

<••              P ■ 

<"■             /' • 

'"■               /' • 

,o                 pmmm 

58,9 

"7 

87,  i 

695 

100,0           1  1  "19 

loS. 1                1 )2| 

116,0            [988 

124,5       2594 

64,i 

2  ")- 

«7,9 

7  -  ; 

ioo,o           1 179 

.08,,               1547 

116.0           1993 

124,6           2607 

(')).() 

278 

88.1 

7  '!S 

100,7           t'A  17 

108,7              '  ")Sl' 

li6,4            ><>".) 

1,4,6         20ÙI 

65,4 

293 

88,2 

7i° 

lo 2 .  1                 1  '  i  i 

109,  1            1  ">7  | 

[■'.">,  2         2653 

65,6 

288 

ss,  ; 

7  iN 

I02,  |                1260 

109,7            1610 

117'C)            ,097 

126,1        >-o7 

66, S 

M|| 

88,7 

7  J8 

102,6            r»6j 

109,9            1  Ci-,') 

117,7        '°(V' 

127,1       28ÔI 

("i.  1 

335 

90,6 

"s,.t 

ln'),i|               1292 

118,8            21 6 1 

[27,1        'SIS 

6Q,5 

328 

91  1  i 

S  1 8 

[03,2               l'Sl 

1 10,1            i632 

[19,2           2206 

127,3         2832 

348 

91  .9 

854 

loi, 7           i3o5 

[10,4         1652* 

1  19, 5           22b7 

[27,5       '881 

71  ,(. 

366 

j)3, 6 

870 

10'i  ,9           i3i5 

110,4         1671 

119,5           2195 

127,9      2894 

72,9 

38q 

9  i .  r 

8-6 

to4  .  1             1  >  >9 

111,1          16S9 

119,7            '"7 

1,9,0      2951 

74,9 

7').  1 

436 

93'3 

895 

to5,i           iiSi 

!!!'-,      !-3o 

IH),I**         2266 

120,8          2294 

129,7        )o36 
i3o,i       3o58 

;  '  ■  9 

44a 

9  >  •  7 

97  i 

mi .  i           1  388 

m,9           '7Î7 

1,1,,               2322 

i3o,7       3i>4 

-6H 

446 

95,9 

',S" 

106, 1            1  1  >9 

112, 4           1 76  5 

121,3             233g 

L3i,i        Î.41 

76,6 

444 

Mil.  S 

106,3          i4>> 

[12,5           1770 

12 1, 6          2364 

lii,'.        i.47 

76,8 

443 

96,9 

10!) 

106,  j            1  147 

n3,5           182'i 

121,7          2372 

i)i  ,7        'l'oj 

80,7 

536 

97,  <> 

|o,S 

106,6            i446 

114,7           I9'° 

[22,  )***       >4  33 

132,2      323 1 

8i,9 

558 

97,  > 

I  (  >  |  ') 

107, 1             1Î91 

[[4,8           1901 

122,6              2430 

82,0 

583 

Î77 

97,  > 
98,0 

io5g 

!o7;6     lia 

114,9           >8§6 

122; 6              2433 

/,,  =  i32,8       33a5 

(extr.) 

83,'i 

6 1  - 

98,2 

l 15,7           '976 

**i29,idansroriginal. 

83,5 

608 

98,7 

M. .7 

io8,o          1520 

*  i55a  dans  L'original. 

r. 

Tensions  de  différen 

ts  mélanges  homogènes. 

t°. 

p«+. 

'°- 

/"•  . 

t°.         ,  / 

/■>.           p°"« 

t°.             p*". 

«•■            P • 

x= 

0.0415. 

*  «=  0.0699. 

r  =  0.0921  (suite). 

.<  =0.1450. 

.r  =  0,4876. 

x  =  0,6410. 

)0 ,  <) 

1  «1 

56,8 

'97 

110,;           161  ■{ 

i25,8           2659 

[32,9           i!"i 

120,1           2661 

ï  1 , 3 

128 

65,  1 
65,7 

270 

110,4           1616 

1  !o,  1             !oi7 

x  =  0.5018. 

124,9          263 1 

.Ï6,i 

•7  > 

260 

r 1 2 , 4          1719 

/  =  0.1955. 

I  il     (                  ''-() 

1 3o ,5           3 1 1 1 

63,3 

236 

69.7 

333 

1 16,4          1963 

',  x         ''r 

[33,5          3357 

70 , 7 

i'i 

76, 1 
76,2 

437 
{38 

123,2                '>7") 

127,9      2723 

li-.i         {084 

l34*  6             V,99 

133^2          34o2 

i38,9            3890 

75,7 

Si,-;. 

409 

85,9 

648 

»i9,"            4oVi 

i!S,  6            09  il 

x  =  0,7037. 

§i,4 

7  V) 

93,3 

«77 

[33,  i           3 164 

t  =  0,2398. 

.r  =  0,6017. 

109, 1          1 >54 
11").  3         1908 
119,6         2182 

94,3 

lo4. i 

829 
985 

1  208 

94,3 

97-7 
1  02 ,  3 

9°9 
9  56 

1  > '4 

x  =  0.0940. 

1  5 1 , 2           3 1  ">o 
[33,4          3409 

123,1             2475 
123,6          25©4 
124,3          256i 

1  oq ,  2 

i38g 

104.2 

1 286 

98,9         n  12 

i34,o          4001?* 
ii">.i           3635 

128,6          2894 

[23,9           ')ii* 
iii,o           3  H), 

n3,9 

i'9>4 

164  > 
1901 

•2119 
•^'99 

'o-,9 
'07,9 
1 10, 1 

1  l"'s 
1480 
1  -,  56 

104,1         1327 
109,4           i58 1 
ii5,8           1924 

121,0              2258 

[36,9          3755 
*    Erreur   typogra- 
phique? 

128,9          2934 

l.3l,2                ili«) 

i'i  1,4          3i5i 
132,9          33o7 

[34,2          3409 
[36, 1           3  ">9") 
1  ï 1 ,6          4  18) 

i"J-i 

■>.">- 3 

117,5 

'9i7 

x  =  0.3068. 

[33,i           3323** 

*  Dans  l'original  le 

[3o,6 

■2644 

118,4 

I20 ,2* 

''!'! 

\>6,o           2578 
126,8           2708 

[35,8           3626 

ii4,6          3464 
i'i"),».          3528 

troisième    chiffre   est 
illisible. 

■r  = 

0,0649. 

I27,  "1 

-6.-, 

i3i,5           Î006 

.>  =0,3876. 

i35,g          36o4 

i38,i            3833 

.r=  0,7311, 

9«," 
101,8 

1019 
1 1 1- 

128,7 

i3o,8 

.ss-, 

./  =0,0973. 

i35,7          3625 

[38,3          3877 

91,1               8 1  >. 

IOj.  3 

1236 

i3o,8 

101,8           1227 

.r=  0,4185. 

on  trouvëS2323ngma 

95.5              9  '9 
99,0            1097 

1 1  8  .'  î 

1 499 
[78g 
1968 

1 3 1 .  '- 
1 3  i ,  8 

".17  7 
.966 

110.1            i6-i 
ni.,            1781 

i36,6          3633 
137,4          3728 

.<■  =  0,6044. 
124,0          2546 

io3,i            1280 

121 , 6 

2200 

*  ->>o.i   dan 

l'ori 

116,8            1987 

x  =  0,4614. 

127,0            '77") 

x  =  0,7459. 

1 23 , 7 

>'<~>: 

ginal. 

120,2            2ig3 

Pas    d'observations 

[27,4           2821 

126,3 
127,3 

■>'>\> 

x  =  0,09: 

1. 

124,5           >47- 
126,3          2C48 

127,7         2846 
i3o,9          3 122 

[25,2               2623 

i3i,9          3206 

'3. ,9 

2968 

102,3 

128,7          's,'> 

x  =  0,4786. 

I'i  1,0              il, 6 

137,2           3726 

.33î7 

Jii- 

106,2 

.  3g6 

i32,8          3i53 

i3i,8           3i86 

iii,o           3i32 

139,6          3968 

Dampfdrucke,  Siedepunkte,  etc.  —  Vapour  Pressures,  Boiling  Points,  etc. 


V.  —  Mélanges  binaires  et  ternaires  {suite).                             bibliographie,  p.  31». 

j-C4H9OH-hH20  («)  (suite). 

c.    Tensions  de  différents  mélanges  homogènes  (suite). 

1°. 

/' • 

t°. 

pmm_ 

t°.           p™. 

l°.            /)""«. 

t°.             //ram. 

1°.             y,-™. 

x  =  0,7807. 

x  = 

0,8259. 

r  =  0,8259  (suite). 

x  =  0,8258  (suite). 

x  =  0,9067  (suite). 

x  =  0,9647. 

74, « 

398 

70 ,  ■>■ 

349 

i3o,3           3700?" 

88,8              717 

82,3             52.8 

67,6             242 

79,8 
85, o 

5i3 
628 

78,9 
85,7 

638 

l32,0            2069 
i33,7           3272 

94  ,'4              888 
99 . 5           1 068 

86,2             616 

89,6             701 

75,7             33i 
81,7            431 

9  '  >  3 
96,0 
io3,i 

1.0,4 
iio,5 

980 
1 2  39 
1597 

87,4 
94,i 
94,9 
101,7 

692 
887 
9 '9 
1172 

i37,3           3  588 
i39,3           38 12 
140,6           3907 

io5,5           i322 

.10,4            1564 
n4,0            1820 

n?'8        'W, 

94,2            834 
99,4            .098 
io5,5           12  36 
.09,4          1430 

85.4  49' 

87.5  536 
94,0             684 
99,'              82.4 

io5,3           io33 

117,5 

201  3 

105,9 

[354 

**  Erreur  typogra- 

l3l   2               3002 

116,8          1812 

111,0           1234 

122,9 

2383 

110,7 

i565 

phique?  (r  =  i38,3î) 

r35,'o           3276 

121,4          2 1 00 

11 3,i            i328 

125,8 

l3o,2 

i3o,5 
i34,5 

2609 
2975 
3o7o* 
3355 

112,9 

114,2 
119,8 

1708 
1784 
2 1 29 

x  =  0,8528. 
64 , 2            262 

140,8           3go6 
r=  0.9067. 

126,2          2431 
i3o,7           2760 
134,7           3 120 

118,7           1 592 
12.3,7           1809 
129,6           22  fi 

'37,5 
*  Dans  l'o 

3657 
•iginal  se 

I2i,3 
125,5 

2238 

2539 

7>5°            349 
76,6            431 

64,0            241 
69,9             3 10 

iio,8           3699 

132,7           2.420 
i36,7           2732 
139,1           2913 

trouve  3879. 

128,8 

2804 

83,4             586 

7"),i              4°o 

cl.     Alcool  isobutylique  pur  (D0  =  0,8197). 

1°. 

pmm. 

t°. 

y,mm. 

/o.                   ^mm. 

t°.             /)""". 

1°.             /)""■>. 

t".             />">-. 

60,6 

102 

90,6 

394 

100,2           807), 

109,3             820 

"9,9           "98 

i3).,2           1762 

7°,  9 

ID7 

9',» 

4o5 

100,4              J99 i 

109,4             824 

.20,9          1233 

132,2                 176-) 

76 ,  iS 

21  ') 

9', 7 

414 

Io4,2                  690 

109,4             845 

132,4                 1774 

82,2 

275 

95,4 

486 

ro5,2             709 

114,6             996 

125,3            i434 

132, 5           1779 

297)* 

96, 0' 

Ï99/* 

117,6           1102 

126,9           M91 

88,0 

276) 

97  !  ' 

520  ( 

loi  ,'9             736 

1.9,1            1.58 

1 29 ,2            1 6 1  1 

<r  =  107°,47. 

*  Erreurs 

typogra- 

98,4 

55o 

108,2             791 

ikj,3             861), 

129,4            162.5 

phiques. 

99,2 

566 

108 ,7             811 

119,5            11 85) 

129,7            ,627 

Il  y  a  un 

.ertain  no 

nbre  d'err 

urs  typographiques  dans  le  Mémoire,  elles  ont  été  corrigées  ici. 

Enfin  l'au 

eur  a  déte 

rn.iné    enc 

ore  les  tensions  de  la  vapeur  de  l'eau  entre  81°  et  132°. 

t". 

pmm 

1°. 

/>>»■». 

t°.               /,-»». 

t°.              p">™. 

t".              /)«"». 

t".               /;■»■». 

80,9 

372 

102,69 

844,5 

109,72         1061 

ii3,i4          1 65 i,5 

i3o,i4         2o54 

i3i,87          2135 

88,7 

k>4 

102,78 

848 

1 14, 12              1225,5 

123,29         i652 

i3i,32         2119,5 

1 3 1,96        2148 

96,0 

G6I 

104,82 

906,5 

118,02      1420 

124,41         1707 

i3.,69         2.34 

i32,32         2171,7 

98,44 

725 

io5,49 

932 

118,59        1432 

127,4           1878 

1 3 1,79         2161 

c 

lycérine 

+-H,0  («). 

Mannite  -i-ILO  (»). 

*  =  %  f 

lycérine. 

(Température  ordinaire). 

x: 

1°. 

X. 

t°. 

X.                      (°. 

x                                                                       Zip                 A/). 

:> 

100,5 

55 

107,2 

93           149,5 

(mol.-gr.  pour                  A/)                 A/)                cale.         [Mullikan 

10 

101 ,0 

60 

108,8 

9i                '56,0 

îooogr.HjO).             (Sériel).      (Sériell).    (Raoult).  (Diss.1916)]. 

S 

101  ,5 
102,4 

70 

111,0 
n3,5 
n6,5 

95  160,0 

96  168,0 

97  179,5 

98  196,0 

0,0995 c 

o,>993 c 

,0280         0 
,o585         0 

Ojl  I               ( 

0620         ( 

),o3i4         0,0287 
,0627         0,0587 

3o 

io3,o 

80 

1  2  1 , 5 

0,2985 c 

,0882         0 

og3o         < 

,0939         0,0906 

35 

io3,5 

85 

126,8 

99              225,5 

o,3984 i 

, 1 22 1          0 

i239         ( 

),I25l           0,1188 

/- 

104,2 
io5,5 

90 
9i 
9  2 

137,5 
■4i,o 

i45,5 

1 00               290 , 0 

o,4986 c 

,i533         0 

1553         ( 

),i563         o,i538 

5o 

106,0 

0,5968 0 

,1819         0 

1869         ( 

,1867 

0,6960 c 

o,7958 0 

o,8944 0 

,2127         0 
,2471         0 
,2740         0 

2173         < 
2491         < 
2802         c 

V2175               - 

,2489 
,2784 

Perglycér 

ne  +  ELO. 

[Fo/r  Cha 

p.  IV.  ren 

voi   (")]. 

",994. c 

,3o6i         0 

3io8         c 

,3o88 

Tensions  de  vapeur.  Points  d'ébullition,  etc.  —  Tensioni  di  vapore.  Punti  d'ebullizione.  etc. 


V.  —  Mélanges 

Dinaires 

et  ternaires  (suite).                             "" 'ramis 

Aldéhyde      Acide  acétique -h  H, 0  («). 

d.    Mélanges  ternaires  (.suite). 

a.     CH.COH       H.,0. 

Liqi 

ide.                                               Vapeur. 

P  = 

762"'m. 

p  =  765""". 

p  =  761 

(.11  ,COII. 

CH3COOH,        i".      |CH3COH.     CHjCOOH 

1". 

(° 

p  =  750""". 

40 

32  ,o 

'-'                 5'"' 

x.          x'. 

i°. 

11,27 

45,91              70 

77,  "<>               8,85 

70 

47 

»9,9 

29.0 

i^ 

0,2      22,56 

97 

8,78 
6,27 

47,3g          77 
49,  18           85 

65,(,i               13,-7 

85 

l-',i 

27,8 
2   ,2 

3  ">                3  J ,  "> 
5o                28 , 5 

,,'(.',  67 ,'92 

9> 
86 , 5 

II,  61 

5o . 4  '            90 

/ 
8 

9,9°             '9, 19 

90 

2,21               7,38 

70 

60' 

6  ». .  j 

26,8 

26,5 

p  =  760""". 

3,55     77,32 

77,5 

8,96 

(i,o6 

68 '00             85 

76,00            14; 76 
62,82            21,67 

85 

63 . 2 
66,7 

26,4 
25,9 

X.                        1°. 

io,3            62 

,*■ 

t°. 

4,58 

69,7s            90 

P=  ' 

49,77            29,33 
66""". 

90 

73,6 

25 '0 

'                 j 

77,5 

7") 

,"'q""  ''' - 

j  5 

24,9 

p  =  750""". 

«0,9 

67 , 5 

"3,44 

6,6.',             26,3 

62,92            25,34 

3o 

80,7 

se. 

87,9 

63 

7i,9o 
58,70 

6,80            27 
10, 5o            3o 

57,03            3o,45 
52,23               34,35 

32 

33 

89.4 

poids)dan 

2i'j 

Wéhyde(en 

s  le  liquide]. 

12,47          58 
20.6            45 
3o,o-           37 

92,38 
95,3 
96,6 

53,5 

4i 

36 

5i,9o 

i4,56            32 

- 

- 

Acide  acétique  4-  H, SOv+H20  («). 

Comp.  < 

"ijq^ 

Vapeur- 

b.     CH3COOH  +  H20. 

CHjCOOH. 

H,SO,. 

CHjCOOH. 

H,S04. 

t". 

/>»». 

p  =  763mm  (moyenne). 

1 0 ,  00 

89,00 

5o,o 

'0 

298 

761 

(liq.). 

x'.               ta. 

ivap.i. 

ai?:,.       X:, 

,0. 

20 , 1  5 
29,97 

78,93 

69,00 

80,2 
84,3 

0 

200 

" 

5 

4.0                  100,1 

6o,23          i;,o 

01,7 

40,00 

58, 75 

90, 1 

0 

170 

» 

10, 10 

7,()                    IOO,l 

69,91          57,92 

02,6 

50,17 

49,02 

92,2 

0 

160 

» 

1 5 ,  '  9 

11,27                 100,1 

80,1")          70,0 

04 , 3 

65,n 

34,49 

93,2 

0 

i/i<) 

» 

20,  1  3 

l5,23                  IOO,2 

90,13          82,5 

08,0 

80,11 

19,  18 

97,3 

0 

128 

» 

2  J .  5 1 

l8,6o                  100,4 

g5,5            90.0 

1 1  ,0 

90, 5i 

8,23 

97  ,9 

0 

121 

»» 

3o.i8 

22,20                  IOO,5 

99 5°          97,5 

1 5 , 0 

17,30 

1 7 ,  5o 

20, 1 

0 

io5 

763 

40,09 

29,28          [oo,6 

100,0         100,0 

18.0 

35,o 

i5,o 

35,4 

0 

io5 

760 

4o,9o 

36,o             101,0 

-                _ 

- 

5o,2 

10,0 

5o,o 

0 

io5 

761 

20,  I 

3o,o 

29,8 

i  10 

c.     CH;iC0H  +  CH3C00H. 

47.4 

25,0 

72,0 

0 

n3 

» 

p  —  768n,m  (moyenne). 

70,  1 

85, 0 

8'o 

80,  1 
90,0 

0 

110 
u5 

7"»  9 

x'.              t°. 

23,2* 

80,2 

n5 

761 

•/0  acide 
Iliq-J. 

(vap.i. 

«/„  acide            •/.,  acide 

40,0 

70,3 

0 

762 

65,4 

85,9               24,4 

68 

20 

4o 

"m,  1 

0 

120 

760 

75,3 

9,5 

93,2          43,6 

84 

54 

34 

90,0 

0 

i3o 

760 

80,8 

14.7           58 

44 

i3o 

35 

j5 

85,i 

0 

i36 

762 

cl.     Mélanges  ternaires. 

26 

j") 

80,2 

0 

148 

Liquide.                                                   Vapeur. 

20 

60 

70,0 

0 

i5o 

" 

CH3COH 

CH,COOH.        l°.     j  CII3COH.     CH3COOH. 
p  =  764mm. 

t°. 

12 

80 

68,0 

l 

170 
160 

760 

46,65 

35,76            35 

96,74          0,88 

35 

7 

86 

*' io,o? 

0 

250? 

761 

40,89 

42,77            39,5 

96. 58               1 ,73 

3?,  5 

*  Dans  l'p 

iginal  on  trouve  23. 0,  mais  comme  H.,0  est 
t  être  23,2. 

'original    on    trouve     pour    H..0     5o,o  %, 
COOH  ne  peut  pas  être    |0.o%. 

indiqué 

3i,f  ; 

26  46 

2'-, 92 

4: -79         45 

55.91  55 

58.92  60 

94,58             1,92 
g3.58              2,86 
90,90              4,07 

5o 

**'    Dans 
qu'alors  CH3 

le    sorte 

I9,l6 

60 

Bromal+  H20  <3«j. 

| 

p  =  763""' 

x  =  mol.  %  bromal. 

40,88 

18,01            35 

97,96               1,09 

3» 

p  =  760' 

m,i. 

p  =  7S9œm,8. 

p  =  738 

"">'• 

33,29 

20,61            39,5 

94,82               1,09 

39,5 

x. 

C- 

x.                C 

x. 

l°c- 

25,34 

23, 10              45 

95,20               o,8ï 

45 

4 

1 00  , 2 

42,7            99,3 

«9,3 

1 00 ,  2 

21  .04 

24,83             5o 

93,5o               1,17 

5o 

1(),7 

I0O,4 

5o.o            100,1 

95,8 

1 00 , 4 

16,44 

2.6.45             55 

93,40               i,3o 

55 

'4,2 

1  OO ,  2 

- 

98,4 

100,6 

14,48 

27,19             60 

91, o3               2,55 

60 

35,5 

99 ,  « 

_ 

~ 

~ 

Dampfdrucke,  Siedepunkte,  etc.  —  Vapour  Pressures,  Boiling  Points,  etc. 


V.  —  Mélanges  binaires  et  ternaires  (suite). 

Solutions  de  sels  d'acides  gras  (*»). 

Savons  de  K  (90"). 


ir.  eq.  savon 

1000   HjO. 
,2-N 

x.        hte. 

Palmitate(C16) 

<>,''{<)       O.K.) 

Myristate(C,4) 

Laurate  (C12). 

o,3i     o,  1 5 
o,54     0,26 

0.6',     0)3 1 

Caprale  (Cl0). 

Caprylatè(C8). 

x.         A/,.. 

Caproate  (C,). 
x.        A/,.. 
o,35     0,17 
0,79    0,38 
1,10    o,53 
[,37    0,66 

|o 

0,48     o,23 

- 

- 

',11      1,02 

" 

- 

- 

.oses  se  compii 
hydrates  et  de 


,38     0,18:' 
o,95     o,46 


1,78     0,86 


s  (non  dissociées  -+-  Ions)  pour  k.oo"  HO,  causant  l'élévation  du  point  d'ébullition  Ae, 

ir    le    palmitale,    etc.    (polir   l'acide   acétique  on   trouve   la    valeur  normale  o,38).   Les 
entrations  plus  fortes.    Voir   l'article,   quant  aux  considérations  théoriques  (  formation 


Savons  de  Na  (90") 


Rehena 

e(f'..,,). 

x. 

A/,.. 

0,19 

0,09 

0,23 

0,11 

0,19 

0,09 

"•  ' 

0,11 

_ 

stéa 

v_— -^— - - 

X. 

A/,.. 

0 

■>■; 

0,11 

0 

3? 

0,l8 

0 

48 

0,23 

0 

•{'"» 

0'  !9 

0 

62 

(),')() 

Lau 

•at, 

v- 

A/ 

,-. 

,66 

0 

•>.8 

32 

34 

,68 

0 

33 

X.  Me. 

0,93       0,45 


.  Savons  de  NH4. 
Palrtiital 


(45°) i,o.. 

(90»)  [,0.. 


Teneur.  x.  A/,-. 

(  a5°  1  0, 2  "1.  .  . .     o,3o       <>,<><) 


KG  (90" 


0,86     1,78 
inporiciit  donc 


r  (sur  iB  solution) . 


Observations 
K-Oléate  (  r.18n3402). 

Teneur.  x.         M,: 

0,6   -N(20°)..  .      11,7a     0,21 

Na-Palmitate  4-  NaCl(90°). 

Teneur.  x.         A/,.. 

o,25-N  +  o,2o-N.     0,70    o,34 
i,o  -N  +  o,25-N.     1 ,01     0,4c 


0,48 

0,72 

«,97 


dxtes  (suite). 
Na-Palmitale  -f-  NaOH(go"). 

Teneur.  x.        A/,.. 

[  ,0  ■+■  0,927-N. ..      1,80     0,87 

K-Laurate  -+-  K-Oléate. 

Teneur.  x.         A,,.. 

O,2-r-O,6-N(2O0).       I,t3      0,33 

0,2  +o,  6-N  (90").     0,74     o,36 

Na-PalmiLate-r-K-Palmitale(go°). 

Teneur.  x.         A/,. 

o,25+o,25-N...     o,43     0.21 


1 ,62. 

Soit 

r-N. 

lions 

o.8i 
1 ,04 

I  ,;S 

0,86 

centrée 
P • 

5is'i 
3i6,i 
5ô9,i 

de  Na-Pa 

Teneur-N. 

[2,56 

M,'9--- 

mitate  (90"). 

X.          A/,.. 
5^8      2^64 

8,8i     4,26 
9,77     4,72 

Soi  ,9 

Joo ,  3 

475,4 

446,5 

438,6 

'   Déterminé  à  partir  de  la  quai 
La  courbe  des  tensions  est  presi 


Br,+  CCl,  (25°)  (s»). 
o,oo3g4         0,00420        o.oo"i()<)         0,0102        0,01'io        o,oa36        0,0238        o,025o 
i,52  1,60  2,3g  4,27  5,43  9,57  9,83  10,27 


e  pas,  car  on  trouverait  par  extrapolation  pour  x  —  1  (Br,  pur) 


Tensions  de  vapeur.  Points  d'ébullition.  etc.  —  Tensioni  di  vapore,  Punti  d'ebullizione,  etc. 


10°.    40°.    00".    80< 


V.  —  Mélanges 

CHtOH  -t   C:H,OH  (»i 


20°.    40».    a\°.    SU' 


binaires  et  ternaires  (suite). 

Acétone   ;   iC,H„  20  (• 
a.    Acétone  pur. 


>:s 


Il  lu» 


c  et  injustifiée  de  Dolkzai.kk. 


Co H, OH  -t-  Glycérine  (15°)  (**). 

»/o  Alcool....       2,o           5,o  g,;         ,',.<>         ,8,3 

pm'" ">,u        Ki.d  i4,(>        ,8,6         ti,o 

%  Alcool  ...  .     27,5         4i,o  67,5         <)),(>  100 

/>""" 24,1         26,7  '29,8         32,3  3a, 6 


C2H,OH^(C,H5)50  (54,. 


0.        10.         20-         40.         60. 


C.omp.  de  la  phase  gazeus* 
%Éthei 


»9,' 


(.82,5) 

(179,6) 

(229,0  ) 

(281,0) 

(281,0) 

(343,0) 

(  iiC,.,,, 

(420,2  ) 

(    >0  >,0  ) 

(607,0) 

(620,9  1 

y,mm 

64«,  0 

6  i  5 , 3 

637,0 

6i6,9 

>97,o 

53-  s 

562,7 

479.7 

409,6 

337,8 

326,0 

»97 1 4 

(),  ioo  j . . 
o,4oo3 . . 
o,4455.. 


464,6 
390,3 


Acétone +  CHC13  ("). 
Cil  Cl,. 


1S0,")     '|'" 
168      ,  4o4 


Acétone  4-  CHCI,  (5 


Acétone -t-CHCla  (56). 


H  g,.-. 

Pr 

P: 

28  ,15. 

258,8 

258,8 

O 

220  ,  3 

180,4 

4,, 

202  ,  7 

i33,2 

69, 

193,  i 

9«,4 

93, 

,88,  aiinin 

)    67,9 

120, 

190,8 

43,i 

M; 

201,7 
221,8 

23,4 

,78 

221 

Tables  internationales,   iyi--i(j2-j. 


Dampfdrucke,  Siedepunkte,  etc.  —  Vapour  Pressures,  Boiling  Points,  etc. 


V.  —  Mélanges  binai 

Acétone 

+  CHCI3 

se,  (mite). 

Acétone. 

pmm 

Acét. 

CHCI3 

x(liq.). 

x'(vap.). 

Hg„.. 
40",  40. 

Pi- 

p,  .cale.  de.,-). 

I  ,000 

1  ,000 

425,0 

42Ô,o 

0,0 

0,826 

0,913 

391 ,0 

357,o 

34,0 

o,;36 

0,837 

373,o 

3l2,2 

60,8 

0,600 

0,686 

348,4 

239,0 

'«9,4 
170,4 

204 . 5 

o,36o     = 

=     o,36o 

3 19.6 

min.)  1  i5,i 

0,1 48 

0,110 

343,o 

37,7 

3o5,3 

0,6- (?) 

o,43 (?) 

358,7 

16,9 

32.3 , 5 

0,00 

0,00 

371,8 
55",  10. 

0,0 

371,8 

1 ,000 

1 ,  000 

741,8 

741,8 

0,0 

0,900 

o,944 

697,2 

658,2 

39,o 

0,721 

0,812 

641,8 

521,1 

120,7 

o,645 

o,738 

6i5,3 

454,1 

16.,  2 

0,582 

0,677 

599,5 

403,9 

193,6 

o,5o8 

o,557 

379,4 

322,7 

237,7 

o,385 

0,400 

563,5 

225,4 

338,i 

o,36o     = 

=     o,36o 

562, i( 

min.)  202,4 

35g,  t 

0,234 

0, 190 

579-5 

110,1 

469,4 

0,118 

o,9i(?) 

6o3,o 

54,9 

548,1 

0,000 

0 ,  000 

632,8 

0,0 

632,8 

Les  auteurs 

qui  sont  de 

s  partisans 

de  la  théorie 

de    DûLKZALEK, 

démontrent  q 

a'il    existe    ic 

binaison   forte 

Tient    dissociée 

ipératures.    t 

dndis    que 

l'acétone   est 

associé   à    3o°. 

Cela,  nous  le 

savions  déjà, 

mais  ne  r 

ésulle  pas   nécessairement  des 

tensions  de  ce 

s  mélanges! 

Note  du  Béd.). 

C0(CH3)2  +  C0( 


% 

Acétone 
(poids). 

Mol. 
%■ 

/>■»"•. 

20°. 

25». 

20».    |   35°. 

45°. 

50°. 

1 00 

75...... 

62,5..  .. 

5o 

37,5.... 

12,5...'. 
0 

100 

78,83 
67,42 

55,38 
42,69 
29,27 
i5,o6 
0 

i86,3 
167,8 
161,8 
1  5  ", ,  5 
i4i,3 

123,5 

'"9,9 

77,5 

2.32,0 
98,4 

284,6 
255,5 
243,3 
226,5 
2o5,8 
183,5 
160,6 
121,4 

348,1 
i5i  ,0 

425,3 
379,' 
35.J,o 
327,8 
■'•99,6 
267,4 
2.34  ,2 
188,4 

5io,8 

252,9 

620,9 

548,2 
5o8,4 
469,7 
4  3  0,2 
388,1 
34i,9 
3oo,o 

A  5o°,  la  courbe  de? 

20°,  elle  est  assez 's 
es  mélanges  de  V.  D. 


1   presque  iv<  liligne;  à  4"°,  '1 
t  cela  en  accord  avec  la  thé 


(C2H5)20  +  CHBr3("). 


25°. 

75°. 

25". 

(CHBr3). 

^mra. 

,. 

P  > 

.. 

j;r/mol 

D 

D 

cale,  de  Ap. 

o 

539 

0 

3,56i 

0 

O 

0,70815 

(0, 7o8l5) 

0,  r 

486 

0, 101 

3,200 

0,07654 

0,682 

o,852 

o,8533 

0,2 

429 

0,267 

2,600 

0,18920 

I,37I 

- 

- 

o,3 

368 

0,427 

2,049 

o,i956i 

i,4i3 

1,092 

i,ogi3 

0,4 

309 

0,5x8 

1,689 

0,28203 

',74i 

1,268 

1,2684 

o,5 

253 

o,563 

i,56i 

o,3<)3<)2 

1,912 

1 ,5o4 

1 ,5o35 

0,6 

'99 

0,664 

','99 

...  ,(i-„ss 

1,898 

1 ,65g 

i,6579 

°,7 

•  48 

1 

0,812 

0,51486 

i,845 

1,766 

i,7644 

0,8 

102 

- 

- 

0, 5|o3o 

i,8o3 

1,820 

1,8201 

°,9 

56 

- 

- 

0,647-J 

1 ,56o 

2 ,  060 

2,0392 

1 ,0 

9,4 

- 

- 

o,7  "'94  6 

1,164 

2,314 

2,3129 

admettent  de 

0,89721 

0,542 

2,635 

2,6333 

ici  l'e*» 

istence  d'une 

1 

0 

2, 87785 

(2,87785) 

1  partiellement  dissociée,  qi 
•  l'allure  de  la  courbe  des 
;  de  volume  tout  à  fait  nor 


sique  cela  n'est  pas  prouvé 


Acide  acétique  +  Acide  propionique  («). 


Acétate  de  méthyle  +  Acétate  d'éthyle  (S1). 


23g 


918 


3  00 

644 

12.33 

2282 

3i8 

679 

i3o4 

2417 

337,5 

724 

i37'3 

254. 

357 

762 

1437 

2647 

375 

798 

i5oo 

2743 

394 

835 

1547 

- 

407 

85J 

[588 

- 

e  de  Do 

.EZALEK   ( 

voir  plus 

haut). 

H20  + acide  formique  (60). 


*Roscoe  (1862). 

Les  observation: 
xactes.  La  courb 
elles  de  H20   pui 


si  parallèle  à 
:t  de  HCOOH 
s  de  celles-ci. 


Mélanges  à  point  d'ébullition  constant. 

b.  Divers  mélanges  binaires  et  ternaires  («i). 


CO(CH3)2+CC!4 55,9 

co|pH^  -+-CCI4 73,8 

L2H5 

+  lert.  C4H9OH 79,0 

+  i-C3H7OH 77,3 

*CHsOH      -t-CS» 37,i 

CCU  -Htert.C4H.jOH 71,0 

C0ScHH  +  CCI*+H*0 • 65'7 

•    22.2»/,,  ;dill.)  74,8  »/„        3,0  °/„ 

CCI4  +tert.CiH9OH-4-H,0 64,7 

85,0  »/„  11,90/0  fditr.)      3,1  «/o 


présence  de  CS. 
relé  est  révélée 
tion    d'un   mêla 

à  37°,i. 


ajoute  1 
,ue  à  C 
comme 


Tensions  de  vapeur.  Points  d'ébullition,  etc.  —  Tensioni  di  vapore,  Punti  d'ebullizione,  etc. 


V.  —  Mélanges  binaires  et  ternaires  (\ 
c.  Œuvre  de  Maurice  Lecat  (•»). 


L'auteur  constate  que  1'  «  Azéolropisme  »  |  l'expression  a  été  adoptée  par  YoUNG  dan! 
le  fait  qu'un  mélange  binaire  ou  ternaire  présente  un  point  d'ébullition  constant  (tei 
priélé  exceptionnelle,  mais  se  présente  très  fréquemment.  L'auteur  a  étudié  dans  so 
pouvons  donner  ici  qu'un  extrait  sommaire  de  ce  Travail  important.  Les  valeurs  de 
la  substance,  citée  en  télé  des  différents  Tableaux.  I.cs  valeurs  de  \t,  enfin,  désigne 
turc  par  mixtion,  à  la  température  ordinaire,  des  constituants  pris  en  «  proporl 
données  approximatives). 


n  Li 


r  la  distillation  (  1922  )],  c'est-à-dire 
ition  mininia)  n'est  pas  une  pro- 
millier  de  cas  nouveaux.  Nous  r 


I. 


-  Systèmes  azéotropiques  binaires  (760' 

:    I    /",.    I    x.    I      i>,„      I    m 


I   (à 


ACIDES    ET   CETONES. 

Acide  formique  (te=  ioo°,75). 
Diéthylcélone |  io> ,->.  |   io5,4  |  33       |     « 

ACIDES   ET    DÈK1VÉS    HALOGÈNES. 

Acide  formique  1,107", 73  •■ 
Chlorure  d'isobulyle. . 

Télrachlor. de  carbone. 

Triehlorétliylène 

Dichlorbromoinéthane , 

Acide  acétique  (1  i8°,j). 

Tétrachloréthylène 1120,8  1   107,3")    38,5  I 

Bromure  d'étiivlene. ..   1 3 1 .  5      ii4,35    55 
Chlorobenzène" |i3i,8  |    1 1 4  ,65J  58,5  1 

Acide  propionique  (1  ,o°,7  ). 
Tétrachloréthylène.. . 
Bromure  d'élhylène. . 

Chlorobenzène 

Bromobenzene 


68,85 

6a,  951   19 

- 

76,75 

66,65    18,5 

- 

86,93 

7  î ,  l        25 

- 

90,2 

78, 1 5 1  24* 

- 

,372 


120,8 

118,95 

8,5 

1  .  56- 

i3i,5 

127,7  ' 

17,5 

1,867 

i3t,8 

128,75 

18 

1  ,  1 02 

1 56,i 5 

139,83 

60 

1,164 

Acide  isobutyrique  (i54°,35). 

Tétrachloréthane  sym.|i46,2il  144,8  I     7       I  1, 

Pentachlorélhatie. .". . .  |i6i  .91!  132,9  I  43      |  î, 
Acide  butyrique  (i63".5  1. 

Bromobenzene Ii56,i5|  i52.>  I  18      I  1, 

Pentachloréthane |i6i  ,95|  156,75]  26      |  1. 

Acide  isovalérique  (1-6", 5). 
Bromotoluène  o.  .....  1 181 ,75|   172,1   |  3g,5  |     î, 

ACIDES    ET    DÉRIVÉS    OXVHALOGÉNÉS. 

Acide  acétique  (1 18°,5  ). 
Épichlorhydr.  a |i  i6,.{5|  1  i5,o5|  35       [     1, 

ACIDES    ET    HYDROCARBURES. 

Acide  formique  1  107",  7  5  1. 
Benzène I  80 , 2  I     7 1 , 1   I  69      I 


Cyclohexane .  . 

Toluène 

Ethylbenzène. 
Xylène  meta.. 


Acide  acétique  (11 8°,  5). 


1  80,7 

1     79-7 

<)8* 

o,795 

io5,4 

0,928* 

i36.i 

H4.65 

34 

- 

|i3g,o 

|   u  5,35 

27 , 5 

1 ,oo65 

Acide  propionique  (t,.=  i4o",7). 


1*77.9  I   >3'-^  I  " 

Acide  butyrique  (i63°,5). 


',8 


S  948 

S«9"' 


Bromotoluène  ort/10. 
Bromotoluène  para. 
Iodobenzène 


160,751 

HALOGÈNES    ET    DÉRIVÉS    HALOGENES. 

Acide  cldoracctique  (i86",'5). 

72,951   32       |i,397(5o") 


47 


i,33 


ALCOOLS    ET    CETONES. 

Métliyléthylcètanc  (  79°,6  ). 

Alcool  éthylique |  78,3  |     74,8  |  60      |     0,819 

Diéthylcétone  (  1 020, 2  ). 
Alcool  isobutylique.  ..|  108,0  |   101,95178*     |     o,83o2 

ALCOOLS     ET     DÉRIVÉS     HALOGÈNES. 

Alcool  méthylique  (64°, 7). 

Bromure  d'éthyle 

Chlorure  d'éthylidene. 
Chlorure  d'isobulyle.  . 
Bromure  de  propyle.. . 

Iodure  d'éthyle 

Trichlotéthylène 

Alcool  éthylique  (78°,3). 
Bromure  d'éthyle.. . . . 

Chloroforme.  ." 

Chlorure  d'isobulyle.  . 
Tétrachl.  de  carbone. . 

Triehlorétliylène 

Dichlorbromométhane . 
Iodure  d'isobutyle. ... 

Alcool  isopropylique  (85°,45). 
Chlorure  d'isobutyle..]  68,9  |     63,8  |   17       |     o,85i 

Alcool  allylique  (  96    9*)  ). 
Tétrachl.  de  carbone. .  I  76,75      72,32|   11, 5  1     1,492 
Triehlorétliylène |  8&,95|     80,95]   16      |     i,335 


38,4 
57,3 

34,95 

23' 

1,4564 

0,880* 
i,27i3 

86!95 

54,7 
60,2 

i8,5 
36 

i,7635 
1 ,1645 

68 '9 

l;l 

3 

6,8 
1 6 , 3 

i,466 
0,874 

76,7 

64,95 

ii,85 

1 ,410 

86 , 9  5 

70.9 

2-7 

1  ,212 

90,2 
120 

7':    ' 

77,6  5 

28 
70 

1  ,oo 
0,94» 

Dampfdrucke,  Siedepunkte,  etc.  —  Vapour  Pressures   Boiling  Points,  etc. 


V.   —  Mélanges 
c.    Œuvre  di 


binaires  et  ternaires  (suite). 
i  Maurice  Lecat  («)  (suite). 


Alcool  propylique  (te=  97°,2  ). 

Iodure  d'éthyle . . 

Tétrâchl.  de  carbone. 

90,  s 
Alcool  isobutylique  (itt8°,ô). 
Télrachl.  de  carbone. .  I 
Dichlorbromométhane. 
Télrachloréthylène..  . .  j  170,8 
l'.hlorobenzène.  . . 

Alcool  isoamylique  03l°,8). 
Télrachloréthylène.  ..1 120,8  I   it6,o  I   19      I     i,4o3o  I 
Chlorobenzènë |  i3i,8  |  124,3  |  36      |     0,9898 

ALCOOLS    ET    DÉRIVÉS    HALOGÉNÉS-OXYDES. 

Épïchlorhydrine  a  (\it°A\ 


Alcool  propylique 

Alcool  isobutylique.  . . 
Alcool  isoamylique. . . . 


io5,o      39,3        0,942g 
ii5,35]  81  1,111 


ALCOOLS    Kl    DERIVES    SULFURES. 

Sulfure  de  carbone  (46°, 2). 

Alcool  méthylique I  64,7  I     37,651  86      I  1,217 

Alcool  élhylique .     "8,3       42,4     91  i,2§5 

Alcool  isopropylique..  I  s -* , 4 -"» I     44, •>  ]  9'-'-       I  i,'4° 

ALCOOLS    ET    ÉTHERS-SELS. 

Alcool  méthylique    (64°, 7). 

Formiate  d'éthvle I    14,i1|      lo.goj   16       I     0,9275 

Acétate  de  métliyle.  ..  |    17,0  |      1',,o  |  ig       |     0,9339 

Alcool  ét/ijlique  (  78". 3  ). 

Acétate  d'éthyle I   77, oïl     71,8  1  3o,8  |     0.870-) 

Propionate  de  méthyle.  |  79,7  ]     73,2  |  52       \     o,863 

Alcool  prop)  lique  (  97", ■>.  ). 
Propionate  d'éthyle. ..  |  99,1    ]     g3,4  |   5i*     | 

Cyclohexanol  (i6o",65). 
Oxalate  de  méthyle. .  .|i63, 3  |    i55,6  |  5g       |i,oo5ue°) 

ALCOOLS     ET     HYDROCARBURES. 

Triméthyléth)  Icnc  (37°,25). 

Alcool  méthylique |  64,7  |     3i,7>|  g3       |     6,6g3 

Dial h  le  (6o°,l). 
Alcool  méthylique....!  (',4,7  1     47. oïl  77,5  I     0,716 
Alcool  élhylique |   78,3  |      53,5  I  S;       |     o^.l* 

Hexane  normal  (68° ,g5). 

Alcool  méthylique. ...  |  114,7  I      ">o.6  I  72       |     0,781 

Cyclohcxane  (  8o°,7">  >. 
Alcool  méthylique....!  64,7  I     14, 1  I  62,8  I 

Alcool  éthylique 7^,3        04,7      6g, 5 

Alcool  isobutylique. .  A  108,0  |     78,1   |  86       | 


Cyclohexadiènè  t. 3  (f,.  =  8o",4). 


8  2, '55 

66 , 7 
79,2 

64 

79* 
88,5 

6  i,7 

55, g 

60 

_ 

78,3 

66,-7 

65 

- 

96,95 

76,3 

78* 

- 

97,2 

76,6 

78, 0 

- 

108,0 

8b,5 

86 

- 

Alcool  méthylique.  . . 

Alcool  éthylicjue 

Alcool  isopropylique. 
Aie.  bulylique  tertiaire 

Alcool  allylique 

Alcool  isobutj  lique .  . 

Cjclohc.cinc  (X>",7). 
Alcool  méthylique. . 
Alcool  élhylique..  . . 

Alcool  allylique 

Alcool  propylique. . . 
Alcool  isobutylique. 

Cyclohexadiènè  1.4  (85", 6). 
Alcool  méthylique.  ...  I  64,7  I     ")8       I   57,5  I     0,842     I- 
Alcool  éthylique |   78,3  |     68,5  |       -     |     0,845     | 

Toluène  (1  io",6). 

Alcool  éthylique I   78 , 3  I     76,611   3-».       I     0,8290]- 

Alcool  propylique .     g7,2        g2,6  |   1i  o,85i5    — 

Alcool  isobutylique...  1 108,0  ]   101,  i5|    11,1  |     o,8145  |- 

Paraxylène  (i38°,2). 
Alcool  isoamylique.. .  .|i3i, 8  |   i>.6,8  j  49       |         -         |- 

Mètaxylène  (i39°,o). 
Alcool  isoamylique..., |i3i, 8  |  127,0  |  47      |    0,8480  |- 

Pinène  a  (i55°,8). 
Cyclohexahol |i6o,61j   149,9  |  64,5  |    0,9045  |— 

Cyclohexanol 1 160, 611   i5g,25|  26,5  I     o,g285  I— 

Alcool  benzylique |  >o5,  5  |   176, 2l|  89       |     0,878*  |- 

ALCOOLS    ET    MTIULKS. 

Acélonilrile  (8i",6). 
Alcool  méthylique. ...  I   64,7  I     63,45    19       I 
Alcool  éthylique |   78,3  |     72,1  |  44       |     o,8oo*  | 

ALCOOLS    ET   OXYDES. 

Alcool  méthylique  (64", 7). 
Méthylal |   42,2  |     41,82!    18,7  |     0,8825  |- 

ALCOOLS  HALOGENES  ET  HYDROCARBURES. 

DièhldPhydrine  a  (i74°,5). 
Pinènea 1.11,8  1.17*     181*     I     .,335*1- 


(.arvene l'y/,8  I  '"'w'I  J7       I     >  ,°y°     r 

ALDÉHYDES  ET  DÉRIVÉS  HALOGENES. 

Pai aldéhyde  [vi^). 
Tétrachloréthylène...  ,|  120,8  |  118,75 1  3a       |     1,375     |- 

ALDÉHYDKS    ET    HYDROCARBURES. 

Benzaldéhydc  (179", ■>.). 
Garvène |.77,8  |   17.  ,2  |  43      !    o,938a  |- 

Van  Laar. 


Tensions  de  vapeur.  Points  d'ébullition.  etc.  -     Tensioni  di  vapore,  Punti  d'ebullizione,  etc. 


Mélanges 
Œuvre  d( 


binaires  et  ternaires  (suite), 
i  Maurice  Lecat  (H)  (suite). 


A  Ml  MiS    ET    1>E»I\  KS    IIALOGEN 

Aniline  (/,.=  |84°,3S  |. 


Iodobenzène.. 


181,75 

178,65 

37 

1,2  ig 

i85* 

180,3 

60* 

iSS,  '1") 

[82,6 

S', 

- 

MINES    ET    HYDROCARBURES. 

Aniline  |  i84°,35  I. 

Pinène  a Ii55,8  I  1 55, 251  i5      I 

Carvène. I>77,8  !   rji ,35]   38,8  j     0,8629  |- 

Méthylaniline  (196°,!). 

■  ■■••h;;,'s  I  174,5  |  |3     1   0,870   |- 

AJIINES    ET    PHÉNOLS. 

Phénol  (18 1°, 5). 

[i84,35  |  1 86 ,  22 1  42*     |  i,o34i35-||-f 

Paracrêsol  (20i°,8). 

Paratohiidine.. .......  |>oo,  3      204, 351   ">;       I  1  ,or3(3o°)  I 


Orlhololuidine. 


J2db,7  ;  2o4,5  i 


CETONES    ET    DERIVES    HW.OGENES. 

Méthyléthyleètone  (  790,6  I. 
Tétrachlor.decarbone.l  7G, 75|     73,8  I  29      i     1 

Diéthylcctonc  1  ion0,?  1, 
Iodure  d'allyle.. |io-<*     [   100, s*    34*     I     1 


Diéthylcétone. 


CETONES    ET    DÉRIVÉS    NITRES. 

Nilroinélhanc  (101", 2). 
|io*,2  I     99,'   I  55       |    0,987 


CETONES    ET    DERIVES    SULFURÉS. 

Sulfure  de  carbone  (46°, 25). 

Acétone I    56,251     3g,-».5|  67       I 

Méthylélbylcétone |  79.(5  |     45,85|  84,7  | 

CETONES    ET    HYDROCARBURES. 

Méthyléthyleètone  (  79°,6  ). 
I   80,7.  |     78,35|  37,5  | 

CETONES    ET    PHÉNOLS. 

Partie  ré  sol  (201  ".8  1. 

208,4   j   5o       I 


Acétophénone. 
Camphre 


|2o8,g  I 


i3,i5    3o 


CET0NES-ETHERS-SELS    ET    HYDROCARBURES. 

Jcélj  /acétate  d  èthyle  (l8o°,7  ). 
Ii55,8  I   i55.25    22       I     0,906 


DÉRIVES  HALOGENES  ET  DÉRIVÉS  HALOI.ÉM;>-<>\  1  DES. 

Épiclitnrltrdrine  oc  (fe=  1 16°,5). 
Iodure  d'isobulyle, ...  J120      I  im         ;;*     1     i.j<5 
Tctraclilorélliylene.. .  .  I  i-'o.s  j   110,1    ;   5i,5  |      1,4170 

DÉRIVÉS  HALOGÈNES  ET  DÉRIVÉS  SULFURÉS. 

Sulfure  (le  carbone  (  {6°, 25). 

Bromure  d'éthyle 138,4  1     37,85133       I     i,4i8 

Iodure  de  mélliyle |  4>,*'  |     4',65|  4i*     |     1,884* 

DÉRIVÉS    HALOGENES    ET    ÉTI1ERS-SELS. 

Bromure  d'éthyle  (38°,4). 
Formiate  de  méthyle.  .|  3i, 9  |    29, 85 1  36       |     1,142 
Chloroforme  (61", 2). 

Formiate  d'éthyle. |54,i5|    62,7(87      I     1,37a* 

Acétate  de  mélliyle. ..  |    5 7 , o 5 1     64,8  |  77       | 

Tétrachlorure  de  carbone  1  76",  7  3). 

Acétate  d'éthyle I  77  ,o5j     71, -51  5;       1     1,107 

Propionatedeméthyle.  |   7;). 7  |     7 5 , 3  |  60       |     1 , 349* 

Iodure  d'allyle  (102°). 

Propionate  d'éthyle. . .  |  99,1   |     97,8  j  40      |     i.iii 
Tétrachhréthylène  (i20°,8). 


Lactate  d'éthyle. . . . 
Oxalate  de  méthyle. 


1 ,269 

,3693(4n|- 


Pentaehloréthane  (i6i°,cj5). 
Oxalate  de  méthyle... ]i 63,3  |  157, 55|  68      \\,.\~b   (as 
Bromotoluèue  orllio  (i8i°,75). 

Oxalate  d'éthyle |i85,o|   177, 35|  60      [     1,290* 

Bromotoluèue  para  (i85°). 
Oxalate  d'éthyle..  ..  . .  1 1  s  5 ,  o  |   180,4  |  47,3  |     i,2444 

Iodobenzène  (iÇ8°,55). 
Oxalate  d'éthyle. |i85,o  |  181,1   |  4o      |     1,393 

DÉRIVÉS  HALOGÈNES  ET  HYDROCARBURES. 

Bromure  d'éthyle  f380,4). 


Chloroforme  (61", 2). 

Hexane |   68,95]      59,95]  72       |     1, 

Chlorure  d  isobutane  ((58", 8  5  1. 
Hexane.. ...|  68,95|     Cf., 3  |   55       |     o, 


Dampfdrucke,  Siedepunkte,  etc.  —  Vapour  Pressures,  Boiling  Points,  etc. 


V.  —  Mélanges  binaires  et  ternaires  (suite), 
c.    Œuvre  de  Maurice  Lecat  («.»)  [suite). 


Bronwbeiizène  (te  =  i56°,  t). 

Pinène  oc |i55,8  |  i53,4  |  5o       |     1,1175  |- 

C/ilorure  de  benzyle  (  i;9",35). 
ène |i77;8  |   174,8  |  46      |     0,971     ]- 

DÉRIVÉS    HALOGÈNES    ET    OXYDES. 

lodure  de  méthyle  (4?.°, 6). 
Méthylal .|  42,2  |     3g,35|  57      |     1,688     |- 

DÉRIVÉS    HALOGÈNES    ET    PHÉNOI,S. 

Phénol  (i8i°,5). 

Pentachlorétane 

Bromololuène  ortho.. 


161 

181 

,9} 

160, 85 

9,ï 

1  ,280 

1,4 '95 

Orthocrésol  (190°, 8). 
lodobenzène [i88,55|  i85,o  |  3a*     |     1 ,53g5  | —  3,5 

DÉRIVÉS    SULFURÉS    ET    ÉTHEBS-SELS. 

Sulfure  de  carbone  (46", 25). 

Formiate  de  méthyle. .  I  3i,g  I     24,751  33       I  1,071  I—  g, 5 

Formiate  d'éthyle! 54, 1 5      3g, 35    63  i,i3i  —  5,i 

Acétate  de  méthyle. ..  I   57,0  I     4o,i5|  70      |  1,218  |—  4 

DÉRIVÉS    SULFURÉS    ET    HYDROCARBURES. 

Mereaptan  (36", 2). 

Pentane  normal |   36,i5|     32*     I  5o*     I        -         I—  1* 

37,i5|     32,g5|  60*     |     0,772*  |—   1* 


Triniéthvléilivlène.  . 


ETHERS-SELS    ET    HVDROCARBl  RES. 

Formiate  de  méthj  le  (  3  i  ",9  ). 

Isopenlane I   27.95I     17,051  47       I     0,7835  I— 12 

Triméthylélhylène |   3™,  1 5|     24, 3  |  54       |     0,81  5     |—  8,9 

Lactate  d'ét/ijle  (i55°). 

Pinèuo  a |i55,8|i47       |  5i       |     0,952     |—  3 

O.ralate  de  mét/ij  le  (i63",3  ). 


Mcsilvlène. . 


5.  S 


1  '44,' 

1    '^        1 

1 

1  54,8 

49,8 

- 

1    1  56,7 

I 

Lactate  de  propyle  (171", 7). 
Carvène I>77,8  I  166,4  I  63      |    0,9415  |—  2,1 

Lactate  d'isobutyle  (182", 2). 

Carvène |i77,8  |   172,5  |  40      |     0,9073*!—  2,6 

Oxalate  d'ét/tjle  (i85°,o). 
Carvène I  '77,8  |  172,2  |  4i       |    oj9398  |—  3,i 


ETHERS-SELS      ET      OXYDES. 

Oxyde  d'éthyle  (te=  34°,6), 
Formiate  de  méthyle. .  |  3 1  ,g  |     28,  -2  5|  44 

Phénétol  (i7i°,5). 
Oxalate  de  méthyle.  .  .Ii63, 3  I  161, 2.51  3o 


Lactate  de  propyle. ...  1 171 ,7  |  167,0  |  5o 

éthers  sels  et  phénols  (ébull.  maxima). 
Phénol  (i8i°,5). 


Lactate  d'isobutyle....  li  82,1 51  189,051  46* 
Oxalate  d'éthyle 1 1 8 5 , o  |   189,1   j  43* 

Orthocrésol  (190", 8). 

Oxalate  d'éthyle 1 1 8 5 , o  I   193,9  I  67 

Beuzoate  de  méthyle. .  1 199, 55J  200,8  |  3o* 

Paracrésol  (201", 8). 
Benzoate  de  méthyle. .  1 199,551  204,7  I  35* 
Lactate  d'amy le /vo. ..  I202, 4  |  207,2)!  48 

ÉTHERS-SELS    HALOGÈNES    ET    HYDROCA 

Chloracétate  d'ét/n  le  (  1 43°,5 
Xylène  meta |  î3g,o  |   137, -> 5 1  3o* 

HYDROCARBURES    ET    OXYDES. 

Oxyde  d'éthyle  (34",6). 

Pentane  n |  36,i5|     33,4  I  7°* 

Méthylal  (fyï°,?.J). 
Triméthyléthylène . . . . |  37, i5|     35,3  |  73 

Anisol  (i53°,85  l. 
Pinène  a |i55,8  |    1  5 o ,  4  5 ]    56 

HYDROCARBURES  ET  OXYDES  HALOG 

Épichtorhydrine  (t  i6°,45). 

Toluène 1 110,7  I   108, a5|  26 

Acélal  chloré  (i56",8). 
]i55,8   |    i5i        |  45* 


Pinène  a 


HYDROCARBURES    ET    PHENOLS. 

Phénol  (iS5",i). 

Pinène  a Ii55,8  I   112,751   19 

Carvène 1 1 77 , 8  |  169,0  |  40,1 

Orthocrésol  (190e. 8). 

Carvène I L  77 , s  I   1 7 5 , 3  > |  25 

HYDROCARBURES  ET  SUBSTANCES  DU 

Chlorure  stannique  (u3°,85 
Toluène |n0,7  I   1 09 , 1 5 1  52 


o,8648  |—  4,4 


,  <  »  i  '  »  5  ' 


1,0  37 


0,708      |- 

0,829      |- 

0,9495   |- 
ÉNÉS. 


o,985  |-5,5 

0,901  | — 
:rses. 

i,363  |—   i,6| 


Tensions  de  vapeur.  Points  débullition,  etc.  —  Tensioni  di  vapore,  Punti  d'ebullizione,  etc. 


V.  —  Mélanges  binaires  et  ternaires  {suite). 
c.     Œuvre  de  Maurice  Lecat  i  «  I  I  suite  i. 
Systèmes  azéotropiques  ternaires  (à  température  d'ébullitio 
!  B.  I  C. 


acide  propionique. 
Ae.  isobuU  rique.. 
Ae.  isobutyrique. . 


17  (en  poids  |  Aie.  étliyl.  .  ;8°3 

20  Alcool  éthylique.  ....  78,3 

Aie.  isopropyiique 82,  \ 5 

i8,5  Aie.  isopropyiique..  82, .15 

Aie   isopropyiique 82,45 

■u,  5  Aie.  isopropvliquc..  8-2,43 

Aie.  isopropvlique 8*2,45 

Aie.  butylique  lerl 82,55 

Aie.  butylique  lerl 8-2,55 

Aie.  butylique  lerl 8-2.5") 

\le.  butylique  lerl 82, 55 

Aie.  allylique 96.95 

9,3  Aie.  allylique 96,95 

1 1  Aie.  allylique 96,95 

Aie.  allylique 96,95 

Aie.  allylique 96,95 

10  Aie.  propylique 97/2 

Aie.  propylique 97, 2 

n,5  Aie.  propy  liipie.  .  .  .  97,2 

Aie.  butylique  "second.  .  .  99,6 


Aie.  mélhylique 6 ''.'7 

10  Aie.  me  lin  lique G.'i ,  7 

Aie.  mélhylique 64,7 

Aie.  mélhylique 64,7 

Aie.  mélhylique 6 '.7 

Aie.  propylique 97,2 

Aie.  mélhylique 64,7 

7  Aie.  mélhylique 64,7 


Bromure  d'éthyle 

Bromure  d'éthyle 

Formiate  de  mélhyle. . 
Formiale  de  mélhvle.  . 


1  ")(>,  1  5   Pinène  x 
i55,8  I  Anisol.. . 


rir.s  1 1  >  -  :  - .  1  <sv-  -, 

1  m,';-  5 

t55,8    148,6    146,7 

i53,4  1 

i53,85|i46,7  |±'48 

1  »o,4> 

Alcools,  eau,  hj 


7  Eau. . . 
7  Eau... 


Eau 

Eau 

8,6  Eau.  . . 

8  Eau 

Eau 

Eau 

8,5  Eau.  . . 
Eau....... 

9  Eau 

Eau 


drocarbures. 

76  C.yclohexane 

73  Cyclohexadiène-i .: 
Hexane  normal 

74  Cyclohexane 

Cyclohexadiène-i  .3. . 

71  Cvclohexènc 

Toluène 

Hexane  norm 

Cyclohexane 

Cyclohexadiène-i  .3. . 

Cyclohexène 

Hexane  norm 

82  Benzène  

81  Cyclohexane 


s,)';-"» 

78','  1  5 

64?q 

68°95 

80,4 

78 . 1 3 

66,6 

68,9 

8o'75 

%o\  \- 

68,5 

68,95 

82  '  - 

80' 3- 

70,3 
71 

68,  q 

70,8 

10,7 

80,07 

80,6 

84,1 

68,95 

79.9 

63,7 

6i,55 

80,7.5 

79,9 

71,8 

68,95 

80.4 

79,9 

73,3 

68,1) 

82,75 

73,7 

70,8 

68  9.5 

88,2 

66 

6i,55 

80,2 

88,2 

76,9 

60,2  5 

80 ,  -  5 

88,2 

74 

68, 9J 

80,  i 

88,2 

7,5  ,7 

68,  r, 

8^75 

88 ,  2 

3'  3 

7<>, 8 
68,95 

82  '.  - 

87,72 

76,6 

70^8 

68,95 

88,5 

67,5 

(il,  55 

63,6 
58,2 
64,3 
65,7 


Acélone 

5o  Bromure  d'élhyle, 
lodure  de  mélhyle..  . 
Bromure  d'élhyle..  .  . 
lodure  de  méthyle. .  , 

Xilromélhane 

Sulfure  de  carbone. 


Alcools  et  autres  substances. 

-)6'.'>) 


Chlorure  d'isobutyle. . . 
4o  Sulfure  de  carbone  . 

Sulfure  de  carbone 

Triméthyléthylène 

Méthylal " 

Eau 

Acélate  de  méthyle.  ... 


55  Sulfure  de  carbone.  .     46,2.5  38  Mélhylal 

Substai 

Formiate  de  mélhyle. ...     '3 1  "9  Isopentane. 

Formiate  de  mélhvle..  .  .     3i  ,9  Triméthyléthvlèn 

Pentane " 36,  "^  n»vH..  <\\ 

Triméthyléthylène 37. 


55°- 

)3°o5 

55?8 

34,95 

37. 65 

37,85 

39 

37, 65 

4 1,65 

34,95 

3i,75 

35,2 

^9 

39,35 

89,15 

87 ,  72 

82 

37,65 

54 

4o,  1  5 

37, 65 

41,82 

37,2  5 

Oxyde  d'éthyle 34,6 

Oxyde  d'éthyle 34,6 


29?85 

23°5 

i-"o5 

2q,85 

35,2 

24,3 

20,8 

28,2.5 

33,4 

24,3 

28,2.5 

34,2 

Isopropyléthylène » 2  . 5 

Isoprènë .  . . ." 3  j ,  3 

Dimélhylallène  y.v... 4o,8 

Cyclohêxadiéne-i  .3. 80,4 

Cyclohexène 82,75 

Cyclohexadiene-i  .4 85,3 

Tétrachlorure  d'étain 1 13,85 


l'empératurcs  débullition. 

Laclate  de  méthyle 1 4  i ,  8 

Lactale  d'éthyle. i55,o 

Pinène  £ i63,8 

Terpinène 1 80 ,  5 

l.actate  d'isobutyle 182,1 5 

Ether  mélhylique  de  1  isobornéol 
(parcamphène+alc.  méthyl.).    192-192,5 


Laclate  d'isoamyle 

Ether    mélhylique    du    terpinéol 
(par alcool méihyl.+carvène).  21 5,; 
sous  19""" io3,' 


Dampfdrucke,  Siedepunkte,  etc.  —  Vapour  Pressures,  Boiling  Points,  etc. 


Mélanges  binaires  et  ternaires  {suite). 
-.     Œuvre  de  Maurice  Lecat  («)  (,fin). 
Températures  de  fusion. 


fsoprop\lcthvlenp.  .  . 
Diméthylallèïie  m... 
Formiate  d'isobutyle. 
Bromure  d'isobutyle. 
Cvclohexadiène-i  .3. 

Cviiloh.AlMie 

Butyrate  de  méthyle 
[odure  d'ailyle...... 

Bulyr..te.l..- ,..•(,,.>!.•. 
Butyrate  d'isobutyle. 


Isoprène. .  o?  =  o, 
Diallyle...  8J  =  o, 
Diméiliylallène  20c... 
Diisoamyle 

C-yeloliexène.  0"  =  < 
Cycloliexadiène-i  .'i. 


|-.,-m;:l.     I:    ,  r,,|,yl: 

Propionate  d'isobulv 

Dii'ilivlcélonc 

Oxyde  d'éthyleetde  | 


-90 

-<)oenv. 

-85env. 


|  Aldéhyde  Ijui 


Cvclohexadiène-i . 
Ciilorure  d'isobutx 
Butyrate  d'isobuU 
Nitrite  d'isobutyle 
Etlier  méthyliipie 

bornéol  (paralc. 

+camphèno).  0"  = 


Menthène 

— joenv 

Ter-pi  nène 

— joenv 

Etlier  métlivlique  du   leipi- 

néol   (par  aie.    niéthyl.  -+- 

carvène) 

— 66env 

Etlier    métlivlique    de   l'iso- 

bornéol  (par  aie. méthyl. -t- 

campliène) 

— 62env 

Acétate  de  méthyle 

<— 52 

<— 5o 

Lactate  d'isoamvle 8' 

=  0,9833 

Lactate  d'isobutyle 8|, 

=  °,992 

Etlier  inéthylique  du  ter- 

pinéol  (par  aie. méthyl. 

H-carvène).  0^  =  0, qi55     oj 

7  =  0,9050 

Indices  de  réfractioi 


Isoprène 

Cyclohexène 

Cyclohexadiène-r  .3. 


ther  métlivlique 
bornéol  (par  aie 

-+-  camphéne). . 


1  Etlier  méth.  du  lerpinéol 

(par  alcool   méthyl.  -4- 

I      carvène) 


H,0  -t-  sucre,  etc.  ("). 
1  osnioliijue.  Pas  de  données  directes  sur  les  tensions  de  Ja  vapeur. 


H20  +  dérivés  de  l'acide  benzoïque  (** 1. 


(<>)■ 


Acide  benzoïque 

»      phénylacétique 

»      (3-phénvlpropionique 

1  (  " 

Acide  toluique -  (mj. 

l(p). 

Acide  hydroxybenzoïque     (m). 


Acide  hydroxy toluique C02 11  :OH:CIlJ 


Acide  nitrobenzoïque. . 


\\0): 


Acide  chlorobenzoïque. .     (/// 

(  (p  ) 

M  signifie  l'élévation  de  la  tem 


A/0. 

,-'. 

^ 

—  •lu"5. 

acide. 

P. 

—  rel. 

0,12 

1,006 

8,0 

73,9 

1  ,  1  29 

•  >° 

1,0 

0,  t6 

0,294 

11,2 

i5,  (3 

0,2955 

0,262 

0 ,  208 

- 

0,247 

3 ,  "> 

1 1 ,  \ 

0,200 

0,5f)0 

0,10 

<»:'.)'''! 

2,97 

191,0 

0,970 

4,49 

1,75 

- 

0,604 

i,99 

i36,o 

0,607 

2,81 

1  ,23 

- 

0,2I  5 

1,16 

108,9 

0,216 

1 ,0 

I  ,0 

- 

O,400 

6,45 

36,5 

o,397 

l320,0 

6890,0 

1,06 

o,ooo3 

f3f5 

0,024 

o'ooo3o 

5,0 

4,53 
1 , 0 

_ 

0,2(')l 

1,16 

132,4 

o,235 

326,4 

1471 ,o 

- 

o,i3", 

0  <)| 

80,1 

0, 121 

168,0 

890,0 

- 

0,202 

2 , 1  "> 

55,3 

0,182 

2.53,0 

614,0 

- 

0,0196 

4,36 

2,64 

0,0176 

24,4 

29,3 

0, 17 

0 , 0008 

1,2 , 

0,090 

0,00072 

I  ,0 

1  ,0 

17,0 

0,0246 

92,8 

0,1 56 

0,0201 

20,9 

0,0655 

0,  [0 

o,oo85 

10.5 

0,479 

0,0070 

7,29 

0,201 

- 

«1,0017 

0,29 

2,38 

0,00096 

I  ,0 

1 ,0 

- 

0,206 

3o,2 

0,1 8o3 

4,01 

o,uo 

o,63 

0,225 

o,5 

260,0 

0,1970 

4,38 

0,96 

- 

0,0,1   i 

o,H 

27  »,o 

o,o45o 

',° 

1  ,o 

(p  -  .j6om»)  ;  x  le  pourcentage  (en  pnid»)  de  l'acide  dam 
-,  où  M  est  le  poids  moléculaire  de  l'acide  (valable  qui 
•apeur  et  le  liquide  saturé  (1700  fois  trop  petit!). 


Tensions  de  vapeur.  Points  d'ébullition.  etc.  —  Tensioni  di  vapore,  Punti  debullizione,  etc. 


V.  —  Mélanges  binaires  et  ternaires  (suite) 


5,06 
6,94 
10,2 


HeO  —  Furfurol  I  très  pur  |  («). 


[  Voir  Ghap.  IV,  r 


98,33 
98,04 

97,9' 


34.(1 


86,0 

qo .  2 

3~>,7 

97,96 

y8,3 

n4,« 

38,3 

99, -s 

9-s ,  3 

68 .  ". 

u8,5 

98,5 

74,6 

"-7,8 

99 ,  * 

96,6 

'55,9 

99-7 

98,3 

l()0,  1 

99, 9> 

99 , 7 

160,7 

00 

100 

1 G 1 , 7 

.1  du  dis 

lillat  x 

(%enpoid 

'•»       «,5    99,90 
>,4      3,o    99,82 


99,67 
99,6o 


Solutions  jusqu'à  i8,4"/„. 
x.     **x'.        t°. 

22,2    98,66        1 


32,6 
33,3 
33,9 


V 


,  1 


'9 


8,3 


29.2  98,: 
29,6  98,1 
29,9 


3o  ' 


98 . 1  ; 


s  corrigées. 


\ , o     20 . 7 
**  Valeurs 

Entre  x  —  18. 4  et  84.  t  il  y  a  deux  couches  dai 
les  valeurs  de  x'  et  de  tr  restent  invariables.  (A  ?o° 
saturée  contient  8,3%  de  furfurol). 

r  a  corrigé  les  valeurs  de  x'  pour  les  soluti 
éliminant  le  fractionnement. 

x'.  x.  x'.  x. 


I  ,62 
2.08 
2,66 


26,6 


Aniline  et  Toluidine  -+-  C02  (  «). 

Il    se    forme    de? 


1  aniline  h- 1 CO, 

(acide  phénylcarhamique)  ou 

1  toluidine -M  CO, 
(acide  tolylearbamique),  indi- 
quées dans  la  suite  par  S.  L, 
et  L,  sont  les  deux  phases 
liquides  et  G  désigne  la  phase 
gazeuse.  Il  \  a  partout  un 
point  critique  final  C  dans  le 
voisinage  du  point 
de  CO,. 

P   est    le  point    qmiilruph 


que 


Aniline  et  Toluidine 
I.     Aniline   ^  C03 
Cgobbe  LG(CO«  pur). 

r.  p"--. 

34,4 

39,o 


31,l(.,'i        52,9  (/v) 

b.      COUHBK  S  Li<i. 


33,3 

31,7 
38,i 


3L,LS. 


,=18  0;        //"""  =  52.0. 


C02  («6)  (suite). 

II.    0  Toluidine  +  CO,. 

C.      LiLjG. 


i5,6 

«9,4 


Poinl  G. 

nt  quadruple  P: 

=  -7.5;        /y- =27.5. 


/Toluidine  -t-  C02. 
b.    S  t.,  G. 


4o,5 
43,. 
46,  i 


5,0  3 i,5 

l  quadruple  P  : 

6,3  ;        p*>"  =  39.2. 


Bampfdrucke,  Siedepunkte.  etc.  —  Vapour  Pressures,  Boiling  Points,  etc. 


V.  —  Mélanges  binaires  et  ternaires  {suite). 
Aniline  et  Toluidine  +  C02  (6S)  ( 
IV.    />-Toluidine  -h  C02. 

on  a  encore  un  deu 
:  solide  intervient,  la 
situés  à  des  lempérati 
aulres  systèmes;  les 
oup  de  là   températui 

Ties   le   point  P'   se  trouvait  à   des   tempérai  mes   cl    pre; 
basses. 

cl.     SL2G. 
t:  />•«». 

3o,2  47,7 

3o,8  32,5 

3i,i  57,3 

3i,3  62.?. 


33,9 
3g,  1 
43,6 

47,6 
52.7 
55,5 
59,8 
62,4 
64,3 
67,7 
69,0 


73,9 

75,7 
80,4 


3i, 


(15.  ( 


Point  quadruple  P  : 


t". 

21,5 

23,3 


24,2 


27,6 
33,4 
27,9  38,8 

S'L2G. 

3o,3  43.o 

32,o  38,2 


32,5 


Point  C. 
ns  donc  pour  les  quatre  s 


1°.  yj«"». 

37,15  79,5 

38,i  80,8 

37,2  79,6 


34,' 
36,2 

ni  quadruple  P'  : 

<°  =  29,7;        />•'■»  =  44. 


p-Toluidine. 


6,3     39,-. 
3 1 , 5     70 
\f  =29,7    44 


t>v- 

—  3o 

.... 

Il,l    72,9 

21"  (modi- 


:st  =43,9  d'après  Huli 


C6HC+CS,  (67). 


'*97 1 4 

0 

O 

0 

2(13,8 

0 , 02  1  1 

0,0097 

3,5 

228,1 

0,0468 

O , 0202 

7, 1 

198,4 

0,1 1 53 

C),o4  74 

16,0 

175,8 

0,1824 

0,0744 

24,0 

1 3 1 , 6 

0,1886 

0,0752 
O, I 170 

24,2 
35,  i 

0 

o,4 388 

0,l8o8 

48,2 

trouve 

0,4986 

0,2l37 

53,7 

=  110,7. 

o,5738 

o,256i 

39,8 

C 

H6+CS, 

(«)  (suite). 

x'. 

/'<.,.! 

,■     Pcs,- 

^iCcHcl- 

x'-         /JC,HU- 

/>cs,- 

25°  {suite). 

30°. 

0,2886 

63, 

5     i56,6 

O 

0               0 

434,6 

0.  {233 

75, 

3     io2,5 

0,0800 

o,o355     t4,7 

398,4 

o,58i8 

83, 

8       60,2 

0,2286 

0,0945     35,8 

343,. 

0,7627 

89, 

5       27,9 

0,372.3 

o,i564     53,3 

287,5 

1 ,0 

9        0 

o,65i6 

o,3i5i     8 i,6 

177,5 

'original 

les 

iraleurs   de 

o,8845 

0,6333   107,3 

62,2 

ne. 

utes 

descendre 

1,0 

1,0         119,3 

0 

C6HC+CS2  («) 

Tensions  de  vapeur,  Points  d'ébullition,  etc.        Tensioni  di  vapore,  Punti  d'ebullizione,  etc. 


V.  —  Mélanges  binaires  et  ternaires  {suite).                          dibmooraphib,  p.  310. 

CL-j-CHCls  («) 

C,;H„  i   C:H«  («•). 

rllc.l  . 

pmm- 

-      1.0        81 

%C,H8.            C- 

4,i      82,5 

%C,H8.              /". 
26          87,5  a    91,5 

20°.             40°.           60°.              80°. 

100». 

5,5      80, s 

37. 3      91 , 5  à  100 

o    ......... 

7G,5            103,3          MM                 7J) 

1  !  ! 

1,0        8i,3 

5,5      83,o 

6o,3     100      à  h>5 

!!:':::::::: 

95,5        216           i"><)            863 

■  538 

1,2        8i,5 

6,5       80,8  à  81, 5 
9,0      8i,5  à  82 

80          90      ii  109 
84,5      i<>3      à  107 

o,3 

ici.')            >v>.             .j')!                926 

1629 
1739 

1839 

i',7        8i',o 

ro,o      82      à  82,5 

91        109     à  ni 

o,4 

o ,  5 

111.)        2  ig          533            990 
19.0            266          567           io53 

1,7        81,8 
1 .9        82,0 

10,7      82,5  à  84 
12,5       83,5  à  90 

93        107     à  108 

97         i<>8      à  108, 3 
100           10X, 3 

0,6........ 

128                  289               602                1122 

19  13 

3,2             82,5 

■  4,3      84      à  85 

0,7 

1 3j            ^07          638          u  9  î 

20  35 

3 .  i        82, 3 

13,1       83      a  8 3 . 3 

100           111       à  1 1 1 . j 

0,8 

145            33o          6-7           1264 

2.69 

16,7       83.3  à: 86 

•'■9 

i53            353           718           i338 

2296 

3',6         82,5 

50.fi        86       à  8- .3 

' 

r65           372          7")',          1408 
C6Hfi-i-(C2H5i2  0  {"). 

2  i:!o 

C6H6-t-CHCl3  <69;. 

x             20°         35»*        90»            «              9fio         a.v>*       Qfio 

Ktlier. 

20°.                  40».                 GO". 

70°. 

(CGH6).       p~«.       ,,»«.   ptaia*. 

(C6H6).          /,»«.         pm».     pkg/cm'. 

0 

-6,5              i85,5               395,5 

55i,5 

« 162,7     289,2     2,42 

0,6...      100,7     191,2     1,79 

o.  1  .......  . 

u3,5            2.37,5               5a5 

718 

<),'...        1  {O,0       25  i  ,0       2,21 

0,8...       86,0     i65,8     i,58 

0,2 

i5o               329,5             654 

838 

0,4...      118,6     220,0     1,9g 

1,0...       7'l,o     i45,4     1,37 

<>,  i 

186,5            399                 783 

1061 

o,5. . .      109,2     20  >,->     1 ,89 

*    LlNEdARGER. 

,,_  j 

322,5                   471,5                      911 

1232 

0^5.! 

257.5                    542,5                    H>52 

i4o5 

CGH„      Éther  («*). 

0,6 

o'.S .  . 

294                         6l2,5                    Il84 

33i,5            688                 i3io 
367                763                 1460 

i58o 
1767 
1949 

x                     20°               30» 

(C,,l[„).                      p™.                 />">»>. 

x                     2(1°               30» 
(C6H6).               />">*».            />■»■». 

0,9 

402,5            833                 1599 

21 35 

0          biO, H 

1,0 . 

434,5            912                 1721 

23  10 

O,  I  ......  .        402,2             093,O 

0,2 362,3        54i,4 

0^8 i38/>,         2ig',8 

C6H6-C:H8  (51). 

o,3 324,4        483,9 

0,9 104 ,9        168,8 

0,4 285,8        429,3 

o,5 246,9        377,4 

1  ,0 74,o           1 15,8 

'    11,. 

pmm.     ^^^^^ 

. 

20».        40°.         (JO».         80».         100». 

120». 

0 

.      24,5       64         i4S         299           571 

973 

(C2H5)20-C0(CH3)2  («). 

0,1 

.     3o          77,5     172         346          65o 

Il  10 

0.2 

36          94         203         396          732 

1243 

0°                   20° 

0»                   20° 

o,3 

.     4 i,5     109        229        44 3          812 

1374 

0,4 

Î7        122        254        489          892 

1302 

x           p<?<"       p?™        p™. 

X                  pf*          p?™            p""». 

5i          i36        278         535          972 

1628 

o](3........ 

.56         148         3o4         583         io46 

I73- 

" 7',°         °,°       ,84,9 

0,6. . .     43,5      1 17.7      356,5 
0,8...     29,8      149,0     398/, 
1,0...       0,0      i83,<      136,8 

0,7 • 

0,8 

.62         i58         329         632         1128 
.     6-, 3     168         354         677         1207 

1882 
2007 

o,'...      39,1        37,0       234.3 
<>.i...      3 1  .')       iS9,o       3o8,4 
0,5...     48,4     io3,o       333,2 

0,9 . 

.     74         178         374         7i4         '^83 

21  32 

1,0.. ..... . 

.     76,5     186         394         755         i344 

2243 

C7H8  +  CS,  (si). 

C6H6-+-C:H8  (M). 

x            120»,. 3 

x             120».. 3 

x            120».  3 

CS2. 

pmm. 

(C.  IIJ.       pkff/cm». 
O                  2,8  3 

(C,H,).      />kf/cm». 

0,4               2,25 

(C,H8).        pHlcm\ 

0,8            i,65 

20°.             40».           60».            80». 

90». 

0 

2  5               64            148             299 

4  1 6 

0 , I                 2 , 70 

0,3               2,IO 

0,9            i,5o 

0.  r 

57,5             IÎ2                269                   498 

662 

0,2               2 ,  )  ) 

0,6                1,95 

i  ,  0           i,33 

0,2 

88              181           373             678 

880 

0,3           2,40 

0,7           1 ,80 

o,3 

118             248           476             84'- 

1  io3 

(tout  à  fait  rcclilignc). 

o.i....... 

0,5 

(45            297           ï75          1007 
173            35o          674           1179 

i3a5 

0,6 

o-7 

198            4o3           772           i348 
223             438          871           i52i 

1 762 

'97' 

Ce  H6-t-  Huile  de  paraffine  (s*). 

0.8 

>48              310           970            1680 

2  1 80 

.rc,n, 3,o     7,3     14     24     4°     60     70      93       100 

o,9 

-74             563         1067           18  ">7 

'398 

//""" 10       20      3o     4o     3o     56     58     39,9      60 

1,0 

297              6i.{          1162            202  3 

26 1 3 

Dampfdrucke,  Siedepunkte,  etc.  —  Vapour  Pressures,  Boiling  Points,  etc. 


V.  —  Mélanges  binaires  et  ternaires  (suite).                          iiim.10aRAi.1nE,  p.  3m. 

C,  H,  -4-  Diphényle  (»). 

C6fi5NOs-+-G6H,,  (**). 

a?(c, 

A<°.. 

./•,  ,,,r. 

.ri  ,;,.„5|,-           Ai»..             .r,-ai,.. 

X.                     1°. 

a-.              <?. 

X.                     t°. 

0,02886       I 

,02  j 

o,o3ooi 

0, o88g5o       3, 1  i  2       0,088480 

0             69,0 

24,0         73,3 

62,5         79,3    • 

o,o3i 

6  )  4        1 

1  28  1 

0,0,7  >  > 

1,093725       3,285       0,092171 

1 ,6         69,7 

24,8          73,5", 

70,2         85,i 

0,0  î- 

992       ' 

,333 

o,o38733 

>,  107550       3,91  1       ",  to865o 

3,5        70,0 

34,  i          74,1 

83,5       114 

o,o4J 

9»'.        « 

,7<>9 

0,0  (93g 

»,i254io        i,57g       0,125710 

5,7        70,7 

i',7         74,9 

85,4        121,5 

0,06 

290 
[35      2 

,152 

^'07006? 

/h'!^       V°î*       °'l83255 

10 '0         ~\\~ 

S,'?    V>-- 

88,5        i34,5 

0,06c 

387      2 

,466 

0,070203 

>,234256      9,287      o,234i32 

1  /, ,  6         72  ,'3 

53,0        75,9 

0,07' 

786       2 

,  V'  1 

0,071710 

0,253204     io,i46      0, 25333o 

i8,5         72,  8 

57,6      76,3 

<>,": 

23 

,7ir» 

0,076700 

x  =  mol.  %  C6H5N02. 

Les 

■langes  < 

idéa 

1,-.   oui  été  calculées  à  partir  de  A/r  en  supposant 

courbe  p,x   et  pas  de    lemp.    critique    minima    (scission    du   pli). 
La   régie   de    Bi  ciinkk    se    vérifie    de    nouveau,    c'est-à-dire    qu'un 
mélange  dont  les   températures  d'ébullitiou   des  deux  composantes 

oT 

s*  , 

"18 

C,;H,+  C,oHS    (M). 

diffèrent  de  plus  de  ioo°C,  ne  présente  pas  de  (r  minima,  etc. 

0^069376 

Points  do  fusion. 

C6H5NH2  +  C,H,V  ("). 

0,071 

1'!     ! 

,  \  io 

C6H6 5?43 

Tension     d'équilibre     avec    les    deux     phases     liquides    (i3,5% 

0*13! 

288     i 

;9i° 

(C6HS)2 68,95 

C6H5NH,   et  8.5,4%   C,HU)    à  400G.  =  277""», 0   (tension    du  C6HU 
pur  =  290""",  3  ;    quotient  =  0,904  ).    Comme   la   tension   de   l'aniline 

CioH8 <So,og 

à  4°°  est  =  '""".  on  aura  pratiquement  p  =  px(  hexane),  si  la  quantité 
d'aniline  dans   le  mélange  est  faible  (voir  au  Supplément,  p.  3io). 

0;,72 

o38      6 

'  (68 

o\ .69470 

/// -Xyléne  +  NH3  ("). 

x  =  mol.  %  N 

l3;  p  en  a.  m. 

c>. 

.r. 

P- 

x.          p. 

x.         p. 

x. 

P- 

.r.          p. 

.r.          p. 

x.         p. 

x.         p. 

9, 

1 ,97 

12.0     2.J6 

1-.1     3,32 

4 , 1 6 

3 1,0    4,64 

3 ) ,2     4 , 87 

38,i     5,01 

4i,3     5,i>. 

m. 

9, 

9, 
9, 
9,' 
9, 
9, 

■1 ,  06 

2     j- 

1-  4     3  47 

2  ">  '  1 

4,37 

3o,9     4, «9 
3", 9     5,i5 

35,i      ■) ,  1 4 

38,i      5, 3i 

4i,3     5,4>. 

1  ■>   . 

j  j 

9     2 ',67 
8     2,79 

'  7  \  3      >  '  "x') 

2  ">  '  0 

4,60 

38, 0     5,6i 

4i,6     5,71 

\\ \ . 

;       r, 

,  j 

25   0 

r>'o    )'-! 

37/.)     3,92 
37,9     6,10 

1  -  '  2     3  '  8  "> 

25 '0 

/'    / 

io,8      5,56 

•;/'           -'gg 

4 11     6 '24 

17 

2 ',36 

2,49 
P- 

1 1 

8     1'?? 

;:'■;  H;: 

;;>•<! 

5,  19 

3o'j8     ),S6 
3o,7     6,3o 

34,8       6^0 

x.          p. 

38 .0     6,4o 
37,9     6,93 
x.          p. 

41' 1     6^58 
40,9     7,i3 
x.          p. 

i°. 

x 

p. 

x.     />. 

*' 

P- 

X.               p. 

8. 

4M 

5,18 

46 

1      5  29 

50,1(2)  5,42(37) 

5 ,  39 

60,8     5,47 

64,6     5,48 

67,5     5,49 

10. 

42, 

5 ,  49 

- 

"><>,'    5,70 

)2  ,3 

5,74 

- 

60,8      5,84 

-          - 

67 ,4     5 j 86 

12. 

42, 

5,81 

)2,  I 

6,09 
6,46 

60,7     6,  ■>.■>. 

6-, 4     6,26 

14. 

42, 

6,14 

46,1     6,3o 

_ 

52,1 

- 

60,7     6,61 

- 

67,4     6,67 

)  5. 

4v 

6,3i 

45,9     6,46 

- 

5>.,i 

(i,  55 

- 

60,7     6,82 

- 

67,3     6,88 

17. 

42, 

6,68 
.     7 , 3 1 

~ 

■ 

5 1,9 
>«,9 

7,0') 
7,68 

1 

60,6     7,24 
6o,5     7,91 

~ 

67,3     7,3i 
67,3     8,01 

20. 

/". 

;r. 

/'• 

x.          p. 

x.          p. 

x. 

P- 

x.         p. 

x.          p. 

x.           p. 

x.         p. 

S. 
K). 
12. 

-;, 
73, 

5 '88 

78 

1      5,86 
1     6,25 
1     6,66 

80,2     5,53 

81,8 
81,8 
81,8 
81,8 

5,53 
5 ,  89 
6,3o 

83,4     5,5i 
83,4      ',89 

86.5  5,5o 

86  ',6     6^28 

86.6  6,70 

89,1     5,5i 
89,1      5,88 
89,1     6,29 
89,1     6,70 

91,2     5,5o 

91,1      5,86 
91,1     6,2.8 
9i,o     6,70 

I  "). 

-'!,. 

6.91 

78 

0     6 ,  89 

- 

81,8 

6  ,'94 

83 ',4     6 '92 

86, i     6,91 

89,1     6,93 

91,0    6,92 

17. 

/3, 

78 

0     7,34 

- 

81,8 

7,39 

83,4     7,37 

86,4     7,36 

89 :'      7,39 

90,9    7,39 

20, 

73  v 

8^06 

78 

0     8,06 

- 

81,8 

8,12 

83,4     8,10 

86,4     8,10 

89,1      8,10 

90,8     8,i3 

S. 

9^. 

P- 

96 

p. 

X.               p. 

100' 

P' 
5 ,  62 

Composition  des  deux  couches  liquides. 

10. 

9  "' ,  « 

5,88 

96 

i      ),()■< 

98 , 7     (i 

00 

100 

6,02 

/°.                                         xx.          x,. 

;:• 

;'-!'! 

!'_"' 

96 

3     6'33 

98,7     6 

86 

ïoo 

6,90 

— 33, 5 

99,44       10,0 

0!     «              ifi    n 

8 

1  ">. 

95 , » 

6  'g5 

,',(', 

3     6,98 

98,7     - 

00 

IOO 

17. 

95, < 

7,  ii 

96 

;    -.  îd 

98,7     7 
98,7     s 

56 

100 

-  '(k) 

12 90 1 5         63  '  8 

S,  i* 

96,3     8,19 

\\ 

100 

83q 

NH 

pur 

1!    h .. Si    A            «i.  i    ,„  — fi  8-s.i-M 

Les 

tempéra 

ures 

lëbullition  diffèrent  de  172°,  7,  tandis  que  T,,  :  T, 

,=  i,4'.  D'après  la  règle  de  Bughner  il  n'y  a  donc  pas  de  maximum. 

ce  qu 

est  de  n 

ouvea 

u  vérifié.  La  tension  du  système  triphasique  est  i 

intermédiaire  entre  celles  des  composantes. 

Tensions  de  vapeur,  Points  d'ébullition,  etc.  —  Tensioni  di  vapore,  Punti  d'ebullizione,  etc. 


V.  —  Mélanges  binaires  et  ternaires  (suite).                           ,!ll""";"u :  ''•  ;""- 

Crésol  ■+■  divers  i 7*  }• 

Crésol  -\   Phénol  («). 

x  =  %  CCI,,  etc 

sur  too«  crésol. 

Phénol  + 

o.     Crésol  +  CCI;. 

ao»(Wi/e). 

% 

Grésol 

Mélanges  dés. 

te- 

0". 

x-                    ^Éilier' 

6,06               4,97 

n. 

m. 

P- 

"   *    '" 

0. 

m. 

/>• 

1,35               0,88 

7,00               6,08 

0 

/S  =  i9i,  0 

202,3 

201  ,7 

.91,2(0) 

!>.,o 

43,4 

24,6 

•97,8 

4,85                3,27 

9,00               8,9-» 

5 . . 

1 90 , 3 

201,3 

200, 1 

'9',  7 

3<»',4 

4 1 , 2 

23  , 4 

196,8 

8,10                 S , 4  5 

9,9                        in, 4 

10. .  . 

189,8 

'99)4 

198,4 

192,3 

•28 , 8 

39,1 

22, 1 

195,6 

20". 

n,43              i3,3 

i5.... 

189,4  19;,;   19(1,7 

192,7 

27,2  36,9 

20,9 

194,6 

i,5o               2,16 

d.     Crésol  -+-  Acétone. 

20. .  .  . 

188,9  '9'1  •"   ".'  '  •  3  ">' 

■à  '<  ,6  >  i  ,7  19,7 

'9  ' ,  "> 

3,6o                5,46 

0°. 

25- • ■ . 

[88,  '»  194,8  194.2  193,8 

-i ,o  32,6  18,4 

192,5 

fi, 53                9,79 

x-                 /\,n  ■ 

3o.... 

[88,  [ig3,6  193,0  194,  i 

22,  |    30,4    [7,2 

191  ,6 

b.     Crésol -C>HôOH. 

6,7                  «.76 

35 

'g7'^ r92'/  l9l,l 

191  ,7 

20'8|-»fi  n 

10,0 

190,8 

0". 
».                /'D'uni- 

8,3                    1,20 

14,8                    -2,71 

g.:".: 

isli'?  !Ë'o  !i::i! 

?ïi 

ii'l 

23-9 

1 3 , 5 

1*9.' 

li,i                 0,62 
«4,7                 ';o3 

'22    4                     5,3o 
20". 

5 > .    .  . 

i86'o 
i85,6 

189,3 

i8N,6 

î's-'  ', 

196.7 

'  •'  '  8 

;»'■• 

'i;S 

'siVs 

22,5                     i,5g 

6,7                   2,39 
8,3                  3,3i 

65'  .  '.'. 

i85,2 

[87,8 

1 86  \  s 

197,9 

[1,2 

1 5 , 2 

8 ,'  6 

1SC1.  . 

3 1,9                 -2, 4« 

70. . 

[84,8 

18-, 7 

186,1 

198,5 

9 , 6 

i3,o 

7,  î 

[85,5 

20". 

2'vi                15^45 

80 

[  84 , 3 

i83,9 

1 8  5  ,  ") 

[85,4 
[84,8 

'99,2 
1 99 , 7 

0!  4 

10,8 

8,7 

6 ,  •> 

is  ' '•;' 

6!o8               i^a3 

c.    Crésol  -t-  Benzène. 

85.... 

i83    i 

184,8 

1 8  ', ,  ■> 

200 , 3 

4,8 

6,5 

3*7 

183I7 

i3.q5               3,3o 

0". 

90 

i83'o 

184,0 

i83,5 

■20 1 , 0 

3,2 

4,3 

2,5 

i83,2 

24,8                 6,92 

X-                                /'CJIr/ 

90 

182,6 

i83,  •> 

lK'2,9 

201,7 

['6 

2,2 

1 ,2 

182,7 

3i,7                 §,i5 

i,i5                o,85 

100. .. . 

182,2 

182,4 

1  82 ,  3 

■•;<)''. ,  'il  m) 

0,0 

0,0 

0,0 

iS.,:. 

c.    Crésol    -  Éther. 

4,98                 3,5o 

0". 

6.4o                4,75 

Points  d'ébullition. 

7,3                   5,53 

»•                      PÉther- 

9,20                 7,00 

pmm.                              Phénol.       o-Crés.       w-Crés.      p-Cvés. 

a,3i                0,616 
5,86                1,62 

12,4                    9,84 
0   -"      2°"- 

85o 

186,7          '94,7         206,6         206,6 

10,8                 3,33 

l4,5                         5/22 

800.... i84,3         192,5        204,2        204,1 

Î'70                  3' 82 

760 182,1         190,5        202,2        202,1 

20°. 

3 '00               6,93 

700 179,2         187,")         199,4         199,2 

0,529              °>37 

3.58                8,o5 
4,60              10, 3o 

600 i/3,7         181,8         '93,5         193,4 

5, '52                 4^8 

5oo 

167,6          1-5,7          l86,7         «87,0 

Anisol  -t-  d 

ivers  1 74  ». 

4°° Jy,y        iu«,z                        ',y,j 

Les  auteurs  ont  déterminé   également   les    points  d'ébullition  de 

a.     Anisol  -+-  CCI;. 

d.    Anisol  -+-  Acétone. 

quelques  mélanges  à  diverses  pressions,  mais  seulement  graphique- 

-■         °°-      Peu, 

0°. 

ment. 

6,9                  2,35 

*■                        ^Acof 

On  peut  représenter  les  valeurs  de  te  par  la  formule 

<) ,  1                         '2  ,  80 

17,4                  4,73 
'           20°.     l   , 

3,2                   7,56 
7,7                 i3,5 

tp—  *,„„  =  rTioo(7(i''  —  p), 

8,2                 14,5 

où  io*y  =  i,oi,   1,26,   i,o3  et  i,o3resp.   (L'o-crésol  avec  1,26  est  le 

6,9                 6,4 

9,i                   7.9 
17,4                 12.4 

20°. 
3,2                    1 j , 9 

Points  de  fusion,  etc. 

b.    Anisol +  C2  H5  OH. 

%\%                33,o 

Phénol.       o-Crés.         /«-Grés.         /?-Crés. 

*           U"'       Pur 
6,1                  2,78 

e.     Anisol  -+-  Benzène. 

t,r 

40,2           3o,i               -               36,o 

D15V 

i,o5i6         1,0387         i,o388 

11,0                    4 ,77 

0". 

D23< t,o449        i.o334        i,o334 

20". 

6,1                   u  ,0 

ec                      (''_'" 

10,1                  16,9 

8 ',77                 3,o4 

Naphtalène  -+•  Acide  picrique  -t-  C02  (76). 

c     Anisol  -+-  Éther. 

9,0                   3,6o 

0° 

I.     C02  pur. 

*■                ■    PÉlber 

2,26           8,75 

20". 

t°.            pW'm*. 

t°.          pWw*. 

i».         pteim>. 

i,55                 1,87 

2  1,6           60 , 1 

27,6          68,9 

3o,7         73,9 

20". 

8,77                 8,38 

'2.3,0            62,2 

29 , 1         71, 3 

31,2        74,8 

9,o                  9,° 

2  i ,  5         64 , 3 

29,8         72,4 

•'<■>             (Pc) 

1,2                           1-2.8 

11,4              m, 4 

26,0        66,3 

>o,  1          7  ,.  > 

Dampfdrucke,  Siedepunkte,  etc.  —  Vapour  Pressures,  Boiling  Points,  etc. 


V.  —  Mélanges  binaires  et  ternaires  {suite). 

Naphtalène  -t-  Acide  picrique  -+-  C02 

(«)  (suite). 

Systèmes  binaires. 

Systèmes 

ternaires. 

11.   Courbe  des  trois 
phases:  Naphtaline 
soi.  Liq.,  Gaz. 
t".           p**lcm\ 

25.2  64,2 
27,7           67,6 
29,5           70,4 

30.3  71,6 
30,9         72,6 
3r  ,4        73,3 

111.  Courue  des  trois 
phases  :    Acide  pi- 
crique sol.,       Liq., 
Gaz. 

22,85       Ci, 7 

<8,:       69  \  4 
«),6         71,7 

IV.  Courbe  des  trois 
phases  :  Combinai- 
sou  sol.  (1  nnphtal. 
-t-  I  ac.  picr.  1,  Liq., 
Gaz. 

t".           />ksA-m'. 

23,1        62,7 
25,9        (iG,' 

V.  Courbe  des  quatre 
phases:  Naphtaline 
sol.,     Combinaison 
sol.,  Liq.,  Gaz. 

'"■             p^Slcm'. 
22,6            60,4 

•»i,6         63,o 
-6,5         66,0 
28,0         68,2 
29.4         7o,4 

VI.  Courbe  des  qua- 
tre phases  :    Acide 
picrique  sol.,  Com- 
binaison sol.,   Liq., 
Gaz. 

1°.          />frg/cm!. 
23,45        62,4 
25,4        65, 0 

26 ,8           67 , 2 

3i  ,7        73,8 

3o,4         72,8 

29,1         71,2 

3 1 '  ï         73*3 

28,2            69,5 

3l,95      74,3 

3o,8        73,6 

29,5        72,1 

3 1,6        73,8 

29,1             70,8 

!'!î       ;->',' 

3i,2        74,2 
3i,4         74,7 

29,9        72,7 
3o,6         73,6 

32 1 2         7 4 ',8 
32,  i         75.0 

29,9            72,1 

3o,55       73,3 

llfo        7M 

3i, 6         73,0 
3i  8         -5  3 

3o,9         74,3 
il  ,  1         7i,6 

32,6         7"),  6 
32,8         76,4 

3o,9         74,o 

33^3_     77,1 

rmni  final  crit. 

31,9        7i'6 

31,3        75.0 

33,o         76,5 
33,2        76,8 
P.  final  crit. 

31,6        75,3 
P.   final  crit. 

A   DES    TEMPÉRATURES    ET    DES    PRESSIONS 

PLUS    HAUTES. 

11". 

III". 

IV". 

V". 

Yl". 

58,5       208,4 
58,8       190,15 
59 >'        |U9,4 
5g  ,3       1 5o ,  9 
59,7       .35,4 
s9>9       "9,9 
6 £,3       106,7 

t\            /Jkg/cm». 

98,4       219,8 
9S,9       '99,° 
99,9       «79)65 

102,9       '39,8 

101,1       219,6 
102, 1       200,0 
103,7       181  ,25 

loi, 9       171,4 

54,7       180,6) 
54,1       16),  4 

55,3       i36,4 
56,5       i25,o 

89.5  202,4 
89,9        '90,'"' 5 

90.6  170,4 

91.5  i)5,3 

92.6  139,8 
94,2       124,2 

63,5        91,4 
65,i         81,8 
66,",        70,2 
68,3         60,2 

loi;,-,      1  <)-,,•> 

>oS,i         93,2 

u5,2       134,4 
121,7       120,9 

58 ,1        1 1 0, 55 

59,3         97,6 

95.5  109,05 

97. 6  94,o 
98,9        8., 4 

Un  deuxième  point  lina 

1   ne  fut  trouvé  sur  aucune  de  ces  dernières  lignes. 

(   Naphtaline     =    70,",  7.     Euleclique 
Point  de  fusion  j   Combinaison  =  lâ'.r,  7. 

(   Ac.  picrique  =  121°,.").     Euteclique 

avec  la  combinaison    77%  1 
avec  la  combinaison  i.3Vj 

Supplément  [voir  p.  3o8,  renv 

)i  (72)]. 

Voici  les  compositions 

ries  deux  couches  liquides  à  diverses  températures. 

t°=    9,6       14,8       16, 

3       20,0       21,0       27,2       3i,o       34,6       35,9       4 

1,6      48,0*      62,9      73, 

1       80,6      88,1       93,8 

.r=2«,i       43,9       45, 

9       49,9       5i,4       56, 0       58,2       58,2       5g, 2       5g, 4       59,6*       57,9       53, 

9       47,2       35,6       i6,5 

*  Température  critique 
x  =  %  (en  poids)  de  Cb 

e  miscibilité. 

II, 4  dans  les  mélanges  liquides. 
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Gas  Gesetze.  —  Laws  oî  Gases.  —  Lois  des  gaz.  —  Leggi  dei  gas. 


LOIS  DES  GAZ. 


ISOTHERMES  ET  COEFFICIENTS  DU  VIRIEL. 

N2,  02,  He  et  Air  (suite). 

Et  pour  les  coefficients  B'  et  C  dans  pv  =.  (/"')<>( 


1,0732 

1 ,0809 
1,0894 


50°. 


,i83o 


)3  82094 p  -+■ 


10O. 
1,  36m 
1 , 366o 
1,3742 

i,3833 


H7P* 


H,,  N2  et  He  (»). 

1 


b  de  Y  à 

-73'Y>o 


K.  Onnes 

.efficients 

H2 

le  ,li'l.i 

No                   * 

lie.  ... 

..      a 

>rsque/»,  1 

eprese 
(1887- 

3 6606? 

ïîwi'i's 

367o3 

3670") 

36684 

- 

366o4 

366oi 

36597 

3  6601 

366oo 

366oi 

366o3 

366oj 

365<)7 

366oi 

259,  3 
99,74 
99,74 

100,74 


.    ,:: 


Nî,  02,  He  et  t 

tntes   pour  les  coefficient 

>H    C//-'  (/>  en  MHg). 
\. 

ir  (3). 

de    leurs 
s  A,  B  et   C 

106B. 

—  58i ,00 

—  23,00 
-+-  3('io,  -.7 
— i3oi ,43 

—  635,43 
-f-  2o3,Î7 
+  695,43 
-+-  688,87 
-f-  668,04 

2 

'   kl     toi  1.1 

106C. 
4  76327 

1, i8368 

1  .  S6682 

3.30X16 

3,i5io2 
4,6452 

['18/56 

1,36782 

■2   '■>'>- \ 

'     ' 

1    18223 

i,36ô 18 

_ 

Og         5o" 


Ile 


{ i-. 

(  100.. 


106B'. 

10SC. 

—   570,70 

4,58io6 

—      32, 81 

-4-  35o,i6 

4 , 79200 

4,98088 

—  1  273, 35 

—  627,50 

—  201 ,49 

4,07229 
3,26394 
3,02964 

-T-     695,65 
+     687,97 
+     674,53 

o,5o594 
0,51689 
o,533o6 

t  sous  iM  de  Hg 

). 

(V  est  mesuré  par  le  volume  à 

Ainsi  on  trouve,  par  exemple,  à  o°C.  pour  la  grandeur  B0  =  BJ-+ 
pour  l'oxygène  («»,=  vol.  à  o°C.  et  1»'»)  : 

—  io6B0=  0,76  x  1269,28  =  964,65, 
ce  qui  s'accorde  fort  bien  avec  les  valeurs  de  Jaquerod  et Scheuer 
(969)  et  de  Giiay  et  Buiit  (963  à  966),  donc  en  moyenne  967; 
tandis  que  K.  Onnes  donne  comme  valeur  la  plus  vraisemblable 
938,08  —  2,06=936.  En  tout  cas  la  valeur  de  GuYE  et  Batuecas. 
suit  S.îo,  est  beaucoup  trop  faible. 

Pour  N,  cela  donne  : 

—  io6Bll=  0,76  x  566,i2  =  43o.25  (Chappuis  434;  K.  Onnes  372), 
et  pour  He  : 

io6B0=  0,76  x  696,16  =  529,08  (K.  Onns  499). 

Le  point  de  Boyle  se  trouve  à  54°, 3  pour  N,  (d'après  Amaoat  46°) 
et  à   123", 6  pour  03  (iao°  d'aprè 

Voici  maintenant  les  valeurs  calculées  par  les  auteurs  d'après  les 


N,  (pv). 


o,99778 
o,995i7 
o,99î84 
o,99079 
0,98900 
o,98744 
0,98607 
0,98486 


1,18370 
1,1 8388 
1,184.7 
1,18455 
i,i85o3 
1 ,  i8566 
1 


i864' 


5o o,g83o4 

55 0,98249 

60 0,98233 

65 0,98260 


0,(/»p). 


i,>8747 
1,18868 
1 , 1 9008 
',19170 
1,19357 
1 , 19566 
1,19800 
1 ,20059 
1 ,20348 


1,184 56 
1, i83g6 
1,181 59 


100°. 
1,36682 
1 ,36720 
1,36873 
•■ 37079 
1,37297 
i,3753i 
1,37783 
i,38o48 
i,3833o 
1,38628 
1,38942 
1 ,39272 
1,39623 
i,39988 
1 ,4o366 
1 ,4 0750 
1 :  4  '  1 4  7 


100°. 

1,36782 

1.36763 
I , 36692 


Gas  Gezetze.  —  Laws  of  Gases.       Lois  des  gaz.       Leggi  dei  gas. 


02,   He  et  Air  ( 
Ot(pv)  (suite). 


Isothermes  et  coefficients  du  viriel  {suite). 

Nt,  (h,  He  et  Air 


20. 


o,98873 
0,98272 


3o 0,96567 

35 0,96027 

40 0,95506 

45 0,90010 

5o 0,94529 


60 o,9363o 

65 0,93218 


r7869 

17  ><)(> 


[6344 
[6i3o 

59J9 


Het» 

0". 
0,999»! 

1 ^00626 

I  ,01 32  1 

1 ,  020  1 7 
1 ,02712 
[,o34o8 
1 ,o4io3 
',04799 


1,18912 

1 , 1 960 1 


•o978 
11667 


100". 

1 ,3654o 
1 ,36478 
1 ,361/2  5 
1 ,3638i 
1 ,36346 
[,36320 
1, 363og 
i,363 10 
1,36324 
1,36356 
1  ,36/ioi 
1,36463 
1  ,363  i<> 


100°. 
i,365i5 
[,36583 
1 ,37191 
1,37867 
i,38543 
1 ,39220 
1 , 39896 


1 ,22356 

i,23o45     1,41248 

1,23734     i,4i924 

La  cinquième  décimale  n'est  pas  tout  à  fait  garantie. 
On  calcule  aisément,  d'après  la  formule,  pour  le  minimum  de  pv, 
B-  H 

oour  N,  à  o»  C.  (pv)miB  =  A  —  r-£  =  0,98283  à  p  =  —  —  =  60,1,9 

,-aleur  calculée  d'après  la  formule   pour  /;  =  60  est  0,9-286  au 


lieu  de  o,98233).  A  jo°C.  le 
on  calcule  p  =  i.J 


m  ni  mu  1 


i  p  =  3,3.  Pour 
îspectivement. 


eu 

rs  de  p 

>  eupi 

mues  en    i/c  or 

s  auteurs  0 

itealc 

ulé  aussi  les  valc 

N 

(pv). 

0'. 

50» 

10*  A. 

io>A. 

1  ,00007 

0 

1,1 8368           0 

1 ,oooou 

0 

1. 18371     --  6 

0 

99779 

4 

[,i8393     — 3o 

0 

99  >>" 

12 

1  .  1  S  /,  3  0     —14 

0 

99288 

ib 

1,18480    — 42 

0 

99087 

1 1 

1  .  i8  547     — 3o 

0 

9«9'<> 

6 

1, i864o     — i5 

0 

98755 

1 

1,18762           0 

0 

98620 

0 

1 , 1891 1          16 

0 

g85oo 

6 

1,19090         3o 

0 

98^99 

17 

[,1930a         37 

0 

983  16 

>  > 

1, I9D55         $5 

0 

98207 

4b 

1,19845            2D 

0 

98233 

48 

1 ,20177           0 

0 

9825o 

32 

1,20)9      —17 

0 

983o6 

0 

-                     - 

0 

98396 

-43 

- 

1 ,36949 

—  11 

[,3723g 

t  ,37060 

—  7 

.,379,6 

—  4 

1 , 383o4 

0 

.,38727 

4 

i,39i 85 

6 

1,39686 

0 

1  ,40217 

—  2 

i,-i0777 

0 

1,41 368 

.6 

1,1  "4   FU 

1,1 8385 
i,i8io5 

1 ,17768 


>, 94776 
»,  94352 

»,  939i<i 
», 93558 


0°. 

o,9993o 
1 ,00000 
1 ,oo632 
1, oi345 
1 ,02061 


Wo(pv). 


1,18223 
i,i83o3 

.  ,19043 


100». 
,365.5 
1 , 366o7 
1,37448 
1  ,383oo 
,39343 
.4o3n 
.41287 


Le  minimum  de  p 
et  pour  O,  à  i/o  = 
par  Amaoat  (i8g3) 


«maie  n  est  pas 

trouve  pourN,  à  i/v=6a,3  et  3,4  (o°et5o°) 
)6  ei  33  (0°,  5o°,  100°).  Les  valeurs  ti 
et  loo*1»  sont  de  7  °/0(l  et  3  »/„»  plus 
Holborn  pour  N5  et  02  respectivement.  Les 
expériences  de  K.  Ônnes  et  Hykdman  (Connu.  78,  1902)  entre  17 
et  ôoM  Hg  donnent  pour  O,  des  valeurs  qui  sont  jusqu'à  4  "lu  P'IIS 
éle\ées  pour  les  faibles  pressions  et  de  4  7  00  Plus  faibles  pour  les 
pressions  plus  élevées. 

Valeurs  des  coejfic 


■n(s  de  dilatation  (a.)  et  pression  ($)majrens. 
Ni. 

100  ? 


\ÙH.  0"-50». 

o o,366oi 

1 0,36740 


o, 373(>4  0,37180 

o,' 386 18  o',  38286 

0,39219  o, 388io 

o , 39768  o , 393 . 5 

o,4o3o3  0,09804 

0,40849  0,40284 

0,4.389  0,40739 

0,41923  0,41223 

o',  42968  o '421  II 


0,43942 

O,' 45413 


La  cinquième  décimale 


Cas  Gesetze.  —  Laws  of  Gases.  —  Lois  des  gaz.  —  Leggi  dei  gas. 


I.  —  Isothermes  et  coefficients  du  viriel  (suite). 


0--50».  U'-lOO". 

0,36604  o,366o4 

0,36703  0,36703 

0,37590  0,37387 


o,43638 

o,  Mi"'* 
0,45299 
0,46144 
0,46965 
<>,47769 
o, 4856a 
o,49349 


0,44924 
o, 45632 
o,46324 
°i47o07 
o,47o79 
que  quant 


100  p. 

V.                 0°-50°.  0MO0°. 

o o,366o4  o,366o{ 

1 0,36770  0,36757 

5 0,37387  o,37343 

o o,38i73  o,38o88 

5 o,38q43  o, 38821 

0 0,39700  o,39555 

5 o , 4o4  36  o , 40282 

» 0,4 r 169  0,41007 

"> 0,41897  o,ii7.ia 

5 0^43368  o  ,'432 19 

i) o,  i  ii  14  0,43960 

5 o, 44885  0,44716 


60... 
65..  . 


100  a 


p.  0°-50°.        O'-lOO». 

o o,366o5  o,366o5 

1 0,36579  0,36579 

10....  .  o,30348  o, 36342 

20 0,36092  o,36o8o 

3o o, 35835  o, 35817 

4o o,35579  o,35555   4o o, 36548  o,365o5 

5o o,35322  0,35292 

60 o,35o65  o,35o3o 

70 0,34809  0,34767 

80 o,34552  o,345o5 

On  ne  garantit  pas  la  cinquième  décimale. 
Enfin  nous  donnons  dans  le  Tableau  suivant  les  valeurs  de  pv 
our  l'air  atmosphérique,  calculées  pour  75,5  %  02  et  î4>5  °/„  N2 
(les  isothermes  de  02  et  Ar  ne  différent  que  légèrement).  Les 
auteurs  ont  comparé  ces  valeurs  avec  des  observations  antérieures. 
Les  valeurs  de  A  tombent  au-dessous  de  la  limite  des  erreurs;  seu- 
pressions  plus  fortes  cette  limite  est  dépassée  à 


i">6|6 


100? 


■•  et  5o°( 


0». 

,00080 
1 ,00000 

■  0,99694 
',99338 

•  0.99009 
1,98702 
),  98423 
), 98167 
>, 97933 

.  o,9773o 

■  o,97553 
.  0,97402 

•  0,97283 
», 97*99 

■  0,97144 

•  0,971 l6 
.  0,97118 

Également  ici  la 


Air  (pv). 


i84o3 
i838o 
18302 
18229 
18185 
18162 
i8i63 


10»  A. 

-  0 

1 , 

23 

1 , 

27 

1 

38 
42 

1  , 

44 

1 , 

7 

! 

_  -K 

■> 

—  94 

i\ 

— 138 

J 

— 156 

1, 

18419 

18519 
18643 


100°. 

10s  A. 

1,36712  —14 

1,36733  —  9 

1,36832  i3 

1 , 36964  29 

1,37112  37 

1,37268  3o 

i,3745i  3i 

1 ,37640  9.2 

1,37843  11 

i,38o6i  3 

1,38297  3 

1,38548  5 

i,388i8  14 

1,39100  i5 

1,39^96  11 

',39699  -*■  1 

1 , 400 18  — 10 
3t  pas  sûre. 


Ne(«). 


26,575 
29,090 


44,762 


20°,00C. 
21  ,oj6 

23,û52 

24,464 
26,757 
29,891 


69,338 
73,9'>7 
78,886 
83,i 54 


28,089   i,oi35 


1,0147 
1,0168 
1,0.96 
1 ,0265 
1 ,0307 
i,o35g 
1 , 0392 
1,0408 


22,064 
23,555 
25,867 
28,168 
30,790 
39,753 
44,892 
59,777 
66,104 
7î.,,",(.) 
79, i°8 
84,662 


35,558 
36, 697 
4o,6io 
42,107 
55,i36 
58,583   91,76 

78,IIO   120,52     0,648l 

—  141".  22C. 

33,840     69,83      0,4846 


38,58i 
43,3i9 
49,881 
51,916 
66,471 
78,558 


3o,34: 
39,098 


58,23 
64,21 
66,53 

86,57 


0,6324 

0,6329 
o,6369 
o,6384 


36,438 
36, 880 
4i,37i 
42,533 
*  p   est  < 


106,42 
i34,9i 

i58,o6 

-182°,  60  C. 
99,89 
102,84 
113,69 
1 15,07 
129,44 


0,4927 
o,4970 


o,3205 
o,32o5 
0,3196 
o,3i94 


-182' 
49,943 


28,402 
31,417 
34,268 
34,285 
39,843 
39,891 
46,517 


enrfl     »ï\ 

,60C.  (suite). 
i56,6i   0,3189 
1 58,55   o,3i86 
1 99 ,21   0,3179 

200°,  08  C. 


ni,  38 
.27,24 

.39,81 
i39,88  ■ 
1 64 , 3o 


73,85o 
79, 9i3 


24,071 
28,844 
3. ,948 
37, 856 


79,228 

9.3,o86 
24,810 
26,673 
29,365 
32,44i 
37,4i8 
53,896 
59,769 
66 , 27 1 


3i8,i9 
•208°,  10  C. 
1 . 1 ,90 
1 36,44 


3o8,3i 

345,22 

377,89 

4<K)  ,  I  8 
439, 12 


i'9-92 
129,82 
140,90 
157,70 
177,37 
210,68 
334,59 
382, o3 
435,46 


0,2494 
o,2483 


0,9.425 
0,2423 
o,23g4 
0,2392 


0,2317 

0,9.302 

0,2293 


0,1829 


79,698   534,62   0,1491 

—217°,  52  C. 
21,349   123, 40   0,1730 
134,72   0,1707 

146.67  o,i683 
i62,5i 
186,94 

209 . 68 
358, 5i 
395,62 
458,4o 
5n,85 
571,69 
632,9.3 

int.  =  75,9488  cm  Hg 


24,686 
26,848 
3o,o42 
32,795 
49,93o 
53,528 
59,618 
64,975 
71,649 
79,4i7 
U.  L'atm. 


0,1607 
o,i564 
0,1 393 


Van  Laar, 


Gas  Gesetze.  -  -  Laws  oî  Gases.  —  Lois  des  gaz.  —  Leggi  dei  gas. 


I.  —  Isothermes  et  coefficients  d 

u  viriel  (suite).                         bibliographie,  p.  324. 

Ne  1*1  {suite). 

Les  auteurs  déduisent  les  valeurs  suivantes  des  grandeurs   \,   1!,  C,  etc.  dans 

/>!>  =  A+  \\d  -+-  CcC-h.... 

106B. 

10GC. 

Ki'-'D. 

1018E. 

' 

• 

(<').                 {/>).                (a). 

(C).                 (h). 

(c). 

(c). 

-+-  ao°ooC 

1  ,o-!i 

5 15,78           -               548,8o 

0,82778 

_ 

- 

<>,oo. 

0,99986 

4i3,34           -               [71,48 

i,i538 

- 

- 

—  toi, 01.... 

0,62271 

69,193         -              i66,53 

1  , 1 5 1 5 

- 

- 

—  I  il  ,22.  . 

0,4828l 

-  25,378                          55,249 

0,71945 

- 

—  lS-2,(ÎO 

o,33i3i 
0,26731 

[34,35           -                93,u3 

0,33607 
0,27847     o,2i53i 

—0,24096 

- 

— .100,08 

—  208,10 

0,23793 

—  >'><),\>o     —217^06     —195^53 

o,253o4     0,18307 

—0. 16102 

- 

—«13,08     

—  246,25     —240,84      —  223, oi 

0,21123     0,18407 

—0,00  58  ',8 

- 

— 2q3.i3      —0.58. 80     —  2Î0.28 

0,36427     0,19649 

Dans  les  calculs  design 

;s  par  (a)  les  valeurs  d<>  C,  D,  E  et  F  à  toutes  les  te 

npéralurcs  mit  élé  eiii|>ru  11  téos  à   l'équation  d'état   réduite, 

déduite  antérieurement  (Comm.  128;  voir  aussi  Comm.  19  (').  B  seulement  fu 

t  calculé  à  partir  des  observations  nouvelles. 

Dans  ceux   désignés   par   (b).   les   valeurs   de   B  et   C   furent  calculées  à   par 

ir  des   observations    nouvelles;   celles  de   D,   E,    V   furent 

empruntées  à  Comm.   128  (seulement  aux  quatre  températures  les  plus  basses) 

Enfin   dans   ceux   désignes  par   (c),   15   et  C  furent  calculés  à  partir  des  obse 

valions  (à  toutes  les  températures);  de  même  aux  quatre 

températures  les  plus   basses,   1J,   et   à  —217°.  02,  E.   Pour  le  reste  comme  dans 

a)  ou  (b).  Les  valeurs  de  A  ont  élé  calculées  à  partir  de 

A  =  A0(i  +  o,oo366i8f),  où  la  valeur  de  A0=  0,99986  (  Comm.   147")  fui  prise 

omme  base. 

dans  les  calculs  (a),  etc. 

f.                   ICC.             10' - 1).              10,8E.                10" F.                           t' 

106C.               10»  0.                 1018E.            10»  F. 

20?oo..       0,29747                    ~                                                             -                               — 200 

'o8..     0,096581       0,11124         —0,04293       —5,666 

0,00..       0,2544o                    -                            -                                                                —  208 

10..     0,12219         o,o8n45           o,o455o      — 5,367 

— io3,oi..     0,072156      0,374'))       —0,1373            40,29                 — 2i3 

08..     0,14073        0,060843          0,04599      —4,836 

— l4l,22..       0,039376         0,28409         — O,o3754                12, 5 I                          — 2  17 

52..     o,i5882         o,o4i2i5           0,04576       — 4,160 

— 182,60..     o,o58524      0,12718      — 0,02409      —  4,!9° 

—  228°,  33  =  44°,  74  abs.,  pc  =  26,86  alm.  int.  ). 

H20  (S). 

Volumes    de    liquides   surchauffés. 

Éther  —  Isopentane  -  C2  H3  Cl  (  «  ). 

des  données  de  Jacob  (1912). 

L'aute 

jr  a   trouvé  qu'on    pouvait    surcbaulTer   à   i*tm  les   liquides 

t".          — 103B.     — 103C.                   l\         —  103B.    — 103C. 

suivants 

aux  températures  indiquées. 

110...      i5,7         1,20                  220...     7,5         o,o36 

Isopenta 

ne...     (p.  d'ébull.  29°)  jusqu'à  i36"  (tension  =14, 3  alm.) 

120...      14.6        0,95                  240...     6,55       0,024 

Etber... 

(          »          35»)        »        .43°  (       »        =i5,4    »    ) 

i3o...      i3,55       0,70                  260...     5,8         0,016 

CjH.CI. 

(           »           >4°)        »        "6°  (       »         =20,0     »     ) 

1  }o .  .  .      12.0       o,535                 280 .. .     5,i         0 , 0 1 4 

Pour  1 

es  pressions  minima  à  ces  températures  (dans  le  domaine 

i5o. ..      11,75       0,39                  3oo...     4,5         0,01 5 

labile)  0 

n  a  trouvé  : 

160...      11,1         o,23                   35o...      3,2         o,oi3 

pm 

n=ii,o;         12,5     et     14.0  alm.  respectivement. 

170...      io,35       o,i65                 4oo...      2,a5       0,012 

Voici 

es  volumes  de  i*r  déterminés  aux  pressions  indiquées. 

180...       9,75       0,1 i5                 4Jo...      i,5         0,010 
190...       9,10       0,080                 5oo...      1  ,o5       0,008 

Éther. 

200...       8,55       o,o65                 55o...     0,68       0,006 

t  = 

121°,  S 

t=  127°,  9 

*=  133",  8 

Comme  pour   NU.  (voir  Comm.  144)  la  valeur   de  C  est  trouvée 

0  = 

0,2  alm.). 

0  =  n,  6  atm.). 

(p  =  i3,oatm.). 

négative,  ce   qui    indique  que   H.,0   est   une   substance  associée  et 

/'""• 

v- 

/>•"».                 V. 

/?»"».                  V. 

que    la   molécule    d'eau    a    un    moment   électrique    (H20    possède 

1  ,0 

i,763o)  , 

',0       i,7995* 

i,o       1,8394* 

comme  NH3  une  constante  diélectrique  très  élevée). 

0,7 

i,7464) 

11,6       1,7808 

19,3        i,8o33\ 

On  peut  calculer 

1 1 ,6 

1 ,7424 

i5,5       i,7743 

24,2       1 ,793-2 / l - 

1 3 , 5 

1  -7'iOt 

19,3       1,7681 

HjO...     <7  =  3,2i.io-»cth;        mt.  =  2,62.10-'»  (e  stat.) 

1  > ,  5 

1 ,7368 

25,2       i,7585 

33,'9   .:77«whE 

NHa...     <7  =  3,54.io-^cra;        me=  2,36.  io-««  (e  stat.) 

1 7  -  '.) 

i,/334 

29,0       1,7527 

38,7       .,7689] 

pour    le    rayon    3    de    la    molécule    et    le   moment    électrique    me. 

: 

: 

3-j,8       i,744o 

43,5       1,7622 
48,4       1,7550 

#n  supposant  que  les  molécules  sont  sphériques  et  possèdent  un  bipède 

_ 

_ 

44  5       1  73 12 

_ 

électrique  dans  leur  centre.  1  ne  autre  façon   de   calculer   (en  par- 

* (labi 

c). 

48, '4       1 17267 

- 

tant  des  valeurs  de  la  constante  diélectrique)  donne  respectivement 

Comm 

c    pour   f  =  ,2i°,5    par    exemple,    la    tension    de    la    vapeur 

»ie=  2,3.io-"  et    i,Ô2.io"18,  du    même    ordre  de  grandeur  que  les 

saturée  t 

si  de  10,2  atm.,  seulement  les  observations  au-dessous  de 

valeurs  calculées  à  partir  de  l'équation   d'elat. 

ssion  tombent  dans  le    domaine  labile   (indiquées  clans    les 

Gas  Gesetze.  —  Laws  of  Gases.  —  Lois  des  gaz.  —  Leggi  dei  gas. 


Volumes  de  liquides  surchauffés  (suite). 

Tables  par  les  parties  au-dessus  de  la  barre).  Toutes  les  autre 
nl)ser\  .1  ti.ms  -c  i  .i ppm  l en l  à  des  états  parfaitement  stables  et  n< 
peuvent  donc  être  considérées  comme  des  observations  de  liquide 
surcliaulïés,  comme  l'auteur  semble  le  croire. 

Quand  on  prolonge  les  points  minima  (calculés  à  partir  de  li 
Table  précédente)  et  ceux  mesurés  au-dessus  de  i^3%  on  aboutit  ei 
liant  au  point  critique  et  en  bas  au  point  de  —  72"lu',  observé  pai 
J.  MEYER. 

C2H5C1. 


t  =  99°,6 
(p  1=11,4  atm.)- 

(/' 

=  109",7 
=  i4,35  atm.). 

ï  =  li7°,o 

i  p  =  16,6  atm.). 

/>«"».               V. 

"■ 

"• 

4,'o       1  '26871* 
8,0       1, 26(14  ( 
9,7       i,265J) 

1 .  !o46  1 

1,3024  > 
' ,  2992  i 
1,2967  1 

i,3362                   J 
i,3338                   f 
,,33o7  i                  * 
1,3280  !    ri7°,45> 

1 4 , 3        1 , 2620 

19,3      1,2391 
24,  2       i,256i 

I,293o 

1.2897 

1,2856 

1,3.92 
.,3.45 

29,0       1,2533 
33, q        i.2io3 
38,7       1,2475 

1,2822 

1,2786 

i,3io3     (  1 170,  i) 
i,3o58  J 

!-^i"7''35 

48,4        i,'.i'6 
*  labile. 

1,2688 

1,2941     (117", 3) 

I.  —  Isothermes  et  coefficients  du  viriel  (suite).  bibliographie,  p,  32 

Valeurs  de  B  pour  H,  et  N->  (»). 
Les  auteurs  trouvent  pour  le  quotient 

bt  :  Br=Jo  =  (n  6,  —  y)  '■  (RVT=- 

=  (1      a"  \    (6-)T   _  /  _  Il!\    ( b* )T 

Y       KTbg)i(bs)j=K       \l       'V  )  (ftg)T=. 
(lorsque  l'on  peut  mettre  _f  =  const.)  : 

H, BT:B1=0.  =  (,_!?)% 

.     bt:Bt=.  =  (t-y'V2, 


Gaz  naturel  de  Buffalo  ( 7  ). 
(88,iCH4;     n,3C2H6;    o,4N2). 


/>»». 

^(cm3). 

pv. 

X. 

/>•"». 

vM). 

pv. 

X. 

1,32 

0, 4854o 

0,6407 

99,6 

2  1  ,25 

0,02854 

0,6064 

93,5 

1 ,61  (?) 

0,40180 

*o,6469(.') 

99 ,  '  ('■  ) 

23,35 

0,02537 

0.6022 

2,22 

0,28690 

o,636q 

99,<> 

26 ,  "I , 

0,02264 

..,5988 

9», 8 

3,o4 

0,201    1 

o,634- 

98,4 

27,83 

0, 02138 

",3960 

91,3 

5 ,  2  5 

0, I20Î0 

o,63i5 

97,8 

il    ,Oq 

0,0190  i 

0.  5c)l() 

90,8 

6,04 

o,io43o 

0,6297 

97,5 

3  2, 04 

0  , 0 1  8  i  i 

0,5904 

9°, 7 

7,08 

0,08860 

0,6275 

07,2 

34,12 

0,01-2 1 

11,     l8_2 

«<!•<» 

8,20 

0,07640 

0,6267 

97.  ' 

35,86|o.oi635io,  3863  89, 3 

9,-3 
11  ,91 

0,06420 

0, 05232 

0,6247 
o,623i 

96,7 
96,2 

37,i3  0,01573  o,584o 

89  .  2 

88,- 

[3,38 

o,o463o 

0,6200 

9J,6 

39,94 

0,014  i1) 

11,  5-8- 

88,3 

13,26 

0,6170 

95,1 

4'-,-. 

0  014  •>() 

0.5781 

S  8    ; 

17,76 

«>,o345o 

0,6127 

94,4 

4  1,52 

0,0,393 

°,  '779 

88,1 

19,33 

o,o3i5i 

0,6097 

93,9 

42,19 

o,oi366 

0,5763 

87,7 

À  =  déviation  de  la  loi  des  gaz  parfaits  (=100). 

*Doit  être  o,63-5  et/>  =  i,6i  doit  être  i,59  (?). 

A  2o*lm  la  déviation  observée  est  donc  g3,8,  tandis  que  cell 
niée  en  partant  des  constituants  est  93,9. 

Pour  le  gaz  de  8  autres  villes,  la' dill'érence  entre  la  dé\ 
alculée  et  celle  observée  est  du  même  ordre  de  grandeur. 


lixT)  est  la  t,',nPérature  de  B°yle  (bs  et  ag  s 

de  b  et  a  à  v  =  =c  ).  Il  s'ensuivrait  donc   que 


pour  H2(6„)T:(6  )t 


Et  comme  ces  dernières  relations  sont  impossibles,  le  q 
ne  peut  pas  être  constant  pour  toutes  les  températun 


N,    (9). 

1  X  de  la  loi  de  Boylf.-Mai 


(>,=  ^LÏA 


ve  les  valeurs  suivante; 
îrpolation  graphique). 


!»C.  (valeurs   finales  obte- 

x.      wn- 


5... 


5o 0,9888 

55 0,9887 

60 0,9887 

65 0,9888 


10 0,9971  o 

ï5 0,9953  4 

20 0,9939  6 

25 0,9927  6                   75 0,9896 

3o 0,9917  6                  80 0,9902 

35 0,9907  7                   85 0,9910 

4o 0,9898  9                   90 0,9919 

|3 0,9892  9                   95 0,9929 

(*)  Amagat-Cardoso. 

Le  minimum   de   pv  est  égal   à    0,9886  à  56"™  (Amaga 

55,5  atm.). 


II.   -  VALEURS  DU  LITRE  NORMAL  (L0)  ET  DE  B0   POUR  DIVERS  GAZ. 
H2  et  He  (1«). 

H2 L0=  0.0898562;         (io«B0  =  -t- 58o)  Ile L„=  0,178344  ;        (io«B0  =  +  5oo)* 

UYE  corrigea  les  valeurs  de  L„  pour  IL  et  He  trouvées  par  TayLor  (P/iys.  Rev.,  1917,  10,  653)  avec  la  microbalance,  en  tenant 
compte  des  valeurs  de  B0  pour  O,  et  H2.  Pour  He,  Gi:yk  admit  B0  =  o,  ce  qui  n'est  pas  exact.  Pour  O,,  la  valeur  de  io5B0  la  plus 
vraisemblable  est  actuellement  -,,56  (K.Onnks,  1, ,..■_»).  Pour  (L0)il2,  Guye  calcula  o,o8g858  et  pour  (  L0)Ho "0,17835.  Les  valeurs  données 
plus  haut  sont  de  van  Laar. 

On  en  tire  MHj=  2,oi53»,  donc     H  =  1,00769  =1,0077,     et     He  =  3,9998  =  4,000. 
*  Holborn  et  Otto  (voir  plus  liant)  trouvèrent  529. 


Gaz  Gesetze.  —  Laws  of  Gases.  —  Lois  des  gaz.  —  Leggi  dei  gas. 


II.  —  Valeurs  du  litre  normal  (L„)  et  de  B„  pour  divers  gaz  (suite),     bibhooraphib,  p.  324. 
Oj  (<«).  H, Se  («). 

L0  =  3,6702  ;         B0  =  -  0,0108  (  1  o*  X0  ==  109  ). 

L0  =  3,66gl 


L0  =  1,42892*;         B0  =  — 0,000956        (cA=  22416). 

ifOLES  et  BaTURGAS  trouvèrent  d'abord  la  valeur  trop  élevée 
i.i'n-'îo,  qui  fm  corrigée  dans  le  deuxième  article  cl  ramenée  à 
1 .  '( /•  S .  1  - .  V  la  suite  d'une  nouvelle  série  d'observations  il  fut  trouvé 
..,  •--  .  ou  en  éliminant  une  valeur  évidemment  trop  basse,  1,42890. 
Moi.ks  et  Goxzvt.KZ  trouvèrent  1.42892  l.a  moyenne  d'un  grand 
nombre  d'observations  depuis  iS:<)  est  également  1,42892,  valeur 
qui  est  identique  à  la  valeur  de  Mohi.ky  (1S9.Î)  corrigée.  Plus  tard 
Moi  r*.  et  l'.itKSt'i  trouvèrent  par  voie  rolumctriijite  L„  =  i/^o"),  ce 
I u î  confirme  la  valeur  142892. 

Pour  io«B„K.Onnks  (1911)  trouva  d'abord  -1028,4  (iosC°=h-2,3), 
lonciosB0  =  — 1026.  Jaoi'Euod  et  S(-.HKfi;n(i9oS)  donnèrent  io6\  =  970, 
Jonc  io6U0  =  —  909.  tandis  que  Guay  et  Biiht  (1909  )  trouvèrent 
io«A0=q66.3,  donc  u,Hi„  =  —  tfi$.:t.  Kn  moyenne  —967.  HoLBOUN 
et  Otto  (voir  plus  liant)  trouvi  renl  en  193  t,  to'Bt3—  965.  tandis 
que  la  même  année  on  donna  à  Leyhe  10"  B„  :  — .,.">8.<p3  1  io6C0  =2,06), 
donc  io6B„  =  —  956  [voir  aussi  H. -A.  KuYrBRs  et  II.  Ivami.rlixuh 
Onxes,  Arch.  néer.  Se.  ejr.  nat.  (3l).  ><»',3.  6,  277;  Comm.  phys. 
Lab.  Leiden.  uy?i.  165".  3  ]. 

Cela  donne  pour  c»  la  valeur 

3a:i,4s892.io^(i  —  o,ooo956)  =  3aooo:  1,42755  =  22416,0. 

*  Avec  g  =  980,616.  Avec  la  nouvelle  valeur  conventionnelle 
9So,665  cela  deviendrait  1,52897. 

L„=  1,25062;         B„  =  -  0,000430. 

valeur  de  B0  est  de  Holbobn  et  Otto  {voir  plus  haut).  On 
île  avec  ces  deux  valeurs  N  =  14,011.  Molks  et  Clavera  (loc. 
cit.)  donnent  i,î5o53  (  ',r>°  ),  tandis  que  Paya  et  Moi.ks  (loc.  cit.) 
trouvèrent  pour  l'azote  atmosphérique  L0=i,2568,. 

Air  (  13  ,• 
L0=  1,29303  (Madrid). 
C'est   la    valeur   moyenne  à    Madrid.   Paya  et  Moles   (loc.   cil.) 
lonnenl  1 .2q3o8  (corr."  i,293i2).  Giye  calcula  en  partant  des  obser- 
vations de  À.  Gehmaxx  et  H. -S.  Boom   O916)  pour  l'air  de  Cleve- 
land   1,2927.3.  Voici    un   petit  tableau  des  valeurs  différentes,  déter- 
res par  les  méthodes  modernes:  ce  sont  les  seules  observations 
:ours  desquelles  on   ait  tenu  compte  de  toutes   les  corrections 
(loc.  cit..  p.  568  ). 

Leduc  (  Paris  ) L,  =  1 ,29273 

Haylf.iuh  (Terl.ng  Place) L0=  1,2928$ 

Guye,  kovAcs,  Wolrtzkl  (  Genève,  1910)..     L0=i, 29296 

Germaxx  (Genève,  1912) ..." L,=  1,29297 

Geh.maxx  et  Bootii  (Cleveland,  1916) L0=  1,29273 

La  valeur  moyenne  est   1,292s'6  =  1,2928 


Ne  (»). 
=  0.000413  (voir  plus  haut). 


(Cornp.  aussi  P. -G.  Cath  et  H.-K.  Oxxes  [Arch.  m 
m.t.  (3v)  ig22,  6,  1:  Comm.  15G"  et  l'Errata  à  ces  Corn 
rouve  les  valeurs  de   B  au-dessous  de  o°C.  pour  He, 


Si  F;  (* 
L0  =  4,6840  d 


BBUYLANT8     el      ByTEBIKH    avaient    trouvé    1 

B„  =  -  0,01  i9(io«a0=  120)]. 

Avec  les  valeurs  de  L„  et  li„  données  on  trouverait  M  =  Si, 383  ', 
donc  Se  =  79,368.  La  valeur  de  B„  est  vraisemblablement  trop  faible 
[on  calcule  (v.  L.)  -  0,0,7  environ  ]. 


HBr  («). 
L„  =  3,64445 ;        B0  =  -  0.009202. 

i   L,=  3,644'. 


:  MOL!  s  (loc. 
p.  36i>,  qui 
3.64441.    La 


Reimann  (loc.  cit.,  p.  320  et  33i)  d 
(loc.  cit..  p.  181)  après  correction  3,644c 

Mlhray  (loc.  cit..  p.  354)  trouva  3,64 
cit.,  P.    ,33)   trouva   3,6444a.   Comp.  Gu 

corrigea    cette    valeur   (loc.  cil  ,   p     181 

valeur  moyenne  de  Iïi.iuan  et  Moles  est  3.ii'4'|2.3.  Entin  Mole: 
(loc.  cit.,  p.  i36)  donna  délinitivement  la  valeur  3,64445. 
A  noter  que  Maas  et  Russell  (1918)  trouvèrent  3,6397  (?)• 
Quant  à  B„  Heimaxx  [loc.  cit.,  p.  33S)  donna  io5\=927,  e 
Gt'YE  (loc.  cit.,  p.  1.S9-166)  après  correction  934.  Moles  (loc.  cit. 
p.  437)  trouva  o3i,  corrigé  par  Giye  (loc.  cit..  p.  160)  qui  donna 
également  934.  Cela  donne  pour  -  B„  =  \  ■.  (n-*0  )  la  valeur  0,00925 
(comp.  aussi  Giye,  loc.  cit.,  p.  i6i-i6>  et  170).  Une  révisior 
ultime  de  cette  valeur  par  Moles  (loc.  cit.,  p.  i38)  donna  défini- 
tivement B0=- 0,009202. 

On  déduit  des  valeurs  trouvées,  pour  les  poids  moléculaires  d( 
II  Br,  M  =  80.9,22,  de  sorte  que  lïr  devient  79,934  (ce  qui  abaisse- 
rait Ag  =  107,87  en  107.86;  comp.  Giye,  loc.  cit.,  p.  181). 

CïH2  («). 

L0—  i,i6g5  (Maass  et  Russell,  1918);     1,1791  (?)  (Stahrfosz); 

B0  (calculé  v.  L.)  =  —  0,008 5o. 


C,H;   (1«). 

L„  =  1.2604'  (Batuecas);     1,26(0  (Stahrfosz). 
B0  =  —  0,007740  ( Batuecas )  ( X„  =  0,00780). 
Batuecas  trouva   d'abord  i,26o3,  el   il   corrigea  celte  val 


CîH6(i»). 
Lo  =  ij3565*  (?);         B0  (calculé  v.  L.  )  = 
Celte  v; 
(1909),    se 

M  =  30.078,   C  =  12.016,  ce  qui   est  impossible.  La  valeur 
L0  doit  être  voisine  de  i,35.îo. 

le  1,35! 
Cette  dernière  valeur  est  ; 

CH»  (M). 
L„  =  2,0200  ;         B0  (  calculé  v.  L.  )  =  —  0,02669. 
Ces  valeurs  donnent   M  =  44-"7'9;  C  =  12,003. 

CH,F(2i). 
*L0  =  1,5450*;        B0  =  — 0,01771  (à0=  0,01 8o3). 

Ces   valeurs   mènent  à    M  =  3',,02i°;   avec  C  =  12,000,    H  = 
on  trouve  donc  F  =18,998  =  19.00. 

*  Dans  le  premier  Mémoire,  M.  et  B.  donnèrent  \.b\V\  :r  o 


Gas  Gesetze.  —  Laws  of  Gases.  —  Lois  des  gaz.  —  Leggi  dei  gas. 


II.  —  Valeurs  du  litre  normal  (L0)  et  de  B0  pour  divers  gaz  {suite). 
(CH3)20  (22). 
L0=2,no3  (Maass  el  Rue 


La 


B0  =  —  0,02477  (?)  [X0=  0,02540  (?;]. 

ileur  de  M.  et  H.  est  légèrement  plus  élevée  que  celle  de 
oie  (1908),  soit  2,1096,  qui  donne  avec  io5B0  =  —  a63o  (calculé 
3,  observé  par  Baume  2606*)  G  =  11,999. 

,a  valeur  de  B0,  trouvée  par  Batuecas,  est  beaucoup  trop  faible; 
;  mènerait  à  C  =  12, o3  en  mettant  L0=  2,1096. 

Cette    valeur    serait    peut-être    un     peu    trop   élevée;    comp. 
iertzel,  J.    Chim.   physiq.,  1913,  11,  46,  et  Guye,  Ibid.,  1919, 


11: 


CO-2  .  . 

c,  11.. 

N.O.. 


Valeurs  de  X0  et  B0  diverses  (23). 

les  valeurs  suivantes. 

105a0.         -105B0.        — 10-'  Iï„. 

(BiTUEGAS). 

. —  05  —65 

85(?)         85(?) 


706 


701 


(CH3)20. 

Les  valeurs  1 

(Pour  la  densit 


96 


i   pour   H2,   02  et   (CH3)30  sont  trop  basses 
ïicure  à  o°C.  on  a  trouvé  i3,5g547 )- 


H2  (2*). 

Tc  =  33°,  18  abs.  ;    pc  =  9-3Pm  =  12a,m,  8( 
Air  (25). 
t  =  — 140,73;        /?  =  37"'",25*; 
—  i4o°,63;        '         37alm,i7**. 
Point  de  plissement. 
'  Point  critique  de  contact. 


0.  (*•). 

Tt  = 

=  268° 

1  abs.  ; 
Ne  (27). 

Te  = 

44°,  7 

4  abs.;        } 

T, 

C.iu.j 

=  44 

38  ah's 

toc.  cit.,  a 

•  ) 

tc  =  720°, 6  C;        pc  (cal.)  =  93"l"\3. 
|  VVahl  avait  trouvé  tc  =  6g5°;  pc=  82"'", 2 
(Smits  extr.)]. 

(29)S /f=l<K0°C.* 

As tc>UQ0C. 

I <C=553"C.** 

*- (Estimé  autrefois  à  ±700» C). 

**  (Radice  ±5i2°). 

Hg(30). 
^=1480°C;  pc  =  1150a"". 
Ces  valeurs  ont  été  calculées  par  moi  en 
parlant  des  expériences  de  MIioJ.  Bender  et 
des  diverses  déterminations  de  tensions  de 
vapeur.  J.  Bender  elle-même  estimait  t. 
légèrement  >i43o°C.  (  corr.  ).  (Antérieure- 
ment j'avais  trouvé tc  =  i.',23'C.,/>,  =  1100"»). 
H.  Rassow  trouva  ^>i4oo°.  S.  Weber  cal- 
cula en  partant  des  données  de  J.  Bknder 
*c  =  ±i45o°C,  pc  =  io36»'™.  Enfin  G.  Meyer 
détermina,  en  parlant  des  tensions  capillaires 
(Hagemann,  1914),  <c  =  1474° C. ,  valeur  qui 
est  presque  identique  à  la  nôtre.  [Meyer 
trouva  que  le  mercure  liquide  est  associé 
basses    températures;    le    degi        ' 


dissoc 
leuipératu 


.«C, 


,   dmil.lo 


et  à  la 
'ébullition  (36ou)  toutes  les 
les  doubles  sont  devenues  simples)]. 
E.  Ariès  (C.  R.,  1918,  166,335)  calcula  la 
mpérature beaucoup  trop  basse  tc—  10770c. 
35o"  abs.  ),/>„=  420"»!  [Cet  auteur  calcula 


III.   -   DONNÉES  CRITIQUES. 


:  8ial")].   Voir  i 
.  A  m.  Acad.,  1 


Hg(30)  (Suit 

aussi    (ibid.,   p.    353)   pour 
tique  de    111   la    valeur   mfi« 
coup   trop  élevée   (trouv 
A..-W.-C.    Menzies,    Pro, 
5,  558  (Note  du  Red.). 

NH3  (31). 

*c  =  i32",35C;        Pc=HlMm,Z. 

H2S(32). 

/c=100n,40C.(±o",  io); 

pc=  88""",90(±ou,  10)  (autrefois  89,05). 

HBr  (33). 

^=89 ',80;        pc  =  ±Wtm. 

[Estreicher  et Schnerr  (igi3)  trouvèrent 

91", o,  Drozdowski  et  Tietvzak  (uji3)  90°, o 

(/)c=84*l,",44)  |. 

C02  (3*). 

te  =3i°,l;        />c=72a"",9. 

(De    Gee,     Thèse    Amst.,     1916,     trouva 

<c  =  3i,2  et  la  pression  critique  beaucoup  trop 

haute,  74"m,8). 

C0C1,,  (35). 

ïc=183°±0,5 

S03  (36). 

?c=218".3;        pc  =  83 ,8 

(t,,.=  16, 85  ±  0,02;         te  =  44°,  52). 


(29)HgCl2 

HgBr2 

Hgl2 

*  [Rotinjanz  et  Su 


tc=  7o4°C* 
tc  =  738°(;.** 
«»=797°C.*" 
hodski(i9i4)7o3»C.; 
738«C.; 

799-  c; 


(37)CoH6 tc=   35°oC. 

C2H4 tr=        9,9C. 

C,H2 tc=   36, 5C. 

C6H8 tc=   95,6C. 

C3Hr, tc=   92,  iC. 

C3H,(  (alyllène) tc=  127,9c. 

(3»)n-C4H,0..  ^=i53','2:  /7c  =  35,tm,67 
i-C4Hi0..  /,=  i33?7;  />,  =  36a,m,54 
C3HC...     tc=   92^6;     »f  =  45",m,34 


C2H5C1(39)..     ic=i87°2;    /jc  =  5ralm,72 
C3H7C1(39)..     ?c  =  23o>5;  pc=  43;""',  18 
CH3F  («)..'.     tc=  5304C.±i,'o(ealcuié) 
(CH3)20(*1)..     tc=  i29°6  (M.  etB.) 
tc=  126", 90  ±  o,o); 
/V=52al"\00±o,o5(C.  et  B.). 
(CjH4)iO(«)...     /c.=  i92';o(M.  etB.). 
CH3C0H(*2)...     rc=i8i°5 

CjH7-Acétate  (*3). 

tc=  2760, 2;        pc=  25227"""=  33a"",2. 

NH,CH3  (39). 


NH2C2H5(39). 


NH(CH3)2  (39). 


',6. 


',58; 


pc 


NHiC,H3  ),(»). 

Quelques  remarque);  sur  les  données  cri- 
tiques de  plusieurs  hydrocarbures  et  de 
H2F2,  HC1,  etc.  (**). 


Si  l'a 


I   a  la 


ide  fluorhydrique 
ture  critique  la  formule  simple  HF,  on 
calculerait  d'après  la  règle  de  l'additivité 
(Van  Laar)  Tc=  260°  abs.,  tandis  que  dans 
le  cas  de  II, F,  on  trouverait  T  =  52o°  abs. 
Or  on  a  trouvé  519»  abs.  (voir  /.  Chim. 
Physiq.,  1920,  18,  271  et  3o8),  de  sorte  que 
l'acide  fluorhydrique  est  encore  entièrement 
bi moléculaire  à  Tr  (comp.  aussi  Van  Laar, 
Die  Zustandsgleichung,  etc,  p.  49)- 

Quelques  ren 
critiques  (*5). 


Gas  Gesetze.  —  Laws  of  Gases.  —  Lois  des  gaz.  —  Leggi  dei  gas. 


IV.  —  DIAMÈTRE   RECTILIGNE   ET   DENSITÉ  CRITIQUE. 
H,  (*«). 


T°  ahs.. 

•V 

■V 

i(D-f-D,). 

111  A 

è(D,-D,). 

m. 

;/nr^ 

(l-m)0,3. 

i(Dt-D9): 

HD,-.D3): 

(Sol.l    11.1 

0,08077 

0,00002 

0,04040 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T,r=  i3,g5 

0,07709 

0,0001 3 

o,o386i 

_    2 

_ 

- 

_ 

- 

_ 

.  ;,8> 

0,07631 

0,00020 

o,o38a6 

—    I 

o,o38o6 

0,4467 

0,8210 

0,8273 

0,046.4 

0,0455 

15,86 

0,07 538 

o,ooo3i 

0,03784 

0 

o,o3754 

0, 4780 

o,8o5i 

0,8228 

0,0466 

0,04  )6 

K'..3i 

0,07494 

o,ooo38 

0,03766 

—    1 

0,03728 

0,4925 

0.79;: 

0.81 5g 

0,0467 

o,o457 

17.10 

0,07421 

0,00049 

o.o3736 

—    I 

o,o3686 

•   0 , 5 1 5  4 

0,78  V) 

0,8047 

0,0469 

o,o458 

17,90 

0,07344 

0,0006 i 

0, o37o4 

0 

o,o364o 

0,5395 

0,7722 

0,7925 

0,0471 

0,0459 

19,33 

0,07192 

0.00 101 

o,o3647 

-4-    I 

0, o3546 

0,5826 

o37473 

0,7694 

0,0475 

0,0461 

19,85 

0,07137 

0,00116 

0, 03627 

0 

o,o35n 

o,5983 

0,7^79 

0 , 7606 

0,0476 

0,0462 

Tr=  20.39 

(o.o7o83) 

(0.00134  1 

(o,o36o9) 

- 

- 

- 

- 

- 

>o.4i 

0,07081 

o,ooi35 

o,o36o8 

—    î 

0,03473 

o,6i5i 

0,7274 

0,7509 

0,0477 

0,04 63 

23,20 

0,0672 i 

0,00264 

0, o3494 

-H    I 

o,o323o 

0,6992 

0,6700 

0,6974 

0,0482 

0,0 {63 

■2  ")  ,  3o 

0,064 16 

0,00401 

0.0341 1 

-+-    1 

o,o3oo6 

0,762.5 

0,6193 

0,6497 

...048» 

o,o463 

27.  36 

0,060 JO 

0,0061 3 

o.o3332 

—    1 

0,02719 

0,8246 

0,5598 

0,593a 

o,o486 

o,o458 

»8,79 

0,03740 

0,00806 

O,o3273 

-+-    2 

0,02467 

0,8677 

0,5095 

o,o484 

o,o453 

3i,26 

O.O  )  J02 

o.oâooi 
o,o43 16 

0,01 366 

o'o3i84 

—  6 

0,02161 

0,01818 

0,9060 

0,9421 

o,4547 
o,386<) 

0, Î920 

0,0475 
0,0470 

0,0439 
0,0427 

o,o3ii9 

-+-  9 

0,0801 

o,3o88 

o,o388 

Tc=  33,i8 

(  O,o3l02) 

(0,03102") 

Les  densités  de  la  phase  liquide  0,  au-dessous  de  T,  sont  de  K.  Onnes  et  Crommelin  (Comm.  137",  ioi3);  les  valeurs  de  D,  (vapeur) 
correspondantes  sont  de  K.O.  Ch.  et  Cath.  (Comm.  151<\  25,  1917). 

Les  valeurs  «  calculées  »  de  ±(D,-+-D5)  ont  été  déterminées  à  l'aide  de  la  formule  {(  D,-+-  D„  )  =—  o,o635io  —  o,ooo3c,4r>s£,  ou  bien 
i(D,-t-D2)  =  0,04,09.3  -n,ooo394*o2T.  Cette  formule  donne  avec  Tc  =  33°,  18  abs.  :  Dc=  o,o44o93  -o,oi3o74  =  0,0.31019  =  0,03102. 

Le  coefficient  angulaire  (réduit)  du  diamètre  recliligne  est  y  =  0,00039402  x  T,  :  Dc  =  0,4215! 

Nous  voyons  aussi  que  dans  le  voisinage  immédiat  du  point  critique  le  diamètre  forme  une  petite  colline.  L'écart  maximum  (voir  les 
valeurs  de  A)  est  de  o,5"/0.  (Pour  l'azote  cet  écart  s'élève  à  2'/,;  pour  l'argon  il  est  moins  prononcé.) 

Quant  aux  valeurs  de  i(D,— D,),  on  voit  que  celles-ci  sont  reproduites  assez  bien  parla  formule  J-(D,—  D3)  =  (o,o47  à  0,048)  y/i-  m, 
ou  mieux  encore  par  o,ot6(i  —  m  )M.  Dans  le  voisinage  immédiat  du  point  critique  la  validité  de  cette  loi  fait  défaut,  puisque  la  théorie 
exige  la  proportionnalité  à  \  1  —  m. 

Pour  5  =  RT,:/)tr    on  trouve  3274. 


T,r=  24,42 
25,17 


3o.i3 
33,oQ 
36, o5 
37, 83 
39,o8 
4i,o65 
43io2 
Tc=  44,38 
Les  valeu 

HD.-r-D,): 


abs.  (  p  = 


I ,22215 
I ,20421 

(i,2o385) 
1,14960 
i,o8832 
1 ,01750 
0,96728 
0,92803 
o,8542i 
0,74866 

(0.4835) 

de  |(D'  +  I 
— 1,1 14406  — 


10)  =  0,0044973  db  o,o5 1 7. 


>,oo44o) 
>, oo534 
) , 007 1 1 
),  00939 

),020l3 

>,o383i 
3,06742 
),og3io 
j,ii592 
3, 16563 
),23935 
>,483.ï) 


(0,62666) 
0,621 79 
o,6i463 
0,60680 


o,5633i 
0,54246 
0,53019 
0,52197 
0,50992 
0,49401 
(o,4835) 


■+■     8 
-+-  65 


i  donne  D  =  0,4835,   de 


?i6i46xT,:De  =  0,6574. 


Hg(*«). 


périme 

italement 

D.,. 

f. 

D,. 

D2. 

- 

1 200 

8,85 

- 

- 

1 2 1 0 

- 

i,i5 

- 

i23o 

- 

i,35 

obablem 

rit    ti 

op  élevé. 

On    a 

trouvé 

9,95  ;   £ 

éries  d'o 

bserv 

donner 

»t   av 

ec   les    in 

terpola 

lions  et 

extrape 

t". 

D,. 

D2. 

f. 

D,. 

4oo 

2,65 

(0,01) 

1000 

io,55 

5oo 

2,5 

(O,0  2° 

1 100 

10. 0 

600 

2,15 

(0,06) 

1200 

8,85 

700 

1,9 

(o,i3) 

i3oo 

8,0 

800 

1,6 

(0,23) 

1400 

- 

900 

i,i5 

(o,36) 

Gas  Gesetze.  —  Laws  of  Gases.  —  Lois  des  gaz.  —  Leggi  dei  gas. 


IV.   —  Diamètre  rectiligne 

Hg  («)  (suite). 

On  peut  calculer  au  moyen  de  ces  valeurs  (celles  de  D2  au  dessous 

le  iooo»  ont  été  calculées  à  l'aide  de  la  loi  de  Marioite)",  le  Tableau 

suivant,    où    les    valeurs    de    Dx   au-dessous    de    40°°C.     ont    été 

empruntées  aux  Tables  ordinaires  'tt  =  357°C). 

T.  D..  1),.  D.+  D,.  Kl*  A 


t,,r=  —38,85  13,6901 

o  [3,5956 

5o  i'3,4733 

100  1 3, 35-2  4 

i5o  1 3, 23-25 


t 3, 6902 
1 3 ,  5c)56 
[3,4-33 

13,35-24 
1 3 ,  -23-27 


1 3 , 1 1 39  (0,0001)  i3,ii4o         —  -2 

i?->9957  (0,000  5)  12,9962         —  2 

12,8778  (o,ooi4)  12,8792  o 

191,7640  (o,oo34)  12,7674        (—  3y) 

12,64  (0,008)  12,65 

1-2,40  (0,025)  12,4-'. 

i-2 , 1 3  (  o , 06  )  [ 2 ,  ig 

11,82  (o,i3)  ii,95 

n,47  (o,-23)  11,70 

11,04  (o,36)  11, 40 

io,55     o,55  11, 10 
9,85     o,85 


9,  1  » 

8,2 


,i5 


10, 3o 
9,9° 


te=    .480  (4,6)  (4,6)  (9,2) 

Les  valeurs  calculées  de  ^(D1-t-D:!)  sont  données  par  la   formule 
r -es  précise  (v.  L.,  p.  i5g  et  289) 

L>!  +  D3  =  i3,5956  —  0,0024507  t  -+-  o,o6  2089  (-, 

D,+  D!=  14,2804  —  o,oo25648  T  +  o,o6  2089  Ta, 
ralable  jusqu'à  3oo»C. 

Les  valeurs  de  1),  au-dessous  de  iooo'C.  ontété  calculées  en  partant 
dev\=  HT:p;  L>,"=  200,64  :  (?3.-224l6)  5  R  =  i:>73,i  (pen  atm.),  de 
:  que  1>,  =  f-  ■  2,444*-  Loi  les  valeurs  de  p  sont  données  par  la 
formule  (v.  L.,  p.  288) 

qui  reproduit  avec  une 
mentales    au-dessous 
T„  =  148Ô'>C.  =  i753»abi 

Quant  à  la   valeur  de  y  (le  coefficien 


.+6,io4h-o,oooi-35T(o«-iooo'), 

titude  remarquable  les  valeurs  expéri- 
000° G.  Elle  donne  />„  =  1150"m  pout- 
re réduit  du  dia- 


i3,6  - 


■  el   1 


1-53  _ 


o,953  ;        T=0,48(o°- 


et  densité  critique  (suite).  bibliographie,  p.  324. 

Hg  (*»)  (suite). 

les  substances  idéales  r  =  3).  Et  comme  io6b„  =  io«o0  =  627  on 
aura  (  d'après  notre  formule  2  v0  =  bt :  &0  )  y0  =  o, 556,  ce  qui  coïncide 
avec  Yo=0!552  trouvé  plus  haut.  Noire  formule  r  =  (1  +  y0)  :  y0 
donnerait  Yn  =  °  0,57,  encore  le  même  chiffre.  Pour  io°ac  on  trouve 
1J070,  tandis  qu'on  peut  calculer  io6tf0  =  17400,  de  sorte  que  a0  est 
bien  >  ak.  La  valeur  de  lo^^^a,.  est  12, 3,  légèrement  plus  élevée 
que  la  valeur  11  trouvée  pour  l'attraction  résiduelle  dans  la  ligne 
horizontale  du  Hg  dans  le  système  périodique  (  v.  L.,  p.  160-161, 
287  ff  et  325). 

Pour  le  coefficient/ dans  l'équation  de  v.  d.  Waals 

on  trouve  4>i  à  3,8  entre  1000  et  900°,  c'est-à-dire  la  valeur  qu'on 
trouve  pour  les  substances  idéales  (/=  4)- 


de  sorte  que  le  mercure  se  conduit  au-d 
me  substance  presque-i'de'ate  (y  =  o,5). 
Entre  1000° C  et  tc=  1480°  C.  on  trouve 
i753  _     r 


48o 
ivient  à  dir 


4,6 


0,75(1. 


•i48u«C), 


:  se  conduit  au-dessus  de  iooo°C. 
bstance  monoatomique  (y  =  0,75). 
Pour  y  entre  0°  abs.  et  1753°  abs.  on  aura 
Y,=  0,552. 
aleurs  que  nous  venons  de  trouver  sont  en  parfait  accord 
s  valeurs  de  vc,  bc  et  ac  qu'on  peut  en  déduire**.  Car  on 


)o°  C,  ce  qui  prouve  qu'à  cette 


avec  1 

*  Cette  formule  tient  encore 
empéralure  la  loi  de  Mariotte 

**  Cela  ne  serait  pas  le  cas  avec  la  valeur  beaucoup  trop  élevée 
D  =  5,o  (au  lieu  de  4,6)  de  S.  Weber  (Comm.  Leyden.,  Suppl. 
43',  p.  27;  voir  bibliographie  n°  30).  Celte  valeur  est  d'autant  plus 
inacceptable  que  d'après  les  observations  c.r/ienmeittales  de  M"""  J. 
I'.kmhu  D,  +  D3=io  est  déjà  dépassé  à  i3oo°C.(=  0,9).  A  i45o°  à 
.48o°C.  I>4  sera  donc  a  fortiori  <  5. 


NH3(60). 
D,. 


1(0,  H-  D3).       Î04A 


o  o,638g         (o,oo34)         0,3212  -t-  5 

45,o  0,5696  o,oi5o  0,2923  -+-  2 

78,7  o,5i20  o,o3c22  0,2721  — 14 

98,75         o,464o  o,o533  0,2587  —10 

109,25         0,4339  0,0691  o,25i5  —  6 

116,4  o,4o56  0,0873  o,2465  —  2 

121,3  o,383i  0,1024  0,2428  -1-  3 

123,2  o,375o  o, io85  0,2418  -+-   1 

125,45         o,3584  0,1220  0,2402  -+-  2 

129,6  o,3-2/j6  0,1509  0,2378  —    1 

i3-2,3*       (o,236o)       (0,2360)       (o,2.36o; 
L'équation  du  diamètre  e-t 

-!-(D, ■+-  D,)  =  o,3ai65  —  0,036475*  =  0,49848  —  o,o36475T. 
Cela  donne  avec.  tc=  i3î,3,  Dc=  o,236o  =  0,236.  [Holst  (t9t3)  avait 

calculé  o,a38  en  partant  des  observations  de  Dieterici  (1904)  entre 

Pour  y  on  calcule  0,0006475  x  4<>5, 4  :  o,236o  =  1,112,  ce  qui  est 
une  indication  que  NH,  est  une  substance  anormale.  Car  pour  une 
substance  normale,  à  température  critique  =  4o6°,  y  serait  =  0,88 


La   - 


leur   de  s  =  RTc:pcvc   t 


4o5.4 
2,3,.    ; 


=  4,143 


au  lieu  de  3,75,  ce  qui  est  la  valeur  de  s  =  —  pour  des  subs- 
tances normales  où  y  =  0,9. 

Les  valeurs  de  la  tension  superficielle  démontrent  également  qi 
NH3  est  une  substance  anormale  (jusqu'au  point  critique). 

*  La  température  critique  de  NH3  est  =i32,35  d'après  Postma 
(voir  n»  31);  132  3  d'après  Bkrthoud;  132,1  d'après  Sheffkr;  132,5 
d'après  CE.NTNEnszwiai  et  132,9  d'après  Cakdoso;  en  moyenne  132,4 
-,3). 


so 

(36). 

Les 

valeurs 

de  D,  à  basses  tenr 

pératures  sont  les  suivantes 

!6,85(f,r)  17 
1,9372 

19,3            21,6            23,2 

,9284      1,9191      I,gil5 

26,8 

D,... 

1,8965 

3i,o5      36, o5 
1,8774   i,85i4 

42,9        44,52(0  50,7 
,8197         -           1,7780 

55,o 

D,... 

1,7552 

Par 

interpolation  graphique  0 

a  obtient  : 

t". 

D,. 

D2(calc.)-         i(D,+  D2). 

20 

1 ,9255 

0,0008                  o,q63-2 

25 

1,9040 

0,0011               o,q5a5 

3o 
4o 

1,8819 
i,8588 
1,8335 
1 ,8090 

o,ooi5               0,9417 
0,0019               o,g3o4 
o,oo-25               0,9180 
0  oo3-2               0,9061 

5o 
55 

1,7812 
i,7552 

(0,8926) 
(0,8801) 

Van  Laar. 

Gas  Gezetze.       Laws  of  Gases.       Lois  des  gaz.       Leggi  dei  gas. 


IV.        Diamètre  rectiligne 

et  densité  critique  {suite).                   bibuoora t,  p.  324. 

S0:;  (*>  |  mite  ). 

S0:1  (»•)  1  ruùe). 

Les  valeurs  de   l>    on!  été  calculées  d'après  la  loi   de  Mariotïb, 

absolument  normale.  I  ne  fois  encore  on  trouve  ipie  90,  est   nor 

donnant  D}=  So,"",^"'"?''    Ç  =  W'Ç  Avec  />      ,89,   >.',,   144, 

mal  a  1 .. 
La   valeur    .o5fr,      io*RTc:8/>(    devient        268,    alors    que   notre 

45q.    >,|Q,   -S,,-",,        /',/:-!.,.   .il  m.  1  on  1  ri  m  M-  le-   valeurs  in -cri  tes  dans 

règle  de  l'additivité  d léiaSn   3   •   5o      27a,  si  l'on  prend  pour  0 

l.i    l.,|,|. 

A  des  températures  plus  élevées,  l'auteur  a  trouvé 

non   1,1   valeur  70,  mais  la  valeur  condensée  5o  l comme  dans  CQa, 

f.                D,.               !>,.       J(l»,  +  I),).   i(D,-+-D2)       10  A 

le  troisième  atome  <  >  dan-  <  »,  et  l'atonie  i  >  doublemenl  lié-  à  C  dans 

08,74         i,54i        0,023        0,782        0,782"        '    0 

le   groupe  -<:     \\u  )•  Quant   à  „.W/,.  on  calcule  ia,8,  alors  que 

i3o,5           i,4*i         0,047        0,734        0,732'         — t3 

6,3  -f-3  X2,7  donnerait  i4,4,  ce  qui  indique  u  ne  action  ombrageante 

1*4,6                 1,326              0,07]               0,698=           0,698"               -f-O5 

partielle  des  trois  atomes  de  0,  environnant    l'atome  central  S. 

182.6          1,182        0,148        0.665        o,663s         — i8 

ii)'.~           1,111         0,194         o.(i)25       o,65i3         — 1- 

(CRY^O  (51,. 

197,2           i,o55         o,236        o.(i|V'       o,646s         -f-<>" 
ao5,3           1,006        0,271         0,63g        o,637a         — t7 

/».                  IV.                  L>..          '(D.  f  D.,).       10' A 
ca|c.  obs. 

209,6          0,960        o,'!o;         o,634         <>.(ii'7         —  i* 

•r.>.i          0,921         o,333      (0,627)      o,63o'        (-+-P) 

2,9,80          0.645s          o,oi(')()          o,33og           — 15 

ki4,3          0,901         o.365      (o,633)      0,627»        (— 5*) 

56,  <»5          9,0012           0,0/90          o,3i5i                t3 

fc=ai8,3        (0,624)     (0.624)     (0,624)      "-<^T 

Les  valeurs  de  \( ■  ► ,  — J —  1»,)  sont  reproduites  assez  exactement  par 

9f> ,  ">'           0, 5o42           0,075  i           0,2898             -  3 

la  formule  parabolique 

rro,5o          o,455o          0,1076          0.281 3             -   1 

i  (  L>,  -t-  D.:  )  —  0,9693  —  0.00a i5'5  /  -f-  0,0  26  !  /:, 

115,90          o,43o8          ..,!■>  »s          0,2783          —  3 

valable  entre  100°    et    «e=2i8°,3,  donnant    Dc  =  0,6237  =  0,624  (B. 

121,12          0,3950          o,iâ4»          °ja749          —  t 

donne  la  valeur  trop  élevée  (1.113:1).    Vu-dessus' de   100"  on  a  : 

124,19               0,3646              0,l8l2               0,2729               -H     1 

j(D,+  D,)  =i,oii5  — o,oqs44i/  +  «..,.,,  .r,r. 

[26,01           0,  5  >9  1          0,21  *g          0,2716          -f-  'i 
126,50        0,3098        0,2337        ",';i8        —  2 

Les  tensions  supei  lieielles  indiquent  que  SO,  est  associé   au-des- 

sous  de    ioo"0.    Cela   est    continué   par   la  valeur  élevée  ,1e  la  cons- 

tante /  de   l'équation   des   tensions  de    vapeur,    soil    7,4  entre    ■> 

tc=  126,90        (0,2714)       (0,2714)      (0,2714) 

et  5o°. 

Pour    la     valeur    moyenne    de   -   entre    ao'C.    et    t     on     trouve 

1(~L)  _|_  d  )  =>  0  34~3o  —  0 5g84  t 

(o.a63î-o,tM3;):  i,,s,3       ',,,,.',:  0,0237  =  .,35  (normalement  ±0,9). 
Le  coefficient    angulaire  (non  réduit)  est   ici  0,01.17  et  devrait  donc 

donnant  Dc=  0,2714. 

être  id.  <  |- =  0,0011.  Or.  la  direction  de  la  courbe  parabolique  varie 
entre  o°C.  et  tt   de 

Pour   ••   on    troine     -—  "'""" '"''   '         !""■"  _  ,,  ss;  .  —  0  88    valeur 

0,002^  à   0.0010  1    :  o,o,,!i'  -o,os;)j4  :<  218. 3       0,0021*  —  0,001 1<), 

de  sorte  que  seule   la   direction    île  celte   courbe  dans   le  voisinage 

La  valeur  ,1e  .v  =  i(T,  :  pcV,  devient  : 

du  point  critique  donne  la  direction  normale. 

400.0         22416  X  0.271  |   __  ,  _       _ 

Paot   s  on    as—  ^',''1     -  2  ''''''   '   "'''  ''"        '-'         375         1 

273,i        5a,oo  x  46,o46 

273,i    "     83,8  x  80,07,     ~~  ''''(''        ' 

V.          DIVERS. 

Variations  des  pressions  barométriques  et  dt 

1  poids  spécifique  de  l'air  avec  l'altitude  («). 

L'auteur  trouve  que  l'équation  (A  =  altitude  en  mètres,  B  =  pres- 

L'auteur donne  3744  au  lieu  de  36So  ;  il  a  probablement  pris  pour 

sion  barométrique  en  mm.  de  HgJ 

l>„    non    0,001  m,.",.    ,11,11.    une    valeur   1.017',    fois    plus    petite.    Kn   lout 

h  =  5  (3o64  -4-  1  ,:3  B  —  0,00 . 1  W-  )  log1"  2^ 

p''i,,lV'''!.'p!i^qu'.'|o,^>Vd'~,'od:^,,enVX"em 

rend,  entre  2000™  et  1700'",  d'une  façon  presque  parfaite  (  plus  grand 

\ve'e  de,  valeurs  successives  de  u       6:760,  on  trouve  donc  les 

écart    3 •/„„),    les    valeurs    moyennes    de    IL    Avec    B  : -60  =  p.   cela 

valeurs  correspondantes  de  /.  =  1)  :  l)„. 

devient            /,  =  5(  3o6}  -    1 3 1 5  ix  -  635  p.2  )  (—  log'»p>). 

Iï  ;  7(io  =  jjl.                              a/;j.            l>:l>„  -a.            h. 

D'ailleurs,  il  résulte  de  la  relation  0,001  s.dB  =—  U.r/A  (3      poids 

spécifique  du  Hg  ;  D,  id.  de  l'air): 

1 1                              I                          0 

0,9 I ,0073            0,9066              854 

dî  =  ~  °.°°"  g  =~  5(  3o64  +...)  ^  - 

en  faisant  usage  de  l'équation  pour  h  cela  donne  : 
p_                  o,ooiè(B:5)X2,3o3 

o.s 1,6240          0,8192           '7'.)°' 

0,7. 1  ,o4<)6          0,7347           2845 

o;G 1,0821           o,6493           4" '9 

0,4 1  ,172s            o.4(ir)i             (i()3c) 

(  3o6}  -+-...  )-t-2,3o.3B(  1.7.3  —  ...)r©g10p.' 

,  _   1>    _                        <>..ia]Ip.x2,3o3 

o,3 j.vrjto          o,3666          8892 

0,2 r,265i          o,253o         ti54o 

()ii [ . 2841  (max)o.  1284         '''>t)4> 

1>„        (  3o<>',  H-.w)  -t-  17.70(1,73—  ,,67-.  a  )  ;x  |©g">  ut' 
puisque  B  =  76ou.. 

0'o5 ' 1.2732          00637        26345 

On  trouve  donc  avec  s  =  «3,596,  1>„-  o,ooi293(*  =  o»C.)  : 

0 1  ,2420                      0                       oc 

*                                               368o 

"           /,:  ''"               'J-                          T           "•■      1  •      f     1  -       ne 
Cou, me    /.        ^        v^     ^  t_t^,   on    a    .^  -   x,      e       1   ,.   q 

u.        (  3e63,  -t-  i3i5 p,  —  035  <x'  )  -f-  (  3o28  —  2926  p  )  p  log"> p  ' 

Tables  internationale*,   1 


Gas  Gesetze.  —  Laws  of  Gases.  —  Lois  des  gaz.  —  Leggi  dei  gas. 


V.  —  Divers  {suite). 


Variations  des  pressions  barométriques 
et  du  poids  spécifique  de  l'air  avec  l'altitude  (52)  (suite). 
les  valeurs  de  a:  a.  données  plus  haut,  indiquent  en  même  temps  la 
température  des  omrl.es  de  notre  atmosphère  à  des  altitudes  crois- 
santes. On  voil  bien  que  ces  températures  diminuent  jusqu'à 
li     :  o"',  pour  augmenter  de  nouveau  a  des  hauteurs  plus  élevées. 

,le  T  ei   les  valeurs  de  t  correspondantes  quand  '!'„=  278,1  =  o°C. 


271 . 1  —  2,0  834 
266,7  —  6,4  1798 

260.2  — 12,9  2845 

252.4  — 20,7  4«'9 

242,7  — 3o,4  5363 

232,9  — 30,2  6g3g 

223.5  —49,6  8892 
21 5, 9  — -57,2  ii 5jo 
2i2,7(min.)  — 60,4  1  j  9 1 5 
214,5  —58,6  20345 


0 223,5  —49,6  *> 

A    noter  encore  que   les   valeurs  de    a  :  p.    sont    aussi    assez    bie 
eprésentées  (jusqu'à  10000™)  par  la  formule  plus  simple 


-p.5)  =  1,44  —  0,84  p.  +-  0,4  u*. 


Changements  de  volume  pour  des  mélanges  de  deux  gaz  («). 


x,d  ,  s,. 

Ac 

co,  ,  V 

.V  ,-0,. 

o,9<i 

1,78 

.,07 

1,96 

0,37 

o,79 

o,38 

o,85 

3,16 

2,72 

l',27 

1  ,34 
1,42 

2,88 
3,08 

1  ,79 

1  ^6 
0,81 

0,89 

o!34 

o',64 

1)43 

o,85 

3,  i75 

à  43,3% 

1,28 

I  ,425 

^48,7% 

3,oo 
à  46  % 

Les  valeurs  de   Ac 


1,53 
2 ',41 


Valeur  de  T0  à  (=  0°C.)  (54). 


o,3f)3.)  —  0,00691/?  —  o,ooi835<  +  o,o.i34«=-t-o,o,r325/yf 
(donnant  a73,37) 


181,96        ..     ,  p 
p.  =-  0,2099-)--^-  --...., 


(donnant  273,36), 


r  Ap  =1  M  H-  et   M        rC.   ISi  ckinouam  (,,,uS)   trouva  pour  II,, 
C(),  et  air  en    moyenne   273,22    (270,270,    286,    ojg,  267  resp.  )'; 

jt  lui  donna  en   1907  pour  IL  27.3,07  et  pour  N,' 273,09). 


Équations  d'état  (  "  ). 
HT  g 


où  b  =  bx  e  e,  quand  on  suppose  l'attraction  moléculaire  propor- 
tionnelle à  i—\  (La  formule  pour  />  est  certainement  fausse;  et  au 
lieu  de  v—  c  il  fouirait  v  -h  c.  L'auteur  vérifie  sa  formule  aux 
isothermes  de  Cromjjelin  pour  l'Argon). 

Wkiss  obtient  pour  l'état  liquide  (p  +  £\(v  -  b)  =  c BT  et  fait 

des    applications    à    quelques    fluides.    Cette   formule    est    celle   de 

v.   d.  Waals,    où   8VH  par  exemple,  et  *  =  6„  :  (1+ **=t«Y 

de  sorte  que  l'équation  d'état  devient  (cnmp.  v   Laah,  Die  Zustands 

■_; /rie/nui ç .  e/c,  p.  91,   |(i-i  3  '|3  et  .iôi-oôa) 

(,-.  »)(„_».)  =  RT(,^fcA.). 

Pour    beaucoup   de   substances  ordinaires    «  =  2,    tandis  que   le 
facteur  c  de  We.ss  est  égal  à  1+  **=-*', 

constant  a  des  températures  relativement  I: 


où  i>   peut  être  supposé 


Entropie  des  gaz  (*«). 


-  B  logya  +  ^H  logm  +  S'0) 


et   fait   des  calculs   pour   Ile  et   Ar;    Hg,    Cd   et    Zn  :    Pt,   Mo  et   W 

calculs  pour  li'r.  ï,,  h|  et  'il,.6 Les  valeurs  de  sïpm'ir  les'nietaux^se'ule- 
inenl  pour  la  phase  condensée)  ont  été  empruntées  à  Lewis  et  GtBSON 

L'auteur  considère   plus   tard    les  expressions  de   S,  pour  les  gaz 

polyatoniiques,  où  entrent   les   moments  d'inertie  (ou,   dans  le  cas 

île  molécules  «   pa  rfa  île  nient  rigides  »  des  gaz  hiatomiques,  les  poids 

atomiques  ax  et  a2).  Pour  l'entropie  de  solides  on  aurait 

S  =  2 (S  des  atomes). 

Brody  donne  une  démonstration  très  simple  de  la  formule  (dans  le 
cas  de  gaz  monoatomiques)  pour  la  constante  chimique  de  Stkiïn 
et  Planck  (Comparer  aussi  P.  Ehrenfest.  Versl.  K.  Akad.  Wet. 
Amst.,  1920,  28,  906).  Il   trouve 


S  =  -  B  log.EVT-l- S,, 

"-"^(fi-)^)* 


Et  de  la  relation  BC  =  S0-t-  7  B  logR  -t-  -  B  log  —  il  déduit  enfin 


Valeurs  de  —  ("). 


L'auteur  calcule  les 


i   de  —   d'après  dilférentes   méthodes. 


Tensions  de  vapeur  (5Ï). 


Cas  Gesetze.  —  Laws  of  Gases.  —  Lois  des  gaz.  —  Leggi  dei  gas. 


Dépendance  des  grandeurs  a  et  b  de 
dans  l'état  gazeux  ( 59  ). 
A  la  température  critique  on  aura 

(a>=»  =  ?ac,        (*,)«■=  9*., 

,,     .         ■         o.noo.'i'i  I'     pour    les    substances   pour    1rs 

ibs.  i  t        i       o,ooo4  I  I'    quand    r,      3oo«  abs. 
bailleurs,  pour  v  =  *,  on  aura 


-  Divers  {suite).  biblioohai ■:,  ■•  32.. 

Valeurs  de  a  et  A  pour  H-,  depuis  200  C.  jusqu'à  — 257°C.  («»), 


0,=  «,^»''111, 
où,    pour    beaucoup    de    substance 
'       .  poui   «       /   et  t  =  o'C.{v  = 


=  6,=-  c«r 


.•C: 


a/«Tc-i        cl  .le  même 
.  pourlagrandenrB,=RT*,, 


(  RT0  é 


,V  l'aide  de  cet 
;az.  la  valeur  H0 
culer  à    partir  de  T 

lorsque  H„  était  ti 
presque  absolue  av 
■é  faite  par  Pau 


luIc  I 


pjri 


Généralisation  de  la  loi  des  états  correspondants 
et  additivité  des  valeurs  de  bc  et  \  a, A  \  A,  )  (so  >. 
raduclinn  d'articles  divers  parus  dans  les  Versl.  K.  Akad.  Wet. 

Ainsi,  et  J.  de  Chim.   /'hrsi,/.  (  voir   T.  A.,  IV). 


Valeurs  de  l'attraction  valentielle  des  atomes  libres    \ 
et  chaleurs  de  dissociation  des  gaz  biatomiques  i«1). 


L'auteur  calcule  ensi 
valeurs  connues  de  Q0,  les  valeurs  de  y/ \c  qui 
:  cadre  déjà  connu  des  valeurs  de  \  A,.,  trouv 
pour  beaucoup   de   métaux 


■  17  et  362-363)  : 


i  Die  Zu 


andsçleic/turt. 


Cl, 


pour 

n. binai 


i   pour    H.    3  pour  O 
s  avions    trouvé    les 


et    V    5    pour 
font   partie   d'i 

valeurs  io'i  Â~~  =  ?3,  ?.-,  33,  35,  38  pour  Li,  Na,  K,  Hb  et  Cs:  32, 
:,  et  Jo  pour  C,  Si.  Ti,  Ge,  Zr,  Sn.  Ce  et  Pb; 
34  et  36  pour  Sb  et  Bi.  On  voit  bien  .pie  les  valeurs  calculées  plus 
haut  sont  du  même  ordre  de  grandeur  (H  =  21  s'accorde  parfaite- 
ment avec  Li  =  23.  etc.). 

On  peut  aussi  calculer  les  valeurs  de  io-\  \„  à  T  =  o°  abs.  en 
partant  de  l'équalion  de  tension  de  vapeur  de  beaucoup  de  métaux  ; 
on  trouve  alot*   1  //"-  Zii.\lnndsçl.,  p.  ■">:!>-.>  ><>  j  : 


Cu. 


v/Â^  =  2i       27       29       3i 
_     Sn.      Pb.      I     Sb.       Bi.      I     : 

v/A0  =  34?     26      j     26       28      j 
Ces  valeurs  ne  diffèrent  pas  beau 


Zn. 


2  II  ? 


T'abs. 

106a?. 

III"  A,. 

T°abs. 

10e  a,. 

Kl' /,.. 

00 

368,o 

935,8 

90,34.. . . 
77,89.... 
68,47-.  •  • 
60, 36..  .  . 

Tc=  33  ]\8.'.'.'. 

±'i'e=  20,62..  .  . 

'7,77-  ••• 
15,99.... 

407,9 

i  1 4 ,  b 
421,5 
429,2 
i34.7 
486.9 

Cr:.b 

ro37,3 

10")  i  ,3 
1071,9 

1238!l 
[468,3 

i5;8.4 
1672,8 

473,34... 
373,09.  . 
293,09.. 

o"C.=  273,09... 

II',,,.  -,->.. . 

i33,25..  . 
109,00.. . 

TBn,|.=  '07,37... 

375,3 
377,3 

i-.J.c 

380.7 
iSS  .7 
39i,« 

i<"»,7 
4oi.3 

9îi-i 
959.4 
()(')ti ,  1 
968.2 
988,5 
ioo3,j 
1019,0 
1 020 , 5 

État  moléculaire  de  la  vapeur  d'eau  <"). 


Tables  pour  les  tensions  de  vapeur  au-dessus  de  l'eau 
et  de  la  glace;  tables  hygrométriques,  etc.  («). 


Tables  diverses  pour  la  vapeur  d  eau  (S5). 


Considérations  théoriques  sur  la  grandeur  B 
dans  pv  —  RT  h —  »  -t-  etc.  et  sur  l'attraction  moléculaire  1 66 1 


Vitesse  d  évaporation  («). 
la  formule  de  Langmuir  (191 3) 


P  /A 


Pour  les  valeurs  de  />  du  me 
1,1  formule  de  IIerz-Kundskn 
entre  0°  et  5g0C.  ont  été  enij 


e"poid^'''olécuh,ire,"f  la  temp. 
vapeur  en  dynes  par  cm1. 
aient  donné   pour  le  coefficient 

e  liquide  on  peut  calculer,  d'après 
dessous  de  o-C.  (les  valeurs  de  p 
.éesaux  Tables  existantes)  : 


Gas  Gesetze.  —  Laws  of  Gases.  —  Lois  des  gaz.  —  Leggi  dei  gas. 


V.  —  Divers  (fin). 

Vitesse  d'évaporation  (67i  (suite). 

•alculenl    d'après    une    fori 

po 

(t< 


PI 


•  le 


1"-" 

cnces  que  a  = 
état  solide. 

;,;1;1' 

;none    et  =  0,29 

Hg  liquide  x  0,99, 
ii  0,82.  Une  autre  mél 
poser  en  moyenne  0,9 


,011    trouve    pour-    I  serait        1  et  que,  par  conséquent,  non  seulement  In ,  les  molécules 

pour  I lu  soh.le   1  liquides  sorties  de   la   surface  restent  dans   la   vapeur,   mais  toutes 

c  sorte  qu'on  peut    I  les  molécules  de  la  vapeur  qui  touchent  la  surface  retournent  dans 

|  la  phase  liquide. 
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—  («)  S/wjf/i,  r,7/..  1918,  69  n°  1.  -  («)  B.-'c,  |J  ||f,:k.  77-«/is.  ,lm.  .Soc  ,1/prA.  /-.7^..  1921,  42.  711.  —  (6,;)  W.-ll.  Kfissom  et 
M'""  C.  Nuiti.sno.M  v,,n  I.:.:in\  s.  I,,-,/.  A.  \/ad.  11,7.  ^I»,.s7..  i.,i.s.  27,  ili;  W.-ll.  Ki:i:m.m.  //„,/..  „,■>,,.  29.  7 1*  :  i,)2i,  30,  109; 
Phys,/..   /..    ut-u.  22.    ,  ..,  et  (,',:>:  i<r'2.  23.  ri'-,-.  V .  I»i-:hye.  Physi/,.  y  .  1  -, ....  21.  178;   .,,-.,  22.  3„>;  I'.  Zyvioky.  /A/c/..    ig?i.  22,  Vt'). 

-  (c:)  M.  Volmeu  uni  .1.  Esti.hman.v,  Z.  f.  Pins,/.,  m,,..  7.   ,;  K.  Iîi,nni,\vi ./..  //W.,   t922,  10.  169. 


Akuslik.  —  Acoustics.  -     Acoustique.     -  Acustica. 


ACOUSTIQUE. 


Vitesse  du  son. 

Vitesse  du  son  dans  les  gaz. 

se  en  m/sec.        t    -  température  cenl 

ilesse  à  la  pression  atmosphérique. 


Azote  <* 


\. 


fl). 

0 

33i.4 

±o,o3 

IOO 

394,i 

700 

632,2 

3  . 

o 

i  ;  i .  5 
33i,8 

±o,3 

3oo 

443,i 
487,1 

800 
900 

663,0 

,*.. 

(il)»,  i 

■   5 

339,9 
387,  5 
435,8 

4oo 

">•>.-.  i 

[OOO 

720,6 

*   | 

IOO 
200 

3oo 

5oo 

56  i ,  5 
Éthane 

*)■ 

(♦). 

|   *   .. 

4oo 

lo' 

!<.-.- 

uni' 

349,3 

5oO 

555,2 

)i) 

i'7H 

(IOO 

•89,  ! 

62  i ,  6 

0° 

(Ja/  carbonique  i 
258,3             loo' 

* 

*)• 

398,6 

/. 

V. 

Lrgon 

i 4  |. 
t. 

V. 

IoO 

3oo 

iiio.j 

336,9 
369,3 

(1(1(1 

i'o'<) 

o° 

ioN 

36o 

3 

-no" 

')5i.i 
58 1  ,  - 

Méthane 

(*)• 

200 

4o5, 

- 

8oO 
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o" 

42.9,2 
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63o,8 

3oo 
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Bibliographie.    —       '  1    E.    v.     \rgerer    et    1(.    Ladknhvrg,    Ann. 

Physik, 66.   (  ■<  1.  "h-  —  C)  T.-C.  Hebb,  Phys.  Rev.,  1919, 

2.  7i-  —  i  )  Deloraine,  Beulestreau  el  Dubusc,  Soc.  fr,  Phys., 
procès-verbaux,  1921.  —  (>)  H.-B.  Dixon,  C.  Campbeli  and 
A.  Parker,  Proc.  Royal  Soc.  London,  1921,  [A],  100,  i.  - 
(s)  E.  Esi  1  ingon,  C.  A'..  1919,  168.  i65. 


Vitesse   du  son  dans  l'air   et  lhydrogène  sous  la  pression 
de  1'""  à  0"  centigrade  j  E.  Grunkiskn  und  E.  Uehjkel,  Ann. 
Physik,  1921,  66,  1  xi,  344]-  —  Méthode  de  Thiesen  (réso- 
nateurs cylindriques  fermés  1. 
Air i  ii  ,  "17  in'sec  Hydrogène..     t26o,6m/sec 


Vitesse  du  son  dans  le  gaz  carbonique  à  0°  suivant  le 
nombre  de  vibrations  11  [ Bruno  Tern an,  /..  Physik.,  1922, 
I2,(i,2),  55]. 


Vm/scc.     258,76±o,i32     258,72:  o,o63     258, 9J     0,186 


Rapport  de  la  vitesse  du  son  dans  les  gaz  à  deux  tempéra- 
tures différentes  [F.  Himsteut  und  1t.  Widder,  X.  Physik, 
1921,4,  (3),   i5g  . 

Y,  =  vitesse  près  de      200  C.  V, 

Y2=  vitesse  près  de  — 78",  ji  Y, 

pour  l'air  privé  de  CO-  el  de  vapeur  d'eau. 


),8l47 


Vitesse  du  son  (suite). 
Vitesse  dans  diverses  substances  de  densité  <i. 

il.  /'.  V  m/sec. 

Acier  de  diapason  (1).     7,'iC.;      ambiante     5093 

■(*)., [,0245        i4°, 5        i5o3,5  !  0 

adourian,  Phys.  Rev.,  1912,  2.  (i3),  357. 
'■    Il  .  mu),  169,  282,  el  ./.  Phys.,  9.  224. 


Ea 


Mémoires  contenant  différentes  mesures  se  rapportant 
à  la  vitesse  du  son  : 

i°  Vitesse  du  son  produit  par  une  source  en  mouvemenl 
(R.-B.  Abbott  and  J.-W.  C00K,  Phys.  Rev.,  1920,  II,  16,  486). 

■>"  Vitesse  dans  les  tuvaux  (A.-L.  Folev,  Phys.  Rev.,  1919, 
II,  14.  .43). 


Réflexion  du  son. 

(A.  Bjorkeson.  Dissert.  Upsala,  \\y>>). 
Intensité  du  son  réfléchi,  si  l'inlensilé  incidente  =1. 


Réflexion  sur  une  plaque  de 

Paraffine 0,9986  Liège 

Verre 0>9(.)78  Cari  on... 

Marbre 0,9974  Gaoutchoui 

Sapin  deSuède.     0,9967 


• -O-/''' 


Transmission  et  réflexion 
(F.-R.  Watson,  Bull.  111  Eng.  Exp.  Sta,  1922,  n"  157). 

Mesures  par  un  résonateur  de  Rayleigh, 

pour  1,  2  ou  3  panneaux  de  la  substance  étudiée. 


SUBSTANCES. 

Rcli 

TION    DU 

ÉSONATEUR    EN    ( 

^•_ 

Nombre  de  panneaux. 

3,9 

4,9 
25,9 

23 ',2 

G, G 
6,6 

2o'o 

i'i.'l 

6,5 

3, '7.') 
1  ,o5 

3- 

Sans    panneaux    (air). 
Feutre  (Hairfeit) 

Iin,<l  Hairfeit  ).,..., 
Étoffe  de  lin  (flax-board 

,,,s:, 

tient  en  outre  de  nombre 
les   cloisons   de    plâtre  ce 


Absorption  par  des  murs  en  brique  et  en  plâtre 
d'.-K.  Sabine,  Phys.  Rev.,  1920,  II,  5 il). 
L'absorption  dépend  de  la  forme,  de  la  surface  et  de  la  posi- 
tion de  la  substance  étudiée  1  P.-E.  Sabine,  Phys.  Rev.,  1922, 

II,   19.     i<-M. 


Acoustics.  —  Acoustique.  —  Acustica. 


Propagation  du  son. 

Analyse  dans  l'air  et  dans  1  eau 

(G.  Barlow and  Kkene,  Pliil.  Tra/is.  Roy.  Soc  Lo/id., 

1922,  [A],  222,  i3i). 

Air  (voir  p.  3a8). 

Eau  :  Variai  ion  de  l'amplitude  avec  la  distance  et  la  profondeur. 


Amplitude  ce  _ 


1  diaphragme  de  métal. 

sur  le  fond  1 ,2     >a5o  \ 


■h        *|    '•' 

39  <  5     >a,6 


3,3  4o,5  7| 

3,3  18  80  (         ' 

sur  le  fond         18  3 


44,5         i,35  3,6  17,1  190/       ., 

45  9) 

58  2,7         sur  le  fond         18  180/ 

49,5  <5\>^) 

Valeurs  de  p  pour  les  différents  harmoniques. 

Profondeur  de  l'eau  =  3m,9;         Fréquence  /;  =  11,1. 

Déviations  pour  les  distances 


Cartes  des  ondes  acoustiques  pour  les  troubles  produits  par 
de  petits  corps  dans  les  ondes  transmises  à  travers  l'eau 
(A.-B.  Wood  and  J.-B.  Young,  Proc.  Roy.  Soc.  London,  1921, 
[A],  100,  261). 


Propagation  des  ondes  longitudinales  dans  la  gélatine 
(P.  Herbolsheimer,  Z.  Physik.,  1920,  3,  182). 


Propagation  du  son  du  canon. 
i°  D.-C.  Miller.  Pliys.  Rev.,  1921,  II,  17,  255. 
2n  M.  Colugnon,  C.  R  ,  1921, 172,  2l3. 


Orientation  dans  l'audition  par  les  deux  oreilles. 


i°  G.-W.  Stewart,    Pins.  Rev.,  1920,   II,    15,    422;   1917,  II 

I,    502. 

2"  A.  Térot,  ./.  Pliys.  Rad.,  1921,  2,  4»  97- 

3°  It.-V.-L.  Haktley  and  T. -r,.FRV,/V/i.v.A'ee.,  1921,11,18,431. 

4°  M.  Simpson,  Pins.  Rev.,  1920,  II,  15.  421. 


Mesure  du  pouvoir  auditif 
(A   Stefamni,  Cim.,  1920,  19,  série  fi,  5). 


Angle  de  chute i"h'  5°52r  i3°io'  i8°37'  36Y,V  89°22' 

Intensité  physiologique.        1       3, 16    7,07       10         20      43,58 


Mémoires  donnant  de  nombreuses  courbes  : 

Caractéristiques  physiques  des  oreilles  (J.-P.  Minton,  Pliys. 
Rev.,  1922,  II,  19,  80;  Proc.  Aat.  Acad.  Sel.  1921,  7,  225; 
1922,  8,  274). 

Sensibilité  de  l'oreille  pour  des  sons  allant  de  2000  p.  par 
seconde  jusqu'à  la  limite  des  fréquences  perceptibles  (C. -P.  Laine, 
Pliys.  Rev.,  Il,  19,  492). 

Minimum  et  maximum  des  sons  perceptibles  (H.  Fletcher 
and  R.-L.  Wegel,  Proe.  Nat.  Acad.  Sri.,  1922,  2,  5,  et  R.-L. 
Wegel,  1922,  8,  i55). 

Sensibilité  pour  différentes  pressions  (D.  Mac  Kensie,  Proc. 
Nat.  Acad.  Sri.,  1922,  8,  188). 


Minimum  d'énergie  nécessaire  pour  un  son  perceptible 

(F.-W.  Kranz,  Pins.  Rev.,  II,  17,  384). 

■2,2x10-'  ergs  par  cm2/sec  pour  une  fréquence  de  2048  p.  p.  sec. 

Déplacement  correspondant  de  la  molécule  =  0^,025. 

L'énergie  nécessaire   pour  l'audition    est  100000   fois   plus  grande 

pour  128  p.  p.  sec.  que  pour  2048  p.  p.  sec. 


Distribution  de  l'énergie  dans  la  parole 
(J.-B.  Crandall  and  D.  Mac  Kensie,  Pliys.  Rev.,  II,  19,  221). 
125  ergs/sec.  =  énergie  totale  de  la  parole  avec  la  voix  nor- 
male et  modulée. 
Ce  Mémoire  contient  de  nombreuses  courbes  de  distribution  d< 


Pression  dans  les  tuyaux  sonores 

(S.  Biiargava  and  Li.-N.  Ghosh,  1922,  Pliys.  Rev.,  II,  20,  452). 

i°  Variation  de  la  hauteur  du  son  avec  l'accroissement  de  pression. 

Dislance  des  lèvres  à  l'extrémité  =  8"». 


490  fondamental  32 5o5 

4g5  38 io5o  octav< 


2°   M 

et  l'octa' 


nimuin  de  pression   pour  exciter  la  note  fondamentale 
e  pour  différentes  distances  des  lèvres  de  l'extrémité. 


Louise  Bidet. 


Acoustics.        Acoustique.        Acustica. 


Relation  entre  l'intensité  du  son  et  la  pression  pour  un 
résonateur  i  tonc  varia/or  i  et  un  tuyau  d  orgue  i  B.-F.  Lo\  i: 
and  M.  k.  Dawson,  Phjs.  Rev.,  1919.  II.  14.  ig). 
Intensités  mesurées  par  un  résonateur  de  Ua>  leigh  K. 
L'intensité    \.irie    pi  ..}>..!  1  ionii.l  I,  in.ii  t    à    la    pression    (  courbes  i. 

Mesures  pour  un  résonateur  1  38")  vil)  sec  en\  iron  )  tone  variator. 

Pressions  Déviation  Pressions  Déviation 

en  eau.  du  ré>onaiein  K.  encan.  .lu  ré-onaleur  K. 

ii».o 1  ,i)  J   d.  1  27,9 i3,g 

l3,o 4.1  in,.'. 16,0 

i(i,i 6,2  33,7 18,4 

i.i.o 8.1  36,6 19.4 

■>  > .■>. 9, g  3(),  ">.  .  .    .     22,0       1  .u 

>").li 12,0  ±  o,  5 

Voir  sur  le  même  sujet  : 

\  -I.  Jones,  Phys.  Rev.,  1921.  II.  18.  118  (courbes). 

V.  Longh.  PliiL  Mag..  i9>>.  [(>],  43.  -.•   (  photographies  de  gra- 
phique*]. 

Étude  par  le  déplacement  des  franges  1  interféromètre  )  de 
la  pression  dans  les  tuyaux  et  les  résonateurs,  et  de  la 
vibration  des  plaques  de  téléphone  (nombreux  graphiques  1, 
C.  Barus,  publication  Carnegie  Inst.,  1922,  n°  310. 

Résonateurs  sphériques 
1  W.  Haknemann  und  H.  Hkcht,  Physik.  /..,  1921,  n"  12,  356). 

i°  Résonaleur  «  Touraum  ».  . 

Nombre  de  vibrations  propres  par  seconde  .*«  =  -5oo  \  H  t      ■  l,H"."  -  ; 

S,  et  S,=  volumes  des  résonateurs  groupés  2  à  2  (a,  b,  c.  d);" 
H  =  rayon  de  l'orifice  commun; 
D„  D,=  diamètres  des  sphères. 

Mode                                                                                  «cal-  reob- 

de  groupement.    D,.      D,.        S,.         S,.          H.        culé.  serve. 

a     b...      "i.o     5,o     (iii.ii     66,0     o,85     1190  i23o 

a     c...      5,o     4,0     66,0     33,5     0,6g     i32o  i35o 

b     c...      ko     4,0     66,0     33,5     0,69     i32o  i33o 

a    d. . .     j.o     4,0     66,0     33,5     0,26       810  770 

b     d...     5,o     4,0     66,0     33,5     0,26       810  770 

c    d...     4.0     4:"     33,5     33,5     0,26      g3o  910 
2°  llésonateur  de  Helmhollz  (sans  encolure  1. 

— Vl 

D.  S.  H.  n  calculé.  n  observé. 

i.O  ("16,0  I  ,67                   I  iqo                  1080 

5,o  66,0  0,8 5                   85o                   870 

4.0  33.5  o,6q                1080                1100 

4,o  33,5  0,26                660                600 

Résonateur  actionné  par  un  jet  d'air  de  grande  vitesse 
(avec  variations  de  pression  1  (J.  Hartmann,  Pins.  Rev., 
1922,  II,  20.  719,  el  Det.  Agi.  Danske  Vidensh.  Selskab. 
Matlun.  fsiskc  AJcddelc/sev,  1919,  i,  i3). 

Forme  cylindrique. 
Variation  de—  avec  la  profondeur  d  du  résonateur. 

a  =  longueur  d'onde  correspondant  aux  oscillations  produites. 
Les  courbes  peuvent  être  représentées  par  les  formules  : 
a  =4,22d-+- 1.2  pour  un  résonateur  d'ouverture  omm, 7 

X  =  4,22rf-HO,3  »-  „  ,-m,2 

La  fréquence  des  oscillations  est  3,8  fois  plus  grande  environ  pour 
un  jet  d'hydrogène  que  pour  un  jet  d'air  atmosphérique. 
Ce  Mémoire  contient  aussi  l'élude  de  la  forme  spliérique. 


Étude  des  cornets. 

Amplification  du  son  par  les  cornets 

(A.-L.  l'oi.i.v.  Phys.  Rev.,  1922,  II,  20,  >o5). 

1  '.orncls  en    /inr   :    longueur        ~t\ ,  >o. 

K  =  rapport  des  aires  de  la  grande  el  de  la  petite  ou vei 

D  =  distance  entre   la   source    el    le   rérepieur.    (  (  .i-  réceptCl 

e  de  Rayleigh;  B,  un  son., m.  ire  de  Webster  | 


d'ampl 


A,  un  disqm 


D.           R.  A.  B.                    D.  R.  A.  B. 

>"',44        7,8  3,i  y., 9  im,g8  7,8  2,6  2,0 

33,o  7,1.1  î  ,3                »  33 ,0  9,  1  i,i 

»             122,0  1  I  ,g  6,0                       »  122,0  10,')  (i.o 

»        256,o  i3,o  7,3                »  256,0  8,3  6,5 


Mémoire  contenant  des  courbes  : 
Vibration  fie  l'air  dans  les  cornets  (A.-G.  Webster,  Proc. 

Xtit.  ./end.  Sri.,  1920,  6,  3l(>). 


Facteur  de  correction  K  pour  l'extrémité  d'un  cornet 

(G.-W.  Stewart,  Phys.  Rev.,  1920,  16,  3i3). 
L  =  longueur  du  cornet  ;         R  =  rayon  ;         n  =  nombre  entier. 

L  -+-  Kll  =  n  -  ;  K  =  0,7  (erreur  possible  de  10  "/„). 

Ce  Mémoire  contient  en  outre  de  nombreuses  courbes. 


Impédance  acoustique  d'un  diaphragme  de  récepteur 
(A.-E.  KisNNEi.i.v  and  K.  Kurokawa,  Proc.  Am.  Acad.,  1920, 
56,  3  )  <  graphiques  ). 


Vibration  de  récipients  élastiques  partiellement  remplis  de 
liquide   <  vérification   d'une    formule  théorique)  (  S.  Bankiu 
Phys.  Rev.,  1919,  II,  13,  171). 


Étude  des  microphones.   Vibration  des  plaques 

(F.  Canac.  Bull.  Rech.  et  Inv.,  1921,  n°  19,  237). 

i°  Étude  de  la  résonance  des  mailles  1  partie  de  la  coque  d'un 

bateau   comprise  entre  deux    couples)    d'épaisseur    =  5"""  au 

moyen  d'un  «  solid-back  »  fixé  au  centre. 

Notes  fondamentales  observées  pour  les  deux  dimensions 
des  mailles. 
PM  =  petite  maille....     5ox8o'°|            Modes  de  vibration  : 
ML  =  maille  longue...     50x170     |  jj libre-libre 


M  =  maille  1 

M  =  grande 

maille...' 
Dimen- 

60  x  8 

|         \p  Ap    .... 

tppuyée-appuy 

Note 

Maille 

(    170    . 

Système. 
LL 

fo 

ndamentale. 
fa  3 

ML 

î      i" 

ta   1 

PM 

la-i 

1     80. . 

LL 

(     80. . 

LL 

fa-, 
ré  5-1 

MM 

(     60.. 

....     ApAp 

(     -0. . 

snl-i 

1    100.. 

. .    .        LL 

20  Étalonne 

ge  do  m 

cropb.01 

e  Solid-back  e 

ileur  absolue. 

On  trouve  u 

„  minim 

am  de   s 

nsibilité   pour 

n 

déplacement   1 

Louise  Bidet, 


3-28  Akustik.  —  Acoustics.  - 

Étude  du  géophone 

(A.  Leighton,    Tech  Paper  U.  s.  Bureau  Mines,  1922,  277). 

Sensibilité  de  <  1  iu j >li i;il; mes  fails  en  divers  métaux. 

mime  1111  pendule  contre  If  charbon  dans  une  minea  ^oo  pieds  de 
l'observateur. 

Substance.  e.  E. 

., ..     o,oi5       0,3196 

O  ,  02  ")         O  ,  3  I96 

î/.e  phosphore 0.(107       "•  'il9<> 

Von  (Iran  Heai  inir  Mi'lal o,b?5       0,9199 

Vickel  pur 0,025  o,oo4g 

Argent-nickel,  pleine  élasticité  ( lull-spring).  0,02  ">  0.0199 

Ugenl-nickel.  1/2  clasl icite  1  half-spri.m ). . .  o,025  0,0049 

A  uminium  pur 0,023  0,0798 

Alliage  (l'aluminium .  <>,<>•>  >  0,0199 

Acier  non  trempe'.'.'.'.'.  .  .7.7. . . .' '..'.'.'.  o.'or'.  oj'ôigg 

Acier  chrome-vanadium  non  trempé o,oa5  o.oigg 

Acier  Solvay fl>R25  0.0199 

Mêlai  <■  Festal 0,02$  o,3i'g6 

Transmetteur  électrostatique  pour  la  mesure  de  lintensité 
du    son   (F.-C.    Wkn'te,    Phys.    Rev.,    1922,    II,    19,     JgS). 

Courl.es. 

Influence   de   l'amplitude  sur   la  fréquence    des    diapasons 
(D.-C.  Miller,  Phys.Rev.,  1918,  11,  11,  I97). 

Le  changement  de  hauteur  est  l'onction  linéaire  de  l'amplitude 
et  du  carré  de  la  fréquence. 

\n  =  variation  de  la  fréquence  n  ;        »a  =  double  amplitude. 
\'i  =  Kn2  X  la. 


Diapason  entretenu  électromagnétiquemenl  à  200  C.  • 
■>a  =  o""",7  j  ;  n  =  100,000. 

Diapason  frappé  :  n  =  99,971. 

Effet  de  l'amplitude  sur  un  diapason  de  435  vibr/soc  : 


Caractéristiques  des  diapasons  entretenus  électriquement 
(ll.-M.  Dadourian,  Phys.  Aee.,  1919,  U.  13,  337). 


Acoustique.  —  Acustica. 


Diapason    de    la    We 


1'  étant  la  pé 
affectant  la  péri 


Analyse  des  sons 
((i.  Bari.ow  and  11. -B.  Keenk,  Phil.  Trans.  Roy.  Soc.  Lnitdon, 

1922,  [A],  222,  i3i). 
Analyse  dans  l'air  et  l'eau  (noir  les  spectres  sonores  établis 
par  l'auteur,. 

Analyse  des  sons  par  la  méthode  des  diapasons  de  Kcenigs 
(E.  Waetzmann,  Phys.  Z.,  ig22,  19,  38-2). 

Filtres  acoustiques.  Courbes  de  la  transmission  pour 
hautes  et  basses  fréquences  (G.-VV.  Stewart,  Phys.  Rev., 
ig22,  II,  20.  S28). 


Analyse  du  son  des  cloches 
(A  -T.  Jones,  Phys.  Rev.,  1920,  II,  16,  247), 


Vérification  expérimentale  de  la  théorie  de  l'archet 

(E.  Charron,  .4 nu.  Phys.,  1917,  7,  1,  et  'J'hèse,  191(1,  Toulouse). 

Vibrations  des  cordes  entretenues   par  le  frottement   d'un   disque 
tournant  colophane  formant  archet. 

Variations  de  la  largeur  e  du  fuseau  sous  l'influence  de   la   près- 


9,5 

Positio 


Pressions..  .      -j5     lio     1  V 
e  au  milieu.      i5     16       1 


Rapport  de  la  vitesse  de  la  corde  à  la  vitesse  de  l'archet 
(  K.-C.  Kar,  Phys.  Rev.,  1922,  II,  20,  r48). 


Observation  ù  R. 

...      42 '"1  1,358 

...      43,6'.  i,i33 

...      47,4p  0,667 

49,20  0,484 

...     48,90  0,781 

.    .     49,40  0,672 

...     f7,o  1,116 

...      16,"»  i,236 

...     48,3  1,273 

...      ',8,8  i,i!8 

...      >o,8  o,565 

Louise  Bidet. 


Strahlung.  -      Radiation.         Rayonnement.         Irradiazione. 


RAYONNEMENT. 


Constante  de  la  loi  de  Stefan-Boltzmann. 
n  est  exprime  en  watt-cm  •  degré  '. 
I".       '  auteurs.  |  Bibliographie. 

..(lii    Comittee  of  Pno-    Trans.  Illum.  Eng.  Soc,  i 
12.  S99. 
'roc.     Xat.   .icad.    Sri..,     1 


=  0.1.12     W.-W. 

I 


P  Iirs.  Bev..  i<  >  1  «1.14,1 7  \:J.  Il  <>s  h. 
Acad.,9, 1 85 et  But. Bur. stand., 
ki>o.  15.  S^i)-.  Se.  Petper,  n°357. 

Pend.  Accad.  Lùicei,  1917,  26. 
|3g  et  1919,  28,  77. 

le/-/;..  Oe«*.  Phys.  Gesel.,  1921, 


Constantes  de  la  loi  de  Wien-Planck. 


14318 
14385 


MlU.lKAN 

COMMITKK   (l 


3,  23». 

Trans.  Mut».  En?.  Soc, 

12.  i99> 
Phys.  Itev.,  1917,  10,  323. 
Bul.  Bur.  Stand..   1921,  1 

Se.  7>a/>er,   n'  406. 
/?.  PltYsik..  1022,  11,  4- 
/T.  Pkysik.,  nir..  9,  '), 


280. 


6,554 
6,49 

6,58±o 


Constante  de  Planck. 

Bibliographie. 
./.  Frank.   Insl.,   igtn, 

184.  344. 
Phys.Rev..  1917,15,523. 
Phys.  Rev.,  1917,  9,571 

st    Proc.    Xat.  Acad. 

Sri..  3.    181. 
Phys.    Rev.,    1917,   10, 

93. 
Phys.Rev..  1919,  2,  36i  . 
Ann.  Phrsik,  igi8,  57, 


Auteu 

MlLLIKAN 

MkXDKNH 

ALL 

M  KBSTER 

Clark 

and 

Blakk 

and 

DUAXK 

BlRGR 

Waûkbb 

A.  M  lii. 

■ 

Rayonnement. 
Hayons  X. 


Rayons  X. 

Diverses. 
Rayons  X. 

Rayons  \. 


Crilii|ue  des  expériences  entreprises  pour  la  détermination  de 
t,  C  et  //  (W.-W.  Coblextz,  Bul.  Dur.  Stand.,  1921,  17,  7). 

Modification  de  la  formule  de  Planck.  Valeurs  du  terme 
correctif  (  W.  Nkrnst    und    Wulf,   Berichte   D.    Phys.   Gesel.. 

I  <  t  1  Ç) .    I  I-I9,    3o">  |. 

Comparaison   de   la  lormule  de   Planck  avec  celle  de  Xernst 
Ri  sens  und  Michel,  Physik.  Z.,  1921,  22,  5G9). 
Des  expériences   entreprises  il  résulte  que  la   formule  de  Planck 


,-  hie„ 


Rayonnement  intégral  E  =vT". 


Valeurs  de  n 
(Th.    Peczàlsri,    ,/nn.    Phys. 

..».;,  7.  mi). 

Tantale «  =  4,' 

Graphite n  =  /, 

(  llVDK,    CADV    aild    FORBVTHE, 

Phys.  Rec,  1917,  10,  3g5). 
Filament  tungstène 4,7 


Valeurs  de 

V 

(S.  W 

KitKit.    Ami. 
1917,  54,  17 

Pin 

). 

uk, 

Platine. 

y       . 

10'2. 

,,.. 



1 62 

0 

Tungstène. 

10'2. 

0°.  . . 

,QO( 

1 129 

II  39. 

II.  -  POUVOIR  ÉMISSIF 
Tungstène. 
(A. -G.  Wohthing,  j  (K.-O.  kuLiiijRf ,  Jsïroph.  J., 

Phys.  Rev.,  1917,  10.  377).     |  1917,  45,  i49>- 

:  pour  s  pour  1         Pouvoir  émissit  ahsolu 

'■        '/.  =  o:1.™.-,.         1        X=oî\6G5.  a  21 430  absolus. 


2168...  o,434       3674*.  o,398     3717...    p, 493       49i6...    o,463 

>',(.S...  „.i>8  *  Point  de  fus.  'V>«-  "-493  >Ô8...  .,,453 
(-.•Mémoire  contient  unecourbe    i1'.)»---     "^         '"'ï00-     ">4'38 

pour  X^ot*, 468.  [4435...    «.,470       564i...    o,4i5 

Voir  aussi  \.-C.  WnimiiNci  and        Voir    les   courbes   donnant    les 

FoRsYTHE,  Phys.  lie*.-..  18,  1  \\.      \  variations  avec  la  tempéiatu 


Métaux  et  oxydes  divers.  —  Charbon  (.Foote  Fairchii.h 
and  Habbison,  Tech.  Paper.  U.  S.  Bur.  Stand.,  1921,  170,  g4). 


Substance  (O:\65). 

Argent 0,07 

n    (  solide o,  i3 

Ur  j  liquide p,22 

"'Hiâ1:::::::::  "S 

Palladium  S  f:;l 

^iifc::::::;.:  :;.'} 


Oxyde  de  1er 


1  1200". 


0,80 
^98 


Tungstène     20oo0C.,.     o, 

(  3ooo°C. .     o, 

Pouvoir   émissif   de   l'or  dans  le  spectre   visible   (A. -G 

WoBTHING,  •/•  Frank.  Jnst.,   1921,  192,    112). 

/-  ordinaire.  T  =  1300°  abs. 

0,66. 0,10  o,66 0,18 

0,53 o,36  o,")3 o,i- 

0,47 o,Gi  0,47 o,63 


Strahlung.  —  Radiation.  —  Rayonnement.  —  Irradiazione. 


vde  de 

cuivre 

tic  n 

jir  de 

pla- 

vde  de  nickel;                line; 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

o,53o 

o,495 

o,432 

o,355 

0, 111 

0,208 

o,58i 

o,5.l7 

0,  {87 

0,41 1 

0,  i3o 

0,243 

0,622 

0.  )<)o 

o,533 

o,J6o 

0,148 

0,2-7 

0,6, 5 

0,626 

0,671 

o,5oi 

0,167 

0,3l2 

o,683 

0,656 

0,604 

0,537 

0,1 85 

0,347 

0,708 

0,681 

o,632 

o.lOc, 

0,204 

(.,381 

0,72s 

0,704 

0,657 

o,5q6 

0,222 

0, 4 1( 

",746 

0,723 

0,67g 

0,620 

0,241 

o,45i 

0,762 

0,740 

0,698 

0,641 

0 ,  260 

- 

les  se  comportent  comme  un  corps  gris 

.iiix  suivent   une   loi   conforme  aux  dcd 

d'apre 

s  la  tl 

•orie  ( 

e  Max 

vell. 

ions  de  Drude 


Étude  du  manchon  Welsbach 
Ives,  Kingsbury  and  Karrer,  /. Frank.  Inst.,  191 8, 186, 48 1  et  585 
T-t°  absolue;  I    e  =  Pouvoir  émissif  total; 

R  =  Hayonnement  total  (watts       L 

par  cm2  par  steradian);  |    ^  =  Efficacité  lumineuse. 

Flamme  Bunsen  : 


Manchons  composés  d'oxydes  à  faible  pouvoir  émissif 
dans  le  spectre  visible, 
uids  du 


Substance 


Th03... 
ZrO,... 
MgÔ... 
Al,0,. ...     o',o( 

Si02 o,o( 

BeO 0,0c 

Ce  Mémoire  contiei 
une  étude  très  compl 


manchon 
gr/cm2. 
0,0090 


0,00012   o,o44 
o,oooi43  0,095 


Rayonnement  donné  en  %  de  la  chaleur  totale  émise  par 
des  surfaces  chauffées  à  l'air  (100°  C.)  CJ.Baiirvtt  et  Scott, 
Froc.  Phjs.  Soc.,  1920,  32,  36 1  ). 


7o  rayoi 

Diamètres  (cm).         Surface  polie.     Si 
I        0,62  3,7 


Sphères.  . . 
Surface  plai 


tare  noircie. 
16,0 
26, 1 
35,o 


43,9 
39,5 


Recherches  sur  les  forces  résultant  de  l'irradiation  de 
surfaces  couvertes  de  noir  de  fumée  (II.  Sirk,  X.  l'Insik., 
1921,  4,  ("1),  216). 


Étude  de  l'effet  de  la  pression  du  gaz  sur  l'effet  radiométrique. 
Radiomèlre  dans  l'air  et  noiici  d'un  seul  côlé  (  Gkiii.ach  und 
Westphal,  Ber.  Dtsch.  Phyx.  Ges.,  1919,  9-10    219) 


IV.  -  RÉPARTITION  DE  L'ÉNERGIE  DANS  LE  SPECTRE. 

Spectre  solaire  (partie  ultraviolette;  centre  du  Soleil) 

(Fabry  et  Buisson,  C.  II.,  1922,  175,  (3),  1 56). 


rapports    des    é 
l'absorption  a 

m'^pl'e", 

intensité  dans  1 

a.                b. 

C. 

3g4o           4o 

23,9 

3620           5o 

19,^ 

ii43           79 

12,2 

Flamme  de  l'acétylène.  Valeurs  observées. 

I.     W.-W.  Coblentz,  J.  Frank.   Jnsi.,  1919,  188,  399.  et  But 

Bur.  Stand.,  1920,  15,  63g;  Se.  Paper,  nu  362. 

Xu.A.         E.  Au.A.  E.  Au  a.  E. 


4000 

5 

54oo 

34,6 

65oo 

91,2 

4250 

7 

55oo 

38,9 

6600 

97,6 

4400 

8,5 

56oo 

42 , 9 

6750 

107,5 

45oo 

10,0 

575o 

49, « 

6800 

1.0,9 

4600 

11  ,8 

58oo 

52,2 

7000 

124,1 

475o 

1   >,0 

20,9 

6000 
625o 

73' 3 

76,1 

7400 

[37,5 

141,0 
i5i,o   ' 

5230 

29,2 

6400 

85,o 

75oo 

i57,9 

ns  le 

pectre  v 

sible 

la  distr 

ibution  d 

5  l'énergie  pou 

r  la  partie 

raie   d 

e    la    flan 

à  a3Co°  a 

rime 

.soh 

cylindri 

que    de   1 

acétylène  est 

celle   d'un 

2.      E.-P.  Hvde,  VV.-E.  Forsytiie  and  Caiiy,  PIijs.  Rev., 
'9 '9,  14,  379. 

iteurs    avec    le    brûleur 


Projecteurs 

(Priest,  Meggkrs,  Nicholas,  Gibson  and  Tyndall, 

Plijrs.  Rev.,  1919,  14,  184  ). 

.   charbons  Colin 


r  a  =  5i)omij.. 


t  A.  Sperry  , 

<   B.  Sperry  73  ainp.,   charbons  Speer; 

(   C.   Arc  ordinaire  10  amp.,  charb.  Electra. 


5go.  . 


100,0 
11  5,o 
'49,7 


B. 

C. 

Io3,9 

146,1 

98,1 

12),  5 

ioo'o 

116,6 

83,4 

141,4 

67,2 

490. . . 
470... 
450... 

440. . . 

43o... 


1 54,6  i55,6  61,8 

169,6  i55,2  55,i 

182,1  i5i,7  47,8 

262,6  229,2  47,7 


Mémoires  contenant  des  courbes  : 
'  S. -G.  Hibben,  Proc.  Eng.  Soc,  1920,  36,  89. 
5  C.  Lichtenberg,  /.  Frank.  Inst.,  192.0,  190,  691. 


Lumière  du  jour  reproduite  artificiellement 
(J.-G.  Priest,  Phjs.  Rev.,  1918,  11.  499). 
La  lumière  venant  de  la  source  passe  à  travers  2  ou  3  niçois 
séparés  par  des  lames  de  quarLz. 

En  variant  l'épaisseur  des  lames  et  l'angle  de  relation  des 
niçois  on  reproduit  la  distribution  de  l'énergie  dans  le  spectre  du 
corps  noir  à  5ooo°  ou  du  soleil. 


Courbes  donnant  la  distribution  de  l'énergie  pour  la  lampe 
au  tungstène  et  le  radiateur  de  Planck  (J.-G.  Priest,  Bul. 
Bar.  Stand.,  192.2,  18,  221  ;  Se.  Paper,  n°  443. 


Louise  Bidet, 


Lichtgeschwindichkeit.  —  Velocity  of  light.        Vitesse  de  la  lumière.  —  Velocita  délia  luce. 


OPTIQUE. 


LISTE    DES    CHAPITRES. 


I.  Vitesse  de  la  m  mière 33 1 

II.  Diffusion  de  la  lumière 33 1 

iii.  poi  voihs  reflecteurs.. 333 

IV.  Coefficients  d'arsorption  ou  d'extinction.  33g 


V.  RÉFRACTION    ET 

VI.  Spectroscopie. 

VII.  Photométrie . . 


I.       VITESSE  DE  LA  LUMIÈRE. 


Vitesse  de  la  lumière  dans  un  milieu  en  mouvement 
(P.  Zeeman.  Jft/i.  P/ijs.,  1917,  8,  ig3). 
Détermination  du  coefficient  d'entraînement. 
ef  =  1 -  (coefficient  de  Fresnel); 

eL  =  1 '- ~  (  coefficient  de  Lorentz  )  ; 

ze  =  vérification  expérimentale  de  l'auteur  au  moyen  d'un 
dispositif  analogue  à  celui  de  Michelson."  Vitesse 
axiale  de  l'eau  -  J">:i,G  cm,  sec. 


Effet  Fizeau 

(P.  Zeeman  et  A.  Snetiilac.e,  Proc.  A.  Akad.  U'et.  Jnisl., 

19 19,  22,  5i  2,  et  frersl.,  1919,  27,  1462). 

Mesures  dans  le  quartz. 
Vitesse  de  1000  cm/sec;         Longueur  du  quartz  de  ioo"u; 
A  =  déplacement  des  franges  en       '      de  leur  distance. 


DIFFUSION  DE  LA  LUMIÈRE. 


Diffusion  de  la  lumière  par  les  gaz  (J.  Cabannes,  Ann. 

J'/ns..  i«)>o,    15,    ijo;    J.    J'/ijsiq.    liai/.,    1920,    1,    129; 
C.K.,  1920,  171,  85a;. 


»,93; 


=  3,3i; 


-  De^ré  de  polarisation  de  la  lumière  dij/'tisi'-e. 
Hvdro-  Gazca 

Argon.       gène.  Azote.      Oxygène,      niqui 


I  —  intensités  de  la  lumière  diffusée  polarisée  respectivement 
dans  le  plan  perpendiculaire  au  plan  formé  par  le  rayon 
incident  et  le  rayon  diffusé  et  dans  ce  plan  même. 

III.  —  Intensité  de  la  lumière  diffusée  par  l'argon. 
11  =    1,34  ±o,o5)  x  10-8     pour  À  =  J358  U.  A.  à  27"  sous  76e"1. 

Composition  du  gaz 91  A:     8,7X2:     o,302. 

/  .1  =  intensité  de  la  lumière  dilfusée: 
H  _  J_   I   E  =  «clairement  d'un  plan  normal  au  faisceau  primaire 

(  V  =  voIumeVilTusant. 
Source  de  lumière  :  Lampe  à  vapeur  de  mercure.  Les  comparai- 
sons   ^'effectuant    par   voie    photographique,    les    longueurs    d'onde 
utiles  étaient  comprises  entre  4358  et  3i3i  U.  A. 


Diffusion   de  la   lumière   par    certains    liquides    privés 
de  poussières   (W.-ll.   .Martin,  ./.  Phys.  Chem.,  1920, 

24,  478). 

=  intensité  relative  de  la  lumière  diffusée  (  toluène  =  1); 
!  =  degré  de  polarisation  de  la  lumière  diffusée;  rapport  en  %  di 
l'intensité  dans  le  plan  perpendiculaire  à    l'intensité  dans   li 

Liquides.  I.  a. 

Eau 0,060  0,7 

Anhydride  sulfureux 0,400  22,0 

Alcool  méthylique 0,100  7,0 

Alcool  éthylique 0,180  7,1 

EUier o,236  9,3 

Acétate  d'éthyle 0,210  22,8 

Chlorure  d'isobutyle o,375  18,0 

Heptane  (mélange  d'heptanes) 0,374  i3,4 

Butyrale  d'isobutyle 0,320  17,3 

Benzène 0,91  54 

Toluène 1 ,00  Vj 

C.hlorobenzène 1 ,  52  5i 

Benzoate  d'éthyle 1 ,  55  55 

a-Chloronaphtalène 4,3o  78 

Source  de  lumière  :  arc  au  charbon  Go  volts,  12  amp.,  filtré  à  tra- 
ers  une  solution  de  sulfate  de  quinine. 

V&urabQiirç, 


Lichtzerstreuung.  —  Scattering  of  light.  —  Diffusion  de  la  lumière.  —  Diffusione  délia  luce. 


Diffusion  de  la  lumière  par  certains  liquides  privés 
de  poussières  (  W.-ll.  Martin  and  S.  Lkhkman,  /.  l'hrs. 
C/iem.,  1922,  26,  ?5). 

1  =  intensité  relative'  de  la  lumière  diffusée  (  benzène        il. 


Xylene  (mél""s 

de  xvle 

nés  ). 

1,2 

Chlornbe 

/cm.' 

1,4 

Alc.méth 

lique 

.       0,1 

Sulfure  d 

e  rai 

bone. 

Ether. 

es,  7 

I. 

a. 

100       4 
71        4 

55 
3o 

.'"•"' 

46,5     3 

60 

3i,5 

21          1 

84 

3i,5 

0         0 

355 

Source 

de  lu 

mi  ère 

fate  de  qu 

mine 

Ihylique. . . . 
-piopvlique. 

ioliulvlique  . 
soa.nyliciue. 


0,280  8,5 
0,298  0,0 
0,068     6,7 


Mélanges  binaires. 


Hexane  normal 

Cyeloliexane. 

Hexane  •/,  en  vol 


lite;    filtre 


;ul- 


Relation  entre  l'absorption  et  la  diffusion  de  la  lumière  par 
l'eau  et  le  benzène  privés  de  poussières  (W.-H.  Martin, 
J.Phjs.  Ç/ie/n.,  1922,  26,  471}. 

s,  =  part  de  la  lumière  absorbée  restituée  par  diffusion; 
s   =  coefficient  d'absorption  totale. 

Eau.  Benzène. 


4358.. 
546i.. 
5780.. 


3,0 X  I0-s  I  ,2X  IO-'1 
1,2  Xi  o-^  3,4X10-'' 
9,6x1  o-6    6,4x1 0-5 


Diffusion  moléculaire  de  la  lumière  par  l'éther 
(K.-R.  Ramanathan,  Proc.Roj.  Soc.  London,  [A],  10.22,  102,  1  ">i). 
t  =  température; 

a  =  rapport  en  »/„  de  la  composante  faible  à  la  composante  forte. 

I.  —  Diffusion  par  l'éther  liquide  à  t"  C.  par  rapport 

à  la  diffusion  par  l'éther  liquide  à  35"  C. 


33?.. 


179"' 


II.  -  Diffusion  par  la  vapeur  saturante  a  f  C.  p 


III.  -  Diffusion  par  l'éther  au-dessus  de  la  température  critique 
pur  rapport  à  la  diffusion  par  l'éther  liquide  à  35°C. 

'0(^ "94       196       198       200      202       212,5       217 

378       172       126       84        64  27  ai 


Diffusion  moléculaire  de  la  lumière  par  l'éther  (suite). 

IV.  —  Polarisation  de  la  lumière  diffusée  par  l'éther  liquide 


,  dans  le  vide. 


d'EinstcÏD-Smoli 


Diffusion  moléculaire  de  la  lumière  par  le  rc-pentane  (Rama 
viiNKATASUBiu   Vknkatesvvarax,  Journ.   Cheiu.  Soc.   London 
1922;  121,  2655). 
a  =  rapport  en  °/o  de  la  composante  faible  à  la  composante 

forte  ou  imperfection  de  la  polarisation. 
t  =  température  en  °  C. 

I.  —  Diffusion  par  le  pentane  liquide  et  t"  C.  par  rapport 
à  la  diffusion  par  l'éther  liquide  à  35°  C. 
t.  t.  t. 

lli','">...      1,61  H7','o...      (,25  1  {876. . .     8,18 


II.  —  Diffusion  par  la  vapeur  saturante  du  pentane  à  1°  C. 
par  rapport  éi  la  diffusion  par  l'éther  liquide  il  35"  C. 


123,2...       0,7  i  l55.4...       ',..,66  189 22,1 

i37 1,20  167.....      3,90  190,5...     23,3 

i.|) 1,95  172 5,88  ig3 3o,8 


III.  —  Diffusion  par  le  pentane  gaz-eu.r  au-dessus  du  point  eritiqtt 
par  rapport  à  la  diffusion  île  1  ether  liquide  a  35°  C. 


IV.  —  Polarisation  de  la  lumière  diffusée  par  le  n-pentane. 


Vapei 

Le  pe 


Mémoires  divers. 

Diffusion    atmosphérique    de    la    lumière    (F.-E.    Fowle. 

Smithsonian  M. ici.  Coll.,  1918,  69,  n°  3).  —  Etude  déduite  de> 
coefficients  d'absorption  de  1  air  déterminés  au  Mont  Wilson 
de  1910  à  1916. 

Polarisation  de  la  lumière  par  la  vapeur  de  mercure  au 
voisinage  de  la  période  de  résonance  1  Lord  Raylkigii,  Proc. 
Roy.  Soc.  London,  [A),   io>>,  102,  190), 

Étude  des  milieux  troubles  (C.  Ciiénkveau  et  R.  Audubert, 
Jnu.J'hjs.,  1920,  13,  i35),  (fuir  Absorption,  p.  344)- 

Le  pouvoir  diffusant  de  pigments  colorés  (W.-K.  Lewis 
and  F.-P.  Baker,  J.lnd.  Eng.  C/iem.,  1920,  12.  890). 

Polarisation  de  la  lumière  diffusée  par  l'argon  (  Lord  Ray- 
i.kii.ii,  C.  R.,  1920,  171,  1002;  Proc.  Roy.  Soc.  London,  1920, 
[A],  57.  57. 
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III.  -  POUVOIRS  RÉFLECTEURS. 


CONSTANTES  OPTIQUES  DES  MÉTAUX,  ALLIAGES  ET  MINÉRAUX. 


Propriétés  optiques  de  métaux 
(S.  Fabiam.  Bull.  Acad.  Se.  Cracovie,  191 


579.       589.       G38. 


Ta 

u... 

>.,  [8 

a,i6 

2,16 

2,14         2,l6 

2,23 

•2.  jo 

!ro/„ 

4i,5 

ii.. 

4o,9 

[o,7      i".'i 

(2,3 

J6,o 

\- 

\l: 

2,84 
■2.71 
i8,7 

2,96 

3.1- 
2,48 

16,1 

3,58 

2,40 

-       46,5 

■),'..) 

2,32 

4".. 7 

3,62 

2,2  5 

45,2 

V 

(Ro/o 

: 

3  '08 
53,8 

2,78 

3,12 

53,7 

•>.()o      2,90 
3. '.7      3,i3 

54,o      53,5 

3,o6 
3,21 
54,3 

3,14 
3.23 
54,4 

Alliage 

|ï::: 
liv. 

: 

",90 
2,92 
55,i 

2,08 
3,i8 
57,6 

2,24 

3,42 
59,6 

2,3q 

3,65 

61,4 

2,28 
3,93 
41,1 

Corn 

position 

de  l'alli 

ge  58, 

)Cu;      ? 

6,5  Mn:     i4,6A 

Propriétés  optiques  de  métaux  fondus 
A.-k.   \sti:b,  Pins.  8ev\\  II,  1922,  20,  349). 


Lumière  i ncideni e  polarisée 
d'onde  a  =  6020  1 .'.  \.  : 

Angle  <!' 

lenl  de 

ncidence 

45»"  " 

n=  indire 

/.'  =  coell.  d'absor 

.lion  !  correspondant  à  l'incide 

nce  de  45°. 

Plomb... 

.     de  335 

«C).                 n. 
à  48".          o,4i5 

A. 

1  .7O 

El 
Bi 

ÏIO 

480          0,398 
485          0,493 

M. 

Al 

22 
lOO 

34»         0,442 
(8o          o,%7 

1    j  ; 

iage  de  Wooi 

1,78 

Pouvoir    réflecteur    du    tungstène    1  W.  -  W. 

COBLENTZ 

and  W.-B.  Emerson,  Bull. 

Bur.  Stand.,  191 

-,   14,  3o2, 

et  Scien.  Paper 

Bur.  Stand 

.  n°  308). 

'/.,.              Réflecl. 

v 

Réflect. 

V 

RéÛect. 

0,5oo. . . .     o,5oi 

o.83o 

o,5i8 

1  ,60. 

.  .  .     «'.770 

...     o,5o8 
...     0,517 

0,875.... 
0,900 

O,  5  2) 

o,533 

1 ,70. 
1,80. 

o,55o 

...      o,845 

0,  17  ) 
0,600 

...       0,525 

...     o,53i 
...     0,534 

0,9-jo 

1 ,00 

o,554 
0,576 

1  ,90. 

2 ,  00 . 

...     0,875 

0,6-25 

...     0,918 

o,65o 

...     o,535 

1  .  IO 

0,022 

2  ,25. 

0,675 

...     .,.",;: 

1 , 1 5 

oJijn 

2.   m. 

0,938 

0.700 

...     o,53o 

1 ,20 

0,655 

■'.-",. 

■    •     ",94o 

0,72  > 

0,  $23 

1 . 2 

0,662 

3,00. 

...     0,943 

...     0, 5 1 8 
...     o,5i6 
...     o,5i5 

j|::: 

o,665 
o'ô85 

3,  îo. 

...     0,945 

.    .     0,948 

0,953 

0,825 

...     o,5if> 

1  .  io.  . 

0,726 

6,00. 

...     0,958 

183.  355,  et  Pays.  Rev.,  Il,  1919,  14,  4271. 


en  paSS 

Accroisse! 
mi  de  la  tèi 

nent  %  de 
"~1853°r 

H 

biante  à 

1377». 

1628°. 

2056*. 

+6,0 

+  7,4 

-+-  8,7 

•+  9,8 

+  8,2 
0,0 

—6,6 

—  8, 2 

—  9,6 

—  1 1 ,0 

—  7,  ) 

-9,3 

—  10,9 

—  12,3 

-7,7 

—9)4 

—  1 1 ,  i 

—  .2,5 

Pouvoirs  réflecteurs  des  métaux  alcalins 

l.-B.  Nathanson,  Astrophysic.  J.,  1916,  44,  137;. 

I.  —  Lumière  blanche  naturelle. 


,,,877 

0,895 

0,8785 

0,895 

0,879 

0,893 

o,8845 

0,897 

0,8905 

0,891* 

Lumière  /> 

laris 

*e  monochromatiqi 

=  Angle  d'ine 
=  Pouvoir  ré 

=  Pouvoir  ré 
pendiculs 

idenc 

lecteu 
an  d' 
(lectei 

r.  le  plan  de  pôlari 

16.  i3    o,838     0,80 


36.48    0.90 \     o,8o3 


16. m  0,837 
19.16  o,838 
25.   G   o,855 


0,785 
ô,8o3 
0,798 
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Propriétés  optiques  du  rubidium 
(J.-B.  Nathanson,  Phys.  ticv.,  Il,  1918,  11,  2-27). 
n  =  indice  de  réfraction;         k  =  coeff.  d'absorption; 


I.  _  Métal 
au  contact  du  verre. 

X  . 

n.             k.           R. 

R'. 

040,9 

589,3 
53q,6 
488,8 

454,6 

o,oq3      10, 5 1     0,827 
0,087       9,28     0,810 
0,093        7,97     0.787 
0,089       6,49     0,766 
0,091        5,28     0,745 

0,808 

0,817 
0,816 

0,789 

Propriétés  optiques  de  pellicules  de  sodium  et  de  potassium 
(K.-W.  VVoou,  J'/ul.  Mag.,  1919,  [6],  38,  98). 

Le  pouvoir  réflecteur  du  potassium  csl   très  élevé  du  rouge 

X  =  34oo,  il  tombe  très  vite  au  delà. 

La  transmission  de  l'ultraviolet  est  totale  à  partir  de  ),  =  36oo. 

Le  sodium  est  assez  transparent  dans  la  même  région  que  le 
potassium,  mais  son  pouvoir  réllecteur  reste  élevé  de  l'ordre 
'  3  5o  à  60. 


Pouvoirs  réflecteurs   des  métaux  alcalins  dans  l'ultraviolet 

(Mabel  K.  Fhehakkb,  Phys.  Rev.,  II,  1910,  15,  no). 

=  pouvoir  réflecteur  en  °/o  pour  l'incidence  normale,  le  métal 

étant  en  contact  avec  le  quartz  fondu. 


R. 


R. 


Na. 


Xo. 


N.,. 


K. 


346i 96,0  97,5  3i3o 78,0  33,2 

43  38 87,5  88,0  2804 80,0  25,2 

4047 .  8o,5  79,0  2653.....  81,0  17,6 

365o 78,5  74,0  2336 78,0  10,6 

334i 78,0  58,o 

Propriétés  optiques  des  alliages  sodium-potassium 
(R.  Morgan,  Phys.Rec,  II,  192/2,  20,  204). 
n  =  indice  de  réfraction            1 

k  =  coeir.  d'absorption             >  pour  X  =  5461. 
R  =  pouvoir  réflecteur  en  »/„  \ 
%  Potassium      Atomes  % 

en  poids,      de  potassium.        n.  k.                   H. 

o                     o                 0,0*7  47,3             96,9 

17,3                11,0             0,081  27,2             94,6 

36,2               25,i              0,100  i8,5             9t,4 

45,o               32,5             0,108  16,8             90,4 

55                   41,8             o,n5  i5,6             89,7 

66                   53,3             0,137  «2,5             87,0 

74.2  62,7             0,124  12,8             86,9 

84.3  76                 0,088  17,6             90,2 
100                 100                 0.0O0  2i,5             9', 4 

Pouvoir    réflecteur    de    la    stellite    et    de    l'argent    laqi 
(W.-W.  Coblentz   and   H.  Kahler,  Bul.  Sur.  Stand.,  1911 
15,  2i5,  et  Scien.  Pap.  Bur.  Stand.,  n°  342). 
I.  —  Stellite  (alliage  de  chrome,  cobalt  et  molybdène). 
V  R'/.'  V  R<>/0.  >y  R»/„. 

0,45         64,0  0,80        73,0  1,75         76,0 

o,5o         66,0  °,9°        73,5  2,00         76,8 

o,55        69,5  1,00        74,0  2,5o        78,6 

0,60        71,0  1,20        74,5  3,oo        80,0 

o,65         72,2  i,4o         75,0  3,5o         81,4 

0,70         72,5  i,5o         75,3  4,00         82,8 


Pouvoir  réflecteur  de  la  stellite  et  de  l'argent  laqué 

!I.  —  Argent  laqué  ava  it  et  après  exposition  à  l'ultraviolet. 
R0/,  R% 


87,8 
90,8 


Constantes  optiques  des  alliages  de  l'argent  avec  le  cuivre 
et  le  platine  (L.-K.  Oppitz,  Phys.  Rev.,  1917,  10,  i56). 


icteurcn  "/«  * 
Arsenl-cuivrt 


87,14 
93,87 
96,99 


1,35 

98,8 

6,5i 

84,87 

7,11 

87,68 

6,61 

80,  q2 

7,37 

82,92 

3,78 

9J,26 

7,o5 

84,35 

•5,71 

80,98 

5,oi 

80,26 

en  poids. 

de  IJt°/„. 

n. 

k. 

R. 

0 

0 

0,202 

17,08 

94 

i5 

8,9 

0,71 

3  .  92 

86,54 

3o 

19,18 

i,o5 

3,69 

78,85 

4o 

26,97 

i,i3 

2,736 

67,93 

45 

3i,i8 

1,26 

2,42 

65,56 

48 

33,83 

1 ,45 

2,29 

65,98 

5o 

35,64 

1,37 

2,13 

63,27 

62 

47,47 

i,74 

1,82 

60,41 

9o 

83,3g 

2,12 

1,85 

66,24 

100 

100,00 

2,o3 

1,96 

63, 61 

Pouvoir  réflecteur  d'alliages  d'aluminium  avec  le  magné- 
sium et  le  zinc  (R. -G.  Wai.temiekg  and  W.-W.  Coblentz. 
Huit.  /Sur.  Stand.,   1920,  15,  953,  et  Scienc.  Pap.  Bur.  Stand., 


peau  de  chamois 

poix 
peau  de  chamois 
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Pouvoirs    réflecteurs    du  métal    Monel    et  du  zinc  (W.-W. 
'„  igao,  16.  24g,  t>l  Scienc.  Pap. 


Coblentz,    Bull.  Bur.  : 

Bur.  Stand. ,  n°  379  |. 


Constantes  optiques   d'alliages  liquides   du    plomb    avec  le 

bismuth,  le  cadmium  et  lé  tain  et  de  l'amalgame  de  bis 

muth  (C.-V.  Kent,  Pins.  Rev.,  II.  igiy,  14,  j">9>- 

Température  :   }oo°  euviron. 

n  =  indice  :  n  x  —  coefficient  d'absorption  : 

R  =  pouvoir  réflecteur  en  "/„  pour  l'incidence  normale. 


•   A lliti^rs  Bismuth-Plomb. 


oBi  pu 


2,-iS  3,97  6-i 

■>,5i  4.00  (»4  . 5 

a, 48  4,o3  65,o 

■2,:')7  4,09  65',  a 

a, 56  4,20  65,7 

.55  4,26  66.8 

,6a  ,.3;  67,; 

.5o  4,4»  6q,<> 

,56  4,53  69,2 


2,35  3,84  63.8 
2,35  3,87  (54,i 
2,35    3, 86    64, 1 


t,34    4- 


,3a 


oCd  pur 


o .  8?. 


5,ii     86 


1,43  5.02  81,6 

[.69  5,o3  79.3 

1,86  4,90  ;  " 

i,09  4,79  7^,0 

2,21  4 , 6  2  72 , 

2,21  4,53  71, 


.33     4.37    66. 

,42   4,46   69 

Cadmium-Plomb. 
0,76    4,87    88.6 
,90    4,79 
,14    4,7»    83, 


4,86    79,0 


,39    3,56    93, 
,55    3,5g    85,i 


Constantes  optiques  d  alliages  liquides  du  plomb,  elc. 


Trr*ïrrn 


,24    4,7* 


,62    73, 


!,6o 


Ui  pur. . 
4"  n  0  H 

II, pur. 


3,97 
4 ,  00 
4,3g 


1,42   4,46   69,5 
—  Bismuth-Mercure. 
64,4)2,35    3,84    63,311,8. 


,63    3,73    68,5 


<-7.7''- 


60.6 
3,99    66,  il  1,59    3,^.9    63,6 


(8    4,17 


Pouvoirs  réflecteurs  de  la  magnésie 
(F.  Hexning  und  W.  Hense,  Z.  Phy.uk,  1922,  10,  [a],  1181. 

Pouvoir  réflecteur  toi  al  pour     X  =  c 

Pouvoirs     réflecteurs    sous  (  X  =  c 

l'angle  de  45°  pour \  X  =  c 


R4s=  0,967 
R.5=  0,995 


Pouvoir  réflecteur  du  carbonate  de  magnésium 

(E.  Kahhku,  J.  Optical  Soc.  Ain.,  1 9  >  i ,  5,  1 12). 

Réflexion  totale  difl'use  =  0,980. 


Transmission,  réflexion  et  indice  de  réfraction  de  la  molyb- 
dénite  (W.-W.  Cohi.kntz  and  11.  Kaiii.iii,  Bull.  l.S.Burea, 
Standards,  1919,  15.  lai;  Scicn.  Paper  U.  S.  Bureau  Stan 
dards,  n°  33^. 


I?  =  Total  de  la  lumière  n-tl. 
T  =  Total  de  lumière  transn 
«  =  indice  calculé  par  la  foi 


à  la  pre 


■avers  le 


irface 


=  (S)' 


40,5 

3,40 

42,5 

3,3o 

3,23 

45,0 

3,23 

Pouvoirs  réflecteurs  de  quelques  cristaux  dans  l'infrarouge 
(Th.  Likbisch  und  H.  Ribins,  Sitz.  J'r.  Akad,  Wiss.  Berlin,  1919,  198  et  87* 
Direction  Pouvoirs  réflecteurs  °/0. 


Quartz  (ray.  e\t.  \  (Ma Luase ar 
(ray.  ord.) 


Spath  calcaire  (Islande  1 

Apatite  (  Burgess) 

Dolomie  1  Traversait) 

Tourmaline  rouge  iSchaitansk). 


(   1 59,3  16,8 

«Il -  5o,4 

'   1 -  64.5 

i    II 5,20  55,8 

'    J. 3,63  39,o 

i    II 14,6  23,6 

'    1 i3,4  3i  ,3 

S  11-. 29,2  i4,4 


8, '9 
a5,8 

46,'  8 


2t,6 

30,9 


i3,3 

48,4 
26,2 

17,9 
16,6 

35 ',4 


29,6 
3o,7 


28,7 
26,8 
27,8 


23  ,'4 

17,8 
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Baryte  (Dufton) 

Côlestine  (Lac  Érié) 

de 

(v 

Pouv 

l;i  \il 

\l 

I    c 

\l 

!! 
iî 

\l 
\i 

i  c 

oirs  réflecteurs  des  cristaux  dans  l'infrarouge  (suit 

tion                                                                            Pouvoirs  réflect 

eurs  »/„. 

310  env. 

25,2 
43,3 
26,7 

25,6 

54,5 

23,9 
54,5 

56,8 

17,2 
i8,3 
19,7 
27,9 

21,8 

43,8 
44,5 
45,4 

éd.). 

>v=22.        33. 
6,o3         5,70 
6,85         5,73 
6,3i         8,i5 

5,4r        8,76 
6,17         6,06 

"),4'2         10,2 

8,84         5,87 
9,54        G,i». 

•  : 

0,84        60,3 
i',45        67,1 
i,9*      62,5 

4,i            5,5 
8,06       iî, 7 

7 ,  90        1 3  ,  5 

1  système  cubiqu 

39.           52. 

6,40      41,2 

5,88       40,9 
■22,2         68,1 
3o,6         57,2 
14,4        57,5 
4. ,4        48,7 

5,20      53,o 

36,2        32,8 
54,9         35,3 
66,0         44,3 
7 1 ,  s         5 1  . 2 

61,0 
38,i          75,9 
3g, 2        80,0 

s  et  milieux  isot 
Pouvoirs  r 

63. 
55,5 
56,5 

33,4 
66,7 
*i,9 

74,5 
58,o 

28,8 
27,4 
29,2 

84 , 8 
80,1 

ropcs. 
effecteurs 

83. 

i3,4 
24,2 
54,3 
i5,5 

28,5 

69,5 
53,5 

18,7 

22 ,9 

2 1 , 4 
24,2 
60,4 

80  ,'5 

94. 
45,5 
33,o 
17,4 

44,i 
Ï3,9 

27 , 7 

8?.',  6 

27,7 
24,7 
67,1 

64,4 

110. 
34,3 

52,2 

29,4 
3i,3 
53,7 
26,2 

'7,4 

18,5 

19,9 

28,8 

61  ,3 
59,5 
64,5 

Cérusite  (Nertschinsk). . . 
Blende 

Cristaux  d 

6 

6 
6 
.      35 
.     3o 
.     33 
.     34 

6 
5 
6 

6 

0 

27,3. 
35,4 
6,2 

4,8 

5, 1 
4,4 

1:5,7 

i3,9 

24,2 

c, 

33. 

1(5,8 
4,4 

'2,9 

1 1 ,7 
18,0 
13,9 

39. 
5i,9 
3,i 

il,5 

9,2 

1» 

52. 
3o,3 

12,9 
'8,9 
i3,g 

'4,8 
18,9 

9,7 
•  4.2 
n, G 

17,8 

22,4 

i5,8 

'  '» ,  9 

3o,9 

>9,s 

63. 

'9,4 
'2,7 
i4,3 
16,0 
i!,6 

10,6 

13,6 

•effecteurs 

c,:;. 

'7:4 
20,8 

i5 , 8 
i5,6 

3o,8 
36,8 

83. 
25,5 
63 , 7 
n,8 
14,6 
i4, 1 
1  5,6 

10,6 
10,2 
12,7 
l0,9 

7o- 

94. 

2.5,0 

55,8 
12,4 
i3,o 

i5.i 

M  ,  1 
12,8 

110. 

5o,8 
16,1 
'4,6 

'4,5 

11,6 

1 1 ,0 
1 3 , 0 
io,5 

310env. 
23,5 

36,9 
'9,7 
"4,6 
i5,o 

17,8 
11,8 

Nitrate  de  plomb 

Analcime 

Alun  de  rubidium 

Alun  de  chrome,  et  rubidii 

Calcédoine  (  Islande) 

Quartz  fondu 

D 
île  la 

(ve 

Tourmaline  (Urnlenga). 
Tourmaline  (Modum)..  . 
Tourmaline  (Haddam),. 

Béryl  (  Nertschinsk) 

Béryl  (S.-O.  Afrique  ). . . 
Zircon  (Frédégiiksvarni. 

Cassitérite   (  Schlaggen- 
wald  ) 

\ilmi 
t'élec 

II.. 

!.. 
(    II.. 
(    !.. 
<    II.. 
!    !.. 

II.. 

1.  . 

II.. 

1.  . 

1!.. 

!.. 

II.. 

!.. 

tion 
t.). 

K  = 

32 
.     3  2 

.      33 
.     3?. 

.     35 

17 

6 

9 
4 

6 

6 

8 

27. 

33,3 

5>.,5 
37,4 
35,3 
47,6 

33. 
18,8 
24,4 

■A  \  4 

18,0 

i8J3 

43,7 
5i,5 

33,8 

72,7 

39, 

18,2 

17,0 

4',  1 
3 1,6 
6o,5 

83. 
16,8 

17,7 

1 5 , 5 

18,8 

38,9 

110. 
18,1 
22,4 
18, 1 

'8,3 

18,8 
i8,5 

4  ' ,  § 
4i,5 

310  env. 

'7,8 
20 , 6 

18,1 
21,1 

i8,3 
20 , 5 

17,8 

17^8 

43,6 
43,i 

Vaurabourg. 


Reflexionsvermogen.         Reflective  power.         Pouvoirs  réflecteurs.         Potere  riflettente. 


Pouvoirs  réflecteurs  des  cristaux  dans  l'infrarouge  |  *< 
tion  Pouvoirs  réflecleii 


Smilhsonite  (Laurion)..  . 

Su]  l'a  le  de  soude  et  de  (  II. 

potassium (  l. 

Sulfate  de  lithium  et  de  \  II. 

potassium j  i . 


27. 

:i3. 

39.          52. 

Cristau 

■  uniax 

es  1  suite). 

iS.S 

i9,6 

■*  i  .  8 
28,7 

24,6 

•28,8 

■>.•>.  ,6  22,4 
26,6        29,3 

i  .7 
3,'"> 

°'5 

6,6 

8,7 

21  ,0  22,2 
,(,.  5         29,9 

5,5 

;<),, s 

20,2 
46,5 

3o,2         tii),  7 

;.,.,      39,1 

28, 1 

25  ,  1 

'1.7 

25,8 

24,1 

2,9 

36,7 

38,0 

Topaze  (  Alabaschka  1. 


Wilhérite(Cumberland). 


Malachite  (Nischme  Ta- 
gilsk)... 

Adulaire  (001  l  I  Saint- 
Gothard) 


vertical 
ourbe.  d 


19,4 

20 

3         20 , 9 

37,7 

28 , 4 

26 

25 

1  24,4 

2  24,6 

Pouvoirs  réflecteurs  de  pigments  colorés  en  poudre 
|  M.  Luckiesh,  /.  Franklin  Iris!.,  1917,  184,  8..;  Chein.  a.  Met.  Eu».,  igi7,  17,  63i;  Trt 

Pouvoirs  réflecteurs 

>.,-:il.n.  0,46.  0,48.  0,50.  0,52.  0,54.  0,56.  0,58. 

Vermillon 'américain 8  6           3  5           6          6  9  n 

Rouge  vénitien 5555567  12 

Rouge  toscan 7           7          7  8           8           8  8  12 

Rouge  indien 8  7          7  7          7          7  7  1 1 

Sienne  brûlée i           1          4  4          5          6  9  1  i 

Sienne  naturelle 12  i3  i3  1!  18  26  35  43 

Ocre  d'or 22  2  2  2  3  27         {o  53  63  71 

Ocre  jaune  de  chrome 8  9          7  7  10  19  3o  40 

Ocre  jaune 20  20  21  24  32  4>  »i  63 

Jaune  de  chrome  moyen ">           5          6  8  18  }8  66  75 

»                clair i3  i3  18  3o  56  82  88  89 

Vert  de  chrome  clair 10  10         14  23  26  >'\  20  17 

»               moyen 7           7         10  21  21  17  l'i  11 

Hleu  cobalt 59  58  49  35  ?.3  i5  11  10 

Bleu  d'Oulremer 67  5  î  38  21         10          6  4  3 


sèche 

mis.  rilum.  lu, 


>'.  Soc,  1922, 17,  >i  >  ). 

0,64.  0.00.  0,08.  0," 
53  61  66  6 
28         3o         32         3 


Beflexionsvermbgen.  —  Reflectivê  power.  —  Pouvoirs  réflecteurs.  —  Potere  riflettente. 


MÉMOIRES  DIVERS. 


Réflexion    diffuse    de    quelques     peintures    industrielles 
(II. -A.  Gardner,   Tràns.  Illum.  Eng.  Soc,  1921,  17,  3i8). 


Réflexion  diffuse  des  murs  enduits  de   ciments  standarts 
A. -II    Taylor,  Elect.  World,  1920,  76.  467). 


Procédés  de  mesure  des  facteurs  de  réflexion  diffuse 
(A.-H.  Taylor,  Bull.  Bur.  Stand.,  1920,  16,  421;  Scie/i.  Pap. 
Bur.  Stand.,  1,°  391). 


Appareil  portatif  pour  la  mesure  des  coefficients  de 
réflexion  et  de  transmission  (A.-H.  Taylor,  Bull.  Bur. 
Stand.,  1920,  17,  1:  Scien.  Pap.  Bur.  Stand.,  n»  405). 


Étude  qualitative  du  pouvoir  réflecteur  de  quelques 
métaux  dans  la  région  de  Schumann  (I.-C.  Gardner,  Astro- 
physlc.  J..  1917,  45.  3o  I. 

Le  silicium  présente  le  pouvoir  réflecteur  le  plus  élevé. 


Différences  dans  les  propriétés  optiques  du  mercure 
solide  et  liquide  (J.-J.  I1\ak  and  R.  Sissingh,  Proc.  A.  Akad. 
Il  et.  Amst.,   21,678,    et  Versl.  K.  Akad.   Il  et.  Amst.,  1918, 


Pouvoirs  réflecteurs  des  métaux  et  des  milieux  optiques 
transparents  dans  l'ultraviolet  (E.-P.  Lewis  and  A.-C.  Hardy, 
Pins.  Rev.,  II,  1919,  14,  272). 


Constantes  optiques  de  la  molybdénite  dans  l'infrarouge 
(W..-W.  Coblentz  and  11.  Kahler,  Bull.  Bur.  Stand..  [919, 
1   .  !2i  :  Scien.  Paper  Bur.  Stand.,  n"  338). 


Réflection  spéculaire  (T.-K.  Chiniuayanandam,  Phjs.  /'ec, 
II,  1919,  13.  93). 


Influence  de  l'eau  de  cristallisation  sur  le  pouvoir  réflec- 
teur des  cristaux  dans  l'infrarouge  (K.  Bhiegeh,  Ann. 
Pln.uk,  1918.  57,  289). 


Réflexion  sélective  de  la  lumière  naturelle  et  polarisée 
par  les  cristaux  (Ci.emkns  Schakker  und  M artha  Schubert, 
Ann.  Phj-sik,  1918,  55,  384;  Z-  Plnsik.,  1921,  7,  297). 

Courbes  des  pouvoirs  réflecteurs  dans  l'infrarouge  jus- 
qu'à 2o!J-  pour  les  nitrates,  séléniates,  chromâtes,  chlorates, 
bromates,  iodates  et  différentes  espèces  de  si'ice. 


Réflexion  spectrale  et  totale  et  l'échelle  des  couleurs 
de  Munsell  il. -G.  Priest,  K.-S.  Gibson,  H.-J .  McNiciiolas, 
Tech    Pap.  Bur.  Stand.,  197.0,  n°  167). 


Réflexion  et  transmission  des  tissus  pour  ballons  (J.-D. 
Edwards  and  M.-B.  Long,  Tech.  Pap.  Bur.  Stand.,  1919, 
n°  128). 


Emploi  de  la  lumière  polarisée  dans  l'étude  dès  minerais 
et  des  métaux  (F.-li.  Wright,  Proc.  Jm.  Pliil.  Soc,  1919, 
58,  401). 


La  mesure  des  intensités  lumineuses  transmises  et  réflé- 
chies par  les  photomètres  à  polarisation  (F.-E.  Wright, 
./.  Optieal  Sue.  Ain.,  1919,  2,  65;  3,  g3). 


Vaurabourg. 


Optik- Absorption.         Light-Absorption.  —  Optique-Absorption.         Ottica-Assorbimento. 


IV.  —  COEFFICIENTS  D'ABSORPTION  OU  D'EXTINCTION. 

Sauf  indu-, . lions  s|uVi; île*.  le  coefficient  d'extinction  e*l   le  factei 

1   K  de  la  formule  I=I0e-K<' ou  K' de  I      [„io    '»'«'.  <\.i 

,s  lesquelles 

1,  représente  l'intensité  de  la  lumière  incidente,  I  l'intensité  de  la  1 

imière  transmise,  d  l'épaisseur  traversée  en   centimètri 

*.   Le  coef- 

'nient  tl'e.rt inct ion   moléculaire  est  le  facteur  A  de  l.i  formule   1 

[„e    '<<*ou   \'  de  l  =  I„  to   a'"',  dan*  laquelle  c  esl  la  c 

ncentration 

en  molécules-gramme*  par  litre.  Bien  que    l'on  considère  aujotird'h 

ii  les  mots    absorption    et    extinction  comme  oijimalei 

ls,  on  dési- 

gnait,  plus  particulièrement  pour  un  métal,  sous  le   nom   de  coefj 

i-\y. 

tient  d'extinction,  le  facteur  x  qui  figure  dan*  e            '    entrant 

dans  l'expression  de  l'amplitude  de  la  vibration  dan*  le  métal;  s,  | 

arcours  de  la  radiation  dans  la  substance,  est  compté  d 

IIIS  la   dire,' 

lion  de  la  propagation;  '/  représente  la  longueur  d'onde  dans  le  vid 

;  N, l'indice  de  réfraction  pour  la  même  longueur  d'ondt 

;  on  appelle 

volontiers  aujourd'hui  •/.  l'indice  d'absorption,  ci  coefficient  d'ab 

sorption  le  produit  N*. 

I.  -  ABSORPTION  DE  CORPS  INORGANIQUES  ET  DE  CORPS  INORGANIQUES  DISSOUS. 

Absorption  de  l'eau  pure  privée  de  poussières 

Coefficients  d'absorption  du  permanganate  de 

potassium 

(W.-H.  Martin.  ./.  Phjs.  C/icm.,  1922,  26.   i;i  1. 

dissous  dans  l'eau 

Coeflicient  d'extinction. 

-  A.  Hagenbach  und  11.  Percy,  Ilelv.  Chim.  Acta,  1922,  V,  454). 

—              -  ■*. — — 

Eau  distillée      Eau  opti- 

Coefficients  K'  pour  des   concentrations  comprises   entre  2-° 

>.(U.  A.)                                                   ordinaire,     quement  vide. 

et    >-|:  en  mol-gr  par  litre  et  pour  61   longue 

1rs  d'ondes 

[358 0,00087          0,00012 

entre  0^,436  et  0^,701. 

ôj()| 0,0O07'2                 O,(l()0>i 

K'. 
Concentration  en  mol-gr  par  1 

tre. 

Î780. . . o,oooq5           0,00064 

Absorption  de  l'eau  et  de  solutions  d'alcalis 

ou  de  sels  dans  l'infrarouge. 

{84 2,12.      0,946      0,467      0,277 

0,123 

487 x          1,08          o,5r>        o,3oo 

0,  125 

1.    (G.-E.  Grantham,  P/ijs.  Rev.,  Il,  1921,  18,  33g.) 

|()0 1  ,  12              0,491            '  V9  ' 

0  ,  I  22 

Courbes  (l'absorption  entre  1  '■'■  et  3.-   et  pour  différentes  con- 

4g3        -         1 ,09        0,487      o,3o3 

0,l3l 

centrations  de  l.iOII.  KOH,  NaOH,  Ml, OH.  CsOH. 

Î96 1,19        0,  n»)      0,326 

0,172 

2.     (J.-R.  Collins,  Phyx.  Rev.,  II.  1922,  19,  3g5,  el  20,  486). 

499 -            '^i           °i620        0,375 

O,  19} 

Maxima  d'absorption. ..     À  =  0^-97       1,20        1 ,44        2.00 

5o3 -          1 . 6 1         0 ,  S  J 1       0,412 

5o6 1,7a        0,916      0,432 

0,208 

Coeflicienis d'absorption            0.4  j8     1,220    29,4       io3 

O,202 

Courbes  de  transmission  pour  des  solutions  de  XaOH,  (SO;):jA12. 

5i3 1,61         o,836      0,419 

5i6 -          1.70        0,878      0,439 

O.I99 
0,196 

A1C1.,.   Al(N03)3,  CaCU,   SrCI2,   Mg(N03)2,  MgCl2,  Zn(N03)2, 

Z0SO4,    S»03Na2,    NaCl,   AgN03l    NHv\03    au    voisinage   des 

0,205 

bandes  d'absorption  de  l'eau. 

520 1  ,96        0,921       0,  J02 

0  ,  22  4 

52Î -          2,27         1,19         0,57] 

528 2,27         1,20        0,586 

O  ,  262 
0,28l 

Absorption    de    solutions    aqueuses    de    sulfate    de    soude 

Vii 2,08          1,08         o,523 

0,277 

(B.-O.  Hiluert  and  J.-F.  Ili  tciiinson,  ./.  Pins.  Chem.,  1917, 

535 -         1,96        0,951       0,449 

0,2  52 

21.  >34). 

53g 2,i5         0,982       0,477 

0,2.39 

Absorption  pratiquement  indépendante  de  la  tempéralure 

543 -         2,36         1,07        o,545 

0,243 

entre  200  el  400. 

547 -          2,3i          1,07         o,53o 

0,243 

'l'y -          1,96         0,946       0,425 

O  ,  2  I  4 

901         920        940        960         979         998         1018 

557 -          i,45         o,73(i       o,362 

0,186 

2 0,00$ j   o,oo45  o,oo83  0,019}  0,0210  0,0180  o,oi34 

562 -          1,22         0,620      o,3i3 

0,  i36 

/■au---       1037        io»6       107I        109J        1114        1  1  33 

Ï67 -          1,21         0,620       o,3i3 

0,12  5 

* 0,0094   0,0072  0,0067   0,0079  0,010')   0,01  G 1 

".73 oc          1,26         0,643       0,268 

0,128 

a  =  coeff.  d'absorption. 

';S 2'33       "'-        °'4°5       °'",S 

0,097 

Vaurabourg. 
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I.  —  Absorption  de  corps  inorganiques  et  de  corps  inorganiques  dissous  (suite). 

Coefficients  d  absorption  du  chlorure  cuivrique  dissous  dans  l'eau  et   dans  des  solutions  de  chlorures  divers 
(F. -11.  Getman,  7.  Phys.  Chem.,  1922,  26,  217). 


tée  en  v 

ie  de  détermine 

le  rôle  de  la 

dissociation  dans 

'absorption. 

KCI. 

LiCI. 

5513.    1,1086. 

>\\        0,21g 

180     0,184 
1  ">  \     0 , 1 5 1 

CaCI,. 

0,4<il)(i.    0,9312. 
0,269     0,2  58 

0,180     0,180 

Al  CI,. 
0,4703.    O/tTIi. 

0,218     0,214 
0,1  83     o,i83 
0, (53     ", 1 53 

ZnCl... 

2.       0.:i 
1       0,1 

95.     0,789.        0, 

So       0,l80              0 

5o    o,i5o        '» 

1,251.     2.085. 
o,263     o,263 
0,227     Oj'**6 
0,191      0,191 
o,i63     o,i63 

1  36     0,117 


o,o63 

0,042 

o,o44 

0,068 

0,087 

0,039 

°o'X 

0,0'ii 
o,o3i 

o,o33 
o,o36 

0, 1G0 

o,o36 

0,040 

- 

0,042 

0 ,  04  7 

- 

0,0  JO 

o,o5  > 

- 

o,o63 

0,069 

- 

",«79 

0,090 

- 

o,  10G 

0,12  > 

Les  chillïes  en  haut  de  chaque  colonne  représentent  les  concei 
La  première  colonne  donne  les  coefficients  d'absorption  K'  poi 


•ation  de  0,8443  .1 


Coefficient  d'absorption  de  solutions  aqueuses  de  chlorure 
double  de  cuivre  et  de  lithium  (F. -H.  Getman,  ./.  Phys. 
Chem.,  1920.,  26,  377). 

Coefficients  d'absorption  K'. 

CI,.  LiCI.  2 

.  0,149. 


Conc 

n  en  . 

nol-gr 

par  lit 

^e 

de  C 

uCI2.  I 

iCI.  2I 

1,493. 

1,344. 

1,194. 

1,045. 

0,896. 

0,747. 

0,597. 

0,299. 

~ 

~ 

- 

~ 

: 

: 

_ 

- 

- 

~ 

- 

: 

- 

0  255 

o'io6 

- 

- 

_ 

_ 

0,270 

0,227 

0, 172 

0 ,  072 

0   23 1 

o'i'nS 

0,267 

o'.'o 

0, 124 

° 

1  ï  > 
101 

0,081 

0,048 

0,  i63 

0,  1 26 

0,1 15 

0,OQ2 

0,080 

0 

061 

O,0  )2 

0,019 

0 , 1 29 

0,091 

0,078 

O,o6o 

0,048 

0 

o35 

0,0'il 

0,012 

0 , 1 29 

0,082 

0,066 

0,043 

0,029 

0 

020 

0,0l6 

0,007 

0,167 

0,097 

0,0-7 

o,o36 

0,020 

0 

01 1 

0,006 

0 ,  oo3 

- 

0, 160 

0,117 

0,0/,  4 

0,020 

0 

008 

0,002 

o,ooi 

- 

- 

0 ,  260 

0,080 

o,o33 

0 

or» 

0,004 

- 

- 

- 

- 

o,i05 

0,067 

° 

025 

0,010 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

« 

180 

0,046 

- 

Température  moyenne  2 


Absorption  du  chromate  de  potassium  et  du  sulfate  de  cuivre 
en  solution  alcaline  (II.  von  Halban  und  K.  Siedentopf, 
Z.physik.  Chcm.,  1921,  100,  218). 

Cr04K,  CrOiK.  +  SOiCu 

dans  dans 

0,05  norm.  KOH.  2  norm.  NH 


436.. 


Coell. 


4,4l6 
0,985 


Coeff. 
d'extinctior 
a.  moléculain 

[AU. 

J79 o,o5oi 

54<i o,o354 

496 o, oi485 

436 <  » ,  3 1 5 


366. 


,36| 


0,99° 


3i3.. 

3o3 o,5{o 

297 o,9i6 

289 2,11 

280 3,4g 

265 3,67 

254 3,42 
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I. 


Absorption  de  corps  inorganiques  et  de  corps  inorganiques  dissous  (suite). 

Absorption  de  solutions  moléculaires,  etc.  (suite). 


Coefficient  d'extinction   moléculaire   de    l'hexarhodanochro 
mate  de  potassium  en  solution  aqueuse  iN.  liniim  m.  / 
cuiorg.  ail.  CI, an.,  1921,  118,  i3i). 
0'»"i.  05. 


K  C 


Variations   de  l'absorption  des  hydrosols  d'or   par  addition 
d'électrolytes  iJ.-X.  Mi  kiikiiji.i;  ami  ll.-C.  I'apaconstavi  i.vot  . 
y.  C/ici/i.  .Soc.  Lo/idon,  1920,  117.  1 563  i. 
Temps  en  minutes 
après  mélange 
de  vol.  égaux 

de  sol. 
il  d'électrolvte. 


Absorption  de  solutions  moléculaires  et  colloïdales  de  soufre 

i  Nn.s  Pihlblad,  /.  l'Insik.  C/iem.,  1918,  92.  ',71  ). 

I.  Solutions  moléculaires  de  soufre  dans  l'alcool  étliyliqtie. 

Concentration  :  <>s. <>(>.">  soufre  par  liire. 

hx.j,...       a53         280  ii!         33  î         365         \»\ 

K <>,iii     0,226     0,06]      0,008     0.001     0,000 

II.  Hydrosols  «le  soufre  d'après  Raflb  et  Wackenroder. 

Les  hvdrosols  sont  définis  par  les  murent  rat  ions  de  solutions  de 
NaCl  Capables  de  produire  la  coagulai  ion.  i:.remj,lc  :  IV  (  o.  1  ',  —  o.  12  ) 
indique  un  sol  donl  les  parlirules  sont  coagulées  par  addition  de 
NaCIo,i4norin.  mais  ne  le  sont  plus  par  ,\a  Cl  o,  i  ■_>  mu  m.  a  la  tem- 
pérature de  17»,  70  ±  0°,  2."). 

'«•=    coefficients    d'absorption   sont   ramenés    à   la   concentration 
)  par  litre. 

Coeff.  d'absorplio 

1  r 

.'■.-iMS  .  nui,  (i.r.i.  mM',.11.1..,.  (i.i-i-, mi, ,.  ,(M»  il.»:,.  |n.<p:-n.un). 

0,487  0,575  0,712  0,878  0,884  "•  i1"  o,o53 

o,386  0,45g  0,567  0.7  j  ">  0,962  o.jis  0,057 

".-i-  0,297  o,386  0,626  0,887  <»  -  ï  j  r  0,071 

0,164  0,203  0,273  0,414  0,7".;  0,452  0,073 

0,089  0,124  0,173  o,3o4  o,58o  o,455  0,097 

!';'(■•••     0,011  o.oi3  0,029  0,114  o,263  o,4i5  o,to3 

0,001  0,001  0.00g  0,062  o,i56  0,327  0,104 

-  0,025  o,o85  o,2.5o  o.  loi; 

>4fi -  0.001  o,oo3  0,016  0.0V.  0,166  o,io5 

"•::-'7'.i     0,000  -  -  o.oii  0,047  f>,i3g  o.io3 

*'">....      0,000  0.001  o,ooi  0,007  0,024  0,12.3  0,104 

691....         -  '-  -  o.oo5  0,021  o.ni  0,104 


IV.    Suspen 


0,340 

0,298 

0.246 

...  h',. 
0, 180 
0 , 1 60 

o.l  \o 

0, 1  17 

0,1  K.) 

0,144 

oufre  0 

btenus 

s,. 

o',320 

o,346 


Mémoires  divers. 


Coefficients  d'absorption  de  mélanges  i.N.-I'.  I'kscov,  ./.  .Soc 
Plnsir.-Clmn.  Paira^md.  i<(if>.  48,  Kl'.'i-  —  Mélanges:  SO-.f.ii 
el  Cr,  (  )-  K  ,  ;  S< >.  Cu,  Cr ,  (  >-  K  .  et  M 11  <  >■,  K  :  Cr,  (  )-.  K,  e[  Mu  (  ) ,  K  : 
SCUCu  ci  violet  cristal;  vert  malachite  et  Fe(OH)3  colloïdal: 
or  colloïdal  el  Ae2Sa  colloïdal,  etc. 


Vaurabourg. 


Optik-Absorption.  —  Làght-Absorption.  —  Optique-Absorption.  —  Ottica-Assorbimento. 


II.  —  ABSORPTION  DE  CORPS  ORGANIQUES  ET  DE  CORPS  ORGANIQUES  DISSOUS. 


Coefficients  d'extinction  moléculaire  de  l'acétate  et  du  pico 
late  de  cobalt  (II.  Lev  uud  11.  Ficken,  lier.  Disch.  (hem. 
Ces.,  1917,  50,  H23). 


Absorption  du  benzène  privé  de  poussières 
(W.-H.  Martin,  J.  Phys.  Chenu,  1922,  26,  471). 

■u.a. 4358  5461  5780 

loelî.  d'extinction. .     o,ooo56        0,00024        o, 00045 


Absorption  de  la  forme  jaune  du  tétrabenzoyléthyléne  dans 

le  toluène  et  l'anthracène  dans  l'alcool  (  11.  von  Halban  und 

H.  Geigel,  Z.  Physik.  C/iem.,  1920,  96,  228). 

i°  Tétrabeii/oylétliylènc  en  s  ilntion  dans  le  toluène  : 
X  =436^;        CoefT.  d'extinction  mol  1, 8ri.ro'-; 
valeur  moyenne  pour  des  concentrations  comprises  outre  ">.">  et 
44,i  mol  io-6  par  litre. 

20  Anlhracène  en  solution  dans  l'alcool  : 

X  =  366MJ-;         Coofï.  d'extinction  mol  i,83.io3; 
concentration  0,00 iN. 


Absorption  de  l'azobenzène  dans  l'alcool 
nHaluan  und  K.Sieiientopf,  Z. Phjsik. Client.,  192 1 ,100, 2 1  i 
c  =■  coeiï.  d'extinction  mol. 


o ,  496 
0,2875 
0,2915 


Absorption  de  solutions  de  nitrophénolates  dans  des  mé- 
langes d'eau  et  d'alcool  (W.-.V1.  Fischer,  Z.  Phjsik.  C/iem., 
918,  92,  58i). 


I.     2*C6H8(NOî 

*ONa.H,0 

II. 

2<>()0 

dans  io( 

™'. 

C,  1 5ip-C6  H,,.N02.0  Na.4  H,0 

28  3o 

%.             Coeiï. 

d'extinction. 

dans  ioorm'. 

'2870 

%.            Coeiï.  d'extinclion. 

2893 

C2H5OH.    X  =  578^ 

.     a  =  546w*. 

0 o,o5i4 

',       o,i558 

C„H5OII.  X  =  578i*i*.     à  =  5461*1*. 

aq3o 

23 0,0222 

0,09018 

0 0,01 1<)8       0,04218 

i      0, o7538 

" 0,0,726       0,03797 

2970 

30......       O,0'^1^ 

!         0! 032 l4 

4<» 0,012.39      0, 02.308 

2y85 

Coefficients  d'extinction  de  mélanges  de  trinitrobenzène  et 
de  stilbènes  dissous  dans  le  chloroforme  (  11.  Lev,  Ber. 
Dtsch.  Client.  Ces.,  1917,  50,  244)- 


Slilbène 

Métlivlstilbèue... 

Slilbéne 

Méthylstilbène... 

Plienvlstilbène. . 


pour  X  = 


jiG. 


Coefficients  d'absorption  de  l'hématine  acide,  l'oxyhémoglo- 
bine  et  la  carboxyhémoglobine  (H. -S.  Newcomek,  J.  Biol. 
Client.,  1919,  32,  4i5). 

Coefficients  d'extinction  K'  pour  l'hématine  acide  correspondait 
à  os,76  d'oxyhcmoglobine  par  litre. 

X  (en  U.  Â). 


6140 
6200 
6260 


6620 
6660 
6700 
6730 
6700 
6800 
685o 


$3oo     i,3  4900     0,7 

Coefficients  d'absorption  K'  pour  1 
9.4.30     2,06  3o5o     0,9 


yhémoglobin 

38oo  1  ,V5 

38Co  1 '75 

3890  2,03 

3960  3,0 

4ooo  3,7 

4o4o  4,5 

4080  5,4 

4140  5,7 

4200  5,3 


690. 


,  0^,76  par  litre. 


4420 

4435 
445o 


Vaurabourg. 


Optik-Absorption.         Light-Absorption.  —  Optique-Absorption.         Ottica-Assorbimento. 


II.  —  Absorption  de  corps  organiques  et  de  corps  organiques  dissous  (suite). 
Coefficients  d'absorption  de  l'hématine  acide,  l'oxyhémoglobine  et  la  carboxyhémoglobine  (si 

Coefficients  d'absorption  K'  do  la  carhoxyliéiii 


►efficients 

d'absor 

ition  K 

tour  l'o> 

yhéraogk 

bine  1  s 

tite). 

K  . 

...  m 

538 

K  . 

56qo 

K'. 

586o 

K'. 

54oo 

0 .  668 

.700 

0,545 

3880 

0,  i.|> 

,,..,, 

>4 1 5 

0.6; 

3710 

0,6 

1900 

0, 1  i 

....;; 

0,667 

5720 

o,655 

H|    »0 

0,087 

0,  '  j 

544o 

0,66 

')-!<. 

0,69  1 

i960 

0,08 

0,9.(3 

>46o 

0,61 

>:i" 

0,708 

5080 

0,07 

0,9.95 

5470 

o,58 

5760 

0,71  ! 

6o55 

0,0 , 

0,365 

Ï480 

0,3  ) 

5770 

0,712 

6140 

°,°4 

o,ii 

>  5oo 

o,  i.j'> 

5780 

0,70  ) 

6200 

0,46a 

3  >20 

o,45 

5790 

o,665 

lijOO 

o,o'>>3 

o,5i 

55  5o 

0 ,  j  2 

S800 

0,  »)  > 

6400 

0,0  > 

o,553 

56oo 

0,  {06 

58 10 

0,  >i  . 

65oo 

o,o>.)5 

o,58 

565o 

0,42 

3820 

o,465 

6600 

0,028  ) 

0,6 

56;o 

0,  1  i". 

583o 

o,4 

6700 

0,0973 

o,638 

5r,8o 

o,465 

3840 

o,36 

6800 

0,0268 

Coefficients  d'absorption  K 

'  de  la  carboxvhé 

noglobine, 

06,76  par  litre 

0,81 

Î200 

o,835 

3400 

i,3 

35go 

1 , 1 

...-; 

!,;.. 

0,96 

3460 

1,333 

3620 

0,99 

3-280 
3340 

i,o83 
1 , 2 1 5 

i'V/O 

356o 

1 ,293 
1,21 5 

366o 

0,89 
o,825 

0,82 
0,89 

49.80 
4  3oo 

0,985 

4320 

i,38 

436o 

[100     8,45 


4790 

o,347 

555o 

o,56 

4-60 

o,33 

56oo 

o,58 

4800 

o,3i6 

5620 

0,6 

4880 

0,2<)<) 

564o 

o,63 

4980 

0,289 

566o 

o,65 

Absorption  de  quelques  colorants  dans  le  spectre  visible 
K.-S.GiBsoN.  H.-J.Mc  Nicholas,  E.-P.-T.  Tyndall,  M.-Iv.  Frehaper  and  W.-E.  Uathewson,  Bl.  But 


435,8. 

Jaune  naphlol  S  (  '  ) 0,475 

Orange  If1).. 0,47 

Ponceau  3  R 0,137 

Aniaranllie  (!  1 o.  109 

Erythrosine  (') 0,0275 

Indigo  disnlfo-acide. .........     o,o35 

Vert  lumière  SF  jaunâtre 0,204 

Unité  de  concentration  :  ics  de  colorant  par 
Solvant  :    solution    aqueuse    d'acétate    de    so 
dissoute  dans  l'eau  pure. 

Le  Mémoire  renferme  en  outre    des  données 
l'ultraviolet  jusqu'à  o:1,  240. 
(')  Produits  purifiés  et  recristallisés,  1rs  aul 


He. 

Hg. 

501,6. 

.546,1 

0,0106 

0,0001 3 

o,65 

0 , 1 1 0 

0,31 

o,383 

0 , 3  4  5 

0,4*5 

0 ,  264 

0,040 

0, 137 

579,1. 
00002 


587,6 
>,ooooi 


667,8. 
o  00001 


mol.  de  chaque   par 

litre,    sauf  p 

jur  l'érylhrosine 

■ence   pour   l'infrarou 

ge  jusqu'à  il 

,3,  le  visible  et 
en  produit  pur. 

Absorption  des  cyanines  |  E.-Q.  Adam 
and  H.  Hai.ler,  J.  Am.  C/iem.  Soc. 
1920,  42.  2061 1. 


Isocyanine 

'  l.â.  =  56oo 

Cyanine 1 

Pinacvanol .  \ 

(JOOO 

Dicvanine 

6600 

Ilypocyanine. . .  ) 

Kr\ "ptocyanine.  ) 

Coefficients  d'absorption  de  quelques  indicateurs  colorés 
(R.-T.  Biuge  and  S. -F.  Acree,  /.  Am.  Chem.  .Soc,  1919,  41.  io3i 


Phénolplitaléine. 10 

(     4 
Phénoltétrachlorophtaléine 

Tétrabromo-pliénollélrachlorophtal0""'  10 
Télraiodo-pbéiioltélracbloi'ojilitaléine.      4 

Pliénolsulfonphlaléine ' '. 


Vaurabourg. 


Optik-Absorption.         I4ght-Absorption.         Optique-Absorption.  —  Ottica-Assorbimento. 


II.  —  Absorption  de  corps  organiques  et  de  corps  organiques  dissous  (s. 

Transmission  de  l'endothine  rouge  en  solution  alcoolique  Gomme-gutte  (  s 

(C.-E.  S\ndo,  Am.  ./.  Botan.,  1919,  6,  ?.\ 

Concentration  :  0?, 00470  par  «»'. 

Trans-       Visi-      I  Tran 

mission      bilité 
a.  »/„.       relative. 


Absorption  par  les  milieux  troubles 
(C.  Chéneveaï  et  Audubert,  Ann.  J'/ijs.,  [920,  XIII,  i'J3 

Milieux  constitués  p;.ir  des  suspensions  do  ^(Hiinic-^ullo 
et  de  mastic  dans  l'eau  très  légèrement  alcoolisée, 

I         =™ 
Absorption  r  —  =-  =  e   '" 

K    -  rut t'Iii-ii'nt  dépendant  des  propriétés  optiques  du  milieu  et  <1 

granules; 
N  =  nombre  de  granules  par  jx"; 
d  =  diamètre  des  granules  supposes  spliériques  ; 


Gomme-gutte. 


N.106.  *=Û>,644,   )>=0M!I8.  n. 

(3,6  o,564        0,578  —0,11 

6,8  0,690         0,71")  — Q,24 

3,4  o,8i3        0,83g  — o,63 

1,7  0,921        0,924  -0,14 

6o,4  0,612         0,649  — o,5i 


en  u.                N.10G. 

a  0>,644 

*=0>,498. 

n. 

t        44,2 

0,599 

0,63g 

— o,33 

22,1 

0,712 

0,741 

—o,54 

.5 1       u,o 

0 ,  820 

0,842 

—o,56 

8,5 

- 

o,36 

f          5,5 

0,915 

0,913 

0 

[        3g,i 

0,728 

0,766 

—0,7  3 

\            n,,"» 

0,836 

0,869 

—0 ,  8a 

' /         9.7 

0,917 

0,921 

—0, 18 

'        4, « 

0,95  1 

0,945 

+0,70 

/    1  56  200 

0,873 

0,788 

-4-2,3 

,. \      78100 

0,934 

0,872 

-+-2,8 

nmoy.      J     39o5o 

o,97' 

0,933 

-t-3,3 

t9525 

0,978 
Mastic. 

0,961 

-+-3,8 

\       '''\\o 

o,562 

0,599 

-0,44 

,(i ]        7,o 

o,645 

0,696 

—0,66 

/         3>5 

0 ,  764 

0,797 

— 0.6[ 

\         "  ~ 

0.882 

o,885 

—0,  10 

l         9,4 

(,,637 

0,682 

—0,6  5 

4,7 

0,764 

0,780 

—0,32 

2,3 

0,8  36 

o,863 

— 0  ,  20 

f          1,1 

0,936 

0,936 

0 

(       3i,i 

(),8l2 

0,829 

—0,4o 

0,907 

0,902 

-+-o,9.a 

'         7,7 

0,943 

0,933 

-+-0,74 

f     J07,?. 

- 

- 

-o,54 

1     253,6 

0,548 

O,  J<)0 

— O,D0 

!     126,8 

o,()3o 

0,639 

—  0,12 

"  1    S 

o'85o 

o,749 

+o'3o 

(    169400 

0,834 

o,758 

H-i.7 

,1 1     89700 

0,909 

0,853 

+2,0 

Mémoires  divers. 


Courbes  d'absorption  du  /^-azoxyanisol  (Miss  Ii.\ss\ 
'roc.  Aon.  A/ou/.   Il  et.  Aimt.,  23,  807;  /  erld.  A.  .1/,, 


Courbes  de  transmission  dans  l'infrarouge  du  p  azoxy- 
anisol  et  de  l'étUer  éihylique  de  1  acide  />-azoxycynnamique 
1    '">.  Van  Dlilt  LlXGEN,  ./.  trunldin  Jus/.,   1921,  192,   5ll). 


Absorption  des  malono-rbodiates  de  potassium  dextro- 
et  lévogyres  et  de  l'oxalo-rhodiate  de  potassium  racémique 
K.-M.  Jamjku,  liée.  Trav.  C/iiiu.  l'm  s-lias,  i.,ui.  38,  ->0„  cl 
8,  3q7;  Fer/;/.  A.  .[/,„</  Il  et.  .!,/,*/..  1917,  26,  17!,). 


Absorption  de  la  triéthylènediamine  chromo-iodée  (T. -M. 
aegkr  and  \V.  Thomas,  J'roc.  A.  Jkad.  Il  et.  Amst.,  21,  >23; 
erlil.  A.  Akad.  Il  et.  Amst.,  1918,  27,   io3). 


Sur  la  sensibilité  à  la  lumière  de  quelques  sels  ferriques 

(CH.    WlNTHEH    llnd    II.   OXHOLT-HOWE,     Z.   Il  iss.   l'hatng.,    I9l4. 

14.   196).    —  le  mémoire  contient  des  courbes  d'absorption  de 
1  oxalate,  larlrale.  citrate,  suceinate  ferrique  entre  436  et  3i3tA!\ 

Absorption  et  réflexion  sélective  dans  l'ultraviolet  (E  -0. 
IIiliiuht,  Astrophrs.J.,  1917,46,  1  ).  —  Déterminations  relatives 
au  sulfure  de  carbone,  a-monobroinonaphlalene,  aldéhyde  cinna- 
mique,  huile  de  cassia,  iodure  de  mercure  et  de  baryum. 

Courbes  d  absorption  du  cobslto-  et  cobalti-oxalate  de 
potassium  (J.  Vrànek,  Z.  Elek.  Cltem..  1917,  23,  336). 


Vaurabourg. 


Optik-Absorption.         Iight-Absorption.         Optique-Absorplion.         Ottica-Assorbimcnto. 


Mémoires  divers   (suite) 


Sur  l'identification  des  phénols  par  voie  spectrale  (J.  l'un 
MANKK  und  .1.  Knop,  /..Anal.  Chenu.  1917,  56,  >; .',  ).  -  Courbes 
d'absorption. 

Courbes  d  absorption  des  sels  dérivés  du  pyronène  et  du 
thiopyronène  <A.  Hantzsch,  Ber.  />/w-A.  ('hem.  Ces.,  i.,i9,  52. 
i  Î35). 

Courbes  d'extinction  de  combinaisons  organiques  à  dis- 
persion rotatoire  relativement  anomale  l..  Silberstrom, 
Ueb.  Ann  .  1917,  414.  99;. 

Courbes  d  absorption  de  quelques  composés  hydrogénés  de 
la  quinoléine  (A.  Shimomura  and  J.-B.  Cohen,  J.  Cliem.  Soc. 
Lon  ton.   [921.  119.   ij.01. 

Courbe  d  absorption  d  une  solution  éthérée  de  caoutchouc 
dans  1  ultraviolet  |  S.-.I.  Lewis  and  B.-D.  Porritt,  ./.  s  ><■.  (  hem. 
lud.,  1921,  40.  18  T). 

Transmission  d'huiles,  graisses  et  substances  organiques 
diverses  dans  le  rouge  et  l'infrarouge  (W.-YV.  Cobi.entz,  Bl. 


Bur. 


■„!.. 


.  1/ 


lin.  catfish,  soja,  lard,  abrasin  1  tunuoil  ,.  acides  »ras  rie  l'huile 
de  lin.  acide  oleique.  jjhcérino,  niin>c<  llulnse.  celluloïd,  pyra- 
line.  viscoloïd.  huile  de  paraffine,  benzène,  bakélite. 

Courbes  d  absorption  de  combinaisons  organiques  diverses 
Il    I.f.y    Z.phvsik.  Chenu,  1920,  94.   }o5). 

Sur  lisomérie  entre  les  sels  halogènes  vrais  ou  pseudo 
A.  Hantzsch,  lier.  Dtsch.  Chenu  Ces.,  1919,  L2,  1  >4  3  ). 

Courbes  d  absorption  du  stilbène,  de  l'x-méthylstilbéne. 
de  l'acide  cinnamique  et  des  acides  z-  et  j-méthyleinnamique 
11.  I.iv.  Ber.  Dtsch.  Chenu  Ces..  1917,  50,  244). 


Courbes  d  absorption  de  quelques  colorants  de  la  poly- 
hydroxyanthraquinone  dans  1  acide  sulfunque  concentré  et 
à  l'état  de  vapeur  1  D.-lî.  Meek,  J.  Chein.  Hoc.  London,  1917, 
Ul,o69). 


Sur  un  nouvel  effet  du  rayonnement  (F.  Weigert,  /.  /. 
Phtsdu,  1922,5,  i2o).  — Action  de  la  lumière  polarisée  linéaire- 
menl  sur  les  couches  de  coloranls.   Variation  de  l'absorption. 

Investigations  optiques  sur  la  constitution  des  aminés 
aromatiques  (  11.  Lm  und  <î.  I'i-'icii'i/i'.h.  /;<■/•.  Diseh.  (hem.  fies  , 
1921,  54  B.  363  1.  —  Mémoire  contenant  des  courbes  d'absorption. 

Lisomérie  clans  la  série  de  l'isatine  (A.  Hantzsch,  Ber. 
Dtsch.  (hem.  Ces.,  1921.  54 B.  1221  >. 


Les  sels  alcalins  colorés  du  triphénylméthane  et  triphé- 
nylméthyle  1  A.  ll.v.vrzsui.  lier.  Dtsch.  Chou,  (.es.,  1921,  54B. 
26.3). 

Maxima  d  absorption  des  isatines  halogénées  (E.  Grand- 
mougin,  C.  «.,  1922,  174,  623  ). 

Absorption  de  la  tétrazine  et  des  tétrazines  substituées 
(E.   Muller  und   !..   Herrdegen,   ./.   Prakt.  Chem.,  19-21,  102, 


III.  -  ABSORPTION  DES  GAZ  ET  VAPEURS. 


Opacité  de  l'atmosphère  dans  l'extrémité  ultraviolette  du 
spectre  solaire  (C.  Fabri  el  11.  Buisson,  J.  de  Phys.  et 
Radium,  II.  [921,  107:  Astrophysic  J.,  1921,  54,  297). 


Log 


Los 


(U.A.)  opacité.  I  U.  \.  1  opacité.  (U.  A.) 

ii  il...  0,84  3963...     3,io  2922.. 

iioj .  .  .  0,99  2936. .  .      3,33  '■'917-  ■ 

3o5a  ...      1 .  i<>  2946. .  .     3  ,73  2912. . 

3o22. . .  1 . 77  2g36. .  .      J,ia  2906. . 

2997...  2,22  2931...       [,36  1898.. 


Opacité  =  y  (I,=  intensité 


liors  de  l'ati 


osphère,I  = 


Absorption  atmosphérique  dans  l'ultraviolet 
(  E.-R.  SuiAKi-'KKH,  Proc.  AnuAcad.,  1922,  57,  n°  I  i,.  -  C 


Transmission  de  lumières  colorées  à  travers  le  brouillard 
(C.-L.  Utterback,  Trans.  Ulum.  Ettg.  .Soc.  1919,  14.  (33). 


moyen  lumière 

Couleur.  (ufi).  transmis. 

Rouge 633  60.  ; 

Orange 619  62,5 

Jaune  orange  602  s;  .s 

Jaune "..,<  87,1 

Jaune 586  87,2 

Jaune.. .....  ~>J-  87.0 


>•  V. 

moyen  lumière 

Couleur.     |  ■>■,  ,.  transmis. 

Verte....      V!.,  8-,'i 

Verte Vil)  87,_i 

Verte. . . .     52  i  85,2 

Bleue. . .       i'i'i  82,-2 

Bleue }6o  71  }g 


Absorption  par  l'air  humide  dans  l'infrarouge 


1  F.-i:. 


n»  8;. 


Coefficient  d  absorption  de  l'air  dans  l'ultraviolet  extrême 
(G.  Hkiioll,  C.  R.,  1922,  174.  i.'pi,  et  J.  Phys.  el  Radium, 
III.   1. 1-2-2.  34i  I.  —   Voir  p.  347. 
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Absorption  de  la  lumière  par  la  vapeur  de  mercure  lumi- 
nescente (E  -I'.  Metcalfe  and  B.  Vankatesachar,  Proc.  Jioj. 
Soc   Loudon,  [A],  1921,  100,   149)- 
La  vapeur  rie  mercure  est  rendue  luminescente  par  passage  du 

courant  électrique  dans  un  tube  à  3  électrodes.  Les  mesures 

sont  faites  pour  la  raie  verte  5461. 

d  —  densité  de  courant  dans  la  colonne  absorbante. 


III.  —  Absorption  des  gaz  et  vapeurs  {suite). 

Absorption  du  chlore  (H.  von  Halban  und  K.  Siedentopf 
Z.  f.  physik.  Client.,  1922,  103,  80). 
C  =  coefficient  d'absorption  moléculaire. 


I. 


6,92 

7,98 
9,32 
.0,64 

M, 95 

i3,3o 
Longueur  de  I 
Chute  de  pote 


0,75  milliamp/cm 


23,5  volts    53  volt! 


Klli'l  do  l'élargissement  de  la  raie  dai 


t     V 


;  l'arc  radiateur  : 
adiateur.     Absorpti 


0,48 


Absorption  de  la  vapeur  de  cœsium 
(H.  Bartels,  Ann.  Physik,  1921,  65,  1 58). 
Coefficients  d'absorption  //•/.  pour  le  doublet  3612-3617. 
Température. 
190°,7.     199»,2.  ~~  204\7.    232%3. 

X=36n,84  nx.io1 7,99     1 1 ,65     14,60     36,38 

X  =  3617,08  rax.io8....        -         2,33       2,74 


H;-' 


0.239 

1,235 
7,39 


\. 


.53,3 

Cd  480.. 

0 

2.34 

65,5 

27, 17 

Hg496-- 
Cd  5o9.. 

° 

[263 

o452 

3  , 99 
1  ,636 

Hg546.. 

»  579.. 

° 

0017 

000  3 

0,402 
osphériq. 

Cd643^ 

0 

oi9 
o3g 

Indices  d'absorption  de  la  vapeur  de  brome 
(G.  Kibaui),   Ann.  P/iys.,  1919,  XII,  167). 


Pression  de  la  vapeur  66"" 
Température  160. 

y.-10"-       x  ■    z--106 


)n  de  Br  1 

Température  320". 


X.-106. 

4,00 


Température  6200. 


433       3,90 


Coefficients  d'extinction  de  l'acide  iodhydrique  gazeux 
(E.   Warburg,  Suz.  Pr.  Akad.   Il  iss.  Sert.,  1918,  3oo). 


Courbes  d'absorption  du  gaz   carbonique  dans  l'infrarouge      Influence  de  la  pression  des  gaz  étrangers  sur  l'absorption 
(E.-F.  Barkeb,  Astrophysic  J.,  1922,  55,  391).  —  Etude  de  de    la    vapeur    de    sodium    saturée    pour    les    raies    D 

l'absorption  de  C02  entre  2  et  4^,8.  (  15.  Minkowski,  Physik.  Zeitsc/i.,  1922,  3,  yi). 


IV.  -  COEFFICIENTS  D'ABSORPTION  DES  CORPS  SOLIDES. 


Absorption  et  ti 

anspa 

(L.-C. 

Martin, 

Proc.   1 

X  . 

dVxHnct. 

V 

1,52.. 

42,0 

1 ,5o 

1,82.. 

•        I9,t> 

1  ,80 

2,25. . 

8,1 

2,2  1 

2,76. . 

6,8 

2,72 

2,91.. 

.       6,2 

2,96.. 

6.1 

- 

3,0... 

•       4,7 

3,0. 

ce  de  la  biotite  pour  l'infrarouge 
.  Soc.  London,  [A],  1919,  96,  186). 


123  3o,o 
n3  32,o 
io3     33,o 


Variation  de  la  transparence  de  divers  corps  avec  la 
température  de  la  source  (S.  Leroy  Brown,  Phys.  Rev.,  Il, 
1920,  15,  217). 

Température  °/o  de  radiation  totale  transmise  par 


Mie 


raffine 


39 

4o,i 

41,3 
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IV.  —  Absorption  des  corps  solides,  verres,  écrans  colorés  (suite). 


Absorption  lumineuse  et  calorifique  de  piles  de  lames  de 
verre  et  de  celluloïd  (Cirrto.N  et  Vai.bahouru,  thdl.  Direct. 
Recherches  ci  Inventions,  [920,  11"  14.  816). 


lai 


K- 


t3,7 


3 20,0  29,8  35  43 

4... 25,o  35,7  [5  5i 

j 29, 4  40>°  5i  56 

G.... 33,3  45,2  58  6i 

7 39,4  19  •'  -  65 

S... 40  ,o  5 1.8  66  67 

.J'" g'!  5d'l     IV    fraction    (en    cen- 

10 43)4  ->,,'>        '         tièmesl  de   la   lu 

11.. 47,8  60,0               mïère  arrêtée  pai 

«2 5o,0  61,9                  lcstéf1e\iunsdau> 

13.. 52,0  63,8                   la  pile; 

A,  =  fraction   (ni  centièmes)   de  l'énergie  totale  absorbée; 

A,  =  fraction  (en  centièmes)  de  la  lumière  arrêtée  par  la  pile. 

Absorption  de  la  lumière  dans  un  cristal  uniaxe  pléochroïque 
Tourmaline  verte  de  Minas  Geraes  l  Brésil  u  J. -A.  Wasastjerna, 
Overs.  Finsk.  /  et.  For/,.,  LX1V,  1921-1922  l. 


65G. 


589. 


,    y   X= o,416        0,349 

'    I   y.',»..  .....       1,667        I,78â 

l    Kg. O,  |_2  0,3  I  I 

'    I  A„ 1,646  1,715 

[  x:....    ..  0,469  o,353 

1    I  ■/.,„ 1,675  1,762 

I  y.  0,583  0,477 

'  I  -/.,„ 1,648     1.719 

(*• •    0,980    o,939 

j  /.,„ 1,616       1,684 

»  -J  «s i,42i       ',5u 

(  *,, 1,642      i,732 

,       Xe i,643       1,711 

(  -/.„, 1,643       1,711 

paisseur  de  la  lame  examinée,  la 
maie  aux  faces  de  celles-ci; 
ngle  de  la  lame  avec  l'axe  cristal! 
=  coefficients  d'absorption  des  raj 
naire  respectivement. 


1,961 
0,296 
1  ,90  I 
0.323 
1,932 
0,482 
• ,  9*9 
i,o63 
1 ,900 


1,891 


lu,,, 


3,620 
i.o37 
3,J89 

2,244 
3 .  S09 

3,326 
3,9.2 
3,823 
3,823 

cidente  éi 


Influence    de    la    température    sur    la    transmission 
lumière  par  des  verres  colorés  (M.   Luckiesh,  /.  /•'/• 


Cobalt,  . 
Or 

Cuivre. 
Maman 


Bleu   lune 

Violet 
.hume  v  ci 

Bleu  \iol. 
Orange 

Jaune 


99 

96 

98 

94 

97 

94 

94 

84 

98 

94 

96 

67 

9> 

84 

Transparence   de  verres   colorés   employés   dans   le   photo- 
mètre   Hess-Ives    (E.-C.    Buvant,    Astrophysic    /.,     1 
55,   1). 


5go 


7»,7 
65  \o 


(  F-"-  ) 

0,0 

495 

0,04 

486 

6,0 

465 

i5,9 

455 

'9,5 

445 

io,5 

435 

Coefficients  d'absorption  de  différentes  substances  dans 
l'ultraviolet  extrême  (G.  Reboul,  C.  H.,  1922,  174,  14J1 
et  7.  Pins,  et  Radium,  III,    1922,   34 1). 

3oo<X<35oU.A.      Coeff.  d'absorption 

par  cm. 

Celluloïd.. .  I,75.IoS 

Air ..  ..        i5 

Fluorine.. io5 

Quartz >  103 

Mica >  10* 


Mémoires  divers. 


Verres  pour  protéger  les  yeux  des  radiations  nuisibles 
,  W.-W.  CoBLENrzand  W.-B  Emeiison,  Bur.  Stand.  Teeh.  l'ap., 
1919,  n"  93).  Courbes  d'absorption. 

Transmission  dans  le  visible  et  l'ultraviolet  de  verres 
protecteurs  (K.-S.  Gibson  and  11.  -J.  Me  Niciiolas,  Bur.  .Stand. 
Tech,  l'ap.,   1919,  n"  H9).  Courbes. 

Transmission  dans  le  visible  et  l'ultraviolet  de  verres 
colorés  (K.-S.  Gibson,  E.-P.-T.  Tynkall  ami  H.-J.Mc  Nicholas, 

Bur.  Stand.  Tech.  Pap.,  1920,  n"  14-8).  Courbes. 


Transmission   de    substances  variées   dans   le   visible  et 
l'infrarouge  (W.-W.    Coblentz,   W.-B.    Emerson    and   M.-B. 

Long,  Bull.  Bur.  .Stand.,  1918,  14,  653  et  Bur.  Stand.  Se.  l'ap., 
1918,  n°  325).  Courbes. 

Effet  de  la  température  sur  la   transmission  de    verres 
variés    dans   l'infrarouge   (G.   Ro.sem.ai«ton.    Pli) s.   Rev.,  Y 
1920.  16,   173,).  U1.1l.es  arbitraires    -   (G.-E.  Ghantha.m,  Pin 
Rev.,  Il,  1920,  26,  565).  Courbes. 
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Mémoires  divers  (suite). 


Écrans  monochromatiques  et  neutres  utilisés  en  pyrométrie 
optique  (  n  .-E.  Forsytiik,  Astropliysic.  ./.,  1919,  49,  232).  — 
Truns.  Faraday  Soc,  1920,  15,  ■.»,',).  —  (./.  Optical  Soc.  Am., 
9*,,  5,  86).  Courbes 

Entretien  des  surfaces  vitrées  dans  les  exploitations  indus- 
trielles (M.  Luckiesh   and    A. -11.  Ta  y  lob,  J.    Franklin   Inst., 


Transmission  de  la  lumière  par  des  films  teintés  (  L.-A.  Jones 
ni  C-W.  Gibbs, /.  Franklin  Inst.,  192,  676).   Résultats  pour 
quelques  colorants. 


Limites  de  transparence  dans  l'ultraviolet  pour  diffé- 
rentes substances  (H. -H.  Cubtiss,  ./.  Franklin Inst.,  11)17,  184 
618;  Metallurgical  and  Chemical  Eng.,  1916,  14,  184). 

Transmission  dans  le  spectre  visible  de  quelques  verres 
d'Iéna  et  filtres  divers  1  k.-S.  Gibson,  Jll.  Bur.  Stand.,  1919, 
15,  3-25,  el  Scien.  Paper  Bar.  Stand.,  11°  349). 

Transmission  dans  le  visible  et  l'infrarouge  de  verres  pro- 
tecteurs (  VV.-W.  Coblentz,  ./.  Franklin  Inst.,  1919,  188,  255). 

Courbes  de  transmission  dans  l'infrarouge  de  sels  d'am- 
monium solides  en  plaques  minces  (().  Reinkubek,  Z.f.  Ptifùk., 


V.  -  INDICES  DE  RÉFRACTION-DISPERSION. 

Dans  les  Tables  suivantes  :  Na  =  indice  pour  la  raie  H„(C.)  de  l'hydrogène  (a  =  0^,6563;     N.=  indice  pour  la  raie  H.  (F)  de  l'hydro- 
;ène  (A  =  oi\486i)  ;     ND  =  indice  pour  la  raie  D  du  sodium  (A  =  ot\5893  )  ;     N..    :  indice  pour  la  raie  II.  (  <;')  de  l'hydrogène  (  ),      <,:\y.\\,,}. 

a  réfraction  spécifique  est  KN  =  ^-^  (Gladstone)  ou  1îv=  |  nN'"~'  .,  (  Lorentz),  N  et  l>  étant  l'indice  el  la  densité  du  corps  pur, 


définies.   \„,  N.=  indice 


I.        INDICES  DE  RÉFRACTION  ET  DISPERSION  DES  CORPS  SOLIDES. 

Indices  de  réfraction  et  coefficients  de  température  des  verres  d'optique 

(J.-W.  Giffobd,  Proc.  Roy.  Soc  London,  [922,  [A],  100,  621). 


Indices  de  réfra. 


Ni 

R 

—  Nc 

IV,,  —  1 

1. 

±0,000015 
63,71 


0,001 9 

59,95 


0,016030 
±0,000023 


0,016484 

±0,000012 


.1794.  Type  572 

0,016975 

±0,000011 


C.  1380.  Type  36 
(1,1(17100 
0,000075 


C.  i;.o;  ny. 
!'.  >893  Na. 
à.  ■,(„'.-  Pb. 


1 ,6i5i86 
1,617103 
1 ,6i8ot5 
1 ,62291 2 
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—  Indices  de  réfraction  et  dispersion  des  corps  solides  (suite). 
(Lord  Rat 


./.   P/ivs.  et    Radiui 


Indices    absolus    de   réfraction    des    étalons    primaires 
quartz  i  A.    Pérard.   C.  I\.    \< 
l'Ins..    Procès-verbal,    16   «le 
i,|...  III.   •>•  i. 

|œ température  au-  dessus  de  o° legrés  cent.de  l'échelle  normali 

Xo.a.  N  absolu  (  p;u-  rapport  au  vide) 

dans  l'air  sec  I5--T60mm.  (rayon  ordinaire). 

Hg,„dig,  [358,3-25 i,5543u4       î,5G5.io  H 

HgWi      546o,746 1,5466893—  5,853.  io-  «8 

Hs;j,llMe    )-<)<». (U'u. I ,545 l 786  —  5  ,^63 . 10    6  0 

Cd,,,,,,,   6Î3S.  ;<h)<; 1  .  •.'(•>8oi4—  6,i55.  10-6 0 


Indices  de  réfraction  et  dispersion  des  verres  pour  maté- 
riel de  laboratoires  (P. -H.  Wai.ker  and  F.-W.  Smither, 
Tech.  Paper  Bur.  Stand.,  1918,  n"  107). 

Coeff.de  dilatation 
Verres.  linéaire  entre  10  et  55°.     Ni>.  Ni—  Ne 

Kavalier 0,00000759  1,5077  0,00841 

M.  E.  (>.  Co. .  . .         o, 100600  1 .  5090 

Pyrex o,ooooo334  1 ,4754 

Iena  |  fioles  1. ..        0,00000479  1  ,  507g 

lena  i  bechers  1.  -  1 .  5o6g 

Nonsol 0,000006  i<>  1  -  »  •  i  » 


Frv.. 
Lifibey. 


Ki(imiii|ii 


]  , 


i'.(63 


0,00738 
0,00840 
0,00840 
0,00822 
0.00826 
0,00789 


Indices  des  cristaux  et   du  verre  de  disilicate   de  baryum 
inclus   dans  les  baryum-crowns   1  N.-L.  Bowen,  J.  Il  as/i. 


rthorhombiqi 
nu  par  fario 


Relation  entre  la  biréfringence  et  la  tension  des  verres 
(L.-H.ADAMsand  E.-D.Williamson,/.^  ash.Acad.,  1919,9,609). 


Ni.. 

Crown  ordinaire 1 ,  523 

Barosilicate  crown t,5i6 

Baryum  crown  léger. ...  1 ,  5;4 

Baryum  crown  lourd.. .  .  1  .608 

Baryum  flinl 1 ,606 

Flint  léger i,5;î 

Flint  moyen 1 .616 

Flint  dense 1 ,6)5 

Flint  extra-dense 1 .7  56 


■>. .  "> 

X 

10-' 

■■>.,* 

I0-7 

2,8 

X 

11)-' 

2  ,  1 

I0-' 

i.U 

X 

10   ' 

3,20X 

IO-' 

Le   recuit    du   verre    (L.-H.   Adams   and   E.-D.  Willhmson, 

J.  Franklin  lnst..  1920,  190.  5m;:  /.  Oplical  Soc.    im.,  1920, 
4,  21 3  1. 

Les  auteurs  étudient  des  formules  empiriques  sur  la  trempe 
en  fonction  du  temps,  de  la  température  et  des  dimensions  des 


Dispersion  de  biréfringence  du  verre 

(M.  et  M""  Henriot,  C.  R.,  1921,  172,  1  j;;). 

Les  auteurs  étudient  la  biréfringence  d'un  crown  comprimé 

pour  plusieurs  longueurs  d'onde;  leurs  résultats  sont  d'accord 

a\ec  la  loi  d'Havelock  — —  =  K. 


Biréfringence  de  la  silice  fondue 
gh,  Proc.  Roj  .  Soc  London,  [A],  192 


The  po 


Indices  de  réfraction  des  stries   dans   les  verres  d'optique 

.T.- T.  Smith,  A. -11.  Hk.nnkt  and  G.-E.  Miîrrit,    Bull.  I) .  S. 

Bur.  Stand.,  1920,  16,  ;5;    Scien.  Paper   U.  S.  Bur.  Stand.. 

1920,  373  |. 

Les  différences  entre  les  indices  des  verres  et  les  indices  des 
suies  varienl  entre       o, 27  el        0,ooo3g. 


Dispersion  des  verres  d'optique  (F.-E.  Wright,  ./.  Optical 
Soc.  .Im..  [920,  4,  148  el  195 ;  1921,5,  38g,  el  T.  Smitii, 
./.  Optical  Soc.  .Im..  1922,  6,  5;  l. 

Eludes  de  dill'on-ntes  l'onnules  de  dispersion,  comparaison  des 


Réfraction,  dispersion  et  composition  des  verres  d'optiques 
(R.-J.  J\lovr<,o.\iKKV,  ./.  Ain.  (  'munie  .Sur..  ][)■>(>.  3.   io>  cl  900). 

Graphiques. 


Relation  entre  la  réfraction  et  la   composition  des  verres 
d'optiques  (Fred-E.  Wright,    J.Am.   Ceramic  Sue.,  1920, 
3.  783). 
Étude    de   117  verres   d'optiques,    graphiques   permetlant   de 

déterminer  la  composition  des  fontes  pour  obtenir  des  verres  de 


Analyses  de  10  verres  de  Schott. 


Indices  de  réfraction  de  cristaux  mixtes  de   NaCl   et  KC1 

(R.  Nacken,  Su:.  Pr.  Akad.  Il  iss.  Berl,  1918,  192). 
%NaCl.         Ni,.  %NaCl.         Ni,.  %NaCI.         ND. 

90...      i,5382  5o...      i,5i45  to...      1,4955 

80...      i,53 16  jo. . .      1,5093  o...      i,i9o3 


258 


,5o48 


fringenee.     optiqui 


i,64g 

0.001 

1,648 

O.OOJ 

1 ,647 

0,004 

i,643 

0,006 

I.(')ic) 

0,007 
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Indices  de  réfraction  de  verres  binaires 
(E.-W.  TlLLOTSON,  J.  Am.  Cermnic  Soc,  1918.  1 


Indices  de  réfraction  et  dispersion  des  corps  solides  (suite). 

Indices  de  réfraction  de  corps  inorganiques  cristallisés. 


Albite— Anorthite. 


2Na20.3CaO-Si02. 


CaSiOj—  MgSiO,. 
CaSiO, 


SiO, 
100,00. , 


Na,0.3,5Si02-BaO.SiO>. 


2  ',97 i,'>44o 

•29,80 i,56o3 

39,00 1 ,  îjîo 


Na20.3Si02-Ba0.2Si03. 
%  en  vol/  N. 


O.SiO*. 


Na.O.BaO- 
SiO, 


78,06. . . 
Na20.3Si02  -CaO.Si02. 
CaO.SiOj 


%«- 


N. 


,5796 


Indices  de  réfraction  de  nitrates  de  plombs  isotopiques 
(T.-W.  Richards  and  W.-C.  Schumb,  Proc.  lûtt.  AcacL  Sri., 
1918,  4,  386;  /.  Ain.  Chem,  Soc,  1918,  40,  i4o3). 

1,7815  Pb  =  207,20 

1.7814  Urano-Pb  =  206,41 


PbN03... 


i1)    Tétrabromure  de  germanium.     GeBr4  1,6269521° 

(1)     Tétrachlorure  de  germanium.     GeCl.iliq.)     1,36061127° 
(V)    Chlorure  d'ammonium  (crist.).     NH4C1  i,63y  ±  0.001 

(3)    Fluorure  de  césium CsF  1,478  +  0,001 

(*)     Oxychloruro  de  sélénium SeOCI2  i,65i6à2o" 

(')  L.-M.  Dennis  and  F.-E.  Hance,  Chenu  News,  1923,  124, 
66,  82:  J.  Am.  Chem.  Soc,  44,  299;  Z. /.  anorç.  11.  ails.  Chem., 
1922,  122,  (3-4).  269. 

(:)  R.-W.-G.  Wyckoff  and  EI.-E.  Merwin,  Am.  J.  Sri.,  1922,  5, 
'..  469. 

(3)  E.  Posnjak,  R.-W.-G.  Wyckoff  and  H.-E.  Merwin,  J.  Wash. 
Acarf.,  1922,  12,  a^.j. 

(')  V.  Lesber  and  J.-H.  Mathiews.  ./.  Am.  Chem.  Soc,  43.  29 


Indices  et  dispersions  de  verres  binaires 
(Pkntti  Hskola,  Am.  T. Sri.,  1922,  IV,  36o). 


iSrO 
i6,2SrO.' 


SrO 

"(F). 


BaO- 
»(F). 


X(D)  = 
-Si02. 
«(Tl). 

«,587 

1 ,593 


i,58i 

1 ,589 


1,61: 


89 


...      1,653         1,648 
CaO.Si02  — SrO.SiO,. 
«(F).  «(Tl). 


1  ,6  io 
...  i,634 
...      1 ,63  î 

...      i,636 

...      i,637 

1 ,640 

CaO.Si02- 


1 , 


i,63o 
i,63o 
i,633 


i,6265 

.,627 


BaO.Si02. 

«(Tl). 

i,63i 

1,638 
1,6435 
',647 


1,6345 
i,6395 


O.SiO,  «(F). 

poids. 

o 1,635 

5 i,643 

o 1,649 

». i,6î25 

o i,658 

5 i,6655       i,66o5       1,617         1 ,653 

o  (extrapolation).  (1,681)      (1,675)     (1,672)     (1,668) 
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I.  —  Indices  de  réfraction  et  dispersion  des  corps  solides  (suite). 


Indices  de  réfraction  de  solides  pour  les  ondes  hertziennes 
II.  Ri  bkns,  Sitz.  Pr.  Akad.  Il  ,ss.  Berl.,  191;,  556). 


Suhsl 


Quartz 

Sylvine.  . .. 
Sel  gemme. 
Fluorine..  . . 

Marbre 

Ebonite 


Vei 


*  d  le, 


Fliiorcrown  O.718 

Phosphatcrown     S.  367 

Finit  ordinaire       0.  i  iS 

Flinl  dense  0.-53 

Flint  extra-dense  S. .\('u 

A  =  5%7j 


Densités,  constantes  diélectriques  et  réfraction 
de  sels  solides  (A.  IIkydwkiller,  Z.  P/iysik,  1920,  3,  3o8). 


Indices  de  réfraction  des  sulfures  phosphorescents 
(Maurice  Curie,  C.  /{.,  1922,  175.  617). 

Sulfures  alcalino-terrenx.     //  compris  entre  2,10  et  2,i5 

(lumière  jaune  ) 
Sulfures  de  zinc. «  =  2,35     pour     X  =  63oR* 


Indices  de  réfraction  d'une  tourmaline  verte  de  Minas 
Geraes,  Brésil  (J.-A.  Wasastjerna,  (h*er  Finska  Vet.  Soc. 
For.,  1921,  t.XIV). 

5\  =  (iôr>:'i\  589.  54G.  486. 

N0 1,6450  1,6469  1,6489  i,652o 

Ne 1 , 6247  ' , 6266  1 , 6286  1 , 63 1 7 


Variations  de  la  réfraction  et  de  la  dispersion  du  cinabre  d'Almaden  avec  la  température  (II.  Rose,  Z.  Physik,  192 

I.     Indices  a  20°  C. 


6,  p.  167), 


589,3.. 
599.0.. 


3'.)9," 

607 . 5 . 
6io,3. 


623,9... 
636,4... 
643,9... 
656,3.. . 
672,0. . . 
686,7. . . 
690,7. . . 
697,0... 


567 , 9 • ■ 
576,2.. 
577.0.. 
579,0. . 
589,3.. 
399,0.. 
607,5., 
6io,3.. 
612,7.. 


2,9026 
2,8870 
2,8828 


3,2752 

3, 2.56i 
3,238o 

',  '3 19 


Indices  pour  différentes  températures. 
1.     Indices  pour  le  rayon  ordinaire. 


2,8  593 
2,8458 

•',838  i 


2 , 8006 
2,7819 


,«796 


,7892 
,,783o 
,7604 


2,8547 
2,8456 
2,8332 


— t—  1 4  ' 
+  142 


2,8554 
2,8410 
2,8256 

2,8091 
2,7891 


2,8102 
2,7944 


3,2955 


2.     Indices  pour 

le  rayon  e 

rtraordinairc . 

Temp. 

nr- 

Temp. 

nt. 

Temp.             nr. 

Temp. 
°c. 

Temp. 
•c. 

». 

-56 

3,2908 

: 

~- 

-                 : 

: 

: 

: 

—  56 

—  49 

3,2877 
3,2610 

-t-i5 

3,2735 

:       : 

~_                 -_ 

" 

-49 

3,2258 

-m5 
-+-12 

3,2544 
3,2356 

~~_                 1 

_ 

_ 

— 5o 

3,2182 

-+-10 
-hi6 

3,2294 
3,2275 

+76    3,2454 
-+-78    3,2421 
+79    3,2349 

:        : 

: 

_ 
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64  J,9 
656,3 

690,7 


Ti~p. 

—  122         3,i858 


Indices  de  réfraction  et  dispersion  des  corps  solides  (suite). 

"2.     Indices  pour  le  rayon  extraordinaire  (suite). 
Temp. 


»2         3,i  3-5 
I  —49        3,i  184 


-+-1.7        3,1773 


9        3, .4.. 


+;5  3,2193 

+76  3,1982 

-;3  3,i  85g 

-+-79  3,1696 

-,  79  3,  l322 


+  142         3,i4o5 
+  1  [o         3 ,  1 1  i3 


II.  -   INDICES   DE   RÉFRACTION  ET  DISPERSION   DES   GAZ  ET  VAPEURS. 


Indices  de  réfraction  de  l'air  atmosphérique  à  0  -760" "". 

a,  -  R.-W.  Dickey,  Astrophysic.  ./.,  [917,  45,  189. 

/,.  _  w.-F.  UEGGEiisand  C-G.  Pëters,  Bull.  I  .  S.  Bur.  Stand., 
m,]  s.    14.    697.    -    Scien.  Paper    U.   S.   Bur.    Stand., 
11"  327.  —  Astrophysic.  ./.,   1919,  50.  53. 
(N—  ÎJ.IO1.    I  (N—  ÎJ.IO1.    I  (N  — i).10'. 


Air.  0-,  CO;.  pour  des  pressions  au-dessous  de  1  atm. 
(V.  Posejpal,  Bull.  Acad.  Bohême,  1918,  XXVI,  n"  Gi,  et 
1920,  XXIX,  11"  13;  Jiull.  huer.  Acad.  Se.  Boh.,  1918-1920; 
J.  Phys.  liad.,  1921,  11,  84). 


,„■,-,„„  ;,i,-,l,-Ssous  ,1e  ,   «t sphère  en  min/mercui*. 

(„_I)  =  K/J(.  +  :V0     P<>or    X  =  0^5462  (vide). 

(n— 1).106.  K.10s.  ?. 10». 


i/A.  a./j*.,  igaï,  51. 


Relation  entre  la  réfraction  et  la  densité  du  gaz  carbonique 
(P.  Phillips,  Proc.  Roy.  Suc.  London,  1920,  [A],  97,  225). 


X  =  5461.  X  =  4358. 


», o5692 

),  04677 
>,o368i 


Indice  absolu  de  l'hydrogène  et  dispersion 
(  M.  Kiiin.  Arm.  Phys,,  1921,  64,  6  el  Ï70). 


342,438    1461 3,: 


t854,637     1759g, B 
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II.  —  Indices  de  réfraction  et  dispersion  des  gaz  et 

vapeurs  ( 

tuile). 

Dispersion  de  CO.CO.  CH, 

Dispersion  des  vapeurs  de  mercure 

et  de  thallium 

[Gl.  Ci  rHBKRTSox  and  M.  CiTHMinTsnN,  /' 

,„,lùn  Sot.  /.on,/,,,,. 

(J.-C.  McLknxan,  Pi 

oc.  Rà) .  S, 

c.  Làhdôn, 

igii.tA], 

100,  1911. 

1920  [A],  98,  i5i). 

(„-\).W: 

(' 

-n.iii" 

(n      l).IO\ 

(»-l).10«. 

X«U 

Hg. 

Va. 

T 

(.r,i(p). 

4358,5 

a,.v.            CO,.         CO.        CH4. 

)>,.i. 

CO,.         CO.        CH,. 

4860 

•     9  i'.) 

•229 

6708...     i,-.,     t3327     i;:".i 

"))6i  . .  . 

',o5o    3364o    44i5o 

3i3> 

•     943 

J861 ,  i 

>•    • 

1 10 

6438...    4.771    3337g    i-.s., 

5209. . . 

-.ii8    33732'    44267 

fi  t  !  O 

•      9>4 

.5460,9 

■><,; 

579o...     44940     33535     4402. 

5685. . . 

")2oi     33782    4433o 

6*3t> 

.      882 

576y,4 

222 

'>:-«...    449 i;    33542    44029 

tëoo   .. 

Ï342     33920     [4497 

4358,56 

■        9Î2 

579°  1  i 

>■  

<iî 

5460,97.    .... 

•      902 

589!.. 

i65 

Indices  de  réfraction  de  l'azote    gazeux 

à   sa   température 

5780 

891 

.      860 

623|,3 

6563, 0 

309 
.42 

d'ébullition  (E.  GkJ»ou>,  Anrt.  Vins., 
7iahs.. '.' 1 ,001077  (9  1     1  ,00108 

g  -m.  65.  1  et  g3). 
43^,8". 

La  dispersion  de  l'ai 

Pression  =  :3  ■•»"<.  3  >  :         i  absolu 

*  =  Ti:lTU 

1  Iïm;.ns.   / 

Mesures 

titst:,  191 
dCt" 

i,  11    _  t,   1. 

Courbes  de  réfraction  de  mélanges  binaires  de  gaz 

1  P.  FuCHS,  Z.  pins.  Chcm..   1918,  92,  6ji  ). 

Élude  dos  mélanges  : 

Dispersion  de  la  vapeur  de  potassium 

N,0,N»—  CO*,  N,—  N„  Oî—  NîO.COi  — 

CO,,  O»—  N,0,  0>. 

(M.    IU\IKU 

Phil.  Mac 

-,  ig»i,  [< 

],  42,  289 

Dispersions  anomales  des 

vapeurs  métallique 

(M.  Maggini,  tiuovo 

Cm..   ,92 

,  I.WIII, 

90). 

Elude  de  la  dispersion  au  voisinage  des 

triplets  |  o'ut  le  magi 

ésium,  le  calcium,  le  / 

inc,  le  cad. 

litmi  en  \ 

ié  de  doté 

■miner  les 

coeflicienls  de  la  formule  de  Sellmoier. 

Tapeur 

Vapeur 

Vapeur  de  Calcium 

Vapeur  de  Calcium 

Vapeur 

de  Zinc 

Vapeur 

de  Zinc 

de  Magnésium 

de  Magnésium 

(  'iiite). 

{suite). 

|  su, 

(■m 

te). 

5ir>5,<»        0.989 

(suite). 

4457,8           0,986 

4435,0 

4804,0 

0.98S 

$722,5 

1  ,061 

5it',3.3           0,984 

5i8i,o           0,718 

4457,4           0,382 

4434,6           1 ,o5o 

|8o5,o 

0,985 

4723,0 

1  ,o4o 

5i66,o          0,972 

3 182,0          0,633 

44^7,0            0,')7''> 

i434',ô          1,029 

(8o6,0 

0,982 

[724  ,0 

1   ,0>O 

5i66,5           0,943 

3i83,o           o.4'»o 

4456,4         0,966 

4433,0          1,017 

48o7/o 

o,978 

4725,0 

1  ,016 

5 167,0          0,899 

3i83,5           0,276 

4456,o          6,955 

4432,0          1,012 

4808,0 

o,972 

4726,0 

1  ,01  1 

5184.0 

445-., (i      0,937 

41430,0          1,008 

4810,0 

- 

4727,0 

i,'oo8 

5168,0 

5i84,5          1,498 

4455.0 

^28..»          1,006 

48i3,o 

1  ,62  3 

{729,0 

1  ,oo4 

ïi85,o           1,329 

44  34,4           1,075 

4  '127,0            i,oo3 

48 14,0 

1.019 

i7 '»'  ,0 

1  ,001 

1169,0           1,012 

5i83,5            i,23i 

4454,o          1,0  37 

jj2f>,i                  0,99(3 

48i  3, 0 

1  ,()!(') 

5170,0           0,861 

5 186,0           1,172 

4433,o           ï,o35 

4426,<)                 ,),98  3 

48i6,o 

I  ,Ol! 

4138  3,o 

0,998 

3171.0           0,757 

"1  l86  ,5                  I  .  122 

4452,o          1,022 

4425.6 

4817.0 

l,oll 

4684,0 

I  ,  002 

5172,0           0,591 

3187,0            1,087 

445i,o           i,oi5 

4425,2          1 ,024 

4819,0 

1  ,008 

[683,o 

1   ,()(,(, 

5i72,5          0,399 

3187,")            1  ^o5G 

445o, 0         1,010 

4425,o          1,019 

48  M,  0 

1  ,00() 

4682,0 

1 ,026 

5173.0 

5 188,0           r,o"4ô 

4449,0         1,008 

4424,6           i,oi3 

48>.i,o 

I  ,  OO4 

46S1 ,0 

1 ,06  [ 

5173.»           1,550 

5 188, 5           1,026 

4448,o         1 ,007 

1423,6          1,006 

4825,0 

i,oo3 

468<»,3 

1 ,093 

5i74,o           1,370 

5190,0           i,oo5 

4447,0         1,006 

4422,8          1,00) 

4£80,0 

- 

m;'».h          i,i65 

4446,o           i,oo5 

4422,0          1 ,002 

o,997 

o,994 
0,990 

o,85o 

5l76,o           i,o5o 

Vapeur  de  Calcium 

'~\  ~,\ 

4.679,5 

0  8-<; 

"'171'.  5           1 ,006 

446i,4          0,99s 

iiii.o             1,00! 

Vapeur  de  Zinc 

4;i7'r, 

o,9'7 

"••:;,«>        «',974 

4460,6         0,997 

i44°,o          1,002 

4791,0          0,998 

47I9>0 

0,983 

4678 '0 

0,95  i 

'"::.'        o,948 

41 J9, 8           0,996 

1  M'.),  0            0.998 

4796,0          0,997 

4720,0 

0,975 

41177,0 

0,969 

"M7S.0        0,927 

i45y.o          0,995 

4i38.o          0,99} 

[798,0          0,99a 

\->\  .0 

o.,,38 

1676,0 

0,978 

5179.0        0,882 

4458,6          0,991 

4437,0          o.c,83 

48oo,o            0,99'J 

47*1,5 

0,9  '7 

4(i7î  ,0 

0,98.1 

5 180.0       0,829 

4458,2         0,989 

4436,»          0,945 

4802,0            <>,99i 

4722.0 

_ 
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Longueur  d'onde 


III.  —   INDICES  ET   DISPERSION   DE   LIQUIDES.    MÉLANGES  ET   SOLUTIONS  INORGANIQUES. 

Indices  de  réfraction  de  l'acide  sulfurique  en  fonction  de 
la  température  (F.-K.  v.  Bichowski  and  II. -Il  Mebwin, 
./.  OplicalAm.  Soc,  1921,  5,  44"). 

Acide  sulfurique  9o-96%. 

Lignes  de  Ilg. 


Dispersion  de  l'eau  dans  l'ultraviolet 
(J.  Duclalx  et  1'.  Jk.vntkt,  ./.  P/ijs.  et  Radium,  1921,  II,  34g) 


..42.-. 


d. 


Eau    oxygénée    pure    titrant 

99.9'7o  H202 2'2       ',4i3g       i,44o3       >;<J' 

Solution  titranty(j,8ry„ll2()2.     24        i,4o43 

Indices  mesurés  par  la  méllic-de  du  prisme  pour  la  raie  IJ. 


Variations  avec  la  température  de  l'indice  de  réfraction 
de  l'eau  (E.-E.  Hall  and  A. -M.  Paynk,  PJiys.  llev.,  11,22,  II. 
20,  249). 

I.  —  Indices  de  l'eau  pure  par  rapport  à  l'air 


pour  la  lu 

,33079 

023 
,32992 

9^9 
927 

894 


466 
421 
376 


86     i, 32148 


-  Indices  absolus  de  l'eau  pour  la  lumière  sodé 
et  coefficient  de  température. 
dn 
11.  dt  ' 

,33377  — 0,00008 

335  — 0,00009 
287  —0,00011 
228         — 0,0001  3 

—0,0001 5 


087 


—0,00023 
—0,00025 
— o,ooo'3o 


Variation  avec  la  température   de   l'indice   du  sulfure    de 
carbone  (E.-E.  Hill  and  A.-R.  Patne,  Pins.  Rev.,  1922,  II, 


sulfure  de  carbone  par  rappo 
pour  la  lumière  sodée. 


t'C.     \.x 

=  589,3. 

434,1. 

578,o. 

4J5,8. 

404,7. 

28,4... 

[,42*5 

i,4326 

1  ,i>.jo 

1,4325 

i,435i 

49,1.. . 

1 , 4 1 98 

1  H '79 

1,4201 

i,4277 

i,43o3 

85,8... 

1,4119 

>,4 '96 

1 , 4 1 2  > 

'■4 '94 

1 ,4221 

11  3, 8... 

i,4o58 

1,41 36 

1,4062 

1 ,41 33 

1 , 4 1 60 

173,9.-. 

Les  colonne 

1,3924 

>/;;•'  9 

s  marquée 

1  /;(',(',; 

i,393o 

1  ,38}>. 
1,3713 

1 ,4000 
' ,3919 

1  /;r,(W 

volées  sur 

de 

1 ,4025 
i,3945 

1 ,3 800 

1,3684 
s  courbes 

de  dispersion. 

Recherches  optiques  sur  la  constitution  de  l'acide  sulfu 
reux,  et  de  ses  sels  et  éthers  (K.  Scuakkkeu,  Z.  anorg, 
C/ïem.,  1918,  104,  212).. 

Solution  de  0,02»  S03Na2-i-  |SOiH2. 

Indices  de  réfraction. 


Solution 
exposée 
la  lumière, 

I ,33220 

i,33237 


a  l'abri 
1 ,3322o 


Variations  avec  la  température  et  la  concentration  de 
l'indice  de  solutions  aqueuses  de  lithine  et  de  chlorure 
de  lithium  (B.  Alfimoff,  Thèse  Genève,  1917  ;  •/.  Chim. 
p/ijsique,  1920,  18,  14). 

I.  —  Solutions  de  LiOH. 

N°  i. 
10. 1   par  litre. 


0,0       1,3367 

3,9     i,3346 
o,5     1,3337 


N° 

. 

8-, 2  pa 

litre. 

17  0 

i,3682 

21,0 

1,3677 

22,6 

i,3675 

42.0 

1,36 ',5 

43,o 

i,3643 

N" 
44  .6P< 

r  litre. 

21,0 

1 ,35o4 
i,35o3 

43,9 

1  ,3  Î90 
1,3468 

N" 

3. 

24- 
f 
21 

•  3p 
0 

r  litre. 
l,342l 

2.5 

0 

1  , 3  4 1 G 

38 

0 

1,3399 

46 

0 

1,3386 

-  Solutions  «le  LiCl. 


1 

N" 

0 

N°3 

r   litre. 

339«.6 

>ar  litre 

206- . 2  pai 

1,4373 

iS,o 

1 ,3979 

'7,"     1, 

',4371 

20,2 

1 ,3i,77 

20,6     1, 

i,4357 

•>0,o 

1  .3966 

34,0     1, 

1,4334 

35,o 

,,3960 

- 

- 

49,° 

i,3943 

- 

- 

59,0 

i,3«,3o 

- 

X"  4, 
2  par  litre. 


,3474 

,3456 
,3443 


réfractomètre  de  Pulfricli  pour 
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III 

.  —  Indices  et  dispersion  de 

liquides,  mélanges  et  solutions  inorganiques  {suite) 

In 

diecs  de 

mélanges  de  solutions 

N/5  de  chlorure  de  potassium  et  de  chlorure  mercurique 

(G.  Ton 

m:i\,   .Inu.  CMm.,   1919,  XI,  34g). 

Volumes  nid 

ingés.  s,. 

niions  N 

.   ]  de 

HeCIs 

^ 

\             ! 

1 

"             ij 

1  do  ki.i  . . . 

Indic  s  pour 

b  raie  D. 

r,335i3         1,3362           1,3367           1,3372 

1  .'!  18 

1 

Dispersion 

en  foncti 

on  de  la 

concentration  et  de  la  température  de  différents  sels  de  potassium  et  de  sodium 

il    -r    II 

(J.-A.  VVas 

1 

isr.ii.uw,    Dissert.   Hclsin^tors.  iç)->oi. 

.  indice  par  rapport  au  vide:                        A„=  nt  —  indice  absolu 

de  l'eau 

d(,  densité  p 

-  rapport 

a  1  eau  a 

i":          1              P 

1 lsdese,dissous%;                    1                             à  la  même 

températui 

-— — ----- —  '-         m 

"»• 

).  = 

656,3. 

589,3. 

Ï86,l. 

X  =  656,3.        5S9.3.        486,1. 

/.  =  656,3. 

.58'.).:!. 

86,1. 

KC1. 

t  =  -+- 

18°. 

NaCl.        t           18". 

HCOONa.        / 

=  23". 

c.             d{. 
0,0000    0,9986,) 

,33i68  1 

,33348   1 

33764 

d,  [000 

1.00278   1,33270  [,3345o  1,33870 

o,654g    [,02447  1 ,3364i 

1 ,33826  1. 

342  3  5 

0,1000      l,Oo338 

3268 

;  ;  >o 

387o 

0,2000 

[,00686        3367        3552        3971 

[,5994     1,06222        4378 

V>:  ' 

3020 

0,2002     1 ,00809 

3367 

3552 

3976 

o,5ooo 

1.0191",        3667        386o        4286 

5386 

58  5o 

0,2972     [,01263 

3  [63 

365  4 

4075 

0.7000 

1 ,02726         3858         4o5?.         4483 

3,32 15     i',i-8)',          5598 

5796 

(1-283 

0,398")    1.01717 

3562 

3749 

4178 

1.0000 

i.o3gi4          1 1 5o         4337         4779 

4,7o54     1,17875         6j8o 

669  > 

7182 

o,5ooo     1,02220 

3668 

3S4S 

4268 

i,5ooo 

1,00870         4608         4801         5257 

5,1914     1,19596         6774 

6988 

748o 

0,5970     1 ,02638 

3-58 

39  io 

(374 

2,0000 

',"777^         5o58         525g         5732 

5,8918     1,22092         7173 

7 '".)i 

7889 

1  .0  i'v/o 

3899 

io84 

4  ■>  1  ") 

a,5ooo 

1,09647         5491         5699        6174 

6,8538     i,25354         7712 

7Vf  3  1 

8454 

0,793")     i,o3563 

3g4o 

4i  33 

4567 

3,oooo 

1,11 468         5gu         6123        6617 

7,2.46)     1, 2(5(17 ',         7919 

8 1  36 

86(1 1 

0,8967     1,040»', 

4..40 

j'/So 

4664 

3,5ooo 

i,(332i         6339         656o         7054 

r,oooo     1,04493 

4  1  >  3 

P20 

4764 

4,oooo 

[,i5o83         6740         6961         7473 

CH3.COOK.         t 

=  -4-  18". 

1 ,3 14  3     1,0391  1 

4420 

4617 

5068 

j,5ooo 

[,1689g         71 5 j         737!         789.', 

1,6000     1,07172 

1677 

is;: 

5320 

5,oooo 

., i8632         7346         776S         83o8 

c.              d\. 

1,8000     1,08059 
2.0000     1,08909 

{85o 

5oi  5 

'-,0,7 

5225 

55oq 

5676 

NaCl.        ?=-+-25". 

o,6346    [,02966  1 ,33893 
1,8091     1,08268        3087 

i,34o84  1 
5294 

345.5 
3  7/  4  »  ) 

2,4000     1, 10647 

5366 

5  369 

60  jo 

c- 

1/;,1. 

3,0,9',     1,13718          63 12 

6  5  20 

699' 

2,8000     1,1233g 

5692 

3906 

638 1 

0,0998 

1,00123    1 ,33220    1,33390    I,338l7 

3,4  i3o     i,i5244         6637 

685i 

739.3 

3,2000    1,14028 

6020 

622g 

6726 

o,i997 

0,  '1990 

i,oo523        33o6        34g3        3906 
1.0 1720        35g5        3788        4211 

5,1609     1,22424         8173 
8,3676    1, 344o3   1 ,  |o556 

8392 
1,40787   1 

8897 
4i33g 

KG1. 

t  =  __ 

2'i°. 

0,6986 

1,02528        3784        3980        44o4 

c.            d\\ 

0,9979 

i.,o36gg        4of>5        4259        4"95 

CRVCOOK.        / 

=  -1-  2.3°. 

1,4966 

1  ,i.3(i  !  i         J528         Î718         5172 

0,0000    0.99707 
0,0998     1,00166 

i,33io8   1 
32o3 

,33-291    1 

3388 

,33701 
3807 

i,995° 

2,49)6 

1,07309         4963         31 63         5637 
1,09365         5393         3599         6077 

c.             d\. 
o,6334     [,02774   1,33817 

1 ,34oo8   1, 

34425 

0,1999     i,oo634 

33o2 

348g 

3904 

2,9922 

1,11179         58og         6025         65o8 
i,i3oo8         6>3o         6432         6949 

i,8o3o     [,08021          4997 

3208 

565-2 

0,2967     1,01081 

339". 

357g 

3997 

3,4903 

3,0422    i,t3448        6216 

6426 

6889 

0.3978     1. 01  563 

3487 

3686 

4io5 

4.4871 

1.1(151')  5          7042         7272         7784 

3,4o42     1,1 4g47         6535 

6740 

7216 

0,4991      l,0203l 

3586 

3773 

4ig8 

i,985i 

1,18278          7428          7651          8184 

5,ii(io     1,22070         8060 

8275 

»7"5 

0,5959     1,02462 

3676 

3868 

4293 

8,3,'o3     [.33967   i,4o436 

1 , (0669   1 

41204 

I,03ll8 

3817 

40.2 

444o 

HCOONa.        t  =  l8\ 

0,7939     i,«»3356 
0,8949     i,o38i6 

3866 
3937 

4o56 
4  1  >7 

4 19-2 
4  5go 

o,6562 

dV- 
1.02645    [,33720    1,33911    1,34339 

Ca3.COONa.        i 

=  +18". 

o,9979     1,04274 

4o")8 

i  25 1 

4688 

1,60 32 

[,06476         Î463         4668         5109 

c             d\. 

1,3 1  ig    1,0.5721 

4344 

Î534 

4981 

2.7264 

1,10866          3281          5487         395(1 

0/2707     1,01016  1 ,33  175 

1 ,33656   1 

34o8i 

1,5965     1,06936 

[58i 

4788 

5242 

3,3328 

1 . 1 3 1 4 1        3697        5901        6378 

o,54i3     1, 02i36         3766 

3  g5  4 

4385 

',795g    1,07815 

'.7»'i 

4961 

5422 

4,7202 

1,18246        658g        6807        7293 

0,7834     i,o3i26         4o32 

J222 

465o 

1,9954     i,o8656 

hK 

5 144 

55g5 

5,2082 

1,19984        6891        7108        7593 

1,0254     1,04  io3         4293 

4476 

4916 

-«,3944     1,10387 

5278 

5483 

5g46 

5,9112 

1/22494        73o5        7)26        8014 

1,5624     i,o(i2'3i         485o 

;3o46 

5  Î97 

2,7933     1,12071 

56 1 6 

58i8 

6291 

6,8774 

1.23786        7829        8049        8373 

1,9893     1,07876         ".278 

3i79 

-<«p5 

3.i92i     1,13737 

5g  >o 

6i45 

6626 

7,2718 

1.27117         8o3g         8271         8789 

2,718.',     1,10644         5991 

6201 

(1668 
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III.  —  Indices  et  dispersion  de  liquides,  mélanges  et  solutions  inorganiques  {suite). 

Dispersion  en  fonction  de  la  concentra 

tion  et  de  la  température  de  différents 

els  de  potassium  et  de  sodium  ( 

ni  te). 

X  =  656,3.        589,3.        486.1. 

X  =  656,3.        589,3.         '186. 1. 

1  =  656.3.        580.3. 

486,1. 

CH3C0  0Na.        *=2i°,2b\ 

K,C20,.        «=+18°. 

c.               d\. 

K3C,;Ho07.        /=+l8\ 

0,2703     [,oo8fi6  i ,  !  ï  i><»  i,336o5   i  ,34018 

c.             di. 
0,1491     1,02898   i,33849   i,34o4o  1 

,34463 

o,54o4     1,01972         3;og         38^2         £323 

0.2120     1,02457      '    3632      '    3837      '    {264 

0,3466    1,06763         47°9        49°8 

5348 

0,33.01     1, 03869        3gn         4,toi         4533 

0,4871     1,09453         5294         5492 

593  5 

'tj     ,        ,'ofio0  1                 '-"7"                '('-'              '"'i'' 

0,4227    1,0494  i        4ik>       4>97       4734 

0,6868     1,1 3 17!         6096         63o3 

676  5 

,'o85i     i'o-n^o         "!iir         53q7         5846 

0,6279     1,07308          453'           1718           ,171 

0,8202     i,i563o         66i3         6820 

7291 

1)7122     i|io3(j'i         5907         6io5         G5;") 

o,6838     1,07941          46|5          4827            - 

i,o4o/|     1,19569         74 18         7663 

81 5 1 

CQ3K,.         f=-+-20°. 

o,8449     1,09762          496  >          il  37          ™li 
0,9642     [,11073            -                             5848 

i,355'(     1,2.5092         8588         8810 
[,4457     [,.6633         8911         91)5 

93l2 

9638 

0,2117     1,02390  1,33635  i,33824   [,34248 

o,43oo     1,04959          |M">         43o7         47Î7 

K,C4Cf4.        r  =  -H250. 

KaCeHsO:.         f  =  +  25«. 

o,85go     1,09799        4988         5187        562g 
1,2862     1, 14416        Ï792         5993        645o 

0,08.3     1.007.1    1 ,33293  r, 33478  1.33898 

0,1 488     1,02711    1,33773    1,33962   [ 

,34387 

1,7114     1, 18856        6535         67^1         7213 

0,2Il6      1.02.7!            I58l           3766           4'92 

0,3459     i,o6)5o         462  5          {8 17 

5  2  56 

2,2526    i,243oo        74i3        7623        8109 

0,3295     1,03667        3833         {028        4J6> 

0,486 1      1,09218          52o8          5406 

585o 

2,8009    [,29622        8235        8446        8947 

0,42.9    [,04740        4o34       -i''"        4657 

0,6853     1,12927        6009        6212 

667  ', 

3,3839     1, 35o6g         (.)<>io         9261         9765 

0.6.66    [,07084        44  55        4643.        "'089 

o,8i.83     i,i5359        6522         6728 

7 '97 

C03K,.         *=-+-23°. 

0.68.3     .,0771.        45.7        47"" 

1,0379     1,19284         7360         7573 

80  56 

,                              .,.,-Q..                      ■>)—., 

0,8430     1,09519          4876          307.          553! 

i,!...     1,24792         85oi         8717 

9. 20 

0)4293     ['04799        i"'7     '    ^46     '   4674 

0,9620     1,1 08  [6            -               -            5763 

i,44'2>      1,26337          S821          9046 

9>i' 

0,8575    1,09609       {921       >\>\      5">t;i 

[,2(838     [, 1+204         >7't         5gr8        r>37~ 

Na.C.O,.         f=-r-25°. 

H,C20,.        ;  =  -i-20o. 

1,7082     i,i863i         6438        6668        7134 

0.0199    0,9998!  o,ooo33  o,ooo56  o,ooo5(i 

0,11 3»     i,oo!36   1 ,33270   1,33458    1 

,33877 

*,atf82     [,24«58        7341         7552        8oag 
">,-'i>  i     1*29367        8r64        S379        &86g 

0,1697     i,oo58o         33.1          3  5i3 

3933 
3997 
4  io5 
4188 
42-. 

■',3774     ',34809         8966         9187         9690 

COjNa,.        «=-+-20°. 
0,1982     [,01993    i,33Gio   [,33795   1,34220 

0,0)91      1,00161              94             g5             98 
o,o8o5     1,0060 3  0,00187  0,00188  0,00196 
o.r.oo     1,01029           275           277           282 
o.i!8.     i.oi.'ii            3i5             !i  9            32'i 
0,1 6o3     1,01 464           36..           366           377 
0,1788     1,01664           408           4.1 3           4a4 

0,3394     1,01290         3487         3678 

0.42.42   1.0 1 6  r»      r,78      376") 

0,3090     1,01996         36Go         3844 

0,39,62     [,o4o6.i          Jo37         4226         4656 

o,5938     1,02343         3734         3924 

4352 

o,5gvfo     [,06070         {445         46fi         5077 

0,6786     1,02696         3817          {004 

1436 

1,09")  1     [-,'  10942         5412         >6r3         6068 

0,19,89    1 ,01886          45 1          458          466 

H'îCsO*.        /  =  h-2o°. 

i.'m'i     i.i'iis         ",701         590'i        6366 

[  ,48  1  6     r ,  1 4  5 1 8         609 ">         6)98         6766 

K2CtH,Ov.         t  -  18". 

o,u3i     1,00210   i,332..2   i,334o6  1 

,33828 

C03Na,.         *=-t-25°. 

p          di     . "s. _. 

0,1695     [,oo452         3270         3458 
0,2260     1,00690         333  5         3521 

3877 
3944 

0,1979    i,oi856  1,33556  1,33732  1,34162 

1 4, 33(3     1.08977   1,352^7   i,35449   1,3590'. 

o,3390     1  .on56         34'!9         3623 

4o48 

0,3936     1,03897         3973         4  1  f '.  4         4591 
0,5930     1,0589")         {386         {573         îai3 
0,7900    1,07833         i.763         4961         54o5 
1,0910     r, 10729         53.8         3  53'         5993 

29,8!.     1,19859         763  5         7850         834  5 

0.4  2)6     t  .01  5oi          3  5i2         3702 
o,5o83      1.01846          35g5          3788 
0,2929     1,02195         3672         386o 

4 1 3o 

42(3 

4293 

i  ,>  >  1  f>     1,12216         56[3         58ig         6286 

14.3  il.     1.0875.»   [,35i  59   1 ,35362    [,35*i  1 

0,677!)     [,02.540         37  5o         3g4o 

4373 

1,1786     1,1 4284         6014         621 1         6687 

29,832     .,19568         - >  »  1          7760         8,5! 

Quelques  Tableaux  ont  été  abrégés 

Réfraction  et  dispersion  de  sels  dissous  dans  l'eau  (G.  Limann,  Z.f.  Physik-,  1921,  8,  i-4  >. 

in  =  io5(n  —  «„); 

na.  n.,  n  ,  n„,  indices  pour  les  trois  raies  de 

H.    réfraction     moléculaire    par    la 

ormule 

/(.    indice  de  la  solution; 

l'hydrogène  et  du  sodium  ; 

Loreitz  et  LorenU. 

/i0,  indice  de  l'eau  pure   à  la    iiicnic   tempé- 

....  normalité  de  la  solution  ; 

Température  i8<>  C. 

rature  ; 

A,  poids  moléculaire  équivalent; 

FeCl2 

Fe(N03j3. 

Cu(N03)2. 

°"«-        '■'""•        °V 
Cu(G103)2. 

' 

A  =  63,38;     H  =  19, -23. 

A  =  80,62;     R  =  35,84 

A=<)3, 80;     ft  =  22,85. 

A  =  115,24;     R  =  26,53. 

o,5.. 

710        716         736         745 

719        732         767 

718         728         75 i         769 

708         764         780 

797 

1 ....  . 

1  407            1   i'O           l4<>2               - 

1  i  »  !       i'i  j7       1 5i  1          - 

1408        1427        1469        i5o8 

i499       'J°8       [5!7 

i564 

2.  .  .  . 

2742       2770       285i 

2807       28)6       2976          - 

2808       2892       297. 

2947       2980 

3o35 

4.... 

53og       536o       55o4          - 

5496      5595       5834 

5429 

56g[ 

"" 
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III.  —  Indices  et  dispersion  de  liquides,  mélanges  et  solutions  inorganiques  (suite). 

Réfraction  et  dispertion  de  sels 

dissous  dans  l'eau  (suite). 
£/îa.        ô/)„.        8n8.          Zn.,.         *»           '•>■         '■•>           '■« 

FeCl«. 

*"«■          "f             "■■,'• 

Mn  1  NO,  ls. 

NiClj. 

CoCl2. 

A  =  51,07;     R  =  30,02. 

\      89,48;     1;   -  28,29. 

\      64,80;     R      18,50. 

A  =  64,94;     R  =  18,90. 

<•.").. 

;>"      733      ;<;» 

634        6  ji         660        676 

-m)          765          785          8()I 

7.3         713         751         768 

1 . . . . 

i  ,  m        i,j;       r.i  - 

i-a55       1270       i3o8       i3jo 

1487       i".oi       i536     (ii",: 

il'i       1437       1 47  *       1  '"" 

■1 . . . . 

.-<;,        .s ,(,       „/,, 

2457       <188      2555       2635 

(2905)     2918       2996     (3ooi 

2777       28o", 

4 

J373       M83 

(782        !(')-/,       4976        MI") 

564o       1770 

5352       Vl-.i 

Al  Cl,. 

MnBr,. 

NiBr,. 

CoBr,. 

V  =  44,49;    l!  =  24,46. 

A  =  107.38:     R       20,55. 

A  =  109,26;     i:      25,64. 

A  =  109,4;    R  =  26,03. 

o .  ".  .  . 

626         63 1         64"         65; 

85 1         86i         890        i)i"> 

()45                 (|">8                 986              1  <)!)() 

909         920        9 19         97' 

I . . 

1*35       1246       1273       1297 

1687        1708       1763        I N 1 7 

1870       18  ,,       1950      2oo3 

|8(»2            [827            188',            |,,2<) 

1 

ii  i        >'C>       '-'""9 

33 18       336o       3467       3566 

368<,       3:3 1        3846 

1558       36o3       I714       38oi 

4 .  •  •  • 

'1O17        j65g       477S        |S(ii 

6496      6576      6794       6977 

7,77       7>|S 

6971       7061         -            - 

AIiNOjV 

MnCl*. 

Ni  (N0:,),. 

Co(NO.,)2. 

\       74,04;    R  =  30,22. 

A  =  62,92;    R  =  19,23. 

A  =  91,35;     R=  22,62. 

A  =  91,49;    R  =  23,07. 

<>,">.. 

CoJ         610         628         64o 

65o        656        670        683 

7^9      7'i<;      7"»i       ;(1; 

702         708         724         7i"> 

i .  . . . 

II87          I200          l'!i          I26l 

1290       [3oi       r>3i       i35g 

1427     14 1"      1477 

1371        [384       '4i6       ij')o 

> . . .  . 

2336      236o      2428      2480 

2521       '">ji       7600      2659 

2808       2881 

267(1       2707           -             - 

4 

4>i6      4565       4697       4810 
6576      665o      6843      7008 

4878       S-\>       5o38       3 1 4  > 

^  1 8-      -.•>  1 3 

7900       81 16 

*64i3     *6/l73     |*jn  =  5. 

K:iFe-C,;N0. 

K,Fe-C„N,;. 

CrCl,. 

CrBr,. 

A  =  109,73;     1!  =  60,96. 

A  =  9-2.08:     R  =  66,73. 

A  =  52,79;     R  =  28,42. 

A  =97,25;    R=  39,41. 

o,3.  . 

877           88g          qjl 

920         q3l          q'V!          t)8"> 

744         75o         769         -' 

942         953         9'ss 

i . . .  . 

1722       .74'..       «853 

1800        1821        1886        1924 

1  j  V)       1 468       1 507 

1848            lS-2            M)35 

2 

Î353       34o8      36 1 3 

35o8       3552       306)       1743 

•2839       2871       2g56 

3606       3707        3846 

Li2S0;. 

MgCrO,. 

FeBr2. 

Co(C10j)2. 

A  =  54,98;     R  =  14,06. 

A  =70.10;     R  =  25,14. 

A  =  107,84;     R=  26,06. 

A  =112.95;     R  =  26,81 

o.5.  . 

478         480          185          i9l 

1069       1099 

9»3        915        944        972 

727         733         7.44         75i 

1  .  .  .  . 

922         92.5         935         945 

209  j       2 1  ">  1 

1792        181")        1872        1  ()>■>. 

1435       14 14       '46o       1  179 

2.  .  .  . 

1748       1756       177!       1790 

{090       {2o3 

35,40       3588       3702 

2793      2811       2845      2880 

4  .  .  .  . 

32o6         3222          3247          3268 

7883     8101 

6<loj       6992       7208 

5(89      5424 

S 

3885 

9<  '9'       997» 

8517       Sl>»'"»       8934 

66  lo       667! 

CsBr. 

BeCL. 

Be(NOâ)2. 

Ni(C10,i,. 

A  =  212,73;    R  =  19,09. 

A  =  50,01:     R  =  15.99. 

A  =66,56;     R  =  20,78. 

A  =  112,8:     R  =20.31. 

o.-).. 

862        87»        899        97» 

ï">7         46i          17!         48i 

444        4>o        463        I77 

758        76 1        77')        782 

1 . . .  . 

1700       1720       1770       1817 

901         912         937         953 

876         888         916         9J4 

1 J94         1 5oi         1 522         l539 

2  .  .  .  . 

5555       33g5       3494        iJQi 

1778       i-(,5       1844       18" 

1738        176)0        1819        1869 

2919       2933       297 1     (3,.o3i 

4 .  ■ . . 

6507       6387       C.78)       6966 

35o4       3535       3633       3704 

3,16       3  J88       36o">        3705 

5637      5724 

CsN03. 

HgCl2. 

LioCr.O:. 

K,Cr20> 

A  =  194,82;     R=  17.45. 

\       135,46;     R  =  22,92. 

A  =  114.94:     R=  43,56. 

A  =  147.1:     R  =  48,56. 

0,3.. 

38 1         385        3g4         4<»4 

343        346        3  48        364 

7i7         771 

7O0         785 

O  .  ") .  . 

624         63i         67!         663 

571        578        596        609 

1240       1281 

1265        1 3o6            -            - 

1 . . . . 

i»i3       1225       1254       1283 

-            -            -           - 

2456      2540 

-              -               -            - 

Pb<NO,)o. 

Na.CrO,. 

LLCrO,. 

K2CrOv. 

A  =  165,56;     H  =  31,18. 

^  =  81,0;    R  =  27.17. 

A  =  64,94;     R  =  26,03. 

A  =97,1:     R  =  31,11. 

o.  i. 

_ 

601         619         674 

>9Î 

58g         607         666 

o,5.. 

945         9>7         987        lO'7 

99"        lo"> 

9  ,'8           97  ",          1072 

980       1010       1108 

i .. . . 

isiw       1888       ig48      2000 

■948        2007 

186")          1920 

1924       198) 

■>..... 

366o       {712      3832     (  i,Mii; 

3799        3912 

3648       37J7 

3-jo         ^nt 

4 

-           -           -           - 

- 

70  5o       7269 

7125        7ÎÏ9 

KBr. 

Indices  de  l'eau. 

1°  =  6°. 

t°  =  30". 

Ha.. 

/(„=  1 ,3  Ii3g 

m.              Zn„.        8/1».          S/if. 

in..                 R. 

5ntt.         Sn„.         Bnp.         S«r               R. 

N« . .  • 

0,5...       697        704        728 

7Î6            i5,oi 

669         678         701          724            '2,1 3 

1 1368       i38i        1431 

il-o            14,86 

liii         |33]         137-        1421             i').n 

Hp... 

no=i,33737 

2876            1 4 , 88 

258 1       2616)       2706       2790           i5.ii 

Il  . . . 

//,.  =  1     -î  fnfin 

', >I20       5 189       536o 

5 220           14  88 

io36      5i"K       "»)')'       Si/îfi          11  m 
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III.  —  Indices  et  dispersion  de  liquides,  mélanges  et  solutions  inorganiques  (suite). 
Indices  de  réfraction  de  sels  fondus  (G.  Mëyeh  und  A.  Heck,  2.  P/ijs.  Chem.,  iy?2,  100,  324). 


N03Na. 

1  =  643,9  Ca.       589,3  Na.      579,1  Hg.      546,1  Hg. 


i ,  jûo  i ,  î<>8 

N03K. 


1 ,  î  1  ■•*         1 , 4  '4  ' ,  4 1 7 

t,4o6  i,4o8  1,4 1 3 

i,'!9G  >,399  lA°l 


NaOH. 

Température.  X  =  643,9Ca.       589,3  Na.       585,7Ca.       558,9Ca. 


1,428 
1 ,  426 

i,43o 
i,4«8 

i,433 
i,43. 

.,4a5 

1 ,4  2  3 

1,4*7 

1 ,429 
1 ,426 

i,4i9 

1 ,416 

1,421 

1 ,422 
1 , 4 1 9 
1,417 

i,4*3 

1,424 
1,421 

',419 

,4i3  1 ,4 14  1,416 


Indices  de  réfraction  de  solutions  aqueuses  de  chlorures  de  potassium,  de  sodium  et  de  leur  mélange 
(B.-A.  Sciiippt  and  G.-H.  Burrows,  J.  Arn.  Chem.  Soc,  1918,  40,   i85). 


Solutic 
< 

ns  aqueuse 
c  KC1. 

Soli 

lions   aqne 
de  NaCl. 

sel  en  poids 

%de  sel  en  poids 
dans 

solution. 

Indices. 
,33g3l 

la  solution. 
5,oo.  ... 

10  00 

,34643 
,35335 
,35992 

10  00 

1  5   00 

ii  00 

20,00 

20,00.  ... 

Soiutioi 

s  contenant  °20 

/„  en  poids 

du 

mélange  KC1- 

NaCl. 

Comp 

osition  % 

KC1. 

NaCl. 

Indices. 

00,00 

100,00 

1 , 36829 

38 ,  20 

61  ,80 

1,36499 

53,23 

46,75 

1,36372 

77,77 

22  ,23 

1 ,36190 

100,00 

00 ,  00 

i ,  j  >992 

Indices  de  réfraction  de  l'azote  liquide  à  sa  température  d'ébullition 
(  lî.  GÉROLO,  Ann.  Physik,  1921,  65,  g3). 
\ 656,3.  579.1.        '  546,1.  435,8.  404,7. 


Indice  de  réfraction  de  l'hélium  liquide 
(R.-B.  Moork,  Tram.  Ain.  Electro- 
cliem.  Soc,  1921,  39,  43). 

Indice n  =  i,o3 


Mémoires  divers. 


Dispersion  et  absorption  de  l'eau  pour  des  longueurs  d'ondes 
électromagnétiques  entre  57  et  250""  (E.  Ruckert,  Ann. 
Physik,  1918,  55,  172). 


Dispersion  de  l'eau  et  de  l'alcool  éthylique  pour  des  longueurs 
d'ondes   électromagnétiques   comprises   entre  7  et  35""" 

(\V.    MoBiNS,    Ann.    Physik,     1920,    62,    2<)3j.    —    Courbes 
d'indices  ei  de  coefficients  d'absorption. 


Constantes  optiques  de  l'eau  pour  des  longueurs  d'ondes 
électromagnétiques  de  4,  8,  H,  18  et  27"""  (J.-I).  Tear, 
7.  Franklin  Inst..  1922,  194,  685). 


Application  du  réfractomètre  à  immersion  à  l'analyse  des 
solutions  salines  aqueuses  (C.-A.  Clemens,  /.  Ind.  Eng. 
Chem.,  1921,  13,  8i3). 


Modules  de  réfraction  de  solutions  salines  aqueuses  (V.-J. 
Kkrnaoi.a,  An.  Sucieclad  (Jnimica  Argentina,    1920,    VIII,  17 


Variation  avec  la  température  de  l'indice  de  réfraction  de 
solutions  salines  aqueuses  (A.-Hg.  Swolauti,  Soc.  .Scient. 
fenmea,  Commentationes  phys.-niath  ,  I,  i5). 


Indices  de  réfraction  de  solutions  aqueuses  de  nitrate   de 
calcium  (G.  Aiii.mw   und  (j.    H.nuoos,  Soc.   Scient.   Fcm,' 
Commentationes  p/ijs.-math.,  I,  14). 
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INDICES.  DISPERSION.  RÉFRACTIONS  MOLÉCULAIRES  DE  CORPS  ORGANIQUES  SOLIDES, 
LIQUIDES  OU  EN  SOLUTIONS. 

Sommaire. 

Corps  purs  (suite  l, 


Alcools 

âoélone 

Acide  acétique 

Acides  gras  cl  huiles 

Ethers 

Composes  organiques  de  Su 

N  s=  C  -  C  =  C  —  C  =  N  el  HC 
Cyanamides 


36a 

Benzène.  Toluène 35g  el  36o 

Carbures  à  noyau  double 36o 

a-Cbloronapln'alène 3  3g 

Hydrocarbures  silices  à  noyau  halogènes 36o 

Iso-pulégol  et  ses  éthers. 36o 


Violel  île  mélliyle  solide .  . 

Paranitrosodini'étliylaniline  solide.. 


Solutions. 
mhydrine  (solutions  aqueuses)  . 


lique  el  éthers 
s  dans  le  ben- 


a.  Corps  purs, 
et  de  1 


119.  il-). 
Alcool      n-propyliqur. 
»       iso-        » 
»  u-bulylique.. 

»        iso-       » 
»       iso  amvlique.. 
»      terl-      *» 

»       benzylique 

Acétone 

pure. 

('  )  I.-L.-R.  Morqàn   and 


dn/dt. 
o,ooo3i 
o,ooo3o 
o , 00026 
0,00046 
0,00026 
o,ooo3o 
0,00037 
0,000 3g 

) 

l.  Client.   Si 


Dispersion  et  coefficient  de  température  d'alcools,  du  benzène, 
du  toluène  et  de  l'acétone  (  P.  Wetterfors,  Dissert.  Upsala,  1920). 
Temoéra- Indices.  ^  dn 

S-,6."  «6.  _    dt  ' 

,3638  1,3701  j   .  ,        4 

:,388i  1,3948)  *' 

,5o33  i,J23ij 

,4979  i,5i46>  6,2.10* 

,5oi2  1,3 180) 


Alcélbyliquc. . 

»    propylkpie. 
Benzène 


1,3596  [,362  i 

I.3S33  i,3865 

1,4943  i,5oi4 

1,4867  1,4937 

i,4go3  i,4973 


18,0    1,3567    '•'i5i)8    '.36i3    i,3683 


Indices  de  réfraction  de  l'y-chloronaphtalène  et  de  l'acide 
acétique  en  fonction  de  la  température  (F.-R.  Bichowski 


and  11. -E.  JIeic 


CC.) 

23. g.... 

il,!.... 

—?..  ■> .... 

93,6... 
ng,6.    .. 


.  Optical  Ain. 
K-Chloronaphtalène. 


=  589,3. 
! ,633o 


' ,  ''999 
1,58:4 
i,5739 


2DI ,9. . . .        1,5210 

Les  colonnes  et  les  val 
courbes  de  dispersion. 


434,1. 
1,6763 
1,6672 

1,6517 
1,6410 

1 ,6275 
l,6l3o 
1 ,  3g 1 o 
1,5565 


435,8. 
1,6754 
i,(i664 
1 ,65og 
i,64o3 
1 ,6271 
t , 6 1 22 
1 , 5go4 
1,5557 


4114.7. 
1,6942 
1 ,685o 
1,6691 


Indices  de  réfraction  de  l'a  chloronaphtalène 

acide  acétique  en  fonction  de  la  température  ( . 

Acide  acélique  glacial. 

Lignes  du  Hg. 


D. 

X  =  589,3. 


434,1. 


101.7. 


Formiate  d'isobulyle.  1, 38368 

»         d'isoamyle. .  1,39772 

Acélate  de  pmpyle.. .  1 ,  38  j ■>■> 

Propionate  d'élhyle.  .  1 ,384i4 


Propionatedepropvle 
Butyrate  d'éthyle.. . 
Valérianate    d'isobu 

lyle 1 ,4°56g 


Indices  de  quelques  éthers  maloniques 
(K.AuwersiukIE.Auffenbehg, //<"/•., 1918,  51,1087-1 106,1 io6-iô). 


r  r  i  é  t  h  y  1 0  x  a  1  0  - 
malonâle 

fetraotlivhlioxalo 


Sther    phta 
malonique.. 


..     1,45378     i,13663    1,464: 
>  >4  •  G    1 ,  34io3    1  ,  56 1 


1,46229    1 5? 

1 ,  Î71 38    i4,| 

84, 
déterminer 


Indices  de  réfraction  de  quelques  huiles  et  de  leurs  acides  gras 
(  Vi.-V.  Pickkking  and  G.-K.  Cowlischaw,  J.  Soc.  Cliem.  Inrfust., 
I9W,41,  74T).  Indicesderéfractionà4o-C. 


Huile  de  noix 

»         colon.... 
»        palmiste . 


•,4379 
i,4632 

1 , 4634 


i,45o3 
1,4728 
1,4708 
1,4673 


Vaurabourg. 


300     Refraktion,  Dispersion.   —  Refraction,  Dispersion.  —  Réfraction,  Dispersion.  —  Rifrazione,  Dispersione. 


IV.  —  Indices,  dispersion,  réfractions  moléculaires  de  cor 
Indices  de  composés  organiques  de  Sn  (Gerhard  Grûttnkr  und 


ps  organiques  solides,  liquides  ou  en  solutions  (s/ 
sv,Ber.,  1917,50,  1802-7;  L'ieh-  Ann.,  1917,  415, 


(l'.JL 

e'     • 

C4IJ1 

Kiain  triéilivlisobuivie 

1 , 46977 

(GH3 

.,Siii/ 

C,  II,,  ) 

»      dimélliv  1»  Liisol  m  i  vie 

.       .,46037 

(C,  II- 

-c  II,, 

»      tiit'lhvlisoamvle 

1,46917 

s,,    1 

i,4-oV> 

<c,n, 

-Mil/ 

C    II    1 

»      iliéihN  ldiisobulN  le 

i,47o36 

/  r.,11- 

-MI  / 

-C,  IL, 

(C,HS 

,Sm/ 

en,,) 

-      «lirili\l.liisoainvle 

•        ',469^7 

/-c,n„ 

jSn .( 

,11, 

»     éliivltriisobulyle 

n-C-,11- 

)Sn(/- 

C„ll,i) 

«      éllivi|)i'«:|i\  iilusuannlo 

1  ,  (6902 

/  C.H,, 

,,  Su 

»     tétraisobutyle 

1 , 4  7 1  r->. 

/-('..  il., 

,  S  1 .  /- 

C,lln 

»      iriisobiilvlisoamvle 

i,468)i 

//-<:-,  n7 

1S11CI 

Cliloruro  de  dielhvlpropvlétain . .  . 

1 .  Ï0207 

-c,  il, , 

,SnCI 

.Ii.'tli\lis().inivlétain.. 

•     1,49443 

«-('.,  11- 

)SnBi 

Bromure  de  (iiélli'vlpropvlétain . .  . 

1  ,  j  1  7  >') 

i  Ci  II, 
/-('...II,, 
/-C,  II,, 

)SnBi 

iSnlîi 
,SnHi 

«            (liélhylisobulylétain.. 
»            diclhvlisoamvlétain.  . 
»           éiliyliliisobiilylélam.. 

1  ,  n  i()î 
1 ,  ">  r>  ">  1 

-CsUn 

2Sn!d 

»           élhyldiisoamy lélain .  . 

l,5o26S 

i,47i65 

1  ,48o5o 

1 ,47851 
',4^39 

1,48197 

1,48880 

1,481(57 

1,48846 

1,48042 

1,48711 

1 ,  ISojo 

1,48694 

1,48167 

1, 4883o 

1,47996 

1,4  86  ->>. 

1 ,48206 

1, J8863 

1 ,17984 

1 ,48171 

i ,5x5*4 

1  ,  52322 

1 .  50687 

1,5 ilâS 

1  .  >3»3a 

1,54129 

1 ,  Ï2609 

1,53464 

Variation  de  l'indice  et  du  coefficient  thermique  du  benzène 
avec  la  température  (W.-B.  Parker  and  G.  Thompson, 
/.  C/iem.  .Soc.  London,  1922,  121,   i34i). 


Temp.  Coeff. 

(-C.).  «„.  de  irmp. 

1  ■ .'", .'- '.,  '  '    0, 00074 r 

11,0        I   ,  >o6o  )l  \  '  '   ' 

iC>',8     1  '502328 


de  déterminalip! 


loir  aussi  benzène  et  toluène,  p.  35g. 


Indices  et  réfraction  moléculaire  de  quelques  carbures 
double  noyau  (  A. -L.  von  Steiger,  lier  I  isch.  Ckem.  Ces 
1922,  55.  1969  1. 

Densité.      Indice  D.  M.  Ten.p. 

Naphtalène 0,9757       1,38996      44,29      8">?3o 

Diphényle 0,9890       1,587285     5a, 38      77,11 

Anlliraoèno 0,9773       1  .  58q  i ■>        )Q,65       90, 35 


r  aussi  a-chloronaphtalène,  p.  35; 


Indices  de  réfraction  d'hydrocarbures  siliciés  contenant  un 
noyau  halogène  (G.  Ckuitneu  uikI  E.  Kkause,  lier.  d.  Cliein. 
Gcs.,  1917,  50".  1  56 1  ). 


p-Bn 


lyllnethylmonosilane, 
vlliïéllivlmonosilane. 


/>-CliIoropl)én\lliipropylmonosilane. 

1  ,  5  [234  I  ,  52225  1 ,5039 

p-IodopliényUiiéthylmonosilane. 


p-Tri 


jthylplombylbeh; 


/>  Ti-iéLii\lsi-I\  lii-ic-thyltaniiyllieiizèin* 

1,527*56    '     1,53888         1 ,  5864 
/>-l)iphénylarsyllriélhylsilylbenzèiie. 


Indices,  densités,  réfraction  moléculaire  et  dispersion  de 
l'/-iso-pulégol  et  de  ses  éthers  (R.-II.  Pickard,  11.  H-cnteu, 
W.  Lewcock  and  11. -S.  de  Pennington,  J .  Client.  Soc.  London, 


Pnléj 


«-Hepluaie »)9i.3 

«-Ocloale 0,9065 

n  Nonoate P,0o5,3, 

H-l)écoaie o,9o>.o 

w-Undécoiii.,..  .  0,8969 

/(-Doiléroalc.  .  .  0,8969 

Mvristato o.89'î3(2( 


o,oi46.1 
0,0. 402 
o,oi367 


1 ,4'>oi 

I,  i<ioi 

i,46i4 


89 ,  o/| 

98,46 


Vaurabourg. 


Refraktion.  Dispersion.         Refraction.  Dispersion.         Réfraction,  Dispersion.         Rifrazione,  Dispersione.     :iGI 


IV.  —  Indices,  dispersion,  réfractions  moléculaires  de  corps  organiques  solides,  liquides  ou  en  solutions  (s. aie). 

h.     Solutions. 

Indices   de    réfraction    de    solutions    aqueuses    d'éthylènc- 

Réfraction    de    solutions    alcooliques    d'acides    dérivés    de 

bromhydrine  1  J.Rrad  and  R.-G.  Hook,  J.  Chem.  Soc.  1., union. 

l'acide  cinnamique.  Réfraction  de  leurs  éthers  (E. 

W.U.klK 

igao.  117.  m  ,  ». 

and  T.-Ç,  -Ivmi.s.  ./.  Chem.  Soc.  London,  1^19,  115, 

1.  —  Soi.l  TIONS    M. 1:001. loi  i:s  i>  w;im:s  \  ">'.','■{'.. 

%              »;.  ■               %             ",'"•                %• 

Constantes  de  l'alcool  :  d      o.Tsr.l:    n.    =1,35787;    nB 

1,35967. 

100,0 ,491 3           fto,586       i,4ogî           22,  44'        i,356i 

%«p  poids                                                                        Moj 

nne 

., ". .  3  i«>       i  .  jSoi            53, 620       1,3980           18,810       i,35i; 

go,o3a       1,4671           Î9 , ■ 79       i.3gi5           10,010       1,3422 

dans  la  solui       Densité.            », .                  /»,,.                   \l,  . 

"  M,,." 

80.007       i,4454           i°,372       ',3790             !.i(.i       1.3358 

Aride   7.-  I>roniorii)iiaihi(|iie. 

7  > .  ><<i        1 .  Î'M|<)           (0,999       1  ,3667             0               1 ,333o 

j'192.    .     o,,So-(l       i'3658o       [^6780   '       52,90 

53,52 

Indices  de  solutions  aqueuses  salines  d'éther 

4,677...     o,8o53       1 ,364g3       [ ,3Q6gj    | 

(J.  kui  vnovv.  liozpirn't  A hul.  Sri.  /lo/u'/ne,  19  1  5.  XXIV,  11"  (!  1. 

Aciili-  2-broiiioalluriniianiiqiio. 

r.                    h„. 

e.                    np. 

e.                   n„. 

i'824..!     o,'8o56       ('36483       1  ' :3(>(',8i    '       52,34 

53,o6 

Solvant  :  H20. 

Solvant  :  Kl    S  »/„ 

Solvant  :  (NO:1).Pb 

5,248..  .     0,8075       i,36547       1,36747   * 

...  i-i7         r,33358 

i  sllitC  ). 

SJD  •/,  {«ate)". 

Acitlo  y.-chtoroc  in  mimique. 

0,995         1,33397 

2,430               [,34l62 

2,701        1,35786 

"..  190..  .     o,8o34       1,36686       1 ,368g3    1 

i,4§3         1,33435 

',s.,i.        1,34199 

ï .  1  si        [,35822 

4,984...     0,8026       1,36645       [, 3685i    ' 

5»  ,96 

i,5i8         1,33437 

3  357        1  34237 

3,634         f,35858 

5,i36.. .     o,8o3i       r, 36673       1 ,3687g   [       '"'  '  ' 

i,964         1,33474 

3,788       [,34275 

4,046         i,358g4 

5.  |6g. . .     0,8042       1 ,36724       1 ,36g3o   ) 

1,076         [,33483 
8,425         i,335i3 

{,214        i,S43i3 
1,617        i,3435o 

Solvant  :  SO.Zn 

16  »  o- 

0,393        1,34836 

Acide  «-chloroallocinnamique. 
Constantes  de  l'alcool  :  d  =  0,7851  ;     «,:=!.  3577  1  :     /!„  = 

!,35954, 

2,801         1,33544 
1, 3355i 

Solvant  :    (NOj)*Pb 
5  •/#■ 

5.oo8...     0,8021        i,3650o       i,;cl758    j 
5,o5i.\.     0,8024       1,36576       1,36767    '       4g, 00 

49,59 

1  ,060         1  ,3  3  567 

o:r,si        1 ',34873 

5,206..  .     0,8024       1 ,36576       1 ,36776   1 

1,33590 

o,366         1,33934 

°'i;"'        1,34910 

Acide  js-bromocinnamique. 

;  795        1, 336a8 

0.88  ;        1 .  ;  197 • 

1  .  i66        1 ,34947 

i,  175        1  .  i  I660 

[,345        1,34010 

1 ,935        1 .  14984 

1,8-7...     0,8062       i,3648q       1,3668)    /       ,       s 
4, 5 12...     0,8045       i,36{26       i,366a3   j       ">fJ* 

5^,61 

[,228         1,33665 

1  ,807          1  .  \\o\s 

2,4  M»            I    35021 

!,>•,.         1,33667 

2,269       1,34086 

3,36a         [,35095 

Acide  S-bromoalIocinnami<|iie. 

1,645              I,i)-o") 

'■7>\          I,34i24 
3,178          I,34i62 

Solvant  :  NOK 

5,o44...     0,8061        i,36454       1J6649           5 1,53 

52,  10 

1,920              [,33732 

>:«45     1,33743 

3,632         1,34199 

■i  °/f. 

Acide  dihroiiioc-iiiwiiiiqiie. 

■..;■.',       1,337^1 

L075         1,34237 

0,170          1,33705 

5,>o5...     0,8107       [,364(2       [,366o3           58, 94 

59,64 

1,3378(1 

4,496,         [,34275 

0,657         F,  3,3743 

II.    —    IvrilERS   DES   ACIDES   CINNAMIQUES. 

5,§25         1,33820 

5,019        [,343i3 

1,117         1 , i  I781 

6,i85         i,33858 

ï,  1  i  ">        1 .  3435o 

i,634         i,3382o 

d.                      nc.                      nn.                     Mc. 

M„. 

6,545         i ,3389fi 

5,777         1,34388 

2,1 53         1,33858 

y.  Chlorocinnamate  d'éthyle. 

6,905         1,33934 

G. 109          1 ,34426 

2,542         ..3  3  y 

1,1719            [,56ega            1,37054            58,33 

58,98 

7,o8i         1 .  13953 

Solvant    :    (N03)2Pb 

2,863         i,3.?g34 

ot-GhloroalIocinnamate  d'éthyle. 

Suivant  :  Kl    S   /, 

20  «/„. 

3,866         i,3!o  10 

1 , 1 56g            1 , 54597            1 , 552 j6            57,6 1 
gc-Bromocinnamale  d'éth\  le. 

58, 19 

0...  i.        [,3397a 

0,284         i,356o6 

4,23i         1, 34o48 

[,3885.            1,57685            i,5845p           60,  s  5 

6 1 , 5 1 

o.">ii          [,34oio 

0,789.         1,35542 

1,653         1,34086 

a-Bromoallocinnamate  d'éthyle. 

I,p3g         i,34o'|8 

1,279         i,35678 

5,o65         [,3412.4 

i.",ii        1,34086 

1,775         [,35714 

1 .  >7 1  >              1,56474              1,56973             6o,54 

61 , 1  i 

1,34124 

2,243         1 ,3575o 

a-Chlorocinnaniate  d'allylc. 

1,1702             1,56718             1,57483            62,13 

62,28 

La  concentration  du  s<:l  est  exprimée  en  grammes  pour  100e»»"  de 

solution  éthérée,  e  concentration  de  l'éther  exprimée  en  gramn.es 

a-ChloroallocinnanirHe  d'ail  vie. 

pour  loocm'  de  solution  éthérée. 

1,1 ',57             i,53563             i,54i64             60, 5a 

61,08 

Vaurabourg. 


Table»  internationales. 


3G2     Reîraktion,  Dispersion.      -  Réfraction,  Dispersion.  —  Réfraction,  Dispersion.  —  Rifrazione,  Dispersione. 


-  Indices,  dispersion,  réfractions  moléculaires  de  corps  organiques  solides,  liquides  ou  en  solutions  {st 
Indices  des  solutions  de  sucre  (Cir.  Bur.  Stand.,  1918,  n"44). 


F.  —  Table  dk 

(Table  pour  la  déterminaliô 


3  la  quantité  d'eau). 


89,0 

i,'*4«4 

66,0 

,3883 

88,0 

1 ,35 10 

65,o 

,  3902 

87,0 

i,35a6 

64,0 

,3900 

8(5,0 

1 , 3  5  4 1 

63,0 

,3q3q 

85, 0 

1 ,3557 

6>- ,  0 

,3q58 

84,0 

i,3573 

6i,o 

>.);« 

83,o 

1  ,35qo 

60,0 

,3qq7 

82,0 

1 , 36o6 

39, ° 

,4016 

81,0 

1,3622 

58, 0 

,  io36 

80.0 

1,363g 

57,0 

,4o56 

79,° 

i,3t>55 

56,o 

,4076 

78,0 

1 ,3672 

55,o 

,  4096 

La  dei 

ni ère  co 

onne  est 

\tiait 

Eau 

Eau 

%• 

raf" . 

%■ 

vi!o 

49,° 

48,0 

|4i37 

,  4 1 58 

34,0      1 
33,o     1 

3i'o     1 
3o,o     1 
29,0     1 

44  >° 

'435 1 

,  î3;3 

2  3,o      1 

4  ■  1  ° 

,4396 

21,0       I 

40,0 

,i4>8 

20,0      1 

39,o 

,  1 4  4 1 

'9.0     1 

38,o 
37.0 

,  i46.j 

18,0     1 

36,o 
35,o 

•  ')  ;!;|» 

1 5,o     1 

34,o 

, , 

,4558 
,458 1 
,  |6o5 


te  de  la  Table  de  Mai 


(Table  de  correctii 


r.IBLE    DK    SlANECK 

1  pour  la  détermination  de  l'eau 
solutions  de  sucre). 
Eau%. 


80. 


o:4>;,4.. 

0,0710,080,08 


-1. 

;|o,35|o,36 


140,140, 140, 14 


30. 


*  A  ajouter  à  la 
**  A  retrancher  c 


Réfraction  de  composés  à  fonction  acétylénique  (C.  Moureu   et  i.-C.  Bongkand,  Ann.  Cliim..   1920,  XIV,  22  et  56). 


Sous-azoture  de  carbone  : 
Cyanacélylène  HC  =  C  —  ( 


-C=C— C  =  \. 


21     1,46471     1,4761 
99     1,38699     t,3g4/ 


Réfraction  de  quelques  cyanamides  (E.  Colson,  J.  Cliem.  Suc.  London,  1917,  111,  554). 


Cyanamide 1  ,c 

iJiélliylcvananiide o,! 

Dipropylcyanaïuide o,f 

Dis  lainylcyanainide o,f 

(!arb"(lijiropylaniide o,i 


1,44788 

10, 3o 

io,35 

i,4i836 

28,72 

28,86 

1 ,44006 

37,77 

37,95 

i,44938 

56,34 

56,59 

i,4583o 

39,82 

40,04 

CnOMBEZ, 

Bl. 

Acad.   Bel» 

,    1919)- 

>ur  Xb.a. 

5270. 

5189. 

5052.               h 

1 ,926 

•,957 

2,024                 2 

.  ,  5o7 

1  ,5o8 

1 ,  5 1 0             1 

Dispersion  de  la  paranitrosodiméthylaniline  solide  et  en  solution  (R.  Crombkz,  Bl. 


Solide  à  200  . 
Benzène. . .  . 


«■»»—'—•■■     |    S01.    à    I0o   0     . 

Alcool  éthylique.  \  J*",'  Y  "    "''  '  '  ' 


1 ,762 

1,783 

«,496 

1,498 

i,58o 

i,583 

1 ,601 

1  ,606 

1  ,  T20 

I  ,  522 

1,544 

I  ,548 

1,546 

i,55o 

i,568 

[,573 

i,36i 

1   30 1 

1 .3go 

i,39i 

,590 


,552 
,379 
,  362 

.,557 
1,587 
1  .363 

,395 

1,398 

1  ,  56{ 
1  ,  604 


Vaurabourg. 
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Indices,  dispersions,  réfractions  moléculaires  de  corps  organiques  solides,  liquides  ou  en  solutions  {suite). 
Dispersion  du  violet  de  méthyle  solide  (J.-E.  Vkhschappelt  et  H.  ('.homhkz,  />'/.    lead.  Belg.,  1920). 


;  solutions  aqueuses  de  nicotine  et  de  pyridine  d'.-.l.  Fuyer  and  C.-H.  Fryer,  Analyst.,  1919,  44,  363). 
Solutions  de  Nicoiine.  Solutions  <lo  pyridine. 


j  206 
ÏI93 


1 ,4g5o 

1  .49!* 
i,49i3 
1 ,  Ï893 

1 ,  ;s:  ; 

1.  ;sv. 
1 ,4«3i 

1  .  iSo,, 

t,47«7 

1,4760 
i,4743 

1 .  I699 
1 ,  ic-- 
[,4655 
i,4633 
1,4611 
1  ,458g 
1,4567 
[,4545 
1, J523 
1  ,  j  ini 

1 ,4479 

1,4457 
1,4435 


49 

48 

,44 13 
i436g 

46 

,4323 

.  |3o3 

î  i 

,4281 

43 

,425g 

.\i 

.  {237 

1 1 

,4215 

40 

,4i93 

38 

■4M9 

36 

'.410') 

35 

,4o83 

34 

,4061 

33 

,4o39 

■;. 

,4018 

ii 

,3997 

'»<) 

,3976 

29 

l&n 

28 

,3933 

•>- 

.3qn 

26 

,388g 

.  >o65 
,5o4i 


i,4475 

>,4454 

1,4434 


I,43i7 
1 , 4297 

1,4277 


1 , 4oo5 
1,3986 
1 ,3966 
',3947 

• ,3927 
1 , 3907 
i,3888 
i,3868 
i,3849 


,  J829 
,38og 
,  3790 


,3454 
,3135 
,  34  iG 
,3397 
,3378 
,3559 
,334*1 


Indices  de  solutions  d  ovalbumine  (A.-R.-C.  Haas,  /.  Biol.  Chcn, 


iolvant  :  Eau. 
Indice  de 

à  22"-23«  C. 
1,33284 
1,33461 
1, 3355i 

1,3363g 


0,00180 
0,00178 
0,00.78 


Solvant  :  0.1  N  NaOH. 


Conceni  ratio 
del'ovalbumii 


Indice  de 
réfraction 
e  a22'-23°C. 
1,33394 
1,33575 
1,33671 
1 ,33751 
la  solution; 


1918,  35,   119). 

Solvant  :  l«/oS0vNILr. 


Concentratio 


Indic 


réfraction 
Ibûmine  à22°-23°C. 
'  ,3344g 
1,33623 
1,33711 
',33791 


0,001^ 
o , 00 1 ; 
o ,  00 1  *t 


Indices  de   solutions  d'hémoglobine  (F. -H.   Howard,  /.    Biol.   C/iem.,    1920,   41,   537). 
L'auteur  montre  la  validité  de  la  formule  n  —  //0  =  a.c. 


Mémoires  divers. 
Pouvoirs   réfringents    moléculaires    des    sels    organiques  Synthèse  des  indandiones  (Fleischer,   Ann.   C/iem.,   1921 

d'ammonium  (L.  DE  (J\u<  iv.   Thèse.  Buenos-,  lyres,  1920).  422    2x1) 


Détermination  optique  de  la  constitution  de  composés  de 
l'acide  citrique  i'K.  K\oi:\i:\agi;i.  und  (i.  Okbkhmann,  Z.  f. 
pral.t.  Chem.,  1921,  102.  3o6).  —  Réfractions  moléculaires  cal- 
culées et  1  bservecs. 


Effet  du  chlorure  d'acide  malonique  substitué  sur  des  car- 
bures aromatiques  partiellement  hydrates  |  Fleischer  und 
Siefert,  Ann.  Client.,  1921,  422,  272). 


Vaurabourg. 


Refraktion,  Dispersion.  —  Refraction,  Dispersion.  -    Réfraction,  Dispersion.  —  Rifrazione,  Dispersione. 


IV.  —  Indices,  dispersions,  réfractions  moléculaires  de  corps  organiques  solides,  liquides  ou  en  solutions  {fui). 
Mémoires  divers  (suite). 

Spectrochimie  des  dérivés  du  benzène  et  des  combinaisons 


Réfraction  moléculaire  de  composés  polycétoniques,  d'al 
lénes  et  de  cétènes  (K.  v.  Auweks,  Ber.  Dtscli.  Client.  Ces. 
rgiS,  51',  1116). 


Réfraction  moléculaire  des  carbures  du  groupe  du  semi- 
benzène  (  K.  v.  Auwkrs,  Ann.  Chein.,  1921,  425,  222). 


L'effet  de  la  cyclisation  au  point  de  vue  spectrochimique 
(v.  Auwers,  Ann.  C/iem.,  1921,  422,  i35). 


aromatiques  à  plusieurs  noyaux  1  Acvvehs  und  A.   Fui' nu 
Ann.  Cliem.,  1921,  422.  160  el  192  ). 


Réfractions  moléculaires  de  composés  céto-énoliques  (K.  v 
Auwers  und  II.  Jacobsen,  Ann,  Client.,  1922,  426,  171   et  ?.36  1 


V.  —  RÉFRACTIONS  ATOMIQUES,  MODULES 

Réfraction  atomique  du  silicium  (G.  Gruttnkr  und  E.  Krause, 
Ber.  Dtsch.  Client.  Ces.,  1917,  50",  i56i). 

Réfract.  alotn.  de  Si. 

étudié.  H..  D- 

(C2H3)3SiC6H5 7,52  7,5e 

(C»H5),SiC6H4Cl 7,60  7 , 7  1 

(C,  11-,  )r,si<:GlltBi- 8,2a  8,3a 


DE  RÉFRACTION    RÉFRACTION  SPÉCIFIQUE. 
Modules  de  réfraction  de  CN2 
(E.  Colsov.  ./.  Client.  Soc.  Londou,  1917,  111,  554). 


•  H-, 


:,.  h.  1  .. 
:6Htcl . 


9,78 


9,89 


Réfraction  et  dispersion  atomiques  du  cadmium 

(  E.  Kiuise,  Ber.  Dtscli.  Client.  Ces.,  1917,  50",  1817). 

Réfraction  alomique.  dispersion  atomique. 

H„.  D.  T-a.  p-a. 

i3,o6  13,27  t ,34  0,81 

Valeurs  déduites  de  composés  alcoylés-Cd  simples 

Réfraction   et  dispersion  atomiques  du  plomb  tétravalent 
(G.  Gruttner  und  E.Krabse,  Lieu.  Ann..  1917,  415,  388)" 
Valeurs  déduites  de  l'étude  d'ua  grand  nombre  de  composés  FI,  IV  . 

Modules  de  réfraction  de  quelques  liaisons  organiques 
(A.-L.   von  Steigeb,  Ber.  Dtscli.  Client.   Ces.,  1921,  54',  i38i). 
Ha.  Hp.  H.f. 

(C  —  H)al I,C95  1,725  1,7'iX 

(Ç  — C)ai 1/207  1,219  1,9-33 

(C  —  Il)ar  •  ■  •  •  I  ,4»  I  ,29  1,21 

(C  — C)ar...    .       2,92  3,i5  3,3i 

(C=C) 4,°99  4 1^62  4,35g 

C  =  C 5,947  6,i63  6,237 

Modules  de  réfraction  et  réfraction  atomiques  de  CH2,  C,  H,  0 
(W.  Swikntoslawski,  /.  Am.  Client.  .Soc.   1920,  42,  1945). 

'"c  =  2,490;         /•»=  1,066;         rcvt=  4,622. 
Valeurs  déduites  do  la  réfraction  moléculaire  de  carbures  : 
re-Pentane        //-Hexano         Di-wobutyle        Cyclopentane 
wo-Pentane        «-Octane  D'i-iso  amyle        Cyclohexane 

/■„  =  2,191;  dans  les  célones  cl  aldéhydes  alliphat iques ; 
/•„  =  i,4oi  dans  les  alcools  alliphatiques; 
/•0  =  i,66J  (Lms  les  élhers  oxvdes. 


l'-n,. 


It.Vi 


Cyanamide  CN3 8,116  8,i5o 

Diéthylcyanamide  N  =  C  —  N..  S,  1 18  8,188 

UipropylcyanamideN  =  C  —  N..  8,004  8,042 

Di-isoamylcyanamideN==C  —  N.  8 , 1 8(5  8,9.10 

Carbodipropylimide  N  =  C  —  N.  10,054  io,i>2 


l'.l!, 


Un, 


8,09!  8,  ■>.  18 

8,260  8,346 

8,1 38  8,23o 

8,424  8,458 

0,l88  10,320 


1   prenant  poU| 


alm 


I  ,09»,       1  j  100 


s  de  C  et  de  H  les  valeurs  de 

BlUHL-CoNRADY. 


Réfraction  spécifique  de  leau  fixée 
(S.-T.-.I.  Tromp,  liée.  Trav.  C/iitii.  Pays-Bas,  1922,  41,  278). 

Éthers-sels 0,327  environ 

Cyanures °,279       " 

Composés  nilrcs o,'2Jo       » 

Anhydrides 0,319       » 

Élhers  oxydes o,3-2 5       »ironvar&bie) 

Oxyn.es o,>43       » 

Amides .  0,273       » 

Acétals 0,400       » 

Eau  non  combinée o,33|  à  i5° 


La  réfraction  moléculaire  de  substances  à  point  de  fusion 
élevé  et  la  conversion  de  leur  indice  à  la  température 
de  20'  (F.  Eisenloiir,   Ber.  Dtsch.  Client.   Ces.,    1921,  54". 

•2857). 

Emploi  de  la  formule  d'Evknian. 


Les  constantes  atomiques  de  la  réfraction  moléculaire 
(W.  Huckel,  /.  prakt.  C/iem.,  1921,  103,  246). 

Considérations  théoriques  sur  le  rôle  de  la  réfraction  atomique 
Ions  les  édifices  moléculaires. 


Vaurabourg. 
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VI 

INDICES  DE  RÉFRACTION  DE  MÉLANGES  BINAIRES  ET  TERNAIRES. 

Indices  de  mélanges  d  alcool  isopropylique  et  d  acétone  |  l>    M.  V\\  \n  n     fnah 

/..  ,.,•>„.  45,  'i,,,.,. 

Indices 

à  22  C. 

Indices  :.  .'M.. 

I» «In. 

-  à  .'.'■(. 

BlcooJ. 

Hydrogène  1  '.. 

Hydrogène  F. 

afcool.               HydrogèneC.    IfyrtnogèneF. 

»Ico°d. 

HydrogèrteC 

Hydi-ogène  F. 

1,35(33 

1  ,36296 

8,24 1,35754           1,36425 

53,8.. 

1,36537 

i  .  ;s.. 

1,3-5655 

1 ,363a i 

11.71 1,35772          i,36436 

(i-    'i 

1  . 3-4  |3 

«.95- 

; .  5 . . 

1  .  I565i 

1, 3566o 

1,35701 

1 ,36ïi6 
1 . 363a i 
1 ,36358 

i3,4g i,35834          1,36492 

i5,i. i,35862           1.  !('.',',(, 

18,2 1,35871           1,36534 

11",  i.. 

1 ,36763 

1  .3-86i 

72'  3 

1     36o'o 

80Q 

1  '  3-225 

1,36378 

ai),  i r, 36097           1,36768 

loi,    l> 

1      î-'-o 

ï. 38i2i 

, 

Densités  et  indices  de  réfraction  à  15'  des  mélanges  Eau-Alcool 

-  Éther 

1  A.  Svnkoi  RC 

11:  cl  A.-M.  Boutin,  Bull.  Soc.  Chim.,  1922,  XXXI,  54 

Conslnnlos  à  r5°  dos  corps  employés. 

C). 

Km 

KsUIlée. . .     0,9595 

1 ,33339 

Alcoo! 0,793           p  ,36366            Éllier. 

0,719 

1,35543 

l-.H,. 

Ucool.       Kihe. 

Do"K»ité. 

Indice. 

i:..m.           alcool.       Éllier. 

De-nsilé. 

In. Inc. 

9~> 

')                 0 

0,-990 

1 ,336670 

55              35              n. 

ô,,923 

i,36i63o 

.„. 

10                 0 

.1.9SJ 

1 .  ;  [0290 

5o                    jo                    10 

,363i  ",8 

85 

1  ">                 0 

0,0,77 

1,344184 

4  >               i  5              10 

0,901 

1 ,36436*0 

80 

20                   n 

«>,9;'| 

1 .  14824c 

je               jo               10 

0.800 

.365, 80 

;5 

>')                   11 

0,965 

1 ,35 1  579 

V,               55               m 

«',879 

.366i  '.5 

3o              0 

0,958 

0,867 

65 

3  )              n 

0,949 

1 ,357318 

25              65              10 

<>,855 

.  (66820 

6e 

*o 

0,^69 
o,93o 

,,3595t6 

1. 36i 3-8 

o,843 

o,83i 

,366855 
,36671 S 

5o 

")0                    0 

0,920 

1 ,363o5o 

m              80              10 

0.818 

,366225 

i  ") 

55 

0,-908 

1  .  164  120 

-,              85              10 

0,804 

,365 io5 

4° 

60              0 

",897 

1 , 365070 

•  >              90              10 

0,789 

,363554 

55 

6  ")              0 

o,885 

i,365q8o 

o.93» 

3o 

0,873 

i,3664Ï5 

>5 

-5              ,, 

1 ,38671  "» 

i.',                5o                i5 

0,919 

.  3(>i  ",  58 

1 5 

ii) 

S".                    0 

90              1» 
g5              n 

0;84q 
o,837 

...8,5'. 
0,810 

1 ,366875 
1  ,3666-45 
.,366i59 
i,365ooo 

5o               35                1  -, 

io                4 5                 1 5 
35                ",.,                1  -, 

0,909 
0,898 

0.888 
0.876 
0.864 

,363o3o 
,364 18", 
,3652  .',5 
,366'igo 

.ilil'.K.-, 

9> 

0              ") 

0.(^)89 

i.'J>7->oG 

2  -,                (io                1  5 

0,852 

,  3668  j  ', 

9» 

5               '> 

0,982 

1  .  i  j 1 2  (o 

20              65               1 5 

0,840 

,366925 

8", 

m              "1 

<»•<):" 

1  .  !  i  » .  1  1 

i  ',               70               1  i 

0,8275 

, 366680 

80 

1  i              "i 

11.1)70 

i  ,'51884i 

.0               75                .5 

8,8.45 

,36627.5 

-) 

><>              ', 

0,963 

l  .  (52272 

5              80               1  -, 

0 ,  80 1 

.iliiioi 

70 

>5 

oj936 

.,355294 

0              85               1  -, 

0,786 

,3633i,2 

65 

>o               "> 

",9i(> 

1,357860 

'jo                     io                    20 

0    llOÎ 

362800 

60 

35               5 

o,937 

1.  I59837 

|5               3",               20 

0^894 

36JI  i5 

55 

îo              5 

0,927 

i,36i343 

40               40               20 

0,883 

''56JI-J 

5o 

45 

o,.,l6 

i-,  362945 

35               15               20 

u.87. 

''566o5o 

4» 

'".              ' 

0,904 

i.36ii74 

3o               îo               »o 

0,861 

,366 -,7-. 

i" 

!  '             i 

0,894 

1 ,365242 

55               20 

",849 

,366855 

i"> 

Sd              > 

0,882 

i ,366120 

>o                    60                    20 

0.8 '56 

,366960 

3o 

fi5              5 

:•'           5 

0.8-0 
0.8.8 

1  ,36654t3 

1 .  ;<;ii-8", 

Io                    -0                    20 

0,824 

0.811  5 

, 36664  5 
,366o5o 

20 

...8i6 

1 .  [66855 

"■797 
0,7825 

,36 5070 
,36323o 

"3 

80           5 

o,834 

1  .  [66680 

0                    80                    20 

85              '1 

Or82l 

1  ,366225 

5 

90              -, 

0.807 

1  .  [65070 

45              3o              25 

I..8885 

,3636.,-, 

" 

ï)  "> 

0,792 

1,363590 

Jo              35 

35                 io                 25 

0,879 

0 .  868 

,364820 
,3658~4b 

70 

20            1 0 

o,953 

1.  35  on, 

iô               j3              25 

...8  56 

.  366400 

6» 

■  :,          i-. 

o-9i  i 

I  .'557860 

23                     5o                    25 

o,844 

.3668',, 

60 

îo            10 

o,933 

1 , 360128 

25 

o.83'' 

,366890 

Vaurabourg. 


Refraktion,  Dispersion.  —  Refraction,  Dispersion.  —  Réfraction,  Dispersion.  —  Rifrazione,  Dispersione. 


VI.  —  Indices  de  réfraction  de  mélanges  binaires  et  ternaires  (suite). 

Densités  et  indices  de  réfraction  à  15° 

des  mélanges  Eau-Alcool-Éther  (suite). 

Eau.          Alcool.       Éther.           Densilé.                 Indice. 

Eau.          Alcool.        Éther.           Densilé. 

Indice. 

i5               60               9.5               0,820                1,3666 10 

10                43                45                0,793 

,365 140 

10               65               25               0,807                i,3659io 

5               5o               45               0,7793 

,363835 

5              70              25              0,7935             1,364856 

0               55               45               0,765 

1, 36i954 

0              73              25              °j779               ' ,362905 

20               3o               5o               o,8i25 

,365420 

40            3o            3o            0.8-  ;            1  ,364150 

i5               35               5o               0,801 

1 ,36538  5 

35              35              3o              o,86-ô             ^36535o 

10               40               5o               0,789 

1,364856 

3o              4o              3o              o,852              1.066190 

5               45               5o               0,7755 

,363554 

25              45              3o              o,84o5             t, 3666 10 

0               5o               5o               0,761 

,36i63o 

20              5o              3o              0,828               i,36675o 

i5               3o               55               0,797 

1,364856 

i5              55              3o              o,8i65             i,36654o 

10               35               55               o,78  5 

i,36432  5 

10               60               3o               0,80/,                1,365870 

5               40               55               0,772 

i,363o5o 

5              65              3o              0,7905             1, 36464o 

0               45               55               0,7575 

1 ,361090 

0              70              3o              0,779               1,362765 

i5               2  5               60               0,792 

1 ,364i i5 

35               3o               35               o,858                1, 364712 

10               3o               60               0,7805 

1,36383  5 

3o               35               35               0,847                1,365700 

5               35               60               0,768 

1,362390 

25              40              35              0,836              r, 366365 

0               40               60               o,7535 

1 , 36o632 

20              45              35              0,825              i,366575 

10               25               65               0,7765 

1, 3633oa 

1 5               5o               35               o,8i3                1  ,3663io 

5               3o               65               0,764 

1 ,362240 

10              55              35              0,800               i ,365455 

35              65              o,7495 

1,360272 

5              60              35              0,7865             1, 36436o 

0               65               35               0,772                i,!623 10 

10              20              70              o.77i 

1 ,362800 

5               9.5               70               0,7605 

i,36 1847 

3o               3o               40               o,84i5              i,365io5 

0               3o               70               0.746 

1 ,359948 

9.5               35               40               o,83i5              i,365875 

,                                        c-£ 

. ,36io55 
1 ,3591 20 

20            4»            4°            0,821             1,366190 
i5               45               40               o,8o85              i,366o85 

25              75              °o,H 

10              5o              40              0,7965             1, 36535o 

5                i5               80               0,759.5 

1 ,36o38o 

5               55               4°               0,7825              1 ,364oio 

0               20               80               0,738 

1,358436 

0               60               40               0,768                1,361990 

4                11                85               0,7455 

1 ,3593oo 

25               3o              45              0,827               1, 36528o 

0               i5              85              0,734 

1,357680 

20               35               45               0,817               1,365875 

0               10              90              0,730 

1,357068 

i5               4o               45               o,8o55              t,3658o5 

0                   5                 95                 o,723 

1 ,356i32 

Indices  des  acides  retirés  des  mélanges  d'huile  de   lin  et 

Réfractions  des  mélanges  d  acides  acétique 

et  formique 

d'huile  de  bois  de  Chine  (W.-T.  Pearce,  ./.  /»</.  Eng.  Chem., 

(J.  Bulih,  Cliemickélisty,  XIV,  6) 

>9'9,  H,  I2>). 

Composiiion  des  mélanges  dont  on  extrait  les  acides. 

Unités  arbitraires. 

Réfraction  de  mélanges  des  deux  formes  isomères  de  l'éther 

Huile  de  lin 100          g5            go           80            5o 

acétylacétique  |  II.  Meyer  und  V.   Schoelle 
Chem.  Ces.,  1920,  53,  i4io). 

n,  Ber.  Dtscli. 

Huile  de  bois  de  Chine.           0            5            10           20            5o 

Indice  des  acides. .. .    1,4666    1,4707    i,4775    1,4824    1.4895 

Courbes  d'indices. 

VII.  - 

TIVERS. 

Sur  la  polarisation  de  la  lumière  de  fluorescence  émise  par 

Degré  de  polarisation  de  la  lumière  de  fluorescence  émise  par 

des  solutions  de  matières  colorantes  (SA.  Wawilow  und 

1  iode  en  vapeur  (  P.  Pringsiieim,  Z.f.  Physik.,  i< 

22,  4(i),  56). 

W.-L.  Lewschin,  Physik.  Z.,  1922,  8,  174). 

"/..lcliiimrrc.lelliio 

cscBiiçepolariscc. 

....               ...            \  Fluorescéine     Rliodamine      Esculine 

Matières  étudiées..  .  <   „,  .          ,    ..       ..                . 

(    Chloi-o[>li\  Ile      Kl'\  lliro>nie      Kuse  heirjale 

Lumière  e\. -nairicr     1 
Température.                                                  polarisée. 

20"C 16,4 

120 

nalurelle. 
8,0 
8,1 

i3o 16,7 

- 

La    lumière   excitatrice   étant  polarisée,   l'auteur  observe  que  la 
lumière  de  fluorescence  est  dépolarisée. 

275 

7,9 

' 

Polarisation  de  la  lumière  par  les  réseaux  ( 

L.-R.  Ingersoll,  Astropliys.  /.,   1920,  51,    129). 

Le  Mémoire  contient  des  courbes. 

Vaurabourg. 


Emissionsspektra.  -     Emission  Spectra.  —  Spectres  démission.         Spettri  d'emissione. 


VI.  —  SPECTROSCOPIE. 


Description  des  spectres.  —  Los  lignes  ou  lunules  sont  généralement  caractérisées  par  leurs  longueurs  d'onde  X,  par  leurs 
intensités  relatives  i  et  par  leur  aspect  visuel  ou  photographique 

i°  Longueurs  d'onde.  —  L'unité  employée  dans  ees  Tables  est  l'unité  Angstrbm  (U.A.)  ==  io-scm.  Le  plus  souvent,  les 
longueurs  d'onde  sont  encore  données  dans  le  système  de  Rowiaml;  à  ce  cas  csi  réserve  l'emploi  de  la  lettre  X  seule  en  tôle  des 
colonnes  correspondantes;  la  mention  I.  A.  (=  Angstroms  internationaux  i  es!  ajoutée  à  la  lettre  X  lorsque  les  mesures  ont  été 
faites  dans  lo  système  international  de  longueurs  d'onde  l  en  abrégé  S.  L). 

Parfois,  les  positions  des  lignes  ou  bandes  sont  exprimées  en  fréquences  ou  plu-  exactement  en  nombres  d'onde  au  cm  v  =  -, 
et  dans  cette  formule  la  longueur  d'onde  X  est  supposée  comptée  en  cenlimèlres.  Si  donc  a  est  donnée  en  U.  A-,  la  valeur  corres- 
pondante de  v  sera  égale  à  — -  •  Sauf  indications  contraires,  les  longueurs  d'onde  et  les  fréquences  sont  rapportées  à  l'air,  aux 

température  cl  pression  ordinaires. 

Enfin, dans  le  cas  des  spectres  de  rayons  X,  les  X  sont  souvent  exprimées  en  unitésXdo  "  cm  ou  ro-3  U.A.;.  Dans  ce  cas, 
les  symboles  U.  X.  seront  reproduits  en  tête  des  colonnes  contenant  les  X  correspondantes. 

2°  Intensités.  —  Les  intensités  sont  représentées  soit  par  un  ehilfre  en  général  compris  entre  o  et  ro,  soil  par  les  termes  : 
Forte,  Faible.  Assez  forte,  etc.  Ces  mots  se  répétant  souvent,  on  a  adopté  les  lettres  suivantes  pour  les  représenter  en  abrégé  : 
=  Forte,  f  =  faible,   T  =  Très,  A  =  Assez,  M  =  Moyenne  ou  Moyennement. 

3°  Aspect  des  lignes  ou  bandes.  —  Ces  caractères  secondaires  sont  d'ordinaire  indiqués  au  moyen  du  système  d'abré- 
viation suivant  : 

= large  et  à  bords  relativement  nets  (  breit,  broad). 


R  = renversée  (  umgekehrt,  reversed). 

d  = double  ou  doublet. 

13  = bande  (bandes    isolées  dans  un  spectre  de  I 


D     = diffuse  (  verbreitert,  diffuse). 

X     = nébuleuse  (unscharf,  nebulous). 

r      = estompée  (verscluvonunen,  fadi/ig)  vers  le  ro 

v     as estompée  vers  le  violet. 

r-v  = estompée  symétriquement. 

Une  ligne  nette  ou  fine  (scharf,  s/iarp)  n'est  désignée  par  aucun  qualificatif,  à  moins  de  posséder  celle  qualité  à  un  degré 
particulièrement  frappant  (parmi  d'autres  lignes  plus  ou  moins  diffuses,  par  exemple),  auquel  cas  le  mol  nette  est  reproduit  en 
entier. 

Exemples  des  abréviations  employées  :  T  F  signifie  Très  forte:  A  D  signifie  Assez  diffuse,  etc. 

Enfin,  dans  les  bandes  de  gaz,  les  longueurs  d'onde  des  têtes  de  bandes  sont  écrites  en  caractères  gras. 

Classification.  —  Toutes  les  fois  que  cela  a  été  possible,  les  corps  étudiés  ont  été  rangés,  dans  chaque  subdivision  c 
Speclroscopie,  par  ordre  alphabétique  de  leurs  symboles  chimiques  ou,  à  défaut,  de  leurs  noms.  Cependant,  pour  éviter  des 
redites,  ou  quelquefois  aussi  pour  des  raisons  d'ordre  typographique,  certains  corps  ou  certains  tableaux  n'occupent  pas  la  place 
qui  leur  reviendrait  en  venu  de  cette  convention  ou  de  l'ordre  des  matières  :  unj  liste  alphabétique  des  corps  cités,  placée  à  la 
suite  de  cette  introduction,  permettra  de  retrouver  facilement  tous  les  corps  contenus  dans  ces  Tables  de  données  numériques 
de  Spectroscopic.  En  outre,  pour  accroître  encore  la  facilité  des  recherches,  qui  est  de  première  importance  dans  un  Ouvrage  tel 
que  celui-ci,  une  Table  des  auteurs  suit  celle  des  corps. 

Bibliographie.  —  Pour  des  raisons  diverses  ('),  un  certain  nombre  de  Mémoires  n'ont  pu  être  extrails.  Les  Mémoires  non 
extraits,  appartenant  à  chaque  division  de  la  Spectroscopie,  figurent  à  la  rubrique  Bibliographie,  terminant  chacune  de  ces 
divisions.  Dans  la  plupart  des  cas,  la  présence  d'un  Mémoire  à  la  Bibliographie  signifiera  que  ce  Mémoire  contient  des  données 
numériques,  mais  que  la  possession  du  Mémoire  in  e.rtenso  est  nécessaire  au  lecteur  pour  pouvoir  en  tirer  parti;  l'absence  d'un 
Mémoire  du  Volume,  soil  dans  les  Tableaux,  soit  à  la  Bibliographie,  voudra  dire  (sauf  de  rares  omissions  involontaires  dues  aux 
circonstances  actuelles)  que  le  Mémoire  ne  contient  pas  de  données  numériques  pouvant  intéresser  le  spectroscopiste. 

Diagrammes.  —  En  ce  qui  concerne  les  spectres  d'absorption,  l'emploi  de  plus  en  pius  général  de  la  méthode  graphique 
instaurée  par  Gladstone  pour  représenter  ces  spectres,  nous  a  poussé  à  introduire  dans  ces  Tables  les  diagrammes  d'absorption 
dont  les  avantages  sur  de  simples  Tableaux  de  nombres  sonl  bien  connus  des  spectroscopistes.  Ces  diagrammes  sont  1 
duclion  fidèle  des  originaux  à  l'échelle  près. 


L.  Bruninghaus. 


Èmissionsspektra.  —  Emission  Spectra.  —  Spectres  d'émission.  -    Spettri  d  emissione. 


Liste  des  Chapitres. 


Description  des  spectres  d'émission 

.  Étalons  de  longueurs  d'onde 

Spectres  d'arc,  de  flamme,  d'étincelle  on  de 
décharge  électrique  dans  le  lube  à  vide.. . 

Émissions  de  rayons  X 

.  Speclres     de    luminescence    :    fluorescence, 

phosphorescence,  etc 

Spectres  d'émission   des  astres  ou  des  mé- 
téores   


Phénomène- de L 
Structure  des  lk 
Influence  des  coi 


irLeld'liii 


aies  . . 


•ature  ou  de 
?s  spectres 


Spectres  émis  par  les  va 
dans  le  four  électrique  . 


Déplacement  des  lignes  sous  l'action  de  la 
pression 

Influence  des  conditions  d'excitation  sur  les 
caractéristiques  des  lignes  spectrales 

Groupement  en  séries  des  lignes  ou  bandes 
d'émission  ou  d'absorption 

Spectres  d'absorption  des  gaz  on  vapeurs 
de  corps  simples  et  de  composes  inor- 
ganiques   

Spectres  d'absorption  des  gaz  ou  vapeurs 
de  composés  organiques 

Spectres  d'absorption  des  corps  inorga- 
niques solides,  liquides  ou  en  solution  .  . . 

Speclres  d'absorption  des  composés  orga- 
niques solides,  liquides  ou  en  solution... 


:  «lit  dans  l'introduction,  certains  tableaux 
alphabétique  des  corps  cités  et  celle  des 
tenues  dans  un  Mémoire  quelconques. 


Liste  des  corps  cités,  rangés  par  ordre  alphabétique  des  symboles  ou  formules  chimiques 
des  éléments  ou  des  composés  présumés  actifs  (ou,  à  défaut,  par  ordre  alphabétique  des  noms  des  corps). 


,  lli 


,  V( 


A  f  Argon  >,  l„  CI;-.*),  V (6>6),  VI  d',;;,  65  ji. 
Acétyiaminovératrol  i  dérivés  i,  X  (690). 
Acétylène  (dérivé-.),  X  (706), 
Acétyléniques  (Composés  —  ),  X  (690). 
Ag  (Arg.-n,  1,  1/,  < 

Air.  1/,'i  i'io.'i'.ni 

Al  (  Aluminium  i,  Lj  (3o,i.   092,  423,    (67, 

111,  55<>),   \,.(  558;, 'il  (597),   V  (6i'fi. 

628,  l)V|),  VI  (634). 
Alcalins  (métaux),  IX  (681). 
Alcalinoterreux  (oxvdes),  \<i  (504). 
Alcalinoterreux  (sulfure-),  1,/  1  565  1. 
Ani.ine  (couleurs  d'— ),  X(6go). 
Anthracène,  X  (691). 
As  (Arsenic»,  1/,  (392,  5i2),  VII  (637,  662.). 
Astéroïdes,  \e  1  58o). 
Au  (Or),  1/,  (391,  39?.,  4>3,   5o8,  558),  II 

(59i),  V  (63. ),  Vi  (657). 
Aurore  boréale,  \e  (58o). 
Azobenzéniques  (dérivés),  X  (690). 
Azocomposés,  X  (716). 
Azoïques  ( Colorai. is —),  X  (694). 

B 

B  (Borei,  I,.  |  5  58),  V  (  G  >s  j,  VI  (634). 
Ba  (  Baryum  1,  \h  (  3fp,  467,   168),  V  (  6r5, 

BaF2  (Fluorure  de  baryum),  VI  (648). 
BeF2  (Fluorure  de  béryllium),  VI  (636). 
Benzylidèneaniline  (dérivés;,  X.  (691). 
Bi  (  Bismuth  ),  \h  (  391,  39.»,,  5o5,  5i  1,  5 12, 

5  5oi.    I,    1  5  58),  li  (  5S91,  III  (  5(|i),V,oi  )'. 

V  (  G ]  5    628). 
Br  (Brome),  I,.  (558;,  Il  (586),  VI  (638  1, 

VII  (658  1. 
Bromique  (Aeide-  — ),  IX  (681). 
Bromomaloniqu.es  (Dérivés—),  X  (706). 


C  (  Carbone),  1,,  (3g3,  3i>4,  3«»5,  4>3,  462, 
4qo,  550),  1,(558),  V(6i7),  \  1(646,653). 
CH4i  Méthane  i,  lb  (  392  1. 
C6H6(  Benzène  i,  I,,  (56i),  VI  (63g),  VIII 

d  C6  (  Benzène,  dérivés  ;,'  X  (  692  1 

C2N2(  Cyanogène)  h  (3g4),  Il  (597),  lVa 

(602.)    IV6(6i3).  VI  ('639). 
CO  (  Oxyde  de  carbone),  C,  (491),  V(633). 
C02  (Anhydride  carbonique),   I,,  1  ',941,  Y 

CS2i  Sulfure  de  carbone),  VU  (658). 

Ca  (  Calcium)  1/.  1  3<r,  3q 5.  467,  ',68,  473,5 1 1 , 

55o),   l,/(56i),  II  ('5-, 3,  V);),  IV,,  (6i3). 

V(6i5,  628,   634),   VI  (63g),    VII  (657). 
CaC03(  Calcite  |,  \,,(  56 1) 
CaF2(  Fluorure  de  calcium),  VI  (648). 
CaO  (Chaux  ),  \(/  (  56 1). 
Camphoréines,  X  (691). 
Carbazine  (d  rivés),  X(6gi). 
Cd    (Cadmium),    I„  (3-2),   lh  (391,   392, 

4oo,  4oi,  (bi,   I73,  5o5,  5o8,  5u,  55o). 

lrf(56i).  111  (6oi).   V  (6i5,  616,   628), 

VI  (657),  Vil  (662). 
Ce(Cérium).  14(407,  541). 
Cétonaphtaline  (dérivés),  X  (692). 
Cétones,  X  (691,  692). 
Chlorène,  X  (693). 
Cinabre,  IX  (  681). 

Cl  (Chlore),  1,(5  58).   II  (536),    VII  (658) 
Co  (Cobalt',  \b  (  ju.    ir5.    î'i 8*,  445,  5o,s. 

5  5o).  II  (  591;.  Vil  (65;  1.  IX  (667;. 
Co  (  Sels  de  cobalt),  IX  (  668  1. 
Co    i  Thiosulfocarbamate    et    xanthate  de 

cobalt  1,  IX  (667). 
Composés  non  saturés,  X  (69!  I. 
Corps  divers,  X  1  69Î,  701  r. 
Cr(  Chrome  1,  \,.  (  1 1  S.   ',19.  5 1 7  k  II  (  593;. 

VI  (65o). 


Cr  (  Sels  de  chrome  ),  IX  (  668  )'. 

Cr  (  Sels  complexes  de  chrome  ),  IX  (682;. 

Cs  (Caesium),  Ia(4'9,  420,  468),  V(63i. 

634).  Vl(64o).  VII  (658). 
Cu  i  Cuivre),  1/,  (38<(,  421,  423,  462,  468, 


•  (") 


1  56  1 


VI  ( 634 

Cu  (  Sels  complexes  de  cuivre;,  IX  (682;. 
Cyanine  (dérivés),  X(7o6). 
Cycliques  (Composés  —  ),  X  (694). 
Cyclopropane  (dérivés),  X(7oo). 

D 

Diméthyltelluronium   (dérivés),   X  (706;. 

Diphénols.  X  (  706;. 

Dy  (  Dysprosium  ),  I/j  (42^). 

E 
Éléments    divers,    \,,  (432),    I,    (558),    II 

(597).    III    (600).    V  (618,    628,    629, 

63i),  VI(6îo).  IX  (679). 
Er203  (  Erbine  ).   I,,  t  56»  i. 
Ethane  (denses  1.  \  1  706  i. 
Ethylène  (déiivési.  X  1706). 
Etoiles,  le(58o) 

Eu  (Europium),  \h  (432.).  IX  (679,  680). 
Eurosamarium,  l/,  (44«)- 
F 

Fe  (Fer),  I,(  (375,  377,  378,  383),  \h  (3ga. 
393,  394,  44i,  443,  444,  445,  462,473, 
I,  (5  58),  l(/  (56i),  II  (586. 


58;. 


.  IV„ 


.  V  (fii, 


VI(64o.  64»),  VII  (657  i. 
Fe  (Sels  de  fer),  IX  (668  ). 
Ferricyanure  de  potassium,  IX  (6X0). 
Ferrocyanure  de  potassium,  IX  (680). 
Filtres  ultraviolets,  X  (706;. 

G 

Ga  (  Gallium  1,  D,  (447-  4i«  1:  V  1  63 1  ,. 
Glycérine  (  dérivés),  X  (  706  1. 
Glycérol,  X  (  706). 
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II 


H    i  Hydrogène  .    I,,     j  ,-.     i  tS.     j58  i.    I 

|  588,  '.s.*  i,  III  ifioo  i.  IV/,i  (>i  ,  i.  V  .  6a5 

626,  627*.  6>8.  633  ..  VI16.i1,  G.fa  1. 

H2   Hydrogène  .1       148 

H  Br  «  Gaz  bromhydrique  ,  VII    658,  65g  1 

HC1  I  Gaz  chlorhydrique  ,  VII    658.  65gj 

HF  1  Gaz  fluorhydrique  ,  \  Il     658,  65g 

H20     Eau  .  Ml  [65y.  660.  661  1,  IX  (681) 

He   Hélium..  I„  1  i;>  1,  lb  (  3g5.   i  ....   'fio) 

Il    588.    >o5  1.    III   (600  t.   I\V(6i4  1,    > 


Hg   1  Mercure  . 


16 1 


Hypobromeux  1  Acide  — ,  cl  sels  1,  IX  1  681  1. 
Hypochloreux  (Acide  -  .  cl  sels  1,  IX  |  68 1  i. 

I 
I  (Iode  1,  I6  (463,  464),  1/  '  »('"-   >(M  1,  ". 

188   .  \     614  i,  VII  1  658  1.  I\  (681). 
r2    Iode  ,  M  (645). 
In  l  Indium  ,  \b  •  I92.   1  [8  1,  V  -  63i  1. 
Indigo  1  dérivés  >.  X  1  -o(i  1. 
Iodique  I  Acide—  1.  IX  l  681  1. 
Ir  I  Iridium  .  VI    64  ).  657  I. 
Isoquinoléine.  X  1  71 2,  71  i  1. 
Isotopes,  I/,  1  464  1. 

K 
K  ■  Potassium  .  I/,  1  i  <  '•  i  -  467,    168,    (94), 

\    1,1  '..(oj  ,.M.634.6i",.6j6,.  VII. 661  1. 
Kr    .Kryptons    I„    (37o.  \,,  <  16 i,    166. 

[67),  V  (627  1,  VI  1  654  i- 

L 

La  i  Lanthane  1,  ]/,  (540. 

Li  I  Lithium  ,  I,  467,  ,68  1,  II 1  "x>3.  j.i;  l, 
III  (601),  V  .  63i,  634  )■ 

Limonène.  X     707). 
M 

Matières  colorantes,  X  1  707  1. 

Métaux  alcalins,  I/,     168  . 

Métaux  divers.  V  1  628  1. 

Métaux  lourds  Complexes  des  —  1,  IX 1 677;. 

Méthylique     Alcool  —  ,  X  (  690). 

Méthylphénazonium  1  dérivés  1.  X  '7091. 

Mg  Magnésium  .  L,  ;>/>.  J ( '. 7- .  411s.  J69. 
4-o.  ;-3.  5n,  55o ),  L  (558).  Il  (5gi, 
Ï97   .  V  1  6l5,  626,  628,  6!j  |,  VI  (646. 

Mn   Manganèse  ,1/,  »i8,  j-o,  4-1 . 4~3,5i- .. 

Il     ,.,.  .  IV,    609),  V  (626),  VI  (65o). 
Mn     Sels  de  manganèse  ,  IX  1  668). 
Mn     Permanganates  ,  VI  (652). 
Mo  -  Molybdène  1,   \b  ■  {76,    >i-  .  I      558 

H  (59i). 

N 
N     Azote  ,    I/,     458,   (90,    491  ..  I,    (558), 

\,i  1  -.64  1,    Il    I  588,    '.s,,.    -Hji,    597),  V 
626,  628   ,  VI    653).  ' 
NK3  Gazammoniac  ,  V^i.  4;>1  h  VI(6>>  1. 
NH4   Sels  d'ammonium  ,  V<6i4),  IX  (6671. 
N20     Oxyde  nitreux  ,  I/,  1  49 '(  1. 
N02     Peroxyde  d'azote  ,  I-,    494   ■ 


Liste  des  corps  cités  1 
Na  l  Sodium  1, 1/,  1 


.  Il  1 


.  \ 


Nb  1  Niobium  |,  Vl  63 1  1. 
Naphtalène,  X  1  7(19  1. 
Naphtalène  (et  dérivés),  X  1  710.1. 
Naphtofluorescéine,  X  (712), 
Naphtophénazonium   1  dérivés  >,  X     717. 
Nd  l  Néodyme  i,  \b  1  [96  |. 
Ne   (Néon  1,    \a   1  i:  ",  1,   \b   |  5oâ  I,   II  (588. 
".S9.  -,,,,  i,  III  (601 1,  V  (  626,  627  |,  VI 

Nébuleuses  et  amas  d'étoiles,  I,    l  ">8i  >. 
Ni  1  Nickel  i,  \,,  1  .9  !.  3g4,  418,    145,   5o5, 
55o  1,  I,  1  558  >.  Il  i  586,   587,  Sgi),  VII 

Ni    Sels  de  nickel  >,  IX  1  668  1. 

Ni  1  Sels  complexes  de  nickel  |,  IX  1  682  |. 

Nitrates,  IX  1  686  |. 

Nitroformes  substitués.  X  1  711  1. 

Nitroparaffines,  X  |  706  1. 

Nova  Cphiuchi  1  étoile  1,  I,.  1  58i  1. 

Nt  1  Niton  i,  \h  1  5o5  1,  VI  (654). 

o 

0  1  Oxygène  1,  I/,    1  ,58  |,  I,.  1  Y\%  1,  II  I 


,  VI  ( 


53,  6) 


02  i  Oxygène  1,  VII  1  661  \. 

03  (  Ozone  s  \h  i  5o5  1,  VII  I  661  1. 
Œil.   X  (712). 

0s04  i  Tétroxyde  d'osmium  |,  VII  1  661  u 
Oxydes  métalliques,  I/,  1  "><>6  1. 
Oxyquinolphtaléine,  X  (712). 

P 
Pi  Phosphore  si,.  (5  58>,  VII  (662),  IX  (689) 
Papavérine,  X  1  7 1 2  1. 
Pb  1  Plomb  1,  L,  1  3«|i.  392,   5o8,   Su,   V»4 

55o  i,  lli  189),  V  (6Ï4,  628  1,  VI  .  655  i 

VII  (661). 
Phénazoxime  (dérivée),  X  (691  1. 
Phénol,  X  (  693  1. 

Phénolphtaléine  1  ei  dérivés  1,  X  l  71  !  |. 
Phénolsulfonphtaléine  1  cl  défi\  es  i,  X  1 7 1 3  1 
Phénylazophénol  1  et  dérivés  1.  X  1  7 1  ■>.  1. 
Phénylimine  (  dérivés  1,  X  (691 1. 
Phénylphénazonium  1  dérivés),  Xi^og). 
Phtaléines,  X  1  6<h  i. 
Picoline,  VMl  666  L 
Finène,  X  1  707  1. 
Pipéridine,  VIII  1  666  1. 
Pt  (Platine.,  \,,<  5o8),  l,i  558),  VI(645,657) 
Pyridine,  VIII  (666),  X  1  714  1. 
Pyridine  |  dérivés  |,  X  1  712  1. 
Pyrrol,  X  1  71".  1. 

Q 

Guinhydrone  i  et  dérivés  ï,  X  ('  7 1  5  1. 
Quinoïdiques  1  Composes  — ),  X  1  694  I. 

R 
Ra  .  Radium  1,  IX  1  689). 
RaC  1  Radium  C  1,  VI  l  655  I. 
Radioplomb,  1/,  <  5o8  |. 
Rb  .  Rubidium  1,  \h  1  168.    ïio  1,   V   I  63 1 


S  1  Soufre  1,  I/, 


.,   I, 


U  1 564  )• 


Sb  1  Antimoine  .,   \b  1  Igi,    'ni,    'n  >,    "> 

II  (589  1.  VII  1  662  1. 
Se  (  Scandium  ,  1/,.  Ï12  1,  IVa  (6  m  1,  VI  (('.'.'.  1. 
Se   (  Sélénium  1,    \,,    1  j-o.    5ii,    5i3  I, 

(  564  |,  Ml  1  66.  ,. 
Si   i  Silicium  i,   \h  1  5i3,  5î5  1,  I,    I  ".",8  |,  V 

Sm  (  Samarium  I,  1/,  1  ,96  1,  IX  1  680  ). 

Sn  1  Étain  1  \,,  1  i.)i,  3g2,   5n,   5 1  ■>.   >5o  1, 

Il  1  58g),  V  (614  1. 
Soleil,  1,  i  382,  584  '-  VU  (662). 
Sr   .  Strontium  ,  \h  1  3g5,  467,    (68,  5 1 3  1, 

V  1  6r5,  634  l,  VI  1  656). 
SrF2  1  Fluorure  de  strontium  .,  VI  (6  18  |. 
Sucre,  l,/i  565  1. 

Su. fîtes  1  Bi  —  1  alcalins,  IX  1  667  |. 
Sulfureux   1  Acide— ,  sels   cl    éthers-sels  >, 

lXi  68n.  _ 

T 

Ta  .  Tantale  1,  I/,  I  5 16  1. 

de  Ta  à  U  i  Éléments  allant  du  tantale  à 

l'uranium  1,  I,  1  ".60  1. 
Te  .Tellure:.  I,,i  m  7.,  \,,  1  564  1,  VU  (662). 
Terres  rares,  I/,  1  >>">  i. 
Tétrachlorophénolphtaléine,  X  |  71")  >. 
Th  1  Thorium  1,  I,  1  56o  1. 
Thiodiphénylamine  ■  dérivé-;  1,  X  1  691  1. 
Ti  1  Titane  r,   la   I  3-  (  |,    \b   I  î 7  i ,    517  1,    ],. 

.  558  1,  V  (617,  632  1,  VII  .  657  '• 
Tli  Thallium  1.  l/i  3g>,  (62,  .1  1,  5->.{,  55o  .. 

\,i  (  565  1.  V  (  628),  VI  1  656  i. 
Toluène.  X  1  71")  1. 

Triéthyisulfonium   Bromure  de  -  1,  X 1  7 1 7 1 . 
Triphénylméthane  1  dérives  1,  X  I  ji(\,  717. 

718).  ^ 

U  1  Uranium  1,  [&I  S17,  5»5  1    I,  1  )6d  i. 
U  (  Uranium  .  1  composés  1,  IX  1  667  ). 

Uranyle  1  Sels  divers),  I,/  1  565,    ".66.  Î87, 

572,  575,  578  .,  VI  (  c,-,..  6 ".7 .,  ix  (68g  i. 
V 
V  .  Vanadium  1,  \b  1  .17,  525  |,  Il  l  387  1,  V 

i  617,  63  3  1. 
Vératrol,  X  (712). 

w 

W  1  Tungstène  ou  Wolfram  i,  I/,  1  5  r  7 ,  z 
\,  (558,  56o  1,  Il  (  ".91  ),  VI  (657  »• 

de  W  à  U  (  Éléments  allant  du  wolfram  à 
l'uranium  1.  I,  1  56o  1. 
X 

Xe  1  Xénon  .,  \„  (372),   ]/,  (466,    \Gj),.\ 
(  627  1,  VI  (654). 

Xylène,  X  I  715  >. 

Y 

Yt  1  Yttrium  1,  lb  (54t). 


Zn  (Zinc  1.  \h  <  391,392,  3q',.  .',01    \> 3.  ,\(r>., 
467.    5o8,   549,   )'.",,  11   1  587,    :"..,-  1. 
161  5.  616.  62S,63',i.   VI16-.7,,  VIIKW'r, 

ZnS  (  Sulfure  de  zinc  1,  I,/  1  565  1. 

Zr  (Zirconiirm  1,  \i,  >  J17.  553  1,  V  1  63i  I. 
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Liste  alphabétique  des  noms  d'auteurs  cite's  dans  les  Tables  relatives  à  la  Spectroscopie. 

Le  nombre  en  chiffres  romains  inr 

ique  le  numéro  du  Chapitre  et  le  nombre  ent 

e  parenthèses  le  numéro  de  la  page. 

A 

Dearle,  h  (462). 

Hasbach,  I*  (421). 

Absalom,  X  1  701  |. 

Dennis,  V  (63 1). 

Hempel,  X  (690,  6g4  ). 

Adams,  \e  (  58i),  X  1  706). 

Deslandres,  VI  1634,  653). 

Hemsalech,  1^(470),  IV„  (602),  V  (614, 

Adinolfi,  X  (718  ). 

Dhein,  1/,  (4i5). 

617.  626,  628),  VI  (640,  641). 

Ainslie,  \b  (55o),  III  (601),  Vil  (661). 

Diestelmeier,  \d  (564  )■ 

Henri,  L,  (56i),   VI  (63g),    VIII  (665),  X 

Alter,  1,.  1  58o  ). 

Dik,  VI  (  634  ). 

K'9^  7°9)- 

Anderson,  Il  (5g3  1,  V  (614). 

Dingle,  VI  (642  ) 

Hepworth,  X  (706  ). 

Anslow,  VI  (640). 

Dobbie,  VII  (658,  662). 

Herrmann,  VIII  (666). 

Argo,  IX  (681). 

Dolejsek,  \c  |  558  ). 

Hettner,  IX  (681). 

Aronberg,  h  (464,  5o8),  II  (5gg). 
B 

Dowel,  1,/  (  572  ). 
Duane,  1,  1  558  |. 

HeurMnger,  1/,  1  3g4  ). 
Hicks,  VI  (654). 

Duclaux,  VI  (655). 

Hjalmar,  I,.  (558). 

Babcock,  \a  (383),  V  (622). 

Duflieux,  la  (491)- 

Hnatek,  X  (690). 

Bachem,  II  (58g,  597  1. 

Dunoyer,  \b  <  4  19,  l\io,  5 10  ). 

Hœltzenbein,  \„  (178). 

Bailey,  IX  (667). 

Dziewonski,  X  (693). 

Hof,  V  (633). 

Bair,  h  (490,  494)- 

E 

Holtsmark,  IV*  (614 ),   V  (633),  VI  (642). 

Baly,  VI  (657,  667). 

Hopfield,  I6  (458). 

Barker,  \b  (418,  441). 

Eder,  I,,  1  j>3,  432,  440  i. 

Hopkins,  \b  (54i). 

Barratt,  M448). 

Estalella,  h  i  5i5). 

Hopper,  lft(49i). 

Bâtes,  1/,  (447). 

Hôrnle,  V  (634). 

Becker,  II  (597). 

F 

Horton,  V  (627). 

Belke,  \b  (  327  . 

Fabry,  I,.  1  584  )■ 

Howe,  X  (713,  71 5). 

Bengtsson,  lb  1  4oo  ). 

Faucon,  X  |  706  1. 

Howell,  Il  ( \5q3). 

Bergengren,  IX  (689  . 

Fischer,  X  (714). 

Howes,  L/(56i,  565,  566,  067,  572,  575), 

Biélopolsky,  lb  (392). 

Foote,   U(464,    468,    494),   Ir  (558),    VI 

IX  (689). 

Birge,  VI  («39,  64 1). 

1  (ijo  I. 

Hugues,  le  (  558). 

Bloch,  (E.  el  L.),  \h  I  {62,  5o5,  >o8,  5i2, 

Fbrsterling,  III  1  601  1. 

Hulburt,  IV,,  (61 4),  IX  (668). 

55o). 

Fortrat,  VI  1  654  )• 

Hultén,  1/,  (4oo). 

Boardman,  \d  (378). 

Foster,  11  |  5g5  I. 

Hulthen,  \b  (  55o). 

Boord,  X  (712). 

Fowler,  1/,  (  491,  494  ),  VI  (652),  VII  I  65g, 

Hutchinson,  IX  (668). 

Bowen,  1/,  (  3g3  1. 

661  ). 

Hyatt,  X  (691). 

Braekett,  \e  (582),  VI  (642). 

Fox,  VII  (658,  662  1. 

I 

Brendel-Wirminghaus,  V  (  626  >. 
Bridgman,  V  l  63i  ). 
de  Broglie,  IX  1  68g  \. 
Brown,  I„  (374). 
Brunetti,  Ic  (558). 
Buisson,  \e  (584). 

Fricke,  1/,  1  460  >. 
Frings,  1/,  1  3go  1. 
Fuchs,  \i,  1  171  )• 
Fùcht  auer,  V  1  634  ). 
Fukuda,  II  1  586  |. 
Fuller,  1/,  (  55o). 

Imes,  VII  (658,  65g). 

Ingersoll,  X  (707). 

Ireton,  h  O92,  470,  5n,  5i3),  VI  (634, 

656,  6)7),  Vil  (657,  661). 
Ismailsky,  X  (691,  712). 

Burger,  III  (601). 

G 

J 

Burns,  \a  (3-2,  373),  \b  (44i). 

Galli,  111  (601  1. 

Jacobson,  Il  (588  |. 

Burt,  X  (700). 
Burwell,  I,,  (58i). 

c 

Gehrcke,  VI  (646).        t 
Getman,  IX  (680). 

Janicki,  )„  (  377  ). 
Jeantet,  VI  (655). 

Ghosh,  X  (716). 

Saint  John,  ]a(  383),  II  (597),  V  (622). 

Cale,  VII  (661). 

Gibbs.  X  (715). 

Jones,  IX  (668). 

del  Campo,  \b  (  5i3,  5i5). 

Gibson,  IX  (681),  X  (690,  713). 

Joos,  V  (634). 

Cardaun,  \b  |  460;. 

Glaser,  VI  (646). 

Josewski,  \b  (5 16). 

Cario,  \d  (565). 

Goldstein,  X  (691). 

Julius,  VII  (662). 

Carr,  X  (  700  ). 

Graham,  X  1  694,  706,  711,  712;. 

K 

Carter,  \b  (473),  \d  (56i). 

de  Gramont,  V(6i4,  626,  628,629,  63i, 
633  ). 

Catalan,  h  (  3qo),  V  1  62X  1,  VI  <  63  {,  65o, 

Kehrmann,  X(6go,  691,  694,  709,  717). 

655). 

Grandmougin,  X  (706). 

Keith,  1/,  (491). 

Catalan  Sanudo,  \b  (390,  469). 

Grèbe,  Il  (  597). 

Rester,  l„  (58o). 

van  Cittert,  III  (601). 

Gregory,  1/,  '(  igt,  49 \  ),  VI  (  622  1. 

Kiess,  \b  <445,  496,  517,  541). 

Colby,  VII  (658). 

Grotrian,  III  |  601  1. 

Kimura,  1/,  (463),  lrf(56a),  11(586,  588), 

Collie,  l6  (4oo,  467). 

Gudden,  \d  <  56 1  ). 

VI  (638). 

Compton,  \r  (56o),  V  1  62")  >. 

H 

King,  h(  394,473).  I,/(56i),  II(587),  IVa 

Coster,  \c  ("559,  56o),  IX  01791. 

(602.  6o3,  609,  61 1),  VU  (657,  658). 

Crookes,  Ij  (5i2). 

Haas,  VI  :  64o  t. 

Klein,  \,,  (407). 
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I.  -   DESCRIPTION    DES    SPECTRES    D'ÉMISSION. 

\a.  -  ÉTALONS  DE  LONGI  El  i'.S  D'ONDE. 

i°  ÉTALONS  SECONDAI!»  ES. 

A,  Kr,  Xe  (Argon,  Krypton,  Xénon)  (W.  F.  Mkggkrs,  BL  Bur.  Stand.,  1921,  17,  ig3). 

Longueurs  d'onde  destinées  à  servir  d'étalons  secondaires. 

élé  faites  par  comparaison  à  interféromètre  avec  l'étalon  primaire  international  de  longueur  d'onde  (', 


0,001  A.  près.  Elles  sor 


nptées  clans  l'a 


I.  —  Longueurs  d'onde  dans  le  spectre  de  l'argon. 


X(I.  A.),  i.  a  (LA.),  i. 

3948)98o  .i  43oo,  IO-i  6 

4044,419  C  4333,56i  6 

ii;')S,v)i  9  4345.168  1 

4 164,180  4  45io,7'j'j  5 

4  18 1 , 88i  4  4522,325  3 

4190,714  j  4596,096  i 


67  52, 83 1     4 
6871,290      i 


X(I.A.). 
6g65 '429  \ 


II.  —  Longueurs  d'onde  dans  le  spectre  du  ki 
\.  ).       i.  a  (I.  A.).       i.        a(I.  V.).        i. 

,9696     8       4362,6422     6       45<)'i,354       7 
.967       '!        J376.I22       S        j8o7,o65        -, 


i3i8,55a  S  4399.9(59  ï  5562,224  4 

43i9,58o  10  [453,9174  9  5570,2872  n> 

III.  —  Longueurs  d'onde  dans  le  spectre  du 

>.(I.  A  ).  i.  X(I  A.).  i.  a  (I.  A  ).        i. 

4500,978  H  4603,028  10  1697. 020  (i 

4524,680  6  4624, 27")  9  4734,154  8 

1582,746  4  4(571, 22')  10  4807,019  7 
leur  d'onde  a  =  6438,4696  A. 


y  pion. 
>,  (LA.). 
>i  56,290 
;587,4i4 
7601,544  1 


venon. 

A  (I.  A.). 

4829,705 

484 i, 333    1 
4923,240 


Cd  (Cadmium)  (  VV.  F.  Mkggkrs  and  Keivin  Burns,  Sri.  Papcrs  Bur.  Stand. 
Mesures  précises  de  longueurs  d'onde  étalons. 
rémission   de   la   vape 

des  lignes  mesurées. 
À  (air)  (LA.).    X  (vac.)  (I.  A  ). 


.  441,  18  5). 


Ces  mesures  ont  porte  sur  des 
'interféromètre  de   Fabry  et  Pero 
;  à  0,001  A.  Le  Tableau  s 


v  (çac). 

2980,6216  2981,4889  33540,289 
3o8o,8'>7  3081,719  >2i/i9.J2'. 
3 133,167  3134,072  51907,371 
3252,5248  3253,4597  3o736,5ti 
34o3,6529    3404,6260     '9371.802 


8,645: 


,800 


28829,699 


■iP, 


\d 


probable   de   la    pi 
s  et  la  notation  de 

nt  été  effectuées 
ipart  des  nombi 

au  moyen   de 
es  obtenus  est 

[air){\.  \  , 

a(w/c.)([.  A.). 

v  (vac). 

Série. 

3610,5098 
3612,8748 
4662,3525 

3(5  il,  5  3  58 
4663 ',6535 

27670 '926 

21442,416 

ipx—  %1 
2pt—Za" 

2 1>  -  4  D 

4799  '91 39 
5o*5,823o 
6438,4696 

(679,4556 

48oi  ,  >5i  i 

19*157  ,'«',38 
15527,359 

ips—is 

2/A,—   \S 

V't  -  •  * 
2P   -3D 

He  (Hélium).  P.  W.  Merrill,  Bl.  Bar.  Stand..   1917,  14,  09;  Sri.  Paperx  Bur.  Stand..  302 
it  Jstropltysic  /.,  1917,  46,  357.  —  Détenninalion  très  précise  des  À  des  plus  fortes  lignes  du  spectre  d'émission, 
i  plus  forles   lignes  de  l'hélium    ont  été   mesurées  à   l'interféromelre  du  type  Fabry  et  Perot.  Plusieurs  lignes  ont-été  m< 
ent   par  comparais, vr,     l'éi.,1,,,,    primaire   Cd  6438.  4696.  Les   valeurs  ainsi  obtenues  ont  servi  ensuite  pour  la  délermi 


Tableau  1. 

jmparaison  directe  avec 

l'étalon  Cd 

A,.                                      A.,. 

Adopté 

",888,646              0,646 

,,,646 

447', 47»              0,478 

0,477 

Î7i3,i43              0,143 

o,i43 

{92 1,928              0,929 
5o47',734)             •'... 

0,929 

:  interféromètre  à  pellicule 
;  interféromètre  à  pellicule 


Tableau  2. 

.Mesure  des  autres  lignes  par  rapport  à  celles  du  Tableau  1. 


Evers-   Hunge  et 


i  7 ' 3 , 1 i  3      (.7.)      14 


6678,149 
7065,188 
7281,349 


928       922         919 


623      639 


189       197      207 
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Tubes  ..  i 

li.-l.flso.M 

Le  râbles 
Colonnes 

Colonne 

Colonne 

Le  TabJei 
Le  fable: 


Ne  iNéorn  (Keivin  Hi  uns,  \Y.  Y.  Mk<;..khs  ..n.l  1\  \V.  Miïuhiix,  Bl.  Bur.  Stand.,  [918.  14.  765 
Sri,    Papers  Bur.  Stand.,    1918,  329.  7(>5).  —   Moines  lies  |>ir<  isrs  .les  /,  du   spccl rc  d'émission. 
en  quarti  fondu,   con tenant    le  ga«   s.>n>    .me  |hv-muh  de  plusieurs  millimètres  de  mercure.  Tubes  à  ca 


reproduit  en  outre  les 
2  contienl  les  résultats 
bleau  3  indique  les  dil 


■  X    :  6438.4696 

)  4677  \  .  7032.4129  \.  | 


le  l'inlerféromé 

X  5852.4862  \. 

2762  V.,  6717. C 


\  1  \ 

adoptée. 
1369,904 
34 17  ,tjo(i 

>»5.j,  19- 

1. 

<i-M 
.,<)■-).) 
7()53 
197O 

3jo 
".Si  j 
>783 
0668 
,18  ! 
1 92 1 

5 16' 
63  i 
170 
664 
779 
006 
56  10 
(19 

s,,V> 
[6  19 

.... 

4. 
9t>i 
907 

707 
199 
534 

'• 

.... 

;  ,f,c>.  '.m 
1472,578 
'*4«.»î*.  «»•'»: 

J5oi,  m  s 
Ï5i5,.9a 

>  '>><'■  i:  i 

3iq3.  ">  <(') 

r,,)  ;.(,;, 
i6oo, 170 
363  j.  66  i 
»33o,779 

.    .. 

588 

"'74 

■221 

197 

:.:: 



.... 

-  ,  '      -;-.; 

»7<M.4"'.i 

585*,  188 

588 1  >.,', 

^975,534 

- 

6096, i63 

jNS", 
8960 

8347 
[634 

is77 
89  il 
8339 

Viii 

.,.,69 
S374 

1627 

,'SS 
s,/, 
3  15 
534 

[882 
834o 

33- 
161 

3387 

|6  !<> 

X(I.A.).  i. 

5343,22  1 

5689,60  1 

5719.21  1 

57^8 , 44  o 

VI.  S;  O 

3736,90  O 

57i8,3"  2 

576o,58  1 

5778,96  .. 

5790,06  1 

579 ■,:*  o 

5791.57  0 

•,s,,,.,,-  ,, 

S8o4,44  - 

5«i 1 ,  i«  1 

5812.58  1 
5814,96  0 
5816.57  o 
5819,20  u 


X(I.A.). 
5836,83 

5866,10 

5868, 06 

587'- M) 
:587>  .85 
5875,67 
5897, >9 
'"i"  > .  is 
5906, 4  1 
5913,62 
5914,9" 
5918,93 
1929,00 
5g3i ,33 
5931:45 

5938,56 

ï939,38 
5959,61 


X(I.  \.i. 
5965,48 
59-4,65 
5982,50 
5987,90 
►991  ,63 
6000,90 
6002,81 
6008,22 
6009 ,  ")  1 
6oi8,25 

602l,    >>. 

6023,68 
6027,88 

6o3i  ,91 
6o,'(i;o8 
6o56,o3 
6o58,i4 
6064 ,  5o 
6070,17 
6077,51 
6079,84 


,,,,, 

9 
5 

4 

:  :  :  : 

4 
8 

8 

9 
4 

8 
5 
8 
3 

8 

[862 
8g58 
^  i  ï  i 

5 
5 

3383 

1 608 

S 

X(I.  \  .. 
6080,97 

6o85, i3 
6090, 53 

(il  [2,  13 

6117,96 
6121,72 
6126,68 
6128,44 

6i35'2() 


6174,93 
6180,00 
6182, i3 
6189,02 


,,  LA.). 

6717)04  ; 

6929, J68 
7024,049 

;o3-2,4i3 
7059,111 
7173,939 
7245, 167 

74  58,«|02 

7iS8,8S5 

7535  -s; 

„L 

i  1 3(> 

3. 
4.23 

i  1 5 

I9(1i 

lo9' 

.... 

. 

lfi> 

9°3 

-51 j,o5o 

83oo  36g 

8377,606 

fi 

Meissner. 

061 

'.94 

279 

495 

788 

428 

99 1 

•24O 

527 

88  iu 

881 

,,') 2  , 

953 

'»444 

04  ■> 

j(>-S 

465 

..ISIl 

41.8 

4.0 

9i«>" 

93  8 

il.KS 

i65 

.)(>!(', 

885 

885 

784 

r»5o 

4o8 

36q 

606 

38o 

Tableau  2. 

X(I.A.).  i. 

6200,76  0 

6205,73  1 

6208,56  1 

62 1 3 , 84  2 

622.1,73  o 

6  ta  5 ,72  0 

6229,31  0 

6233,83  o 

6235,8i  0 

6237,  1 5  0 

6246,70  . 

6249.76  0 

6258.77  1 

6272.97  1 

6275.98  0 
6283,28  1 
6287,89  o 
6293,68  1 
63i3,6i  1 


63i7,58 


X(I.A). 
632i  ,52 
6328,  14 
633o,87 
635i,38 
635i  ,-". 


6385, 08 
6409,67 
6.419.29 
Cl  m  ,66 
64  (7,07 
6 jl [,68 
6/jii  ...j 
6463, 08 
6470,  52 
6489,21 


6(160.  1; 
6666,81 
6669,29 
6696,00 


X(I.  \... 

6759,54 
6-SS.66 
6855,52 
6910,97 
6947,91 
6957,32 
696.5,28 


7167,87 

722"),  77 
72 1  ',(>S 
7264,37 
7281,28 


7383, 80 


79î3,i8     3 


8376.3.) 
84i8,38 
8591,24 
8634, 60 
8654,38 
86-.,/,  5 
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Ne  (Néon). 


Mesures  très  précises  des  À  du  spectre  d'émission  (suite). 
Tableau  3. 


717  3,< 
65o6,i 


('lOl)li.  I 


6l63j 

6029, < 
J8s'i  ,} 


Gi)'ii  .3-6 
6462,8: 
6  io6, 5  '<j 


ï977,i85 

6680,116 


6653,8g 


61  6 -,.->,, 6 
6o3 1.663 
5883,521 


16730,-: 

1  Ï9<>9,: 


i.ii ■<  ; 


359,39 
4i7,4i 


359,354 

4i7,448 


1429,433 

1846,881 


368->..- 
3498, 1 


346o,! 

3jf'<;,.'; 


28553,: 
2997  V 


'.S.SSç,  ., 
29665, ( 


070,065 
429,21 
847,32 


Ti  (Titane)  (F.  I,.  Biiown,  Astropliysic.  J.,  1922,  56,  53). 
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Fe  (Fer)  (S.  Hoeltzenbein,  Z.  n'iss.,  Photogr, 

Longueurs  d'onde  des  lignes  du  spectre  d'arc,  destinées 

éseau.  Électrodes  de  fer  d'environ  7-»»  de  diamètre.  Courant 


,    22.5). 

'étalons 


2(|88 

41  i.  1 

2989 

411  ) 

2(|t|0 

38) 

'299  J 

63  i 

2996 

384 

une  A  a  contient  l'e 

rreur  pi 

obable,  en  tr 

illièmes  d'An 

pondante. 

A  (LA.). 

i. 

Aa. 

a  (LA.). 

2998,611 

4R 

2,6 

3oo3,6i2 

2999,5l4 

7K 

2,3 

3oo4, 112 

3ooo,447 

1,3 

3005,298 

3ooo,945 

3002,  ',8  3 

5K 

1 

>,4 

3, 6  Ni 

3007, 141 
3007,281 

3oo2,648 

3oo3,o2J 

4 

3,3 
1 , 5 

3oo8,i43 
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L.  Bruninghaus. 


Emissionsspektra.         Emission  Spectra.         Spectres  démission.         Spettri  demissione. 


Fe  (  Fer 

.  —  Longueurs  d'onde  des  lignes  du  spectre  d'arc,  destinées  au 

choix  d'étalons  tertiaires  (. 

nite). 

X(I.  V.). 

,-. 

i), 

/.(l.A.Ï.        i.                  AV. 

V.(l.V).      i. 

<U. 

X  (  I.  \ .  ) . 

A  A. 

C, 

-.s 

Il  16, 634     r>               •    » 

i  191  .  1  !  ■>      1 

0,6 

3  !  ',8.  509 

i,2.Mn 

3oi9,  sS  ; 

1 

Il  17,67 8       i  \               2,4 

3191 ,675     5 

0,9 

3-2  i'j.  19  i 

o.S 

[020,  ,.,s 

iR 

0,  i 

l|I9,488       ")                    1  ,2 

>i<i  >  .Si  1      5 

1  , 5 

I2jo,63i 

1  •  i 

Cl!,  IL 

<'•  i 

!",! ''.','';  '! 

''  >  1 

3251,22g 

'       CI' 

3.  ..i.,.-i 

jJR 

1 ,6 

3Ï^o',  868    2              t'f 

3 196',  145  3 

3,'i 

i/!i\|; 

I,, 

U>24,o36 

\W 

2 

3 125 ,660      4                  -M 

3196,945  9tl 

1 , 1 

32  i  l,6oi 

0,8 

1 

2 . 5 

3 1 26 .171     4                1,8 

3197,012   1 

2 , 5 

3'  53,  83'. 

1 , 1 

3oa5,635 

6 

1 

3 129, 338     1              2,2 

3199, Ï28    6 

1 ,8 

32  5  1,98  5 

1  ,9 

loa5,846 

1RL 

1.3 

3 1 3o.283     3               2V 

1200,487    4 

1  ,7 

3  >~>  1,370 

1 

3026,461 

5 

2 

3i32,5iq     3                1,6 

3200,793     1 

1  .  1 

3256, [38 

2  N 

2,1  Mn 

2 

2,8 

3 1 3  4 , 1 1 5     7               1 

3202,508     7 

3,3 

i>  ,7  ,2  h 

1  , 3 

3o3o,  iV) 

5 

3 

3i34  929     4               1 ,6V 

32O..|02       7 

1 ,4 

3'-  »7, 4  il 

°,7 

îo3l,2I2 

4 

1 . 5 

3i36,i94     3N           2 

3207,090        2 

2 

;  »  5-  .600 

0.  5 

3o3 i,638 

5 

2 , 2 

h38,5o9     5              2,2 

i  »oS  ,  J84      3 

1 ,9 

3259,029 

3 

3o37,38g 

5RL 

2  , 6 

3 1 39,916     2                2,5 

3209, 3 16    4 

2 , 2 

3259,996 

1 ,2 

3o3;.-8i 

3 

4,4 

ii  (o,38g     2              2,2 

3210,240     0 

2 

3 160,261 

2 , 0 

3o4o.43o 

5 

1  ,8 

ii  [2,327    4             1  ,3 

32io,836     7 

1 ,9 

3261 ,33  5 

°,7 

3o,l.(',5- 

3 

i,3 

3i42,3go    4              1,1 

3'  1  1 , Ï98     4 

2 

3262 ,288 

1  , 1 

io,l.-,i 

4 

2,2 

3142,467    4             i,7 

>>  1 1 ,  <  i  7  "»     5 

1 ,4 

;,r'î'  "|J 

1 , 1 

3o42,OI9 

4 

I  ,2 

3 1  i  > ,901     4              0,9 

3211,887     2.N 

°>7 

326  5,620 

8L 

1 , 1 

lo4  i,665 

C) 

1  ,  \ 

3  rJ3, 2.5»     2               0.8 

3212.001     6 

1 ,8 

3i68 ,2 39 

0,8 

3045,076 

3 

2 .  (i 

3i43,996     2                1.5 

3212.88O     1 

1      Mn 

3269,948 

4  v 

1  , 5 

3o4;.(kvï 

ïRL 

2,  I 

3i44,498    4             1,2 

32i3,3i5     2 

2 . 4 

32.71  ,ooS 

7L 

—  5 

3o5o,8l  3 

2N 

2,  3 Ni 

3 i45 ,067     1                i,i 

j*  ri.-  (3     > 

1  ,8 

3271,189 

1 ,4 

3o53,073 

3 

1 

3i5o.3i2     1                2 

32i4,o5o     SL 

2,8 

32.71  ,691 

0,4 

3o>j.»5; 

5 

1  ,2 

3i5i,357     (5                i,i 

32i  i. Jo5     5 

1 ,6 

3 2 74,451 

3"">7-  i  41 

SRv 

3,'i 

3i 01,877    4             4 

3a  1 5,g4  5     6 

2,3 

3276,473 

3 

3o59,o86 

5Rv 

3,i 

3i53.2i8     3                1,4 

3217,383     5 

1  ,8 

3278,747 

5 

3o0o.q85 

2 

2 

ii 53. 324     1               1,7 

3217,898     1 

3280,204 

3 ,  1 

3o62,24o 

6 

3 

3i54,52o     2X           1 

3219,583     7L 

2 1 4 

3282, 544 

1 ,9  V 

3o63,925 

1 

3.3 

ii  55.  3  10      1                 ',,(') 

3*19,819     7 

3 

3282,743 

1 ,7 

3o66,483 

1 

0,6 

Il  56,282     3                1 

3>2 1,921      1 

3,6 

3282,898 

1 

3067,118 

1 

1 .  1 

ii  >7,o4g     5              1  .  î 

3222,072     7LN 

'  1 1 

5284,595 

2 

3067,245 

ÏR 

1  ;  ' 

3 1 5- ,897     5               1,1 

3225,788     7  UN 

-t-2 

32.85, 171 

0,6 

3068,1-4 

3 

| 

3 160  ,'21 3     2              1,1 

3226,469      iR 

1 ,5 

3285  ,4<>7 

1  ,8 

3075,722 

6 

-t-3 

3i6o,362     3               i,5 

32Q7.o65     311 

1 ,7 

3286,010 

o,8 

3078.010 

2 

1 .  - 

3160,070     6                1.3 

3227,797     7 

2  j  1 

3286,753 

yL 

2 

3o78,433 

2 

0.  5 

3i6i,390     2               2 

3228,094     5 

i,5  Un 

3288,966 

0,4 

5R 

1 . 1 

3i6i,q6i      j               1,2 

3228,261     5 

2,  ' 

3290,993 

4N 

2,0 

3o83,73g 

5 

1  ,6 

3163,891     . 

3228,910     3 

1 ,9 

3292 ,022 

0,8 

1091,577 

5 

0,6 

3 165,024     1               1,7 

3229,129    4 

1  ,8 

3292,589 

1 

3og3.348 

2 

2, 1 

3 163,879     3               1 

3229,999     3N 

1  ,7 

3296,840 

i,3 

3093.785 

2 

1 

3 1 6(1,4  55     4              °.7 

3a3o,2o0     4 

1  ,7 

i',|S.  [32 

0  ,6 

3o93,885 

2 

0,6 

3170.348     1 

3280,708     3 

i,5  Mn 

3305,962 

1  ,7 

3og 5,260 

2 

'•9 

3171,372     4              0,6 

3230,969     7 

1,8 

33o6,34g 

1 

3096 . 068 

2 

7 

3171.676     1               1 

3233,o6o     7 

1 ,7 

33o7,23i 

1 ,4 

3090.923 

1 

. . .  Mg 

3173, 6G4     2              8,3 

32.33.974     6v 

2, 1 

33o7,74g 

1  >2 

3098.184 

5 

1.8 

3i75,455     7  V             —8 

3234,621     4 

1  ,8Fe,Ni 

33io,335 

0,4 

3099.097 

3 

1,8 

3176,356     3               2,8 

3-2.35,191     3LN 

2 

!3io,483 

0,4 

3099.935 

;K 

1 ,  - 

3178,029    0             1,4 

32.35,554     3LN 

1  ,5 

33 14, 430 

3 

3ioo.3oi 

5R 

ii7x,534     1               o,0. Mu 

33 1 4, 738 

3100,667 

6R 

0.2 

3178.972     3              i,6 

i2Wi,-52     5L 

3,  1  Mn 

33 1 5,32(1 

3,3Ti 

3 100, 83 5 

2 

1  ,9 

3.79,53o     3                i,0 

3239^439    7L 

1 ,9 

33 17, 122 

IN 

3,6 

3100.995 

1,8 

3i8o,237     8               1,1 

1 ,7 

33.9,2  53 

1   3 

3ioi,55i 

3N 

s,iNi 

3180,776    4             1 

'i  2  43.404     2 

3,3 

3320,281 

2, 5 Xi 

3102.838 

3 

2,8 

i.  Si,  Vif.      4                   1,6 

1241.-84     2 

0,8  Mn 

3320,030 

3102.910 

3 

3.8 

3182,072    4N           1.2 

3244 '1 83    7^ 

•2 

332  1,734 

'1  '.  i  Ti  ? 

I107,  i"  i 

2 

i.3 

ti83,ooo     3              1,7 

3246,004     5 

1 ,5 

3322,49° 

0 . 6 

3iog,o3i 

>R 

1  .7 

3i84,Oji      2                o,0 

32.40. ',89     3 

'  ,9 

332 3,6o5 

2,2 

1110,280 

1 

3184.911      4                 1 

3246,970      5 

i,3 

3323,739 

0 

$IIO,8l8 

8L 

i,6 

3 188, 584      1               ' 

3247.218    4 

1 

33-1,530 

1  .s 

tu  s, 066 

2 

2.4 

3i88,838     6              1.1 

3247,295    4 

1  tj 

332»,  |57 

1 ,6 

3.13.549 

•2 

1)6 

3u,o.004     2              1.7 

32  ',7.VjO     3 

1 , 4  Cu 

3320,869 

0,9 

3n6,5o8 

3 

1 , 5 

3 190, 83')     2               0,6 

3,48,208     G 
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3531,6.9 

1 .2 

L.  Bruninghaus. 


Emissionsspektra.  -     Emission  Spectra.  -    Spectres  d'émission.  -     Spettri  d  emissione. 


Fe  (Fer) 

—  Longueurs  d'onde  des  lignes 

du  spectre 

d'arc,  destinées  au 

hoix  d'étalons  tertiaires 

suite). 
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II 
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l 

h 
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0,6 
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3575,^90 

• 

i,8Co 

3340,570     2 

1  ,6 

ii-ii'îio     6 

1 ,2 

35o5,o63     3 

1 ,3 

3575,987 

2 

1 ,7 

3341,908    4 

2 

(425,019     4 

1 ,7 

35o6,5o2 

V 

1 

3576,769 

3 

0,8 

3342,222    4 

1 ,7 

3426,377     -, 

1  ,8 

35o8,482     . 

1  ,  1 

3577,883 

3 

4,3  Mn 

3342,3oi     2 

9,5 

3426,637     5 

1 ,9 

3909,86) 

0,9 

3578,689 

4 

i,7Cr 

3345,59.3     6 

i,6Zn 

3427,006     2 

o,4 

3  5 10, 3">4 

2,9 

358 1 , 199 

7 H.  Il 

1 

3345,079     1 

0.  ! 

3427,128     5 

1,4 

3  MO,  [',('< 

358i ,809 

1 

3347,93i     3 

1  ,9 

3  128,197      iN 

1  .6 

35 12, 235     1 

1 ,6 

358a, 2o5 

4 

1 ,  1 

335i,53i     2 

1  -  i 

3  i  !i  ,816     3 

1     J 

35 j 2, 971 

■2 

3583, 3 29 

3,4 

335i,76o     2 

0^2 

3433,  "171     3 

1,'aNi 

35i3  o58 

1 

3584,667 

7 

°,7 

3354,o38     4N 

6,  i 

3436,19)     1 

9. ,  3 

35 1 3, 8a3     ( 

II 

3584, g65 

4 

1 , 1 

3354,65o     1 

3,'iTi? 

3437,048     3N 
343;,9oi     9 

5'2 

3  5 1 6 ' 3 q'      • 

4     Ni 

3585  î  7'i5 

411 
jll 

',7 
3 

3356^84     3N 

1 ,7 

3  !',.'.!  (il)     7RL 

1 ,4 

35l6'568 

R 

2 

3.86,117 
3586, 558 

j 

1 , 5 
...Mn 

Iv.s^I,-,     4N 
3359,499     ' 

0,3 

3441,009     611 
3442,374    4 

i,i  Mn 

3521 ,826 

3,6 

5 

3,i 
3,7Co 

3339,890     i 

0.6 

3442,680    3 

1 

3524,071 

1 ,  "> 

3587,  1 3g 

2 

2,3 

336i,64i     6 

i.gNi? 

3443,673     1 

. . .  Co 

3524,242 

(> ,  2 

3587,75 i 

4 

1,8 

3363,8o9     2 

2,3 

3443,890     6R 

1 ,2 

3524,537     'j 

3,9  Ni 

3588, 61 1 

1  V 

1 ,6 

3366,8o4     5 

1 ,  > 

3445,i62     7 

— 7 

3526,023    : 

N 

3,3 

3588,920 

3,2 

3366,876     5 

1 

3446,356     5R 

2,2K 

3526,092   ( 

N 

0,8 

3589, 1 1 1 

> 

1 ,2 

3369,555     6 

0,7  Ni 

3446,8o8     1 

2  ,  2 

3526,219     : 

0|9 

358g, }6o 

4 

1   7 

337o,795     7 

— 7 

3447,288     6 

0,9 

3526,38i     • 

0 , 4 

35g(J,097 

1,8 

3372,086     2 

1 ,8 

34  5o,337    6 

1  ,  I 

3 ")>(j.  \>i 

4 

3593,487 

4 

9,6Cr 

3372,366     1 

345t,628     2 

1 ,4 

3526,481    ; 

9, 1 

3594,639. 

5 

I,5 

3378,686     4 

1  ,8 

34  J  1,99 3     6v 

1 ,4 

3526,669 

3,4 

3595,3n 

2 

3 

3379,028    4 

o,5 

3499,981     6 

1 

3527,808 

1 ,  î 

3599,639 

3 

1 

338o,i2o     6 

1 , 9. 

3 

3602,507 

338o,585      1 
3382,4 '3     2 

i,i  Xi 
2,6 

lllifû  4 

1 , 1  Co 
1 

3533oo  1 

XL 

3,8 

36o3,2o6 
36o3,833 

3 

1 , 1 
3 

3383,i53     3 

0     SI)? 

3458,470  2 

1 , 1  Xi 

3533,'  19  j     ( 

3 

36o5,467 

7  V 

o,5 

3383,699     4 

1 ,2 

3459,413  2 

0 

3536,55o    ' 

2,4 

3606,678 

6 

+4 

3383,985     6 

0,4 

;  1)9,993     4N 

1 ,5 

3537,495 

2 

3607 , }5o 

1 

. .  .  Mn 

3387,4i7     2 

2,8 

i  j6i ,662     3 

o,8Ni 

3537,799 

i,3 

',608,  I  **] 

°,9 

3388,784     6 

2,8 

3162,366     2 

1 ,7 

3537,887 

3,4 

36o8,862 

6Rv 

1 ,2 

338q,75o     2 

1 ,2 

3462,814     9 

...Co 

3  5|0, 129 

V 

2,2 

36 10, 139 

8L 

1 ,9 

339,,020     3 

4 

3463,3 1 3     9 

2,8 

3340,708 

a .  6 

3610,711 

2 

3392,307     5 

1  ,7 

34<>5,874     611 

0,7 

354i ,083 

L 

2 , 3 

36ia,o8i 

1 

2,g 

3392,656     7 

1 ,4 

3466,5o7     3 

3542,074 

^L 

1 ,  j 

3612,940 

2 

5, 1 

3392,994       2 

o,gNi 

1466,907     9 

o'4 

1542,27  > 

1 

3614,120 

1 

3393,396     iR 

3468,854     3 

1, 1 

1 ,7 

36i4,570 

3N 

0,4 

3394,586     4 

2,7 

3469,022    2 

1 ,  \ 

35 j  5,635 

1  ,5 

36 16, 566 

2 

2,9 

3396,983     4 

1,8 

346g,836     2 

i  ,6 

3')  47,791 

i,7Mn 

36i7,32i 

2 

2 

3397,638      1 

2, 1 

3479,535     1 

2, 6  Ni 

3548,020 

i.gMn 

36.7,793 

6 

1 ,5 

3399,337     7V 

1 , 1 

3474,439     3 

1 ,  ] 

35 19,872 

7,8 

3618,371 

3v 

2,2 

3401,525     5 
3402,262     5 
34o2,55o     3 
3403,291      9 
34o4,349     6v 

1  ,8 

o'4V 
4     Cr 

3475,463     611 
3473,658     6 

3  '/-G,  7 19     6R 

p'3 

35  »;.74i 
35.54,'  498 

1 ,2 

0,9 

t  ,4 

3618,770 
36)  1 ,729 

6R 

(if. 
<>L 

3',i  Ni 
1 ,3 

0,8 

1 ,7 

34o5,io9      . 

. . .  Co 

3477,009     9. 

o,5 

3554,923 

5NL 

ô,8 

362'!,  1S7 

') 

1 ,4 

3406,447     3 

1 ,() 

3477,860     9 

3, '8 

3556,884 

i  v 

— 4 

3623,453 

2 

0,9 

3406,807     5 

0,8 

3478, 63o     2 

4,4 

3559,5i8 

0,7 

3623,775 

3 

i,:5Mn 

3407.468     8 

0,8 

3483, 014     3 

0,7 

356o,7i3 

3,3 

36i5 , 1 3g 

1 

I  ,2 

34o8, 5l2      1 

f,7 

3485, 35 1     5v 

~-6 

3565,397 

iRL 

1 ,5 

363o,34g 

2 

3410,173     3 

3489,6-4     4 

1 ,2 

3567,o4i 

0,9 

363 1 ,099 

5 

4 

3410,895     1 

0,6 

349o,58i     6  H 

1 

2,3 

363i,  'i(W) 

6RL 

I 

34n,36i     2 

1 

3492,961     3 

1,7  Ni 

3568,989 

2 , 2 

3632,o33 

5 

I 

34i2,352     1 

6,7Fe,Co 

3495,991     5v 

1 

3569,492 

i,7Mn 

3632,6  97 

3 

1  ,  1 

34i3,i34     8 

1 ,3 

3495,898     9 

1,3  Mn 

3570,105 

-RL 

o,5 

3632 ,982 

4r 

1,6 

L;.  Bruninghaus. 


Emissionsspektra.         Emission  Spectra.         Spectres  d'émission.         Spettri  demissione. 


Fe  1  Fer  i.        Longueurs  d'onde  des  lignes  du  speclr 

d'an-,  destinées  au  chois  d'étalc 

t8  tertiaires 

suite). 

X(I.A.).      '•               A/.. 

Ml.\.ï.      i.              k\. 

X(I.    \.1.          /'.                        A  A. 

>,(1.A.). 

i. 

A>.. 

3634,336     >N           1,7 

1707,815     1               2,6 

3790,767       2 

3876,029 

3 

1  ,  > 

1634,658      !               i,3 

(707,921     -v             i.s 

(792,  |62       2                     0,  ") 

3878,02 1 

G 

1  ,  '' 

3635,197     2              0,4 

3709,263     6Rv         1,2 
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A 
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A 
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Ëmissionsspektra.  —  Emission  Spectra.         Spectres  d'émission.  —  Spettri  d'emissionè. 


Fe  (Fer). 

—  Mesure  précise  des  lignes  du  spectre  d'aï 

c  {suite). 

'/.(  LA.). 
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X(I.A.). 

RÉSJ   iV. 

INTKIIFK- 

X(I.A.), 
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u. 
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Réseau. 
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OR. 

1 

AX. 

"i 

». 
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li 
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1 
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? 

AÀ. 

Réseau. 

tl 

GR. 

7 

A, 

i 

A  A. 

* 

a. 

■a 

0. 

1 

£ 

E 

36o8  i  ',-.. 

6 

A 

3687,-657.. 

ii 

li 

3-  {8  9- 1 . . 

19 

A 

3608,862. . 

,861 

In 

1  i 

li 

■),', 

A 

3689,462. . 

,463 

18 

B 

|   | 

3749,490. . 

.489 

b\ 

44 

A 

7  3 

A 

36io,i64-. 

,164 

',' 

A 

18 

A 

3690,731.. 

3693,009.. 

,73 1 

J'2 

B 

C 

,; 

ï  7  "»  1 ,822. . 

3 

C 
C 

3612' 074!! 

,073 

8 

A 

i 

a 

3695,o55.. 

,o56 

28 

B 

12 

>752, |22.. 

■1 

B 

3612,941..   .... 

1 

c 

3697,  ï33. . 

.  i33 

d 

16 

A 

6 

3753,156. . 

2 

C 

36 1 4 , 562 ...... 

I 

(', 

3698 , 61 3.. 

5 

c 

i;  VI ,6l5  .  . 

,614 

2  5 

A 

1 3 

A 

3616,573..  ..  •• 

8 

A 

3699, 149 •• 

1 

C 

5754,508. . 

e 

3 

li 

36i7,3i8.     .... 

6 

A 

3;oi ,091 . . 

,091 

6 

A 

1 5 

3756,071 . . 

3 

B 

3617,790..  .789 

12 

A 

9 

A 

3;o2.o33. . 

,037 

1  1 

A 

1 

3756,942. . 

•  9  i  ' 

A 

B 

36x8,393..   .... 

8 

A 

3702,502. . 

e 

2 

c 

3757,461 . . 

li 

36i8,;73. .    ,;;<> 
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6 

A 

A 

>7o3,  558.  . 

9 

B 

3758,238.. 

,236 

h\ 

i 

A 

22 

A 

3(i2i  .  ,65..    ,4o3 

18 

B 

i3 

A 

3703,699. . 

d 

IO 

C 

376o,o53. . 

,  o5  1 

A 

A 

3622  000   .     009 

1  5 

B 

1 1 

A 

3703,826. . 

9 

C 
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,  "<  iii 

12 

li 

C 
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363oJ353i!   J354 
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in 

;j 
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A 

li 

5 
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.. 

A 
A 

A 
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,  o5 1 

b\ 
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26 

A 

A 
A 
C 

9 
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!  19"' 

b\ 
(n 

In 

5i 

(j 
A 
li 
A 

26 

i3 

A 
A 
A 
C 

3632,o43..  ,043 
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1! 
B 

'■>•• 

B 

3-ii'/i3.. 

,227 

j 

A 
B 

B 

3773,701 . . 

1 
3o 

C 
A 

6 

A 

3774,827.. 

,827 
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3 

C 
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7 

i; 

B 
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a 

c 
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B 
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29 

A 
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A 
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20 

A 

6 

A 
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li 

>4 
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A 
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«i 

,8 

A 

A 
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A 

A 
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18 

A 
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A 
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6 

8 
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C 
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i5 

A 

3725,500. . 

I 

C 
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4 

B 

i 

li 

3647,428..     .. 

b\ 

19 

B 
B 
A 

A 

3726,929. . 
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b\ 

18 

A 
A 
A 

• 

A 

iS': 

1 

C 

c 
c 
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5u 

B 

1 1 

A 

3727,811.. 

19 

A 
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1 

c 
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C 

3-28,670. . 

ii 

c 

3785,708.. 

c 

:; 
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A 

3730,388.. 

,391 

'9 

A 

1 

C 

3785,950.. 

.949 

34 

A 

A 

365i ,471..   ,  i-o 

d 

18 

A 
A 

A 
A 

10 

A 

A 

3;3o,947-. 

3731,377.. 

i-'ii,    H.,.. 

,948 
,375 
,398 

ai 

34 

A 
A 
A 
A 

1 
1 

28 

A 
A 

3786,178. . 
3786,679.. 

3787^885. . 

.«•= 

', 

C 
A 
C 
A 

'* 

A 
A 

366-^65..     .'. 

d 

i 

C 

3734,87U.. 
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In 

i3 

A 

'9 

A 

3789,180. . 

i5 

A 

3669,i5-,..     .. 

, 

C 

3735,327.. 

22 

A 

3789,430.. 

d 

2 

c 
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10 

A 

9 

A 

3737,135.. 
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ai 
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A 

2) 

A 
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5 

c 
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1 

C 
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20 

A 

9 

A 
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33 

A 
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A 
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n 

C 

3739,122.. 

2 

li 

3790  658. . 

3 

3676,3 ri. .  ,3i5 

19 

A 

10 

A 
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U 

i5 

A 
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10 

B 

3677, 3io..     .. 

9 

B 

3740,248.. 

,25o 

d 

10 

B 

, 

c 

3791 ,5o6. . 

; 

36-x,863.  .   ,865 

a\ 

A 
H 

l 

32 

1 1 

A 

A 
A 

3742,624-. 

3743,365.. 
3743,470.. 
3744, 108. . 

J366 
,106 

In 

'J 

B 
A 
B 
A 

1 

C 
A 

C 

',793,874.  [ 

9 

B 
B 

À 

B 

3684, 11 3.  •   , 1 13 

24 

B 

- 

A 

3745,564 . . 

,  562 

ai 

38 

A 

1  ; 

A 

3795,006. . 

,oo5 

In 

57 

A 

.,- 

A 

3686,002..  ,001 

e 

23 

B 

7 

B 

3745,902. . 

.  (  (i  >  i 

a  1 

5  ; 

A 

1  i 

A 

3795, 533, . 

4 

c 

S686.261..      .. 

1  5 

C, 
B 

3746,488    . 
3746,933. 

eî 

18 

B 

A 
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3? 

A 

c 

< 

A 

368; '460..  |,_j6o 

b\ 

8 

B 

32 

A 

3748,264.. 

,264 

ni 

4o 

A 

22 

A 

3798,'5i5!; 
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62 

A 

"t 

A 
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Emissionsspektra.  -      Emission  Spectra.         Spectres  d'émission.  —  Spettri  d  emissione. 


FeiFen. 

—  Masure  1 

récise  des  lignes  du  spectre  d'arc  {suite). 
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X(i.  v. 

lil  SF  IU. 
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&? 

5 
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i 
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| 
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| 

A/ 
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1 

A, 

|       A/. 

~-jj 

" 
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"i 

- 

E 
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* 
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Y,  s  . 

V 

C.o 
1 

A 
A 

c 

ii 

A 
C 

3872, 5o6. - 
1873,764. . 
3876,04a. • 
3878,023.. 

,5o5 
,760 

34 

i5 

26 

A 
A 

A 

A 
B 

?-9 
8 

\ 
A 

394l,285 
3942,445 

-„i 

d 
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li 

15 
15 

'  s      A 

3s,,,  ..m  ».  . 
[*o5,  t46.  - 

3806,700.. 
3807,540.. 

■Ml 

d 

5 

36 

32 

G 

V 

A 
A 

lS 

1 1 

A 

\ 
A 

1883,284, • 
3884,363. . 
3885, 5i2.  . 
3886,286. . 
$887,052. . 

,284 

,3>S 
,">'  i 
,285 

b 
b 
a\ 
b\ 

24 

1  7 

B 
B 

C 
G 
B 

3 

(1 
I! 
A 
B 

3948! 107 
3948,780 

.L781 

14 
1  ") 

B 
B 
15 
15 
A 

4 

15 

[810,761 .  . 
$811,894.  • 
38 1  6,967.  . 

.  -  i  ; 

,968 

4 

25 

37 

A 
B 
C 

A 

'i 

B 
A 

1888, 5i8. . 
1890,846,  . 
iS.')i  ,q3',  .  . 
Î8g3,3q6.  • 
(893,926.. 

.926 

.3.(6 

b\ 
b 
b 

::: 

B 
15 
C 
lî 
B 

3 

\ 

15 

A 

3g49>9 58 

i()")i ,  168 
3952,607 

i'i>5/!'»i 

:  ;"':' 

1  3 
.5 

A 

A 
15 

3 

A 
A 

[g.  l,o6i  .  . 

I81  i.  -,■••  . 

38i5,8J3.. 
$816,342.. 

[843 

b\ 

10 

24 

C 
C 
A 
A 

A 

1 

A 

3894,007.. 
38q5,66o. ■ 
3897,45i.. 

3899,039.. 

.  660 

b 

1 
5 

G 
B 
15 
B 

3o 

A 

[955,958 

',.,,(',.  [63 
[956,681 

3960^286 

\M 

J* 

9 

1: 

A 
A 
C 

4 

6 

A 

;sm  .  1S1 . . 
38*4,076. . 

■  i  tg 
,i83 

■  (46 

".  ; 
$1 

8 

A 

A 

i; 
B 

A 

9.1 
I  1 

26 

A 
A 

A 

$899,7.3.. 

3900,5 >i . . 
[902,948, . 
[903,0,04 .  . 
3906, 486.. 

Y: 

b\ 
b 

6 
i3 

B 
B 
A 
A 

?:' 

A 
A 

A 

3961,149 
3963,iio 
3964,520 
3g65, 5i3 
$966,067 

,067 

d 

b 

\ 

C 
C 

A 

"' 

C 

A 

- 
3*17,826.. 

,  88  5 
,826 

In 

3 

28 

A 
B 

A 

à  4 

A 

A 

3906,750.. 
3907,  |66.. 
3907,940.. 

3909,666. . 
3909, 

,832 

b 
b 

3 

A 
C 
G 
B 

;« 

15 

3966,65-2 

3966,826 
3967,424 
[967,966 
3969,26. 

,4,4 

« 

i3 

B 
G 
B 
A 
B 

B 
A 

}K3o.75(... 
383o.857. . 
3833,3i2.. 
3834,224- ■ 

',  3 1 4 

d 
d 

b\ 

3» 

B 
B 

A 
A 

'j 

A 
A 

3910,848. . 

5q 13.63-.. 
39l6,737., 
3qi 7 , 186. . 
3gi8,32i . . 

,847 
,637 

,186 

b 
b 

i3 
i4 
16 

B 
A 
B 
A 
B 

5  ,    A 

'fi  |    A 

3969.630 

'.327 

3 

B 
C 

A 
B 

9 

A 

3836,334.. 
3837,i34.. 
3839,26o.. 
384o,439.. 

,334 

.  '  (g 

,OJ2 

•2  3 

A 
C 

A 
A 
A 

9 

23 

A 

a 

A 
A 

3918,420.. 

3918.646. • 
3919,071 . . 
3920,262. . 
3920,841.. 

;;éo 

b 
b 

cl 

!i 

B 

B 
A 
B 
C 

..       .. 

5976  ,'867 
3977,745 
3981,776 

,6i. 

H 

16 

C 
B 
C 
A 
B 

1 

C 

A 
B 

3843, 260.. 
3845,694-. 
3846, 4 ii.. 

3849,970.. 
3856,372.. 

■s"i 
•97' 
,821 

,  2 1 5 

d 

32 

$3 

; 

A 

B 
A 
A 
A 
A 

A 

\ 

16 

28 
21 

9 

a9 

A 

A 
A 
A 

A 

A 
A 

392?, 91 5. . 
3q25, 6{8.. 

[927,923.. 
3928,087. . 

,916 

,950 
,924 

h 
a\ 

d 

a 1 
b 

1 1 

10 

18 

3 
3 

|S 

B 
B 
B 
B 

(2 
A 

17      A 

Y  '    «:' 
ni       A 

[983,963 
3985,395 

;,isii.17x 
[989,861 
3990,381 

3§94 > '  M) 
3995,20. 

$99>,99s 
3996.970 
3997,396 

,96' 
^96 

.5 

. . 

5 
•  4 

fi 
C 
C 
B 

10 
.  1 

A 

G 

A 

3929,1 16.. 

3929,210. . 

3q3o, Jol.. 

393i,.24.. 

3932,630.. 

!  3oo 

16 

A 

15 

,9»4 

3i 
23 

1  i 

\ 
B 
A 
A 
B 

3'. 
8 

A 

A 

\ 

<; 

3932,919.. 

3933,608. . 

3935,817.. 

3940,883.. 

,817 
,332 
,883 

b 
b 

'9 

B 

lî 
fi 
U 

\ 

A 
G 
A 

'-998.  <'»8 
5000,268 
[600,468 
[001,669 
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,o5g 
,666 

b 

i  c 

■<     c 

8        C 

i     15 

'* 

A 
B 
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Emissionsspektra.  —  Emission  Spectra.  -    Spectres  démission.  —  Spettri  d'emissionê. 


Fe  (Fer). 

—  .Mesure  préoi^e  des  lignes  du  speclre  d'aï 

c  (suite). 
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~"7T 

--— 
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— 

— 
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il 
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| 
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| 

A) 
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|I 
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1 

A/ 
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:| 
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| 
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i 
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4oo4,834.. 

b 

4n8,552, .|,55o 

b 

18       B 

II) 

\ 

4i03,g88.. 

,990 

b3 

24 

A 

2 

A 

4004,978. . 

b 

4l20,2l5..,2II 

b 

3       C 

7 

A 

j203,548.. 

2 

C 

In 

16       B 

i3 

A 

4121,810..    ,8,8 

i4       B 

7       A 

4206,704.. 

,709 

1, 

6 

B 

5 

A 

!""  !' ■  ]\ ,'  '  '  '  '  ' 

h 
b 
b 

1 4      B 

4125,624..  .... 

i 
d 

3       B 

3       B 
1       C 

7       B 

,207,. 33.. 
4208,612.. 

,139. 

b 
b 

i3 

G 
B 
A 

9 

B 
A 

4ooq  -17. .717 

a 

1 4       15 

1 1 

A 

4125,886.. 

2      A 

©a»*:: 

,'63> 

b 

8 

B 

8 

A 

ô ,  ■';  '  g  :  ;j ...... . 

1 

4126, 193. .  , 194 

y 

3       B 

1       C 

b 

4 

C 

',ÔI  3^89.4    .    

b 

) 

4127,61 5.  ■  ,614 

90         B 

12       A 

,188 

A3 

20 

A      • 

0 

A 

4oi4,536. .   ,536 

b 

14 

9 

A 

4127,809. .... 

3       B 

.... 

4217^54!  '. 

,559 

d 

9 

B 

4 

B 

4017  1  ">;..,  i58 

b 

i3 

4 

li 

(.32,o6i..  ,063 

bl 

21       B 

17      A 

,367 

b 

36 

A 

g 

A 

4oi 8, 284 ..... . 

2 

b 

6       B 

9       A 

$220^348. . 

,35o 

b 

■j 

B 

1 

c 

b 

8 

12 

A 

A  |33,87I  ...... 

d 

1       C 

$229,222. . 

,9.9.1 

d 

9 

B 

0 

A 

4024,111..  .. . . 

{134,684..   ,684 
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19       A 

18 

A 

$224, 179- • 

, 1 77 

e 

B 

^ 

B 

402  $  ,738.  .    ,;'!'. 

d 

3 

2 

C 

41 36, 3. 4.  J.... 

d 

6       B 

4225,463.. 

,4  62 

d 

B 

1 

C 

j03o   joi . .   

(i 

7        " 

b 

7       B 

1  $ 

A 

4225,958.. 

b 

- 

B 

40  jo  652. .... . 

r 

2       (1 

4i39,'935..   I... 

,1 

1        G 

4226,428.. 

b 

n 

(i 

b 

2       C 

3       C 

4i43,42i . .   ,420 

b 

17 

A 

10 

A 

4227,437.. 

,436 

r/5 

IO 

A 

1 

A 

4<>$3,8i6.  .1,817 

bl 

-       \] 

5       A 

-1143,872. .  , 87 4 

b\ 

11 

B 

1$ 

A 

4229,518.. 

I 

c 

4o5i I925. . j 

2     c 

4147,676..  ,675 

b 

26 

A 

'4 

A 

4229,762. . 

I 

G 

ior>.,3i4..    .... 
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.... 

4149.374. .  ,37  ; 

e 
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5 

li 
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d! 

2 

C 
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d 
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'3 

C 
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db 

.0 

B 
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A 
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b\ 
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d 
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11 
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C 
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b 
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b 
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•: 

B 
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d 
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1! 

B 
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b 
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d 

16 

A 

1 

C 

4239,849.. 
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a 

I 

c 

1 

G 
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b 

32 

A 

i5 

A 
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3 

G 
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b\ 

6 
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d 
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B 

2 

G 
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2 

i; 
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b 
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3  1 

B 
A 

1 

B 
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$246,092. 

;26i 

y 

10 

C 
G 

2 

B 

io7(,.(ij8..    ,638 

y 

4 

'7    I    A 

4171,698. . 

d 

1 

C 

..       .. 

$247,436,. 

,434 

d 

10 

A 

7 

A 

io-().8i  >,.  ..... 

2 

.... 

4172,128..      ... 

7 

A 

$248,2 io. . 

h 

7 

B 

i.,7s,i(,7  :..... 

y 

3 

$172,751..   .    .. 

4173,324.. 

b 

l 

B 
B 

4230,128  . 

4950,792.. 

;ijS 

'b 

/  2 

G 
A 

6 

A 
A 

4080,228..  .... 

b 

1 

.... 

$173,928..    .... 

n 

6 

B 

4254, 337« 

,340 

d 

', 

A 

3 

B 

408,, ,, 7.. .... 

2 

4i74,9'9-  •   ■••• 

11 

18 

A 

$258,3.2.. 

a 

3 

B 

* 

'i       C 

4175,642   .    ,642 
4176,574c2;  ,572 

b 

43       A 
10      B 

i3 

A 
B 

4258,621.. 
4*58,938.. 

g' 

1 

C. 
G 

4o84  jôoi.  .    .5oo 

à 

4685, o(3.. 

b 

4 

.... 

4I77.599" 

a 

17 

B 

s 

A 

4260,482.. 

,'482 

CI 

8 

« 

5 

A 

4o85,3i/,.. 

h 

r, 

4181.760. . 

,  760 

b 

24 

A 

>  i 

A 

$264,21... 

d 

1 

G 

4089,227. . 

2 

.... 

$182,386.. 

b 

4 

A 

426.5,262.. 

1 

C 

4091,563. . 

2 

.... 

4184,897.. 

,896 

b 

35 

A 

17 

A 

4266,970. . 

,971 

y 

- 

B 

3 

a 

4092,289.. 

2 

..    .. 

$187,047.    l,o45 

,1 

1  > 

A 

11 

A 

4267,831.. 

.81' 

h 

(i 

A 

3 

B 

4093,980. .   ,973 

y 

7 

.o       A 

4187,804.'.   ,8o5 

d 

12 

A 

1  1 

A 

4268, 

,;$(' 

b 

1 

G 

4097, loi  .....  . 

2 

i.9i,439..  ,438 

d 

12  |    A 

1 1 

A 

4271,163.. 

,'59 

d 

- 

G 

5 

c 

.$098,  i!m>.  .    ,  18.J 

y 

d 

6 

'7       A 

$191 ,687 ...... 

4195,617.. 

d 

■; 

C 
A 

"4 

B 

4271,766.. 
4274,       (4) 
$276,686.. 

,76b 
,  809 

In 

33 

B 

C 

1 

A 
B 

h 

9  |    A 

16  1    A 

$196,220..  .... 

d 

6 

C 

. .    |    . . 

4278,236. . 

■> 

1 

G 

4109,072. ..... 

4198,317..    ,3l2 

d 

c 

1 1 

A 

4279.866.. 

•> 

1 

<; 

4109,812..    ,808 

y 

s 

1  ; 

A 

4198,647.-  .... 

d 

5 

c 

4282,408.. 

|4o8 

In 

;<> 

A 

À 

41,2,974..   .... 

d 

9. 

4i99, °99-.  ,i°' 

b 

3i    1    A 

18 

A 

4285,448.. 

,44;. 

l> 

d 

B 

4 

B 

h 

6 

1 1 

A 

bx 

4  \  l 

IS 

A 

4288, i5o.. 
4290,384. . 

3 

l 

1  Îm4'9"'«).'    ■••■ 

4202  |o33.'!  ljo34 

|        (>)  Mn.  -  (»)  Fe,  Mn.  -  (»)  Mn,  Fe.  -  («)  Cr. 

L.  Bruninghaus. 


Emissionsspektra.  —  Emission  Spectra.  —   Spectres  d'émission.  —  Spettri  d'emissione. 


Fe  (Fer).       Mesure  précise  des  lignes  du  spectre  d'arc  (suite). 

X(I.  \A 

, 

•om'.'t.Îi 

Xl  1.  \.i. 

",'!,",',!:. 

>.([.  V.). 

— •■  |,,S| 

2 

.,, 

1 

_■ 

i 

_X. 

. 

è| 

„. 

1 

A, 

il 

_) 

"H  ^ 

.,, 

i 

y'        ~~ 

A). 

"i 

â 

S-l 

l  ! 

_____ 

=.| 

1 

'- 



a 

C 

[54,658.. 

d 

2 

c 

602,947- ■  , 

il: 

'7 

A 

39 

A 

a  > 

- 

B 

"! 

2 

c 

607,659. ■    , 

'.'. 

d 

5 

A 

7 

A 

D. .   ,i3o 

/>■> 

8 

C 

19 

\ 

156,334-. 

3 

c 

.  •     '|Cn  1 ,289. .  . 

„ss 

,1 

5 

A 

i4 

A 

,'•,-...,;-         . 

"i  ■ 

6 

A 

1 

B 

I5g,i23.. 

[23 

''  i 

27 

\ 

39 

A 

6l3,2I2. . 

21  i 

,1 

3 

1! 

2 

B 

•.' 

U5 

8 

B 

1 1 

A 

16 1  ,656.  • 

65G 

ai 

22 

A 

>  4 

A     46I4.2-9-- 

4 

C 

I93 

I 

C 

161 ,992. . 

d 

1 

C 

Cl  s, -es. . 

•  •        ' 

\ 

2 

C 

166,  •  16.  - 

11- 

l>\ 

2  2 

A 

37 

\ 

619,297..  ,297 

. .  1     5 

A 

10 

A 

M   '     •  i"».i 

b 

a 

C 

3 

C 

1  169,386. 

384 

d 

"> 

1! 

48 

A 

|625,o57-  .    ,o55 

d    1     5 

i: 

10 

A 

8. .   ,908 

4* 

A 

7 

\ 

(472,724  • 

? 

3 

C 

,6)0.  127. .    ,1  28 

5 

\ 

10 

A 

18..   .'.  .. 

1 

1 

C 

1476,026. • 

023 

b\ 

46 

C 

'29 

A 

(632,917.  . 

918 

5 

A 

ii 

A 

/,3r>,c»i<>. . 

090 

//i 

45 

A 

19 

\ 

1479, 61  "-•■ 

4 

A 

{635,849.. 

3 

B 

3 

C 

Ï48o,  i45 

5 

B 

1637,5i6.. 

îi  ; 

d 

3 

li 

4 

A 

767 

In 

',  « 

A 

S 

A 

I48i,624..  

3 

G 

1638, 018.. 

01g 

b 

18 

A 

6 

A 

io3.. 

LOI 

b 

6 

B 

1 

1 

1482, 

47  i 

a 

i4 

A 

1643,  c  •  ■ 

471 

5 

11 

6 

A 

.  .    ,o5  ! 

1 

i: 

A 

19 

A 

1482, 

,260 

« 

i4 

A 

[647,4  >9.  ■ 

i  i" 

b 

17 

A 

28 

A 

1 

C 

I484,23i.. 

.■,.,, 

d 

4 

B 

i3 

A 

1654, 5o4. . 

,  5o  i 

b 

3 

1! 

6 

A 

1343,259-. 

'</ 

4 

1$ 

î  I85,68i(3) 

.('.s- 

et 

5 

A 

4 

B 

1654,632   . 

,62g 

,1 

3 

,; 

i 

B 

[343, 701.  • 

5 

B 

i488,i  j  >.  • 

> 

B 

i.661  , ">4i  •  • 

1 

c 

;6o 

■> 

11 

4 

B 

1488,920.. 

2 

C 

166i  ,978 

3 

A 

i348,94i.- 

'. 

1 

C 

1489,745.. 

,744 

aï 

43 

A 

23 

A 

[663, 186. . 

1 

C 

,55i 

b 

6 

C 

6 

A 

i  190,0870 

,087 

3 

B 

2 

C 

1667,462. . 

,  I61 

b 

5 

B 

i4 

A 

■  - 1" 

&3 

..1 

A 

20 

4490 ,776 . . 

5 

B 

[668, 1  !4(3) 

,  1  .  1  5 

d 

5 

A 

40 

A 

1358, 5o8. 

.-...<; 

b 

6 

B 

4 

B 

î  jg4  ,  "'7  »  - . 

.570 

C  j 

4<> 

A 

38 

A 

{669, 1 771  '■> 

,  177 

5 

A 

2 

G 

,584 

b 

47 

A 

5 

u 

1  i'.i  '  ■  >6g    ■ 

d 

1 

C 

i(>7>,  172.. 

.171 

5 

A 

ï 

B 

n 

6 

B 

i  l95,969-  • 

3 

B 

■• 

1678,856.  J 

,854 

18 

A 

26 

A 

- 

b\ 

\ 

A 

d 

G 

.',(i- 

5 

B 

4 

G 

!  Mi'  ] 02 '.  \ 

1  «",  i 

8 

A 

"■x 

B 

1682',n4.! 

2 

C 

4375,934.. 

.'.)"'  4 

_3 

1" 

A 

,i, 

A 

[517,533.. 

41 

A 

4 

B 

(683, 568.  . 

3 

C 

.  >5o 

/■. 

A 

8 

A 

[523,  io6.  . 

3 

A 

I687, îgo. . 

2 

G 

,900 

b 

6 

B 

2 

C 

|525, 148.. 

•  1  î< 

d! 

5 

A 

■22 

A 

1689,498.- 

2 

G 

[388,4-4-. 

,  4 ï  5 

dï 

40 

B 

2 

c 

1526,566. . 

4 

C 

',(■.90. 1  ',9.. 

3 

C 

,246 

a 

- 

B 

4 

C 

1528,622.  . 

,()>< 

29 

A 

M, 

A 

4691,417   • 

.417 

[8 

A 

22 

A 

4390,955.. 

,957 

b 

6 

B 

5 

A 

153i,i55.. 

1 155 

b\ 

28 

A 

3i 

A 

4700, 174 ■ • 

d 

1 

C 

4401 .295. . 

d 

6 

A 

4531,636.. 

d 

■2 

A 

4704 ,o55. . 

6 

G 

14*4,755.. 

,755 

b\ 

i- 

A 

12 

A 

4537,68o.. 

1 

C 

4704, 962(3) 

,96« 

: 

B 

1 

G 

i4. •;.;:  -. 

,716 

c  ; 

,  \ 

A 

7 

A 

4547,025. . 

3 

B 

i705,467. . 

'! 

\ 

C 

4408,420. . 

,420 

c4 

(o 

A 

18 

A 

V-s-.*-    ■■ 

J85. 

b 

29 

A 

22 

A 

4707,283. . 

,28 

d 

6 

B 

l6 

A 

[409,125. . 

? 

1 

C 

1549,473.- 

5 

B 

4707,490- • 

: 

B 

|4i5,ia8.. 

jï_8 

b\ 

",  ; 

A 

i_ 

A 

4550,788.. 

d 

3 

B 

4709,095    . 

d 

5 

G 

4422.5;3. . 

■  '>:> 

b; 

iP 

A 

32 

A 

1552,548.. 

.  5  i 

7 

B 

4 

C 

4710,288. . 

',28 

b 

22 

A 

i6 

C 

\a:.u\.. 

,3i 

ai 

3o 

A 

38 

A 

4556,i3o(« 

.43 

et 

24 

A 

22 

A 

4721,000   . 

5 

G 

4430.621   . 

,62c 

35 

A 

34 

A 

[556,942. 

4 

C 

1727,408.. 

d 

6 

B 

5432,574-- 
14  33 ,  -225 . . 

B 

[558,iii. 

c 

4728 

6 

B 

e 

1  ! 

A 

1560,099. 

d 

, 

c 

1729, o3i.. 

'e 

1 

C 

i433.:<|j. . 

,1 

6 

C 

1566,523. 

3 

B 

473i,494.. 

6 

i  ;  ;  -, .  1  ■.  ; . 

a 

1  1 

A 

4574,728. 

,72 

B 

2 

B 

4733,59s. 

,59 

<    a 

g 

A 

1  2 

A 

7 

B 

158 1,5-20. 

•  » 

!  h 

3 

C 

2 

B 

1734, io3. 

:; 

C 

,34 

'  j 

:  i 

A 

34 

A 

1583,838. 

3 

B 

4735,849- 

9 

B 

W42,837. 

9 

B 

1587, i35. 

', 

B 

4736,782. 

.-s 

,    d 

B 

20 

A 

4443,197. 

M 

3i 

A 

32 

A 

1592,658. 

',65 

s      .  . 

r; 

A 

28 

A 

4737, 636. 

\ 

C 

4 446 , 844. 

d 

9 

B 

i595,367. 

,36 

") 

5 

B 

1 

C 

474o,346. 

\ 

B 

4447-136. 

A 

i  *■>  i<  •-'''■■) . 

....  1    . 

5 

B 

4741,084. 

3 

G 

,-i 

4    '  i 

I2 

A 

37 

A 

4598,125. 

....    d 

3 

B 

474i,534. 

*535    b 

9 

A 

s 

A 

6 

c 

i 600, 940. 

...  .1 

2 

C 

47i5,8o7. 

,8og|  b 

i 

B 

6 

A 

4454,386. 

',  '* 

i    //; 

2 

B 

',s 

A 

4602,00g 

1 ,00 

-1  .. 

1     5 

\ 

4 

A 

{757,585. 

7 

A 

.  («)  \i„.  Fe.  —  <>)  Kp, 


L    Bruninghaus. 


Emissionsspektra.  —  Emission  Spectra.  —  Spectres  d'émission.  —  Spettri  demissione. 


Fe  (Fer).  —  Mesure  précise  des  lignes  du  spectre  d'arc  (suite). 


4802,88*;. 
4832, 737. 


483q, JD2. 
4843,i58.. 


,3,,s 


)oo  >,-}.■<■ 


A 


A 


!  h- 


27,192..    ,194     054 
29,839..  I....I  cl    I 


» 


i  I 


4       B 
1-        H 


h.  Bruninghaus. 


Emissionsspektra.     -  Emission  Spectra.         Spectres  démission.         Spettri  d'emissione. 


Fe  (Fer).  —  Mesure  pr 


)  dos  lignes  du  spectre  d'arc  (suite). 


- 
- 

Î6a4,548 


- 

- 

6l    •".•Il    ! 

6i36,999. 
6137,701. 

s'.i  ;-.-u . 


"* 

,,-. 

on. 

| 

A>. 

- 

,85 1 

rf5 

3 

G 

,098 

,/, 

3 

C 

,765 

rf5 

rf5 

rf5 

i 
3 
3 

G 

C 

. 

</", 
rf 

,090 

rf 

'  Î5fi 

I, 

;, 

A" 

,g  .s 

l>\ 

15 

\ 

.<',,, 

,49' 

l>\ 

33 

A 

,qi5 

b 

3i 

A 

,623 

i-\ 

[o 

A 

b 

h 

A 

,-oi 

b  1 

to 

A 

,73G 

/'-i 

ii 

B 

'   ï 


6191  ,  "iliS. 
ii  )(>(),  i>'). 

62i3, [38. 


,44o    6, 


„,, 

ÏAU. 

IN  II    Mil 

"" 



"         "" 

| 

A) 

| 

A).. 

'- 

* 

b 

36 

A 

3 

B 

b  1 

38 

A 

10 

A 

bu 

4<> 

A 

■i> 

A 

/-, 

H. 

A 

8 

A 

64 
*1 

ï" 

A 

|8 

3 

A 

lî 

/'i 

M 

A 

20 

A 

/'1 

40 

A 

20 

A 

". 

40 

A 

21 

A 

/'i 

4o 

A 

20 

A 

/ 

17 

A 

/'i 

{O 

A 

20 

A 

b 

g 

B 
A 

< 

',',' 

B 

3 
16 

C 

B 

b 

36 

B 

I 

C 

l>\ 

jo 

A 

22 

A 

b 

40 

B 

II 

B 

l>\ 

io 

A 

22 

\ 

b 

8 

B 

,j 

B 

b 
b 

16 

B 

L' 

A 

B 

63g3,6r 


6469, 
6194,993 


SPECTRES   D'ARC,    DE   FLAMME,    D'ÉTINCELLE   01     DE  DECHARGE  ELECTRIQUE 
DANS   LK   TUBE   A    \ [DE. 


Ag.  Cu    Argent,  Cuivre  l  |  S. 


I'i.xa  DE 
Nouvi 


2214 ,63 

2-2(,8,4(, 
22d6,OI 


Anales  de  la  Soc.  Esp.  de  Fit 


2246,99 

i  Cu? 

2228,90 

1 

2204,46 

2299,6g 
2296,93 

3 

2253^61 
2249,05 

4 

■; 

2209,64 

2203,40 
2195,73 

2291 .  >', 

3 

"i;.  i" 

1 
3Sn? 

2194,  i' 
2179,05 

2288,11 

>As? 

2237,59 

2l'b? 

2175,87 

3 

22  3 1 , 1 0 

3 

2175 ,  14 

2 

sa  56,87 

■>. 

2170,05 

'•:> .  (o 

{As? 

4  Su 
3 

2220,90 
2219,34 

2212,77 

2Sb? 

2 

2 

M  Cl  .M. 

2i58,  >6 
2154,46 

'  1  j  1 .  <j>. 

5  <les  spectres  1 

Argent. 

2203,66 

•2202,  16 

2 «86, 74 


2144, i3 
■21  îo,6o 
2t3g,64 
2i39,5o 
2i34,35 
>i3i  .  îo 

2l3o,24 

a  1  29,  i; 
2128,2a 


!..  Bruninghaus. 


Emissionsspektra.  —  Emission  Spectra.  —  Spectres  d'émission.  —  Spettri  d'emissione. 


Ag  (Argent)  (G.  1 

^KINGS,   Z. 

wits.  P 

mtogr.,  (915,15,  1 

65).  —  Spectres  d' 

ire  et  d'étincelle. 

Réseau  concave 

fie  Rowland  ayant 

centimètre. 

Arc  au  charbon 

,  additionné  d'argei 

usuelle.    Un    a    ans 

i   employé  l'arc   au 

cuivre,   additionné 

d'argent.    Courant 

Étincelle  :  électi 
AI  1.  \.)           i. 

odes  d'argent,  éloig 
X(I.A.) 

/.(LA.) 

;étincel 

e  condensée.   —   Da 

>.(I.A.)            i.          1 

ns  cette  Table,  la  1 

;ltre  S  désigne  les  1 
a  (LA.)           i.         1 

gnes  satellites. 
.(LA.)           i. 

3Gi9,77 

-X 

(267,32         iX 

2920,03         3X 

ï58o,74         8X 

2392,97         3X 

i"  Spectre  .rare. 

2317*029       2 

iiii7,Di 

6N 

5256,70         iTN 

1902,06         4N 

2567,i6         4N 

2.390,55         5N 

,',-,,  m         6N 

.  im.o        ',\ 

5543, a3 

iX 

3252,74         2N 

2896,470      4N 

2564^41          5N 

2386,79         3X 

5465,43         qv 

23o9, 5 10       6N 

i. ,  2,  56 

iX 

3249,76      iX 

2873,64         5N 

2562,90         6N 

>.  386,30         4N 

,•<»,,„!         8N 

2298,125       2 

3538,28 

aN 

32  {7,53        4X 

..8C,,  1',         ,TN 

>  553,  'ii         4X 

2375,01        4N 

i.i.,8,'ïi          «N 

2276,519       2 

3536.85 

4X 

3244,95        2N 

2857,26              2.X 

i535,32         8N 

2369,88        4N 

■1476,08        8N 

«48,704      2 

35oi,65 

iX 

3  2  ',1,1 4         iX 

*85a,53         2N 

25o6,6o         7X 

2365,70         3N 

4379 ;M    5N 

2  246,368       2 

3487,56 

3N 

3233,7i          iTN 

1849,42         3N 

>.5o4,76         3N 

2363,99        6N 

iiu,o4        3N 

2244,21         2X 

3486,98 

5N 

3233,i5         iTN 

'S  | ',...[           2X 

ï5o4,og         5N 

2362,19        5N 

',212,04       10RN 

3482,28 

5X 

3229,96         iN 

s843,g5         3N 

1498, 8 1         iN 

2358,85         7X 

io55,a6         7IW 

d'étincelle. 

3480, 36 

6N 

3223,47         2N 

i8  ,- .',()        aN 

2.3  5  -,  92         7X 

iç)!)A,3o          iN 

3475,79 

4X 

3a 18,41         iN 

t83o,o6         2N 

&4  86 1  7-j         3N 

2.341,89          2.X 

5666,54        2N 

3469,21 

iTX 

3216,708       1 

2827,04          2.X 

24x6,54        2N 

2339,i6         1 

5465,46         3X 

3464,26 

iTN 

3>o8,23         iTX 

2824,362       3X 

2485  78        4N 

-332  '25         2X 

38 10' 7            5v 

Î2o9,o3         iTN 

3419,98 

3X 

3207,36         iTN 

2823,80         3N 

Ï480I40         CX 

j>.33i   35         7N 

:;<;«•>. '37       3v 

i668,5o         iX 

3412,89 

(N 

3200,90          2.X 

2823,07         3X 

24' — .28          7N 

2'325'oi         6X 

3(5*4,4          aTN 

4476,08         1X 

3  4 ° 4  ,  J8 

3 

3200,04         iTN 

2830,99         2N 

1476,80        aNS 

2324, 65         7X 

3  542, 61 2      4N 

3389,38 

iTX 

3191,848       1 

i8i9,2ia       aN 

2473,80        8N 

a3ai,53        4X 

r»(.i,<)43      4N 

:3c     ,.':         :TN 

3387,10 

iTN 

3187,81         iTN 

281  5 ,7VJ        7N 

2  \—>.  ,1)2             2.NS 

2320,23           8X 

3469,206       4N 

3382,87 

10RN 

3 185, 09         2.X 

2-<)<),6-i        7X 

2471  !:5)         iX 

23i8,47         3X 

5382  897     10  h 

Jaï^'o*        3TNR 

338o, 17 

1  TN 

3i8i,63         iX 

■>;!'7.vi       (>x 

2)69,56         3X 

2317,02         7N 

■i-i27!7;>/     i\ 

ii5i,28         5N 

3369,67 

3N 

3180.69         3X 

2756.4i)         8X 

2462',  a5         5X 

2309,55         5N 

33o5,(i8         C.X 

io85,9o         iN 

3363,92 

aX 

-,;.., m      5X 

2460  32        6N 

2296,43         iTN 

i>s,,,<i8J     10R 

}o68,oi         2X 

33;9,2  i 

1  TN 

;i1;5'oi       in 

2721^78         IN 

2453 '41         7N 

220,6,  o3         4N 

5233,26         2X 

3990,67        3N 

1  TN 

3173,62          .TN 

2716,23        aN 

2447,9'         8N 

2286,44        4N 

i'  1  5  678       3 

3985,->o         iN 

3  ;  3 1 ,  s , 

4N 

3 172,31         aN 

2712,05        8N 

2282,2.5        2N 

3 170'  57        3N 

3871,077       2 

333o,55 

3N 

3170,7-         2N 

'-11    >■>         1NS 

2279,96        7N 

3i3o,o24       4N 

iSi'.,3i9        iX 

3329,8i 

3N 

3 153,17         2TN 

2688,31             2N 

2277,3H         3N 

3099,108      4 

3327, i5o 

IX 

3 1 38, 58         aN 

2681,36        7X 

a  ;  3(5,6  i          a\ 

2275,25        4N 

m,;s,i«.7      4d 

SS,',-'.'.;,']'        3N 

3 ii  5,3.) 

1  TN 

3i35,02         2X 

-..'".  i,',';        4N 

--M.Kii      5d 

(715,91         2N 

33 12,60 

iTN 

3 1 32,78         2N 

"','",1,,,)-,          5\ 

2  j3o  37         3  N* 

225o,ao        aN 

;,— 2 1,765      4 

3710,68         5N 

33oi,53 

2N 

3.17,90         iN 

2.429 '62  \       8X 

2248,71         6N 

1660I404      2 

3693,34       iX 

1299, 46 

2N 

3i  15,67         iN 

2637,87         2N 

2't2.S,  2  <               3X 

2246,38         6N 

j.575,62         3TX 

369o,33          .X 

3297,64 

1  TN 

)o.|.  1.11         iN 

2628,57          iX 

2.422,58             3X 

2241,78         3N 

•«147,9i6       3 

3683,45         iX 

3295,  167 

1  TN 

M>'r.o(|        iX 

2025,65         \S 

2  241,36            2\' 

2437,791       4 

3683, Si          1N 

3294,) 

1  TN 

3o34,ià         iN 

a6i4,57         7N 

2413' 19        8NR 

2240,40         3N 

2  i  1 3 , 1  90       4 

3671,82         7N 

3293,04 

iTN 

3012,92         iN 

2606,16        7X 

24ii,35        7X 

2238.33         aN 

i4 11,335       iX 

3666,29         2N 

1289, 16 

2N 

2g38, 5i         4X 

2602   1 5         1  N 

2410,08        aN 

222.)  ,48           6N 

a375,o6         5TN 

3656,64         8X 

3280, 65o 

10UN 

a934,2i         6N 

2598^7          aTN 

a4o8,96         iN 

2226,07         3N 

233i,374      4 

3644,44        3N 

3274,410 

2N 

2929,34        5N 

2595,69         5N 

2402,52        4N 

2219,65         3N 

2324,658      2 

|363o,og         2N 

1 

Aj  1  Argent)  (M.  ( 

atai.'vx  San ,  . 

nales  de  1 

!  SOC.    1. 

?p.  de  Fis.    y  (Juin 

..   1917.  15,  222). 

—  Nouvelles  ligne 

du  spectre  darc 

Ag  (Argent)  (M.  A. 

7,(1.  A.).      i.   j    A(l.\.).        i. 


h.  Bruninghaus. 


Emissionsspektra.  —  Emission  Spectra,     -  Spectres  d'émission.  -      Spettri  d'emissione. 


,  Al,  Au,  Bi,  Cd,  Hg,  Pb,  Sb,  Sn,  Zn    F.  M.  Wai.tkiis.  /,'/.  Bur.  Stai 
Spectres  d'arc  dans  le  jaune,  lo  rouge  el  l'infrarouge. 
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Emissionsspektra.         Emission  Spectra.  —  Spectres  d'émission.  —  Spettri  d'emissione. 


Al,  Ca,  Cd,  In,  Sn,  Tl,  Zn.  (  F.  A.  Salmjkhs.  Astrophysic.  ./.,  191G,  43,  >3  j 
Données  sur  les  spectres  d'are  dans  le  vide,  dans  l'ultraviolet. 
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,  [  !  | ,  13.  1 1 1.  —  Spectre  de  flamme. 


Bi,  Cd,  Fe,  Pb  (J.  Meunier,  Bl.  Soc.  Chim.,  1919,  [4],  25,  55). 

Données  sur  les  spectres  d'émission  dans  la  flamme  de  l'hydrogène. 
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Spectre  d'émission. 
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Emissionsspektra  Emission  Spcctra.         Spectres  démission.         Spettri  d  emissione. 


C.  Fe.  Ni  .Carbone.  Fer.  Nickel  i  |  H.  A    Millikax,  I.  S.  Bowen  and  H.  \.  Sawvkh,  .4slroph/»ù 
Spectres  d'étincelle  dans  l'extrême  ultraviolet. 

Les  ailleurs  -■  sont  -;i  \  i  d'un  -porIr.ij;iapli("  dans  le  \  idc. 

Table ai  I.  —  Spectre  du  fer. 
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Emissionsspektra.  —  Emission  Spectra.  —  Spectres  d'émission.  —  Spettri  d'emissione. 


C2N2  (Cyanogène)  (T.  Heurunger,  Z.  P/i/sik.,  1920,  1,  82).  —  Longueurs  d'onde  des  bandes  violettes  du  cyanogène. 


C,  Zn,  Fe,  Ni  (R.  A.  Millikan,  Astrophysic,  /.,  1920,  52,  42).  -  Spectres  d'étincelle  dans  l'extrême  ultraviolet, 
■celle  intermittente  entre  électrodes  distantes  de  0,1»-  à  2»»,  alimentée  par  batterie  chargée  à  des  potentiels  de  plusieurs  centaines 


aintenu  très  élevé.  Speclromètre  à  réseau  de  grand   rendement,  et  à 
ectres  atteignant  des  X  extrêmement  courtes,  de  l'ordre  de  celles  produites  par  les  r 
s  par  l'étincelle  au  carbone   s'en  trouvenl   un  certain  nombre  dont  les  \  sont  très  vc 
s'obs^rve'e^parlymân'da'ns  iê" spectre  de  l'hélium   (décharge  condensée,  2»-  à  3-  de  pression).  Le  Tableau  ci-dessous   mani 
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Planches  I  et  II.  —  Spectre  du  carbone. 
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Emissionsspektra.  —  Emission  Spectra.  —  Spectres  d'émission.  —  Spettri  d'emissione. 
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C.  Zn.  Fe.  Ni.  —  Spectres  d'étincelle  dans  l'extrême  ultraviolet  {suite 
Comparaison  des  8peclres  donnés  par  l'hélium  el  par  lo  carbone. 
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C,  He  (Carbone,  hélium  1  iJ.  C.  Mo  Lenn\n  a  id  P.  A.  Pétrie,  Tram.  R.  Soc.  Can.,  1921,  [3],  15.  1 
Elude  du  spectre  dans  l'extrême  ultraviolet. 
1.   Ho-   et    i56i,   fréquemment   observées  dans    les    spectrogrammes    de    l'hélium,    ainsi    que    d  autres  de 
a  réalité  d'atomes  fie  carbone. 


Ca,  Sr.  Ba.  Mg  1  Calcium,  strontium,  baryum,  magnésium  1  f  A.  S    Ki\g.    turop/i  >  ùc    .. 
Spectres  émis  par  les  \h  eurs  au  lo  ir     e  t  i  ]   c. 
l'our  le- conditions  d'obtention  de  ces  spectres,  voir  dans  les  précédents  volume*  d  s   T.  A.  I   sT.ible.uv 
Mitres  métaux.   Voir  en  particulier  T.  A..  A,  io',. 

Le  four  était  etiargé,  soit  de  calcium  métallique,  soit  de  chlorure  ou  de    bromure  de  strontium,  de  chlol 
tagfaésiam  métallique. 

Basse  température  =  i65o0  C.         Température  moyenne  =  20000  C.         Haute  température  : 
Lh  classification  des  lignes  (colonne  Classe)  h  élé  faite  selon  les  mêmes  principes  que  dans  les  précéden 


Pour  Ca  et  Sr,  une  colonne  intitulée  Séries  indique  la  notaiion 
Bibliographie    -  Dans  les  Tableau; 
1     I     vu:  uni  IIvsciikk.  Speldren  der  Elernente  bei  normalen 
Oruck,  Leipzig,  1911. 

7-  CREW  and    Me  CauleY,   Astropltysic    ./..    i r> i  4 .  39,   29. 
Enfin  certaines  mesures  de  >,  ont  été  faites  par  l'auteur. 


érie  (notation  de  Saunders)  qui 

vants,  les  X  -mu   emprunter-,  à   : 

3"  Hampe,  Z    wiss.  Photngr., 

}"  \v  ki.n.  Z    wiss    Pho/ogr., 

j"  SCHMITZ,   Z    WISS.  Photogr 
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Emissionsspektra.  —  Emission  Spectra.         Spectres  d'émission.  —  Spettri  d'emissione. 
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Ca,  Sr,  Ba,  Mg.  —  Spectres  émis  par  les  vapeurs  au  four  électrique  (suite) 
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3 

3998,o5 

3 

2 

2 

3 

3270,30 

3270,115 
3272,405 

4N 
2N 

l 

J 

3 

4026,55 

4081,1 

4o8i!347 

2N 
6N 

1  '•' 
8 

'  '  j 

4? 

3281, 5o3) 

70  TX 

4o  R' 

-o 

; 

4o85, 0 

4o85,322 

3oTN 

3o 

11 

3 

3282,1 

3281,772) 

i5 

6 

; 

4087,6 

4087,371 

8N 

20 

s 

3A 

33i5,92 

33.5,753 
3322,797) 

8N 
80 'IN 

8 
5oR 

2  5 

3 

4.io,35 
4i3o,83 

4 109, 884 
4i3o,683 

80 

1 

1 

3 
5 

33  23 ',3' 

3323, o58) 

10 

4 

3 

4i32,58 

Ïi32,4i4 

20 

20 

20 

1 5 

1 

3357,>5 

3356, 804 

80  TN 

joli' 

25 

3 

4166,17 

4.66,0.7 

20 

5 

3377,33 

3376,975) 
3377,391) 
34i3,835 

80  TN 

3N 

60R' 

20 

3 

35 
10 

3 
3 
3 

4' 79, 58 

4224,20 
4239, 85 

4i79,372 
4223, q57 
4239,576 

8N 
12 
10N 

20 
20 
i5 

10 

"« 

3  A 

3 

3420,70 

3420,3221 
3421,008 
3421,476* 
3426,453 

3 4 2-, 85 

100TN 

4* 
3N 

70  R 

25 

3oN 
3 
3 

4o 

1 

3 
3 
3 

3? 
3 

4242,80 
4264,45 

4283,3i 
4991,33 
432.3,  o5 

4942,619 
49.64,386 
4283,11. 
4291 , i65 
4323,oo4 

10 
i5N 
100 
12 
20  N 

i5 

4o 
i5 
35 

IO 

15 

4o 

10 
20 

3 

3 
3A 

3 
3 

3464,7' 

3463,74i 

?TN 

4o   , 

25 

3 

4325,34 

4325,i59. 

10 

i5 

10 

1 

3 

35oi,3i 

35oi , 1 15 

200  R 

i5oR 

75R' 

20 

2 

433a,97 

4332, giq 

.oN 

10? 

10 

2 

3 

35/5.3«> 

3524,975 

8N 

5oR' 

25 

•2 

3 

435o,6o 

4350,375 

80 

35 

3o 

12 

2 

3529,64 

3529,480 

i5 

10 

6 

3 

4359,76 

4359,554 

5 

8 

5 

3 

353i,8 

3531,345 

3oTN 

io 

20 

1 

3 

4402,80 

44o2, 55o 

60 

3o 

3o 

.5 

2 

3545,00 

544,663 

80  N 

lio  R 

3o 

3 

3 

4407,07 

44o6,846 

i5 

i5 

19 

■>. 

3 

3547,99 

3547,6l|6 

20  N 

i5 

10 

1 

3 

44i3,89 

44i3,679 

8 

10 

6 

1 

3 

3562, iq 

356. .942 

10 

.0 

7 

3 

4432,, 0 

443i,9i4 

4o 

25 

25 

i5 

2 

3566,83 

3566,66o 

10 

8 

6 

3 

4467,30 

4467,129 

12 

i5 

12 

9 

3 

3576,24 

3576,o36 

10 

10 

6 

. 

'. 

4489,10 

4488,973 

60  N 

5o 

35 

6 

3 

3577,8. 

3577,615 

3o 

10 

8 

1 

3 

4493,79 

4493,6i 1 

joN 

4o 

3o 

5 

3 

3579,91 

3579,670 

80N 

5oR 

3o 

5 

3 

45o6,i3 

4  5o5,()36 

40 

3o 

25 

1 5 

2 

3 586, 69 

3586, 5o5 

10 

10 

6 

i 

3 

4523,48 

45-23,237 

60  N 

40 

25 

12 

2 

3588,32 

3588,099 

10 

10 

7 

1 

3 

4525,19 

4524,946 

35 

5 

35qo, i5 

3589,95o 

3 

8 

4 

3A 

4554,21 

4554, o38 

1 000  R 

100R' 

80 

70 

9- 

35g3,5o 

3593,204 

i5N 

i5 

8 

1 

3      1    4574,02 

4573,88i 

4o 

3o 

25 

15 

3 

*  Non  visibles  dans  1 

arc  au  baryum  dans 

l'air,  probablement  parce  que  très  diffuses. 

L.  Bruninghaus. 
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Ca 

Sr.  Ba.  Mç 

—  Spectres  omis  par  les  vapeurs  au  Tour  éiecnque  (suite). 

Tablba 

11  III.  —  Baryum  {fin). 

x 

\ 

Mr.. MO 

H 

A 

/. 

i  (four) 

B 

I.il. 

Temp. 

::::;; 

3 

(I.  A.). 

,,',,. 

',„::?■  ' 

!;.■;„; 

4? 

4579,667 

80 

40 

3o 

20 

5620,2 

4N 

? 

,  i«9,8  '■ 

8N 

1 5 

12 

2 

3  A 

5620,6 

20  N 

? 

4'-' 

45gi ,92 

[5gi,825 

10N 

1  5 

12 

■' 

3 

568o,  j". 

5680,173 

S  2 

5 

1 

3  A 

[599,751 

3o 

1 5 

<  '".r 

20 

10 

3  A 

ii".  i .  1  0 

[6o5  ,012 

8N 

1  ") 

8 

2 

3  A 

5709,89 

5709,  '.  [6 

2N 

3 

1 

3 

,(>  ■•>.  19 

46i9,978 

20  N 

1 5 

8 

2 

3 

•,;i  i,80 

57i3,554 

îN 

6 

2 

3 

4628. 33o 

25N 

25 

20 

3 

3 

5778,00 

5777,695 

400R' 

200  R 

70 

20 

2 

[636,7 

[636,333 

1 5  TN 

? 

i? 

5784 ,29 

578  1 ,  io5 

4 

6 

2 

3 

4642, o38 

1  1 N 

? 

i  '■' 

58oo,6o 

58oo,  sgg 

[00 

80 

JO 

4 

3 

[65a,  0 

5  IN 

'.' 

4? 

58o5,g2 

1805,712 

20 

3o 

4o 

8 

■>. 

10TN 

? 

i  '•' 

5819,19 

5818,906 

5 

20 

12 

3  A 

[673,75 

[673,621 

3o 

25 

20 

.12 

•> 

5826,56 

",s->ii  ,-»«>  ï 

1 5o 

I25R' 

60 

3o 

■>. 

[691 -85 

4691  ,6  io 

35 

3o 

25 

1  5 

2 

5853,91 

")8 -,3,699 

200 

40 

20 

3 

[699, 108 

i5  TN 

io 

6 

1 

5907,81 

5907, 656 

i5 

3o 

20 

10 

2  A 

[700,67 

[700,  [46 

20 

1  ■ 

m 

■> 

5962,7 

5962,  1 4 5 

2 

7 

2 

3  A 

«724, 9« 

i 

4 

2 

3 

5 

') 

2 

3 

[726,  [55 

4° 

;., 

25 

1  "> 

2 

5972  .<.«> 

")7I  -71  » 

100 

80 

60 

5o 

2 

5  IN 

.' 

? 

!  ? 

5978,69 

>978,496 

4 

[0 

6 

3  A 

i739,5 

5  IX 

? 

I 

3 

5997 .  i'.i 

5997, 102 

100 

80 

60 

4° 

2 

[807,8 

2TN 

1 

I 

3 

6019,70 

60 19,50) 

100 

90 

60 

40 

2 

[877,8 

is;-.  65o 

3  ,'IX 

25 

12 

> 

3 

6o63,4  1 

6o63, 1 4o 

200 

125  R' 

80 

60 

2 

[900,1 1 

4899-97' 

35 

4'.' 

6082,67 

6o83,44i 

5 

i5 

5 

3  A 

4«»<>2.  898 

1  ") 

1  5 

IO 

2 

3 

61 11 .  10 

6110,808 

3ooR' 

200  R 

100 

'80 

2 

4934,2<J 

4g3.[.'>99 

700R 

70  R 

60 

5o 

2 

6129,50 

6i29,335 

3 

5 

2 

3 

494:,w 

49  -C  •'*''" 

8 

10 

1 

3 

6141 ,95 

6141,760 

600  R' 

5o 

3o 

j 

3 

5o>5.  i4 

5o54,975 

5 

? 

4' 

62  $5,5 

3oN 

20 

6? 

3 

5i6o,io 

5i59,9i9 

20  N 

? 

4? 

6323,6 

3 

5 

? 

3? 

8175,72 

5171,619 

5 

'.' 

4? 

«.34i,93 

6341,697 

I  jo 

100 

100 

80 

1 

5i77,52 

>i77,448 

2 

'.' 

4? 

64n,95 

4 

20 

10 

3  A 

.5267.033 

20 

? 

4'' 

645i,n 

6|   ■■     "V 

12.5 

100 

100 

80 

1 

5277,625 

3 

'' 

4? 

6 [83, 2i 

6482,936 

200 

12.5 

100 

60 

2 

53o3.oo 

53o2,8o8 

6 

? 

4'-' 

6497,2 1 

6496,902 

600  R' 

75 

73 

8 

3 

53o5,92 

4 

? 

4? 

6499, 10 

6498,776 

3ooR' 

3ooR' 

200 

12.5 

2 

53og, 10 

5 (08,932 

i 

'.' 

4? 

6527,60 

6527,324 

25o 

i5o 

i5o 

100 

1 

54o5,2o 

5404,920 

5N 

10 

5 

3  A 

6564,38 

2 

5 

2  '.' 

3A 

5424,616 

ioo 

[00B 

5o 

10 

2 

658i ,00 

6580,77 

6 

10 

4 

3 

5437,56 

5437,393 

4 

10 

5 

3  A 

65g5,65 

6595,3"), 

200 

1 2  5 

100 

80 

1 

'•473,90 

5473,689 

3 

10 

4 

3  A 

6642, 4o 

îN 

3 

? 

3  A 

5519,28 

55iq,ii5 

1  5o 

-0 

20 

2 

6654,27 

665  \ , 1 20 

10 

i5 

4 

3 

5)35; 70 

5535,534 

1000R 

.......  \\ 

5ooR 

4oo 

1 

6675,50 

6675.280 

80 

70 

80 

60 

1 

5593,297 

3 

'< 

3 

3 

6694,08 

6693,875 

7° 

60 

80 

60 

1 

Tableau  IV.  —  Magnésium. 

. 

, 

i  (FOU H) 

à 

- 

- 

i  (four) 

H 

r.lla*c."k, 

("1" 

Houle 

UM.yP       !    U?u.p° 

\ 

el  l'la-"he!u. 

1     A 

(arc). 

Manie 

Temp. 

moy. 

Ka^e 

\ 

2733.7 

2733,55 

5N 

I 

!  ... 

4 

333o,og 

3329,934 

IO 

IO 

5 

3 

2736,8 

2736,60 

10N 

2 

4 

3332, 3 1 

3332, i63 

i5 

20 

i5 

3 

2776, 7«4 

10 

\ 

4 

3336,83 

3336,688 

20 

3o 

20 

3 

2778,40 

2778,289 

10 

4 

4 

3829.5i 

1829,364 

4o 

? 

20 

i5 

2 

2779,9^ 

2779.853 

l'A 

5 

4 

3832,4g 

3832, 3o6 

80  R' 

? 

4o 

3o 

2 

2781 .  [3i 

IO 

4 

■' 

4 

3838,45 

3838,283 

100R' 

? 

5o 

40 

2 

2783,08 

- 

10 

4 

4 

4o5g,i5 

4oJ7,8i 

5N 

3 

1 

3 

2795,64 

2795,545 

60 

10 

■• 

4 

4.67,8 

4167,65 

10N 

5? 

? 

3? 

2802,82 

40 

8 

4 

4352,35 

435i,94o 

3o 

? 

1 

4 

2802,2) 

2852,128 

3oo  R 

1000R 

4oo  B 

3 

4571 ,3i 

r>7' ,  '  '4 

5 

? 

80 

80 

iA 

2937,00 

2 

2 

i 

4703, îo 

4703,060 

4o 

? 

5 

2938,70 

2938,487 

4 

j 

1 

4 

5 1 67 . Jo 

5 167,303 

4o 

20 

10 

5 

2 

2942,22 

2942,016 

8 

8 

2 

3 

5172,87 

5172.673 

80 

40 

2.5 

i5 

2 

3ogi,20 

3ogi ,093 

20 

20 

3 

5i83,78 

5 i«3, 600 

125 

60            4o 

20 

2 

3oçi3.i4 

3093,011 

io 

4o 

12 

3 

5528,70 

5528,466 

10 

5 

3096. 1;  14 

5o 

5o 

i5       | 

57ii,38 

5711,127 

1 

::      ::: 

'3 
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.  i  Cadmium)  (J.  N.  Collie  and  II.  K.  Watson,  Proc.  R   Soc,  Lond 

Spectre  de  l'étincelle  avec  éleclio  les  de  cadmium,  éclatant  dans 
i  (  ">  ampères  au  primaire  |. 


2°"°,5 
Fusion  de  l'élec- 
trode de   cad- 
mium. 


>i8,  [A],  95,  m5). 
gaz  inertes. 


Argon  (■?.  ; 
21°"°.    14' 


Xénon  i  i  ampère  i. 


48oo 
4678 
44 16 


Xénon  (1  ampère). 


Cd,  Hg  (Cadmium,  Mercure)  (J.  Steph.  van  dbr  Lingen,  Z.  Phy.iik.,  1922,  8.  145). 
D.mnees  sur  le  spectre  de  la  décharge  sans  électrodes  dans  la  vapeur  des  métaux. 


Cd  (Cadmium)  (Erik  Hultén  et  Ernst  Bkngtsson,  C.  /?.,  1922,  175,  423).  —  Étude  du  spectre  de  bandes. 
î  décharge  (5o  milliamperes  snus  i5oo  volts)  traverse  la  vapeur  de  Cadmium.  Deux  systèmes  de  bandes  ont  été  mesurés,  à  X 

s  Tableaux  I  et  II.  où  les  lignes  des  bandes   sont  exprimées  en  nombres   d'ondes  par  cm,  dans 


relat 


(R,f>)       R,(m) 

DJR,(/n)     Ri(«) 


Le  Tableau  III  c 


+  1)_P|(m  +  I);  |     I  A^°°^R2(^  +  I)      -»,(», 

outes  les  séries  des  bandes  du  cadmium  peuvent  être  représentées  par  les  p 
?,-(,„)  =  r.of-  r.um  +  Tztlnr- +-*,;„>  ..'_ 

Ht(m  )  =  pot-h  pu-  m  +  pu  m*  -+-  pu'»"  '    '     '   'h 

m   les  constantes  des  séries  qui  forment  les  bandes  du  cadmium,  calculées  p 


=  P,(im-i)— P,(nn-i), 
i)  =  P,(w)         -P,(m); 


s  lignes  possédant  de  petites 


i  pe 


Tableau 

.  -  Cd 

P,. 

■Y 

'V;- 

Pj— Pi- 

'.-IV 

22  5 1 ,5 

222:i,7 

20,2 

2238,1 

22263, q 

22268 , 4 
22266, 1 

3o,3 
4o,i 

2  2 

221  >,•'. 

22262,6 

22265,3 

DO,  I 

2,7 

2-4(0  >.S 

22262  ,6 

22265,7 

39,9 

3,i 

2197,7 

22263,9 

22267,*) 

69,9 

3,7 

2  M)|  ,0 

2226  i,8 

22270 , 7 

79,7 

4,9 

2i85,6 

22270, 1 

22275,2 

89,6 

5,i 

2181 ,6 

22275,2 

22280,8 

99,2 

5,6 

2179,0 

22281,8 

22288,0 

1 09 , 0 

6,2 

2178,0 

22289,7 

22296,4 

118,4 

6,7 

89,0 

223q5,6 

22399,2 

98,9 
08,4 

22412,3 
22432,4 

22418,5 

22439,0 

18,1 

22453,6 

22460,9 

2>5oo'i 

22.484,0 

22.5o8  ,  2 

(6,8 

•.■,-,-.  >,2 

22534,0 

56,i 
65,4 

2255 1 ,7 

22  »6o,9 
22589, I 

2  2  2 35,5    2 2 425,9    2 2 4  3 6  7    2 o 1 , 2    1  o ,  8 
22249,9    22448,3    22459,7    209,8    11,4 
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Cd.  -  Élude  du 

peeire 

de  bandes  i  mite  i. 

Tf 

BLEAtJ 

11. 

m. 

■V 

1\. 

l'.r                PS—   ''r 

P3—  1' 

R,,—  n,.     i!,      R3 

I!,.                     R,. 

R,. 

1.  .  . 

2  l269,0 

23270,2          is.s 

"*6             ": 

23290,7             2321)1, 

■.iioi,3 

1            233'10,2 

S... 

•23.3S.6 

23a66,; 

23268,6          3o,o 

»,9 

i.3           J2,'i 

23299,0                 Viun. 

3         2334l,i 

4.. 

i3  •■•'•.  1 

23265,9 

•..3.68,6          .',>..■> 

2,1           54,a 

■..3  m.  S,  S            23310 

9        23363,o 

5.  .. 

■.>!•->  16.0 
i3?('7.<> 
23i99,3 
a3igi,i 

.3266,7 
23269,0 
2327a, 9 

•23-270,  »           54,a 
23272,9          66,0 
23277,2          77,9 

3 . :. 
3,9 
4,3 

2,8          66,3 
3,3          78,2 

4, 1          ')<>,  1 

23320.2  23323, 

23333,1         23336 

23347.3  2335i 

•..3386,'. 

6. . . 

7... 

8... 

23278,1 

23a83,4          90,3 

5,3 

i  4        i,',,.,. 

23363,<.         23367 

1        23465,0 

9   . 

»3i88,7 

•  3 1  s  5 .  - 

a3285  0 
23293,0 

23290,7            10>,0 

.i.99,0         11 3, 3 

6,0 

»,  1        '  1  > ,  7 
5,6         125,  i 

2338o,o         -2338-, 
.3398,-,         23404 

'         *  ■■-','••  V 

10... 

11... 

.3 184,1 

233o2,6 

>33o9,">             [25,4 

6,9 

6,i         1 3-.o 

234i8,5         23424 

6        23555,5 

12.. 

»3i8i,i 

233i3,8 

23321 ,1             1  >-,n 

7,3 

6,8         [48,5 

23439,8         '3446 

1;        23588,3 

13.. 

-3.  S'..  7 

23326,4 

'.3334,1            1Î8.J 

7)7 

7,3         160. <» 

23462,5      23469 

8          .36..,". 

14... 

ViiSS," 

23340,7 

23348,8         160,1 

8.  1 

8,0         171,; 

.3',86,6          23494 

6        23657,9 

15.. 

?.3 193, 8 
.  taoo,  • 

23356,2 
23378,4 

23365,o         171,8 

.338., 7          18..-. 

9,3 

8,2         182,6 
8,8          [93,8 

235l2,2             23520 

4        23694,8 

16... 

17... 

23208, 3 

23392,3 

234oi,9          n»3,6 

9,6 

9,3         '-,f,4,7 

23567,5         23576 

8           23772,2 

18.. 

■I.lS.i 

23412,7 

23422,7          204,6 

9,7          '2  15,9 

23597,3        23607 

0          <38i3,< 

19... 

23229,5 

23434,8 

23445,2        2i5,7 

io,4 

10,  2          226,5 

23628,6         -'.3638 

8        23855,1 

20  .. 

23242,6 

23458,i 

23469,1         226,5 

11 ,0 

10,8         a37,3 

2366i,3         -2367'. 

1         23898,6 

81... 

23257, 5 

23483,3 

23494.6          '37,i 

ii,3 

22... 

'J27  i  ia 

2  3")io.4 

23521,9         247,7 

u,5 

Tableau 

m. 

i. 

-,.                        -.,.                        T 

,. 

-,.            ?„. 

1                  0 

,0028        0,622         16, 

57 

22282,  1            22i»8l,4 

[6,98         0,588 

0,OOI2 

X  = 

i  ">oo 

±..'.'. 

,o(i<  i".        o,65o          6 

-■> 

22282,6       22281,6 

8,o5         ...499 

0,0064 

3 

,oog3        0,462           "> 

'9 

>.>>.Hl  ,  I             '22?.82,3 

6,72         0,620 

0,0008 

1 0 

,00  "x.        o,634        16 

18 

2328l,9            23283,5 

17.00        o,73. 

0,0028 

/.    r^ 

i3oo.  .. 

9                 0 

3.  .'..'.        0 

,oo3i         0,676 

18 

18 

23277,0       28277,1 
23277,5      23278,4 

5,65        0,704 
4- "<9          0,765 

0,0009 
0,0022 

Cd.  Zn 

•  Cadmium.  Z 

111c  )  (A.  Hagenbach  un 

d  H.  SciiiMAciiKn,  Z.  n'iss.  Photo'r.,  1919,  19.   1.9 

. 

Spe 

îtres  de  lignes  dans  la  décliar 

^e  en  anneau  sans  électrodes. 

Pou 

r  les  c 

Mitions 

l'obtention  de 

a  décharge  circulaire,  v 

tir  A.  Hagenbach  und  W.  Fre 

ï,  Physik.  Z.,  1917,  18, 

544. 

Les 

Tables 

suivantes 

reproduisent,  c 

utre  les  >.  de  la  décharg 

e  circu 

laire,  celles  de  l'arc  et 

de  l'étincelle,  de   façoi 

à   permettre    une 

compar 

ison  U 

cile  des  tr 

ois  sortes  de  s, 

ectre.  Les  À  arc  sont  du 

es  à  K 

ayser  et  Hunge,  les  À  é. 

ncelle  à  Eder  et  Valent 

Table 

1.  —  Cadmium. 

Décharge 

Décharge 

Arc. 

Étincelle. 

annulaire. 

Arc. 

Étincelle. 

annulaire. 

^ 

^ 

.',67.  i           2 

6467,4             1 

5637,44         5 

"^r^r-^ 

IT'^T." 

6438 

710 

IO 

6439.3         10 

6439,3          10 

>i'n  i  ,6           1 

63  3o 

18 

8 

5607,068      2 

6325 

4o4 

", 

56o4,go3       4 

5604,903    4 

6128 

87 

2 

5598,989      6 

5598,989         8 

6.16 

395 

4 

5490,2            6 

5490,2               I 

61 1 1 

7*9 

6 

54}2,5           6 

5472,5               1 

6099.393 

S 

60)7.7 

Vi78,  J2           6 

539;;;  "  '•'/ 

5379,3           [0 

5379,3"       l'o" 

5r,)8!7              "2 

".9l4;l                  2 

5339,692     10 

5338,6   '      10 

5338,6         10 

Ï90I,I               2 

".337,73         3 

57*4 

i5 

i 

5308J2"      Y 

$711,2             ' 

5305,1           3 

".688 .  ■>.            i 

5688,a          1 

j  .97,87        a 

5663,6           1 

-.■•.-.8:j.v. 

.... 

56 ',0,6           1 

3269,7         10 
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Cd,  Zn. 

—  Spectres  de  lignes 
Tau 

dans  la  décharge  en  anneau  sans  électrodes 
le  1.  —  Cadmium  (suite). 

(suite). 

Décha 

rge 

Décl 

arge 

A 

■c. 

Ktin 

celle.                     annula 

ire. 

Aie.                                Élin 

celle. 

annu 

aire. 

^r~ 

^^^~ 

Î2o3,9 

^l                     L. 

^~ 

4l39,8 

X. 

^ ^ 

ïitf'j" 

4i 36, 9 

iN 

5i86,2 

1 

4i34,3 

iN 

')  1  7  i .  i 

3               

4>3o,9 

iN 

:i:.,    8; 

io' 

5154^85* 

io' 

.[iUi's 

'  \ 

■ 

5142, 3 

:> 

4»4,7 

4"4J7 

8* 

iôk 

3026 , 5 

10               5o86,oG 

1                5o.».6,5 

4882,0 

486o,4 
4834,7 

10 

10 

4112,8 
4102,6 
4095,0 
4o()2,5 
4o83, 9 

4112,8 

4096,0 
4092 , 5 

2 
2 

4833,5 

4 

4077,4 

4829,3 

4 

4<>7>  ,s 

ioii 

4<Soo,  1 
4783,6 

4707,3 
4693,7 

10              4800,09 
4783,6 
4768,5 
4754,6 
4742,4 
47'3,4 
47-7,3 
4700,5 

2               4693,7 

10 

1 
1 
1 
10 

2 

3 

4068,8 

4o66,3 

4037,7 
4o54,o 
4o49,i 
4044,7 
4o38,6 

iN 
iN 

[678,37 

io  K 

4678,4 

10               4678,37 

10 

4o35,i 

4o35,i 

ï 

4  6  15,93 

8R 

4662,7 
4646,5 

4634, S 
463 i,3 

3               4662,69 
1               4646,5 
1                 

1                 4631.3 

10 

1 

4029,2 
4023,3 
[oi8,5 

loi  i  ,8 
4009 , 2 

iN 
iN 

4029,2 

4018,5 
401 4, 8 

iN 

4<ii  5,37 

5 

4006,0 

iN 

i  5 1 1 , 5 1 

'5' 

46oo,o 
458i,9 

4'54i  ,6 

45ai,4 

4491,3 
4487,8 
4443,4 

{614,35 
1                 [600,00 

4535,'5" 

1              452i,4 
i  5 11 , 5 1 
4499,8 

i               

1              4487,8 

4439,4 

2N 

7 

5 
1 

'2N 

98i,t 

>' 

3994 , 1 
3992,o 
3988,4 

3984,7 

3977;8" 
3976,8 

3974,5 

3958,9* 

3g5i ,0 

7 
3 

3984^7' 
3979,7 

3974,5 
3972,0 

3931,0' 

1 

*3 

4 

44i5,83 

9 

4  4 1 5 , 9 

10              44(5,9 

10 

3945,7 

1 

1   [l3,23 

44i3,2 
44o3,5 
4393,5 

1              44o3,5' 
1              4393,5 

3 

394o,4 
3935,7 
39!9,6 

8 
3 

4306,98 

*4N 

4-293,'g" 

**'■'-  '' 
4245 ',8 
4226,6 
4217,1 
4214,0 
4i9i,8 
4i77,5 
4171,6 
4i63,9 
4i58,i 

4306,98 

2  4293,9 
4285,1 

3  4272,9 

3                

4  4245,8 

iN            

6               

2               

2               

5  4i5S j  i 

1 
10 

*4N 

39io,5 
3902,9 

3899,4 
388g, 8 
3865,4 
3852,3 
3848,2 
3843,8 
384o,6 
3837,9 

38io,o 
38o8,2 

iN 

iN 

1 

3899,4' 

3826,5' 

3817, 8 

3 
2 

4i42, 1 

4i42,i 

5 

3729v 

i         4r            

3:'9^'i 

1 
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Cd.  Zn      - 

Spectre 

do  lignes  <) 
Ta  nu 

ms  la  décliarge  on  anneau  sans  électrodes  (suite). 
1.  —  Cadmium  (suite). 

Décharge 

Arc. 

Etinci 

Ile. 

annulaii 

Arc.                              Étincelle. 

annulaire. 

^        "< 

^^ 

^ 

Î3 

y 

a.             i.                     >..             i. 

3221  ,()<>">         3 

^   ^ 

i(H,',' 

'  i 

3('..)(i!î 

j 

3217,885      4 

3216,076      4N 
3ai3,845       1 

3666,5i 

1 

3662 ,i3 

1 

3212,927       1 

!<'i«.).-4 

'' 

3649,74 

i 

3210,364       iX 
3209,412       1 N 

32io,*364       i 

IGÎ  {,58 

36  M,  6 

■> 

36 14 ,  >8 

m 

3201,970      3TN 

36i3,o4        SU 

36i3,o 

8 

36 1  >.<>.', 

IO 

3197,936      4 

I610  66       i< 

K 

36io,7 

10 

36 10, 66 

IO 

3 1 96 ,  5go       2 

I5g5,6j 

3535^820 

8 

■Us^q" 
3545,255 
3535,820 

I 
I 

8 

3i95,987      2N 
3i85,635       6 
3i83,o33        IX 
3178,194       2N 

!  1  s:,  ,r,33       2 

3J>6,3io 

3526,310 
3519,01 

1 

3 1 76 ,  902      2  N 
3174,528       N 

•ji^s'.s  ';* 

3  >oo .  og 

r 

3 îoo .  1 3 1 
3497»°97 

3|()  J.()3(i 
3486,  i  >5 
348i,86o 

1 
4 

5N 

S 500,09 

3  iq^  ,o36 

34J8Î ,  860 

8 
i 

8173,679       5N 
3i63,236       iTN 
3i(h,896      6TN 
3i6o,955       3TN 
3i57,2i4       6 

(173! 679   1 

3i63,236      2 
3157*214     Y 

3&ç  \jk 

H 

3467,77 

10 

3467,76 

8 

3i56,oi4        1 

3466,33       k 

>K 

3466,35 
346o,n4 

10 
3 

3466,33 
3460,1.4 
3439,46 

10 
10 

3 

3i53,4i2       iN 
3 146, 94 1      ... 
3141,739     ... 

3 i 46,94!       2 

-,>■-.  (-■■■ 

1 

34*3,670 

3421,1 

34i9,4 

1 
4 

3J33J 

•' 

■>v            3i33,35i       S  r 
3i29,359       7N 
3127,794       1 

3133,29'      in" 
3129,359        2 

3412, èàî 

4 

3 1  •».',,  4qo     4 

3 .2  4 ',490     '4' 

3403,74       i 

>R 

Mo3,77 
3397,910 

33,,-.'-" 
3395,570 
3394,681 
338q.865 

3385. 4qo 

335o,8;H 

2N 

1 

4N 

N 

3389,865 
3385,  iq<> 

3338,77 

3337,16 

*8 

y 
4 

6 
3 

3121,888       5N 
3118,976       6 
3n3,o56       i 
309 5,566       8r 
3092 ,  3 1 9       3 
3oq 1,024       ' 
3o89,235       2 
3o88,54<>      3 
3084,984       5r 
3o82,8oi       2TN 

3i2i,888       1 
3118,976       1 

3oq5,566       2 
3092,319       3 
3oqi ,o>4       3 

3o88,54o       3* 

3084,984       1 

3299,11 

3*99 , 1 1 5 
3286,099 

"jTN 
3r 

3299,'i 
3286, 099 

6 

.  3o8i, 

)3' 

6r            3o8 1,000       5r 
3077,239       3 

3o8i,oo       10 

3>83,9i7 

5N 

3283,974 

1 

3o73,q45       2N 

3073,945       3 

3282,427 

iN 

3068,933      4<- 

3o68,933       1 

3277, 110 

2 

3-'.:f!i!o 

4 

3o65,2           >N 

3o65,2          1 

3->7J    101 

-, 

3o65,o82       6 

3o65,o82       1 

3>.6q,qoo 

3 

3o5q,332       6N 

3264,58g 

3N 

3o53,2.o6       4N 

3o53J2o6       i' 

3263,45i 

1 

3048,900       5N 

3o48,qoo       1 

teèi.if     i 

»B 

3261,186 

! ■>'içi.  12  ' 

32.56, 691 

8 

3261 ,17 
3256^691 

10 

3o47,9.o4       2N 
3o35,856       3 

3o47,2o4       1 
3o35,856      2. 

3o3o,-           3 

Etrs  ,ÎS 

Ri- 

3252,63g 
Î25o,432 
3248,452 
3247,699 
3246, i65 
324i,785 
3236,777 

8N 

s 

3 
2N 

32.52,63 
3a5o,423 

3236^777 

q 

8 

1 

302.5,281        1 
3o23,8 

3oi7,368       4N 
3oi4,4u       3N 
3oi i,324       1 
3009,107       >TX 
3oo7,3u       iTN 

3o25,28i        1 
3o»3,8            1 

3231,776 

3;.3o,i8j 

2N 

1 

3oo5^53         ir             ...:. 

3oo4,o65       1  IN          

3ooî,53         3 
3oo4,o65       1 

i  :'::;:::  : 

Ï224,33g 

3 

2996,457       1 
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Cd,  Zn.  - 

Spectres 

de  lignes 

dans  la  décharge  en  anneau  sans 

électrodes 

suite). 

Table  1.  —  ( 

Cadmium  (/«)• 

Décha 

ge 

I  lécha 

rge 

Ail 

Étinc 

Jle. 

annula 

A 

annula 

a. 

i. 

2996, [70 

.987,340 

3 
4N 

A. 

'• 

A. 

'• 

2598,8 
2695,3 

'• 

À. 

'• 

2982, 01 

1 

2V9'  .  I,'| 

2  r 

9.592, 3 

1 

2981  ,  [6 

4  H 

2981,49a 

2 

29X1  .  jfi 

10 

9.587,8 

2588,8 

"i' 

2980,75 

811 

2980,790 

10 

2980,75 
2973,9 

10 

2582*86 

1  N 

2586,95 

'■ÎN 

258a,86 

"■>' 

2971 ' 265 

"ÎN 

2971,265 

2 

258o,33 

2TN 

258o!i" 

1 

258o,33 

7 

2'964,5 

t 

237'i,  12 

4 

''  »7  »,  1  ' 

lo 

2.573,12 

10 

2961,64 

2961,6 

2951,875 

2948,217 

2N 
4N 
iN 

2961,64 

2926,66 
2925,4 

10 

2553,6i 

i  f 

256  i ,  •>. 

2558, 14 
2552,27 

'  ;.x 

4TN 

2563,2 

2558  ',\'l 
2553,6i 
255 1,7 

5 

1 

9.N 

2910,899 

4N 

2910,899 

5 

255o,9 

7 

2908,85 

1  r 

2908,85 

1 

2546, 5 

1 

2903,24 

1  IX 

2893*820 

7893,820 

'■'/ 

7;''.'-''si 

•-N 
1  TN 

"54':?.. 

1 

2544,8:1 

9  "19.5,57 

7 
5N 

288Î j 34* 

4R 

2881 ,35o 

2TN 

288i,34 

10 

252l'74 

iTN 

2880,88 

811 

2880,892 

8 

2880,88 

10 

25i8,9 

1 

2868,35 

6r 

..868,397 

4r 

2868,35 

8 

2Jo7,g3 

'  !  TN 

25o7,<)3 

4 

2862,36 

4  v 

2862,0 

2J02  ,33 

1  X 

25o2,33 

1 

2837,01 

8B 

2837,041 
2834,192 

8TN 

2N 

2837 ;oi 
2834,192 

!| 

2499,92 

9.495,5 

2TN 

iN 

2499)92 

3 

2833,174 

4 

2833,174 

3 

9488,0-) 

4 

9.488 '05' 

6 

2823,9 

1 

2823, q 

1 

2478,67 

4 

2478,67 

1 

2818,66 

2  v 

2818,5 

i 

2818,66 

1 

2474,1 5 

1  TN 

2474,15 

1 

2805,661 

2N 

2469  ',85 

5* 

9469, 85 

4 

2802,771 

2 

2802 , 77 1 

2 

9.469,8 

10 

2802,074 

4 

2802,074 

2 

2445,67 

3N 

9445,67 

1 

•'.795,616 

2 

2795,616 

2 

2436,33 

3 

2780,1 

1 

2780, 1 

1 

2433,4* 

'ik 

2433,4 

2 

':;''•'".» 

6r 

2775,046 

4N 

2775>°9 

7 

2426,6 

■ 

2426,6 

1 

277 ' >73 

-'■767,074 

3 

2767  ".074 

1 

2418 ',82 

3 

2418,8 

10 

~>U.-  j 

'  2  r 

2764,072 

4  TN 

2764,29 

1 

2 ',18, 3  3 

1 

24 18,4 

1 

2763,99 

6R 

2763,99 

10 

2382,i6 

1 

.'•:<     (.,, 

'2' 

2756^69 

10 

2376j94 

2 

2376*94 

"o" 

2748,68 

2  r 

2748,68 

10 

2748,68 

10 

2374,9 

iN 

2374,9 

1 

2733,97 

4r 

2727^7 

3N 

iN 

"7":u7. 

7 

2355,4 
235o,5 

| 

27 12' 65 

(ir 

2707' 1 ' 

iN 

S©* 'S 

7 

9333' 2 

; 

2677,66 

8d 

'677 '7 1 

4N 

2677,65 

10 

2.329,35 

8K 

2329,'  38o 

6 

'329,'!") 

\ 

2670,81 

2 

2671,0 

2 

2670,81 

4 

?.3ai  ,23 

t 

9(21,246 

7 

•'.92  1  ,23 

10 

2668 , 36 

2 

2668,36 

2 

2312,95 

4 

9312,88 

10 

93 19, 95 

10 

2661 ,00 

iN 

2306,72 

4R 

9.306,72 

4 

8 

2660,43 

4  '' 

2660,45 

s 

2288,9 

2288  ,'9 

1 

2657, lo 

21' 

2(07,10 

'! 

2288,10 

10  ii 

2288, ta i 

8R 

9.9.88,  10 

10 

2654,65 

iTN 

2207, 53 

ÏH 

2267, 5i 

} 

9967,53 

2 

2640,  i 

2265! i3 

4R 

•>•><;">,  (>4> 

8R 

226.5,1 3 

8 

■'<'>i  >,  i 

2262,36 

1 

263g, 63 

6R 

S'? 

N 

2639, 63 

2239!,  93 

'ek 

ïS.48  94 
22  tg ,  9 1 

4N 

2248 ',94 
223g, 9 i 

2632  20 

2r 

2633  ,'1 

1" 

2632   20 

4 

2224 *4« 

l 

2224,  |8 

2629;  i5 

2629, i 
262^,8 
2618,97 
2614,0 
2611,0 

1 

2618,97 
2614,0 

5 

1 

:ilii*i 

'209,8 

2203,64 

•'194,7' 
2188,1 
2i83,i 

1 

5N 
1N 
1N 

2191, 7' 

2601,99 

'2TN 

2602,0 

1 

2601 ,99 

y 
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ignés  dans  la  déche 

Taiu.k  S. 


G  ,.'., 

58 

;  i 

c»>js 

>  1 

62(4 

69 

6io>>. 

,38 

6oi  ! 

■-n- 

93 

1894 

,s 

•::: 

»4o 

53u,o3g 

-.il...  in 
»i.»S.:,'( 


*)07o.  16 
$069,667 


{722,26 
|68o'  18 


{63o,o6 
{293,01 


6a  1  i 
6io3 

76 
58 

58y  i .  «i 

5747,3 

5564, 1  i 

»463 

{912,97  10 

[898,1  1 

{894,9  1 

4866,4  6 

4818,9  1 

18io,-i  10 

i-53,7  1 

4r36,9  1 

4722,26  m 

4694,9  1 

4680, 38  [o 

{639,66  2 
1654,2 

463o,o6  10 

[298,54  10 

4293,02  S 


i'H   1. 

1883, 

16 

4s 

387«,5o 

3Su1 

■7-'7,-< 

3/i  \\ 

i7<)3, 
!(,.,■-. 
3668, 
366 1 . 

8 
) 

s 

356o,8 
3536,8 

•;•;;:;,';• 

'ix 

?.' .'•':".. 

3346,04 
3345,62 

3345,  il 

8R 

10K 

3492,5 
3345^1  " 
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Cd,  Zn.  - 

Spectres 

de  lignes  d 

ans  la  décharge  en  anneau  sans 

électrodes 

suite). 

Tae 

LE    2.    — 

Zinc  (suite). 

Décharg 

e 

Décha 

rge 

Arc 

Ktinc 

elle. 

annulair 

Arc. 

lÏLincelle. 

annula 

^™r — ~~ 

~~T- — 

■ — : — '  — 

— ■ — *- — r—~~ 

-*-": 

2781,33 

4v 

2783,0 
^779 ,4 
2779." 

3N 

1 
1 

2783,33 

4 

9.487,08 
2486,29 
2484,69 

3 
1 
o,5 
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Emissionsspektra.         Emission  Spectra.      -  Spectres  démission.      -  Spettri  d'emissione. 


Cd.  Zn.  -    Spectres  de  1 

-nés  dans  la  <1( 

charge  en  anneau  sans  électrodes  (suite). 
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918,  18,  4J-  —  S|>pctre  d'arc  dans  le  domaine  des  courtes  longueurs  d'onde. 
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Ce.  —  Sp:  cire  dure  dans  le  domaine  des  courtes  longueurs  d'onde  (suite). 
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34o5,98o     7 

3444,79'-    2 
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3453,243     3r 
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3492,968    3  Ni 
3493,110    4 
3493,73i     5 
3494,655     4 

3 184,894     2 

(230,282     3 

3>83.  3  >■>       ', 

$337,225      1 

3371,846     2 

34 "4, 309    3 

3457,177    4 

3495,oo8     5 

3186,124      ' 

3a3i  ,2  |(>     7 

3283,678       i 

5827,657     2 

3373,457     6 

34  14,  «<>8       3 

3457,564     3v 

3495,484     4 

3187,661     3 

3i87, 838     2 

5281,982      1 
323-2,291      2 

?aS/,/I?  i 

$330   002       ) 

3373,73i     6 

34i4,767     5 

34l5,064       3 

3458,868     4 
3459,836     5 

3495,944     4 
3496,326    5 

3188,78)     6 

5-'.'53,  \\>.     3 

3284,604  1 

533o,48l     4 

3375,i32     3 

34i5,6!6     4 

34«o,i64     5 

3497, 3i5     3 

3 1 89 ,  2.63     1 

! ''33,77       !  N 

3385,337     6 

(33 1,223     3 

3375,773    4 

34 16, 566    5 

346i,35-2     5 

3)00,00!     5 

3i89,635      1 

(234,160     " 

3386,033     5 

533i,793     3 

3377,120    7 

3416,697    3 

3461,791     4 

35oo,6»4     5 

3I9°'385     aid 

3-2  3 ',,«9       ",N 

3287, '396     < 

(3331034     5 

3378  %    3 

34i6,85g    6 

3417, 4">i     7 

3463,769    2 
3l63,i 38     1 

35oo,834     3 
3">oi,4">8     6 

3 191 , 189     3 

1236,738     6 

3287,888     •>. 

5333,65?     5 

3378,810    3 

34i7,99i     '• 

3463,232     5 

3501,596    4 

3 193, 337     2 

$241,215     2 

3388,l44       3 

(333,899     3 

3379, I7,    5 

34i8,ga5    4 

3463,763     5 

35oi, 812     4 

3194,192     3 

^242,129     '. 

3288,768     3 

3334,278     3 

338o,576      Ni 

3420,175    5 

3464, .60   e;d 

3164, '14     4T 

35o3,6<j6     3 

$243,370    6 

3->K<),'>.83     4 

5334,449    6 

338i,488     4 

3420,534     ■' 

3502,892     3 

3195,542     3 

3244,946     3R 

3290,343      ', 

3334,879     1 

342i,543    a 

3464,86a    4 

35o3,o8o     4 

3^;^  3 

3390,584     3 

3336^364     4 

3382, 5og    3 

34-w,488    3 
3433,706    7 

3464,99i     4 
3465,419     3 

3  3o3,q8i     3 
35o4,o84     2 

'  'jfin'fiio       '> 

3'i('»!i'.7'2     ". 
3248,4*7     ' 

>".)>.  Î94      i 

l||7     j 

338), 886     3 

34'-3,848     5 
3425,34i    4 

3466,8oo     2 
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3467,781     4 

35o4,5i6     3 
35o5,i73     3 
35o6,253     5 

3201,420      2 

3249,4?7     3 

32Q5,38l     6 

3339',797     3N 

34>6!:'o5     8 

3468,119    5 

35o6,727     3 

3Ï°a'34Q     2 

3*51   889      1 

3296,181      > 
3296,879      ' 

3340,307    3 
3340,883     i 
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3427,135     3 
3427,294     3 

3468,377    3 
3468,889    4 
3468,997     3 

35o7,346       2 

35o7,944     8 
35o8,465     4 

320-2,899      2 

3253,340     1 

3399)991      4 

3342,532    a 

3437,606     ,JN 

3468,997     3 

3508,707    4 

32o3,3qj     ■> 

3'"<4,o[3     '1 

i  ion,  [M        ') 

3343,86i     0 

3427,930     2 

3469,4oi     3 

35og,252     3 

iToiM  ï 

N 

325^  86»    2 

KliSu.)      7 

3389,'Xs     3 

3  i  '.8, 698     3 
3429,869     3v 

3470,4o3     4 

3509,728     3 
35og,93i     2 

3206.91a 
3210,091 

3',io,9r)i 
3-2i  1  ,606 

ES  \ 

là  i 

3349)967    5 

335a )g36    4Jd 
îiîf.980     0 

3353,94l     3 

3391^98     1 
3393,779    3 
3392,991      Ni 

3396  )  723     3 
3397,074     3 
3398,348    av 
3398,717     3 
3398,929      'V 

343o,3i5     6 
343o,844     5 
343i,oi6     3 
343i,i96     1 
343i,494     3 
343i,733     3 
3433,078     6 

3433 '686     4 
3435,306     3r 
3436, 3o4    4 

3441,308    7 
344i,398     3 

3472)031     4 

347i,i3.     3N 
3473.803     3 
3474,218     6 
14:4,-83     3 
3475,670    5Fe? 
3476,359     4 
3476,58-2     2 
3476,839     6 
3477,452     3N 
3477,990     3 

3  181, "i55     3Zr? 

35 10, 285     2 
35io,684     5 
35  u,  586     4 
35 13, 56a     'N 
35.5,634     5 
35.5,778     5 
33i7,382     7 
35.8, 037     3 
35i8,37i     4 
35.9,073     5 
35.9,725     3r 

35-).o  i  978     3 
3521,878     6 
3524,069     2 
3526,679     5 
3527,6o3     2 

3 3 j 5,524 

3265,82.3  3  13313,399  i 

^i/,  85       î 

3403,602    5 

344', 383     7 

348',i 39     5 

35-27,845    4 

3218,377 

3267,234      ''         33i3,5a8     ■> 

3404,138     3 

3449,953     3 

3482,355     6 

3528,042     2 

''"'"■'•  lM     ''        l'1'!li-°!"      ' 

3358; 4S2     3 

1 340.4, 423    , 

3443,525     3 

3482,8o5     ■'. 

3528,63       3v 
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Ce.     - 

Spectre  d'arc  ( 

ans  le  domains 

des  courtes  Ion; 

ueurs  d'onde  (* 

lit/'  1. 

X(1.A.).       »• 

X(|.A.).      i. 

MI- A.).      '■ 

X(I.A.).      i. 

/.(I.A.).      i, 

X(I.A.).      i, 

X(I.A.).      t. 

a  (J.  A.>.      i. 

(5*9,036     . 

1575,66a     i\ 

366i,7ii      3 

3703,90',     1 

\-'u  ,001     . 

(8.0,899     2 

3868, 5  Mi     2  V 

1539,018     "- 

;,-.,...,    6 

;i;.'!ri-     .\ 

366  i,i - 

(704,654     - 

3751,444    i 

38i 1 , 599     i 

3868,6 ji      1 

(53o,63o     , 

1577,441     - 

36-15,368     3 

3662,48       >N 

3704,976     i 

3732,348    » 

3812,207      1 

1870,873     3 

(53e,  943     ; 

(577,798     • 

36a5,55o    a 

3663,ooi      ■ 

3-V',4',6      > 

I81  i.  Î6g     • 

38- 1,401      ■/ 

353i,586     iN 

(378,008     1 

36  '').6  "11      1 

3663, 70")      i 

3;o6'g38     1 

3753,o59     a 

38.  1,9  ',3     a 

[873,140      1 

|$3»,6oa     ; 

3578,736     1 

36a  ') ,  7  -'9     ' 

3664,730     ' 

3707, 3g5     |r 

1753,763     j 

38 1  ",,<»i  1     3 

'.873,043    a 

15  i..s-i     i 

358©, 56a     i 

3627,000     a 

3664, g43     1 

|707,59'     *  d 

(707,690      2) 

37i4.  ',8  5      5 

38iô,83a     i 

3873, .3o     1 

1534,o43     " 

3580,776     i 

(638,35a     i 

3665 ,q54      i 

3755,421      ") 

3817,470    6 

3873,253    a 

15*9,479     ' 

358a,  1  a       -X 

36>8.6.3      J 

3666, oa3     4 

3708,080      3 

3755,718    4 

3817,748     3 

3874,327     2 

(536,688     ■ 

(582,  >gg     • 

36  '9.6)7     2 

3666,343     2 

3709,287     8 

3/55,790    3 

1818,690     '. 

3874,683     4 

(537,1 4a     • 

I583,ii  0     ■ 

3629,800     3 

3667,».-»)     3 

3709,582      3 

3757,318     j 

3819,029     5 

38?5  ,o4a     6R 

;•.;-.,;-     ; 

3583,58i     2 

363o,i5a     1 

3667,546     a 

i;«"i,  g3a    .s 

3; 57,861      \ 

3820, oo3     3 

3876,135     4 

»53«,7a4     -. 

3583,658     3 

363o,4ig     î 

3667,980    q 

3710,686    2 

3759,147      ' 

3820,870     5 

3876,982    6 

3  538,.,  >«i      1 

3584,33       IN 

363i  .ii|i     6 

3668,727     3 

3711.783      3 

3759,754     \ 

3821,269     5 

3878,373    9 

3539,072     7 

3584, 798     ' 

363a,  og3     i 

3670, 5i6     3 

3712,717      1 

3760,405    a 

,821,701     6 

3879, 06 5      3 

353f,834     1 

1586,764     ' 

3632,286    2 

3670,668     2 

37i3,o43      1 

3760.698     3 

3823, go3    6 

$879, 3i3     3 

(549,788     1 

3587,219     a 

3632,773     1 

3671,941     4 

3713,45.      2 

3762,977      "> 

',*>  7,223      3 

388o, 4o4     3 

3540,849    a 

3589,639    4 
358B,ia8    a 

163$,  38g     3 

(672,166     5 

3713,653       2 

3763,612    3 

3827,375    3 

3881,682      5 

(541,648     1 

3635,78a     1 

3(>7> ,  790     6 

3713,990     3 

3764.118     8 

3827,973     3 

3881,878    4 

3541,89g     . 

3588,4*4     i 

3635, 916     -X 

36-3,636      i 

37.4,5.8     3 

[765,046     i 

3828,599    2 

3882,453     8 

(543,275     1 

358g, 3go     1 

3636, 062     a 

3678,738    a 

3/14,779    4 

3765,888     3 

3829,694     4 

3883, 540     >.X 

5  ><)o,  349    a 

3636,372     1 

36«4)°52     2 

3715,142     3 

3766,061     3 

3829,947    2 

3883,583     4 

3545,598     3 

3590,5g5     - 

3637,  }5g     2 

3674,137     3 

3715,469     3 

3766,507     4X 

3839.556     i 

(883,99       1 

1545,78a      !>rf 

3593, lia    a 

363-,-,-'.      ! 

3675.361      2 

3716,365    g 

3767,995     2 

383i,o83     6 

3 88 4, 208     3 

3594,091     a 

3638,o4a     2 

3676,150     5 

3716,932    4 

3768,777     5 

3832, 742     4 

[884,750     1 

[546,182     | 

35g4,4g3     1 

3638,282     5 

3677,180     •'. 

3/i7,479    ■' 

3769,046     5 

3834,555     6 

3885,2.34      1 

3546,643    a 

3596,108    4 

363g, 32a     1 

3678,225     2 

3718,19.     6 

3769i94o    4 

3834,779     3 

3885,776     2 

3546,997     i 

3596,724     • 

363g, 52q    a 

3679,157    4 

3718,377     6 

3770,765     -, 

3835,747     3 

3886,496     3 

3547,794     [Mn 

3598,190     5 

363<).868      1 

3(>79,4'i5     6 

3719,079     1 

3771,605     6 

3835,899     3 

3888, 3g3     4X 

35gg,9?2     i 

3940,687     3 

368o,o88     i 

3719,794      3 

3772,65o     i 

3836,ii3     6 

[888,996     4 

355i. 4*i     3 

3 600, 5 80     î 

364 1.5 ii     3 

368o,433     1 

372i,949    4v 

3773,198        2j, 

3773,247     M 

3837,206     3 

3889, 3o4     8 

3551, 65i     4 

(601,287      i 

364i,72g     2 

368o,858     3 

3722,099     3 

3838,543     7 

3889,478     3 

35ii,o54     a 

3601,76!     a 

3642, 617    a 

3681,37a    4 

3722,28g      \ 

3773,43«,     3 

3839,594      3 

388g,9g4     8 

36o3 , 360     3 

3642,823     3 

3682,084     6 

3722, 761     4 

3776,148     3 

38/,i,6n      1 

389o, 5a5    a 

3554,6a7      i 

36o3,47-<     ' 

3943,456     1 

3682,66g      2 

3723,663     av 

3—6,610     5 

384  2,o/,6     2 

38yo,757     5 

3554.993     6 

36o3,7a7    1 

3644, 2g3     3 

3684,a4o     1 

3724,637      > 

3777,668    2 

384J,768     2 

3890,986     6 

(555,i46     i 

(604,199     i 

3644,536     1 

3685, 5i6    av 

3/25,674     6 

3781,101      3 

3845,27$     5 

3891,777     2 

1555,771      ' 

36o4,63g    1 

3645,23      5N 

3686, 046     3 

3726,437    3 

[781,621      8 

3845,486    ■' 

3893,V)6     4 

3556,00,8     ■> 

3604,931     1 

3645,45a     4 

3686,267     3 

3726  55g    2 

3782,524      _ 

3846,5ao    3 

3893,8  56     1 

3605,770     1 

3646,65i     4 

3687 , 800     3 

3726,g6a     4 

3783,02g     a 

3848,io6     3 

3894,298      1 

355;.48i     a 

36o6,i»7    a 

3646, «16  i     - 

3688,6-3      3 

3727,331     2 

3783,571     5 

384 8, 600     •• 

3895.122    6 

1559,690     ; 

3607,627    6 

3647,541     3 

368,,,  1 -.7      3 

3727,638     6 

3786,634     8 

3849,565     2 

3895,450     1 

355g, 3og    1 

36oq , 690      7 

3647,75o     ■> 

3689,681     3 

3728,022     6 

3787,465      3 

384g, 66g     •• 

3896,64,     1 

356o, 705     8 

36, 0,2 58     1 

3617,943     9 

3690,1 >3     2 

3726,177     4 

3787,567    4 

385i,355     1 

3896,808     7 

(56i,53i      ! 

3610.91 3     a 

364g, 724    ' 

3693,435      iv 

3728, 4» j     7 

3788,205     3 

3852,io5     2 

3898,017     2 

3562,090     3 

;i.i  1 .  io5    2 

365o, 1S7     3 

3693 ,712     3 

37?.8,633     ■>. 

3-88,422     •>. 

3853, 161      8 

3898,279     6 

(563,591      - 

36n,348     3 

365o,88o     4 

3694,9,0     5 

3728,998     3 

3:88,7i4     - 

3851, 194     6 

3898,675      1 

1563, 811      ! 

36,i,639     a 

365 1,647      1 

3695/)57     3 

372g, gi5    4 

3790,344    4 

38  54,326     7 

3898,949     4-"> 

■ 

36n,7*9     1 

365), 110     3 

3696,123     3 

373o.  lis      ; 

3790,883     3 

3855,' 198     1 

3899,391    a 

1569,479     ' 

36u,347    3 

365a,26i     a 

3696,298      1 

373i,874     i 

3791,69        1 

3855, 3o4     7 

3900,207    2 

3566,767     1 

Î6ia,46a    a 

3653,iog     5 

36q6, 485     1 

3732,58o     2 

3793,325     6 

(855,701     [Ce? 

3901,309    3 

3567,154     3 

36i2,83a     1 

3653, 4go     1 

3696,670     2 

3733,526      i 

37Q3,5ai     4 

3857,o32     5 

3901 ,6  56      1 

(569, 11.1     ; 

36i3,7oo  10R 

36  "»  3. 669     7 

3697,669     5 

3-34,068    a 

3794,685     4 

3857,240     4 

3903,345    4 

.'.1 1 ,01g     • 

3654, g32     5 

3698,1 35     3 

3736,43o    2 

3795,248     5 

3857,646     5 

3904.349      5 

J6i$,64o     1 

3655,347    2 

36q8 ,  36c,     4 

3737,528      3 

3796,675     4 

3857,812     2 

îoo',,583      ■>. 

36i6,204     4 

3655,848   10 

3698,64.,     s 

3737.734    4 

3799,033    a)d 
3799,o90     3^ 

3857,928       2  Y 

39<>5, 3o6     2 

(571,36a     i 

[6i6,49o     1 

3656,75a     3 

3699,181     3 

3739,688    2 

385g, 955     3 

3906, 9 >6     4 

l$7a,4ig     i 

(6i8,58a     > 

3657,67g     iv 

3699,917     6 

3740,12g     i 

38oo,322     1 

[860,397     3r 

3907,294     8 

3659, 091     1 

37oi,.85     ,N 

3741,006    2 

iSoi.  V'6    10 

3862,467     4 

[908,100     3 

(373,045     1 

36.9,950     3 

(658,258     i 

3701,721      1 

3741,39»     5v 

38o3,o98     8 

3863,5q4     3 

39o8,4i5     7 

(573,701     i 

3629,o4l      1 

3658, 801     2V 

3701,849     2 

3741,72a     ; 

38o7,6g3     5 

3863.-3  5      1 

[908,545     6 

1574,671     1 

(621,155     3 

365g,287     6 

3707.,  190     1 

3746,257     2). 

3746,373       2)° 

38o8,n8     3 

3865, ',11      3 

3908,765     2 

3574,go6    1 

362», 149    6 

3659,977     6 

3702,287    a 

38o8,38i     3 

3866.817     3 

3909,o45     2 

(575,073     . 

3622  ,4i 1     3 

366o,i4q     i 

3702, 5gi     a 

3748,o59     5 

38og,223     6 

3867,110     1 

3909,317     6 

(575,288    ; 

(623,84o     - 

366o,64o     7 

3702,786     5 

3730,076    3r 

38o9,5oo     3 

3868 , 1 38     4 

3909,754     3 
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Emissionsspektra.  —  Emission  Spectra.  -    Spectres  d'émission.  —  Spettri  d'emissione. 


Ce.  - 

-  Spectre  d'arc 

dans  le  domaine 

des  courles  loi 

gueurs  d'onde  ( 

tuite). 

\  (LA.). 

1. 

A(I.A,).        i. 

MI.  A).      r. 

,MI.A).       £. 

1   ^(I-A.).       f. 

UI.A.).       i. 

A  (LA.),        i. 

a  (LA.). 

i. 

3909,937 

4 

3930,436     5 

3996,474     4 

4087,305    4J,i 
{087,371 3-4jd 

4i33,8oi   10 

4187,324     6 

424o,585 

2 

Sy. 0.700 

3v 

395o,8i2     2 

3997,472       ! 

{o45,322       2 

{135,427    4 

4189,187     2 

(3 {1,407 

2 

il)I  1  ,  302 

4 

3931,622     3 

3997,712      i 

{oj6,3  {2     6 

4087,371    i. 

4i35,89       2N 

{.89,6{o     2 

J2 jl ,747 

I 

>9'2,  '97 

5 

3932,109     3 

3999,234    10 

4047,276    4 

4088,592    2 

4 1 36 . 89g     3 

4190,621      5 

{242,012 

4 

3912,434 

9 

3932,368     9R 

4000,676      2 

{047 ,294     1 

4088,860     6 

4137,473    4 

4i9i,o32     2 

4>42.726 

- 

39 '3, 997 

2 

3953,66i     5 

(001 ,o{ 8     4 

{048,369     1 

4089,006     3 

4137,644    9 

{.91,353     2 

{243,763 

3R 

3gi4, 171 

4 

3953,957     4v 

1001,2(0      i 

{0 {9,033      ! 

4089,747     3 

(i 38, 102     3 

{ . 92 , 76 1      2 

{3-44,919 

1 

39i4,935 

3 

3955, 364     6 

{001,361     4 

4049,196     2 

{089,853     3 

{ 1 38,356     3 

{'93,105     7 

(>4 5, 53 { 

1 

3g.  5,:>2g 

3 

3955,917     4 

4001,723     5 

{0  {9, 366     ■> 

(ogo,  i;  {     3 

4i39,437     1 

4193,284     6 

{245,881 

ij" 

■{9.6,1. {fi 

6r 

3936,049     6 

4001,821     5 

|o5o,822      i 

{090.95.)     4 

{i>9,8)2      1 

{.93,87.4     5 

4<45,975 

3()ifi,(|3(| 

4N 

3956,282     9 

4002,969    4 

4o5i,428     5 

4092,08g      i 

4 1  (  0 , 5 1 4     1 

{ig4,go8     4 

4246,402 

3{M7i«8 

3 

3.p6.8.,8      4 

4oo3  , . 59      1 

4o 5 1,998      !/d 

4092,723     { 

(  1 {0,7)2     2 

4.95.278     . 

.{246,719 

7 

3917,647 

5 

3957,144      2 

ioo3,596      1 

{093,293     3 

i'  {2,042     1 

{195,821     3 

{3.48,096 

39.8,279 

8r 

3cj57,202     2 

4003,768     7 

4o53,'o66     1 

.{093.963     5 

4 142, 3.)  {     7 

4ii)6,338     8 

.{'{8,672 

8 

3919,811 

6 

3957,963     •> 

}o53,5io     7 

{142,823      i 

4 1 97 , 5 1 5      i 

42.3o,65i 

1 

39^ ',7 39 

7'' 

3938,260    6 

4004,379    4v 

4034,994     6 

4oj8',99i     J 

4i44,490     6 

4.97,671     4 

425 1,367 

1 

3923,108 

6 

3958,863     5 

4o55,i55     3 

(099, 38 (      1 

4i44,992     6 

4 1 98 , 000     5 

4a5i,6o5 

2 

3924.630 

7 

3939,610    4 

4oo5 '-60    2 

{o55,839     3 

{i46,2.33     6 

{198,433    4 

425 1,861 

3 

39-*4,797 

3 

3959,795     4 r 

4oo-    382     5 

4036,339     3 

,{101.775     7 

4146,487      1 

4.98,722     5 

4'53,369 

6 

iij'fi,  1  "19 

3 

3960,373     3 

4008    441         I   V 

{0 56, 901     4 

(102,371     3 

4146,697     1 

4201,241     4 

4254,732 

3R 

3926 ,  27  5 

2 

3960,912     7 

4008^659     2 

4.08,253     4 

{io4.43i     3 

4.47,067     1 

.(■'<>.  ,3,4    ■> 

{234,903 

2 

1926,999 

2 

396i,655     i 

4009,087     3R 
4010, i3i      3 

,{o5g,3i4      1 

i 1 o5 , 00       6  v 

4i48,i64    2 

4202,947      8 

.{,55,359 

2 

3927,387 

4 

3962,079    4 

4060,473     4 

( 106,137     3 

ii|8,.)o(     4 

42o3,5<>7     2 

43,55,787 

8 

3927,572 

3N 

3962,893    2 

{061,423    2 

4106, 88i      5R 

i' 19,939   10R 

4><>4,737     3R 

{2.5  5,993 

4 

3928,316 

4 

3963,371     3 

/        '    /* 

{062,229      5 

(107,  4'' 5     71' 

ji  5.1,91  ;     5 

4')o  5,  160     2 

(  2 56,, 39 

5 

3ç)28,844 

■xv 

3g64,i85     { 

4°'2,  H"       1  V 
{012,382     10 
4oi4,894       7 

{062,949     3 

4107,795     3 

(l  51,9-5     8 

{205,796     2 

43.57, 121 

4 

3929 ,121 

3Fe 

3964,499     6 

4o63,9i3     3 

4lo8,2 56      3 

(  1  V>  ,9'i'i      ■< 

{205,891       2 

4258,3g 

2 

3929,962 

3 

3967,048     7 

4064,910     3 

4lo8,728       2 

{i53,i33     4 

{206, 83o     2 

4258,703 

1 

393o,8o2 

4 

3967,177    4 

40 17, '592       2 

{0l8, 213        I 
{0l8,9I0       2V 

4065,167     3 

.{109. 548     3 

,{i  53, 408     1 

4208,244     iN 

4259,073 

1 

3< ,3 1,092 

8 

3967,53.      3 

4o66, 5o8     3 

{110,028     1 

4i54,o46     2N 

4208.437     2 

4259,749 

4 

393i,37i 

6 

3968,468     3 

{ 066 ,913     1 

1 1 io,383     5 

4i55,227     2 

4209,206     •>. 

4260,212 

1 

:>93i,83i 

5 

3970,045    4 

{067,290     5 

4uo,84i     3 

4i55,535     3 

4209,409    4V 

4261,166 

3 

3932,i46 

4 

3970,442    a 

4019,034      5 

io68,453     3 

4m,4o       5N 

4i59,o36     5 

4209,995     3 

42.63 ,  428 

4 

3932,790 

1 

3970,646     5 

4019,267     2 

4o68,844     6 

4 i n . 926    2 

4160,114     2. 

{2i3,o35     3v 

43.63,945 

2 

3932. 9S0 

1 

3971,686     7 

{019,167     2 

{070,098     2 

4n3,553     1 

4160,181 2-3d 

4214,040     5—6 

4264,373 

3 

3933,7,3 

IO  V 

3971,873      3 

4019,892    4 

4070 ,852     3N 

{îi3,727    4 

4161,1 72     3 

42 1 7 , 226     1 

4265,697 

1 

3934,072 

3 

3972,070     6 

4020,359    2 

4071,081     3r 

4 1 1 3 , 727    4 

4161,792     1 

42.7,590     6 

4266,072 

iN 

3934,755 

2 

3973,o4i      2 

4022,273    3 

{071,355     2 

4ii4,i44    2 

4161,946     1 

4,19,704     2 

4267,22. 

3 

3935,25. 

1 

3974,201      2 

4022,446    1 

(072,299    6 

{n5,3-6     7 

{162,297     2 

4220,184      1 

4268,304 

2 

3935,7o4 

3 

3975,066     6 

4028,371     2 

(073,483     9 

4H7,oi3     5 

4162.632    4 

4220,496     2N 

4269,254 

4 

3935,9ifi 

2 

3976,775     2 

4024,493    7 

4.173,734     5 

4117, 292    4 

4.63,527     4 

4220,769      2 

{270,193 

6 

3937, >4« 

2 

3977,537     2 

402.5,145     5 

(074,126     1 

4H7,587     5 

4163,982     1 

4221,171     3 

4270,720 

6 

3937,629 

2 

3977,801    4 

4025, 883     2 

{.»;{.(,  53      2 

4117,996     2 

4.65, 606     9 

.{221,630       iX 

4273,445 

3 

3937, 8t»(, 

3 

3978,649     7 

4o27,o{6     2 

|074,797     3 

4118,146     7N 

4i65,854     2 

4222.604    10 

4,75,566 

4 

3«)38,o88 

7 

3979,94o     3 

4027, 636     2 

{075,711     7 

{119,014     4 

4166,203     2 

422.3,884     4 

4277,685 

1 

3938,i62 

a 

3980,252      1 

4027,696    3—4 

4o75, 855     7 

il  19,890     5ja 

4166, 655     3 

42.2.{,558     2 

{2-8,25. 

2 

3939,J2.S 

3v 

398o,894     7 

4027,870     2 

{076,243     5 

4166,882     6 

4227,748     7 

{278,867 

5 

3939,662 

3 

4028  202     2 

{076,862     1 

4 120. 83 5     6 

4167,581     2 

4228,298     3 

{280,142 

4 

394o,34i 

9 

5981,169     3 

4028,408     8 

4077,(79     6 

4  13 : 1,5C)8       I 

4167,809    4 

4228,826     1 

{280,997 

3 

3g {0.665 

3v 

3982,901      7 

{029,327     1 

4o78,33i      7 

{123,237     5 

4Kk),775     3 

{2.30,121        I 

{281,157 

3 

39io,973 

5 

3983,287     6 

4o3o.i63     4 

4078,310     4 

(12.3,493     6 

4169,880     6 

423o,552     2 

4281,916 

1 

94i,586 

1 

3984,679     8 

4o3o;349    4 

4078,609     3 

.{12.3,875      8 

4 1 7 ' , 04 1      1 

4231,749     5 

(283,555 

2, 

3g42,  «>6 

8 

3986,400     3 

4o3 1,336     7 

4079,001     2 

(124,797     6 

4171,389     2 

4i32,o5o    4 

43.85,370 

6 

3942,751 

10 

3989,442     6 

4o33,78         2.N 

{079,0(2     1 

4125,781     2 

4172,137     1 

4232,56i     4 

{286,920 

5 

3943.002 

3 

3990,106     5 

4037, 382     3 

{079,284     1 

4i2.6,638     3 

4174,396     2 

42.33,197     3 

{287,616 

1 

3943,142 

5 

3990,411     3v 

{037,667     5 

4079,682     4 

4127,371     9 

4 '74, 477    3 

4233,962     2 

4288,670 

1 

3943,493 

2 

399o,693     4 

4<>38,744     2 

4080, 44o    5 

4127,752     6 

4.70,236     3 

42.34,2.3     2 

4289,457 

5 

3943,89' 

8 

399i,32S     3 

4039,878     3 

( 080, 563     2 

{128,067     4 

4176,082     3 

4234,7>i     2 

4289, q33 

9 

3944,099 

3v 

3992, i3i     3 

4o39,93       1 

4081,224     9 

4128.364    4 

4176,706     5 

{2.36,021      { 

{2.,o,433 

2 

39  4  4,9';° 

4 

3992,387     9 

4040,760    9 

{083,3.37   10 

4 1 29 , 1 77    2 

4179,080     2 

42.36,356     4 

{■.90,396 

3. 

i946,i86 

1 

3992 ,911      6 

{o'|i  ,271       'i 

4oS3,48q     4 

{ 130,707     6 

4 '79,29'      2 

4237,2<)5     1 

{390,896 

I 

3946,706 

3 

3993,191      2 

{o  {2,1  33      2 

4o83,634     4 

4i3i  097     5 

4181,08.      5 

4*37.799     2 

4292,385 

4 

3947,975 

5 

3993,818     9 

4o42,583      7 

{085,2.46    7 

4i3i!86       iN 

{.82,221      1 

4238,56o     1 

4292,768 

4 

3«»49,4'2 

'"> 

3994,58i     4 

4o42,774       2 

4085,749     r 

}i32,3i8      1 

4.83,334     5 

4239,656     3 

4292.904 

1 

3949,8.7 

3 

3995,427     2 

{.,{3,480       | 

{086,441     3v 

4i32,63o     3 

4186,398   10 

42.39,909     0 

{'...i,.!! 

2 

L.  Bruninghaus, 


Emissionsspektra.  —  Emission  Spectra.  —  Spectres  démission.  —  Spettri  d'emissione. 


Ce.  - 

Spectre  d'arc  dans  le  domaine  des  courtes 

longueurs  d'onde  (fin). 

>.,I.\.>.     i. 

X(I.A.).            t. 

).(I..\.).      i. 

Ml.  Aï.        1. 

X(I.  \.) 

i. 

X(Ï.A.).      1. 

X(I.A.). 

1. 

A(I.A.).        i. 

,..,,.  756     1 

[3*1,255     a 

[35o,5oi     3 

1.81,781       j 

i  .',11 ,687 

1 

4449-636     3 

[490,48 

ïN 

4520,827        2.X 

.••M.'l'M          1 

ii..'i7.,i     2 

[353,36g     5 

[382,173      8 

54 12 ,o*3 

i 

i 45o,735     7 

1492,97 

2,N 

[5*1,961     3 

,  •  •  1 1  > . .  «  - 1     6 

[324, 5y6     1 

[353, 5oo     i 

[384,354     ' 

[413,198 

» 

[452,   i60        !  \ 

{493,46 

»N 

[522,084      ■' 

.{296,375     3 

4324,790     ' 

[353,865      ! 

[386,372     ; 

i  ,l  [,808 

2 

[453,l6o       2 

[49  î  ,220 

4 

[522,583     1 

,  196,680     'i 

[3*6, 8a8    3 

[354,876     3v 

[386, 703     5Ce? 

[416,907 

4 

[454,988     3 

{495,389 

4 

[523,082      x 

ta96,784     - 

[3*9,935     1 

[355,4*5     2 

4387,063     ; 

[418,782 

7 

[455,654     3 

[496,236 

4N 

i 524,590   1 

[399,095     3 

433o,446     6 

[356,75i     3 

[388,oio    6 

[419,297 

3 

[457,768     2 

♦497,624 

2 

[526.354     ->N 

.;.,,>,.',(,,     6 

1  131,762      i 

4356,955     1 

[390,281      i 

14*3,447 

3 

[460,212   10 

i'i97-si9 

5 

4527,354     gr 

43oo,333     8 

[33a, 710     5 

435 7.907      3 

4391,668     s 

[423,682 

5 

4 46 1,1 38     6 

i  [99, 5a 

iN 

4527,961     1 

4ioo.8().i     3 

4334.8('»j     3 

4359,070    4 

4393,192     4 

i ',•»',.  3i8 

1 

4463,4ii     6 

1499,754 

-' 

[528,  [7g     « 

(3oa,656    3 

4335,482     2 

4360,172     i 

[394,782     3 

[427,075 

5 

4463,87       ïN 

45oo, i î  i 

4 

4529,915     a 

43o4,279     3 

4336,253     6 

[ 360,441     3\ 

4395,73       iN 

[427,922 

6 

4464,176    4 

45oi , 102 

453 1,33       i  N 

i->"4-;'i     i 

i  3  i 7 .  -76     -i 

436i,358     3 

4396,028     2 

4428 ;44l 

5 

[464,702     4v 

45oi .707 

1 

4'332,oi  5     a 

43o5.i4>     6 

4339,3i7     6 

436i,655     6 

[396,585     '!H 

1429,272 

7 

[465,438     2 

[Soi  ,8  i 

ïN 

[532,498     i 

[3o5,6o  1 

[34o,555     2 

4 363, 3 72      1 

4397,281     2 

443o,ooo 

2 

4467,075     1 

4 )05, 122 

a 

4534,227     a 

[342,i43      > 

4364,i2i     2   . 

4397,856     •.. 

[432,722 

a 

4467,307     2 

[5o5,58g 

1 

4536,648     iN 

4309, 583     3 

4342,484     3 

[364,65g     3 

4398,789     5 

Î432,9l6 

2 

4467,537     5 

4  5o6 , j 1 6 

4 

4536,893     i 

i    »■•!.-    I'            " 

4343,562     3 

4365,5i7     2 

4399,205     6 

il  13,724 

2  V 

4468,02.3     2N 

45(>7,756 

1 

4537,878     3 

4310,39a    4 

4343,872     2 

4367,001     4 

44oo, i5o     1 

[436,2i3 

2V 

4471-240  10 

45o8.o84 

•i 

4539,076    4 

4310,701     5 

4344, 3o3     i 

iJ67.i1 1     2 

î|O0.3J7        i 

4437,6i4 

4 

447«,64o    2 

45o8,732 

2 

4539,755    9 

43n,594     4 

4344,923     1 

[367,670     31-e? 

[400,872     3 

1439,247 

3 

4472,716     6 

4309, 176 

4R 

454o, 63o     2 

13i3,io7    2 

4345,46"     ' 

4368,231      4 

44oi, 5i7     2 

i4  [o,885 

4 

4474-7'"     3 

45io, 171 

2 

4544,96i     5 

43i3,5qG     1 

4345,96o     1 

4369,242     4 

440. ,000     i 

444i,62 

ïN 

4479,357      s 

4510,92.4 

1 

4545,46        3 

.43i4,473     ' 

4346,43o     3 

[372,400     4 

44o3,o5-     2 

[443,7^2 

4 

4483,357     2 

[5i4,o58 

1 

4545,878     2 

43i4,936     2 

4347,599     3 

4373,219     3 

44o3,3o4     3 

î  i44,  J97 

6 

4483,900    7 

45i4,455 

1 

4546,066     3 

43i5,4n      i 

4347, ;»'«    ' 

4373,819     6 

}4o5 , 47  >     4 

i  i  i4 ,7o3 

6 

44*4,818    4 

45i5,855 

4 

43i5,686     2 

4348,190    i 

4375,176     3 

4407,280     4 

44 {6, 1 57 

2 

4485,517     3 

4518,021 

3 

4ll7,332     /, 

4348,3*7     a 

4375,93       8 

J4o8,864     3N 

[446, 61 2 

1 

[486,909     9 

45i8,28o 

1 

4317,986     2 

4348,594     iN 

4376,87       îN 

M  \V 

4446,919 

1 

4488,812     2 

4519,598 

4 

4320,726     8 

4349,788     8 

4380,062     3 

4449,335 

9 

4489,533     1 

45-20,410 

0 

C 

0  (Cobalt)  (A. 

Krib-.  Diss.  B01 

n,  1916,  et  Z.  If 

us.  Photogr.,  1917,  16,  292).  — 

Spectre  d 

arc. 

Réseau  c 

>ncave  de  Howlan 

d  de  0,34"  de  ra. 

on  de  courbure  et  ao  000  traits  à 

'inch. 

A(I.A.).          1. 

X(I.A.).      1. 

X(I.A.,.         i. 

A(I.A.).         i. 

X(I.A.)- 

l. 

X(I.A.).      i. 

Al'I.A.). 

i. 

À(I.A.).      1. 

2194,776    ' 

2290,886     1 

2327,8i2       2 

2.358,247     1 

2.396,237 

2 

2423,628     a 

..4-3, 162 

1 

2532,167      ' 

2210,178    I 

2291,144      1 

2.328,748      1 

2.361,174      1 

2.396, 56o 

ïN 

2.424,938     3  H 

2473.912 

1 

2535,385      1 

2  a  1 1 ,  ■>  i  1     1 

2293,233      1 

2329,147      3 

236>, 004     2 

2.396,778 

ïN 

2.425,597     1 

2483, 58o 

1 

7.538,344      ' 

2215,807      1 

2296,253      1 

233o,524     1 

2363,5*8     3 

2397,022 

1 

2426,997     2 

2483,344 

1 

2  5.|I  ,9>2        2 

22.23,684     1 

2298,726     1 

233o,94o     1 

2.366,884     2 

2-397,389 

1 

2428,287     1 

2.488,4  [8 

1 

2.544,330     2 

a»»5,65o     1 

2299,387     2 

a33 i,95i     1 

2369,567     2 

2400,557 

1 

2.428,547     2 

2.489,279 

1 

2548,293      1 

29.2.6,o5o       1 

2301,019      1 

2334.01:".     1 

2369,819     2 

2.400,826 

1 

2430,174     1 

2492,  1-55 

iCu? 

2.548,354      1 

2229 ,121      1 

*3oi,024      1 

2334,916     1 

2.371,395     3 

■.401 ,088 

1 

2432,213     3  H 

2493,918 

3 

2549,312       1 

223o,8o;     1 

2306,017      1 

2335,191     2 

2.371,758     2 

2401 ,593 

1 

2435,071     2N 

•-•'494,737 

1 

2353,029       2 

2232,999     1 

2307,092      1 

a336,o5a     1 

2.372,816     1 

2403, 634 

1 

2.435,838     1 

2495,549 

1 

2553,370       2 

2233,273     1 

2307,848      1 

2336,472     1 

2.373,095     1 

•2404,168 

3 

2436,663     2 

2496,731 

1 

2555,077        I 

224 t ,52;     2 

23ii,q42     2 

2.337,684     1 

2373,400     3 

2406,280 

2 

2436,970     1 

2.300,379 

2N 

2.556,762       2 

2241, 8 53     1 

23i3,-io     4 

2338,073     2 

2374,470     1 

2407 , 260 

3R 

■438, 4 16     1 

2  3o2,->8i 

1 

2.559,406     3 

225o,4l6       I 

23i4,478     1 

2.344,702     2 

2376.972     1 

2408,744 

2 

2441.044       2 

25o4 ,517 

iN 

2  559,586      1 

**5t,53g     1 

2315,199     1 

2345,399     1 

2377,214     1 

2409, 125 

1 

2442,879    I 

25o5, i45 

ïN 

2-561.288     2 

2239,995     1 

23i5,56i      1 

2345,873     1 

2378,621     3 

2409,650 

1 

2445,376   1 

?.5o6,  Î74 

3 

256a, 1 40     2 

2261,806     1 

23 1 5,954     2 

2346,678     2 

2378,899     1 

2411 ,624 

3K 

2445,766    I 

■2  506,91  5 

2 

2564 ,o36     3 

2265,2 I 4       1 

23 16, 2.41      1 

2346, qo5      1 

2381,779     1 

2412,877 

2 

2448,507    I 

.507,172 

1 

9.567,401     2 

2265,818    I 

2319,925     1 

2349,63a     2 

2383,453     3 

.413,3-1 

1 

24  [9 , 1 60    I 

2.507,687 

1 

2567,742     1 

2269,379    1 

2.320, 4  95     1 

2.349.948     1 

2.384,-53      1 

2.41 4,  o63 

1 

2450,003     1 

25l t ,012 

2R 

2572,7.42     2 

2*73,778    I 

2321,255       2 

235o,777     2 

2.385, 818     1 

24i4,45o 

2R 

2.451,737  1 

25ia,go3 

1 

2573,47i      2 

2.76.8/8    1 

2321,643       1 

235 1 ,356     i 

2386,348    2 

2413,299 

2R 

2.456,245     I 

25 13,096 

1 

2574,366     3R 

2278,717    I 

2321. 7S8        I 

2352,287     3 

2386,719     1 

2416.893 

1 

2.460,203     3 

2517,875 

9.R 

2574,884     2 

2281,883    I 

2322,939    4 

2.352,873     3 

2.387,46/,     1 

2417,050 

1 

2460,816     2 

252i, 36i 

2 

9.575.110     1 

2323,268     1 

2353,88o     2 

2388,174     1 

24. -.343 

1 

2461,780     1 

2525,623 

1 

2.577,465      . 

2282,92.4     1 

2.324. 20  i     1 

2354,825      2 

2388, 89a     1N 

2417,656 

2 

2462,084     2 

2  52.8,365 

2 

2578.9.6     2 

2283,671     ■> 

a3*4,484     1 

2355,786       1 

2389,526     2 

24 19, 127 

aN 

2.464,206     2 

2.528,968 

3R 

2.580,327    4 

2286,307    I 

*324,8o4     >■ 

2356,384     1 

2.389. 9-6     1 

2419.320 

1 

2464,457     1 

i53.o,  [6o 

ïN 

9.58o,8[i     2 

8289,173    I 

2.325, 1  ia     2 

2357,o6l      2 

2.391,888    ïN' 

2420,730 

1 

2464,627     . 

a53o,54o 

1 

9.585.34!     3 

2326,229     1 

2357,753     2 

2393,898     1 

2422,569 

2 

2.470,280     2N 

2531,36g 

1 

9387,229     3 

L.  Bruninghaus. 


Emissionsspektra.  —  Emission  Spectra.  —  Spectres  d'émission.  -    Spettri  demissione. 


Co  (Cobalt).  —  Spectre  darc  (suite). 

MI- A.).      i- 

>.(I.A.).      i. 

a(I.A.).       i. 

A(I.A.).          i. 

X(I.  A.).      i. 

Ml- A.).       i. 

Ml- A.). 

i. 

ML  A.). 

i. 

■2.590,605     3 

2774,960     2 

2995,137    1 

3129,469     I 

39.65,344      1 

5339,775    4 

!388,i5i 

4 

3448,358 

2 

2591,703     2 

3ooo,535     3 

3i39,9o3     1 

3268,oo4      ' 

334i,333     3 

1388,677 

1 

i 149, 173 

8R 

277'! 578     2 

3oo5,75o     9 

3  1 36  ,7 17     9 

3->68 ,  884      1 

334i,9Îo     3 

3389,856 

1 

3  1 19,443 

9  H 

2595,4*2     1 

'778,814      1 

3o 11,5-7     3 

il  36, 990      1 

3970,183     , 

3342,549     « 

3i9o,386 

3 

3450,899 

1 

2783,910      > 

9015,677     1 

3i37,3i.',     5 

397 , ,  77c,    3 

3342,702     5 

3390,760 

2 

3451,170 

, 

•2600 .  <)<)  1     1 

2790,284     iN 

3017,943     1 

3 1 37, 4 4'     1 

3276,471      2 

3344,911      , 

3391,996 

1 

345i  ,755 

1 

2606   123     2 

2791  006     2 

3oi7,53i     4 

3i38,885     1 

3977,308     9 

3345,9.67      1 

3391 ,973 

1 

3452,33i 

2610)775     2 

2792,433     2 

3o2o,63i     1 

3 129,940     6 

3277,670     1 

3346,299     1 

i  it)4  ,Si)o 

1 

3453, 5i, 

10  RL 

26l3, ÔQQ       1 

2796,231     3 

3o22,363     2 

3,40,707      , 

3278,101      1 

3346,42.3     1 

3395,352 

7 

3454,236 

1 

2614, 1 3 1     2 

2797,077     2 

3o26,368     9 

3i45,oo4      1 

3278,85,     2 

3346,922     3 

3396,440 

1 

3455,232 

A 

■2614,340     1 

2803,774     3 

3o3i,853      1 

3,47, o5i      5 

3279,9.51     9 

3347,56o     , 

3397,07' 

1 

3456,59  3 

1 

9.6.5,33,     2 

2804,106     1 

3o34,4?o     3 

3 149,294     4 

3280,671      1 

3348,io6     4 

3399,i3i 

1 

3456,939 

4 

2616,264     2 

9.810,860     1 

3o38,297     1 

i, 50,649     , 

328,, 584      1 

3348,597     1 

34o  ',795 

1 

3  (58,098 

1 

•2617,854     2 

9811,126     9 

3o39.55v.     . 

3i5o,8oq     1 

328,,8,8      1 

3349,209     1 

34oi ,6o5 

1 

3460,790 

1 

2619,27a      1 

28.1,529     a 

3o4o,8oo     1 

3,59,693    4 

3283,3>5     2 

3349,5o7     1 

3401, 9<o 

3 

3461,178 

5 

2622,058      1 

9.814,977    2 

3042,466    4 

3 1 54, 665     9 

32.83,446     3 

-3349,773      1 

3402,06, 

4R 

3462,809 

10  R 

2022,2  15        I 

9.8i5,55i     5 

3043,987    8  RI 

3,54,778    4 

39.83,78  5     , 

335i,i38     1 

34o3,i66 

1 

3463,49m 

1 

2622,433        I 

2818,593     3 

3044,993     1 

3,57,1.59     1 

3285,099     1 

33 5,, 533     2 

34o3,353 

1 

346  4,54  5 

1 

2623,744       2 

2819,995    4 

3o48,og4     1 

3i58,754     5 

3287,189     3 

3352,7oo     i 

34o5, m 

10RI 

3465,792 

10R 

2627 ,043        I 

2.821,744     1 

3048,867     5 

3,59,659     4 

3287,565     1 

3354,207     1 

34o6,837 

2KI 

3467,262 

2627,638        >. 

9823,659.     1 

3o5o,48i     2 

3 16,, 64 5     9 

3292,059     2 

3354,375     5 

3408,882 

1 

3468,6oi 

} 

2628,770       I 

9.89.4,358     9.C11? 

3o54,7o4     1 

3,68,o45     9 

3293,908     9 

3355, io5     1 

3409,170 

10B 

3468,984 

3 

262.9 ,  969       2 

•2825,149     2 

3o6o,o36     2 

3i6q,758     3 

3293,872     1 

335),9i,      1 

3409,643 

2 

3469,688 

1 

264o,2I2       I 

■2826,810     1 

3o6 1,806     4R 

3,74,12;      , 

3294,091      1 

3356,04g     1 

31 10,888 

2 

347i,39o 

5      - 

2642,878      2 

9828,477     9 

3062,178     9 

3,7^,900     9 

3294,229     ■'. 

3356,468     3 

3412,335 

8-fl 

3472,i93 

1 

2644,778       2 

9833,917     3 

3o64,35i     3 

3,77,9.59     3 

3298,669     4 

33  56,83o     2 

34l2,63o 

SU 

•  1-2.713 

1 

2646,4l8       2 

283  i , 424     3 

3070, 838     1 

3  ,8'.,  960      1 

33o3.87i     2 

3357,994      1 

34i 5, 52  3 

•>. 

3473,447 

1 

2648,650     3 

2837,1  Si     4 

3071,942     2 

3182,116     3 

33o4 , 1  1  i     2 

3359,059      . 

3416, 4S1 

1 

3474,oi8 

,oR 

2649,933     3 

28  i  2, 3  82     9. 

3079, 33 1     4R 

3,85,947      , 

33o4,786     1 

3359,279     3 

3417,152 

'.)!! 

3474,539 

4 

2650,268     2 

9.85o,o4'2     4 

3073,507     9 

3,86,339     2 

33o5,io8     2 

3359,844     1 

3417,675 

3 

3476,002 

1 

2653,722.     1 

2850,947     3 

3o79,39i     2 

3,88,364     3 

33o5,727     2 

336i ,o83     1 

3417,801 

3 

3476,365 

2R 

2661,716     1 

2852,101      1 

3082,609     3  H 

3,89,747     2 

33o7,i5o     3 

336 1,261     1 

3418,861 

1 

3377. 85, 

3 

2663,. 53o     2 

2859,653     2 

3o82, 835     1 

3 19",  'M»  i      1 

3308,483     2 

336i,549     4  Ni? 

3420,482 

3 

3478,565 

A 

2666,173     1 

2861,346     2 

3086,392     2 

3.92,2,7     2 

3308,8o5     2 

3362,785     3 

3420,788 

5 

3478,744 

5 

2673,924     2 

•2862,601     2 

3086,770     4R 

3 193,108     2 

33,9,149     3 

3363, 2 5 1     2 

3421,628 

2 

3479,279 

1 

2675,985     3 

■2865,490     1 

3087.796     2 

3 198, 657     2 

33,9,827     1 

3363,743     2 

3422,497 

1 

34 80, 02 i 

4 

2679,762     3 

2867,468     1 

3o88,669     1 

3 1 99,3 1 5     ■>. 

23,3, 108     2 

336  i. 24 3     2 

3422,774 

1 

348,,683 

•2680,115     2 

2872,479     2 

3o88,59i     3 

39o3,o9'i     9 

33,4,062     3 

3364,465     1 

3422.891 

3 

3483,144 

1 

2685,342     3 

•2878,554     3 

3090,244     2 

39,o,2i3     3 

23,4,333     , 

3364,901      1 

34'4,.5oi 

4 

3.183.4.6 

8R 

2694,406     i 

•2879,616     2 

3095,707     1 

32,5,333      1 

33 1 5.09.9     2 

3365,002     1 

3426,453 

a 

3485,i59 

1 

2694,675     2 

2882,207     2 

3096,396     1 

3217,8,7      1 

33,8, 3q8     1 

3367,099     6 

3427,770 

1 

3485,373 

7 

2695,849     2 

2886,434     1 

3096,677     1 

39,8,993      1 

33i9,i48     2 

3367,4n      1 

3428,2,9 

5 

3485,7oo 

2700,294     1 

2892,943      i 

3098,182     1 

3919,143     3 

33,9,467     3 

3367.877     1 

3428,765 

2 

3487,u8 

1 

2705,410     1 

■2895,329     2 

3099, 652     1 

3224,625     2 

33ii,.8i^     3 

3368,552     i 

3429,700 

I 

3187,717 

4 

•2705, 8  5o     2 

2895,474      1 

3,09,3q8      2 

39.35,4i6     9 

339.1  ,r>i      1 

3368,777     1 

34>'i,576 

5R 

'-|8(),4o5 

9R 

2708,810     2 

2899,811     2 

3io3,732     2 

3235,5.6     3 

332i    go3      1 

3370,312    4 

3432,3i9 

1 

3490.739 

6 

2715,984     3 

2903 , 1 90     2 

3io3,983     2 

3237,01,      3 

3  3>9,,  298     5 

3371,237     , 

34i3.o37 

7R 

3i9  I,  322 

8 

•2719,586     •>. 

2731 | 110     a 
2732,846     1 

2904,287     2 
9907,661      1 
9911.546     1 
2919,546     3 

3io5,455      > 
>io5,9i6     1 
ii 06, '127      1 
3107,037     1 

3238,6>o      1 

339.3   589      , 
3393,85o     1 
33,5.933      j 
332(5,5  56      1 

2373,218     3 

3373,955     9 
3374,289    9 

3434,7 >8 
3435,,49 

3435,753 

3436,96, 

1 

349,,987 
3492,493 
3l93,o67 
3-i93,95o 

, 

2740,461     4 

2927,661     4 

3107,537      1 

3243,823      5 

3326,980     5 

hik'iy*.    9 

3437,403 

1 

3'i<)i,q5o 

1 

2745,096    4 

2928 , 804     3 

3 109,502     9 

3245,538     1 

3328,197     2 

3377,o48    4 

3437,690 

2N 

3,92,68.5 

10R 

2746,035    2 

2929, 5q5     4 

3i 10,016     2 

32.46,98  5     9 

3398,645      1 

3378,754     2 

3438,706 

2 

3.196,072 

2 

2750,141    2 

2943,490     1 

3 110,812     2 

39.47,167     5 

3329,009     , 

3378,747     3 

3438,907 

4 

3196,689 

5 

•2752,068    2 

2955,380     3 

3ili,32.8     1 

32.40,987     3 

3329,4-',     2 

3  3  80, 86  5     1  Ni? 

344i, 1 5 1 

2 

3496,806 

4  R 

■2758,535    2 

•2957,671     3 

3113,467     3 

32.5,,63o     1 

333 1,1 39     1 

3381,479     2 

344", 935 

1  lil. 

34<)8,435 

1 

276., 37.     4 

2969,612     1 

3 118, 936     9 

3254,191     5 

3339,468     , 

3382,o4o     1 

3442.922 

3R 

35oo,49o 

1 

2763,068     1 

2.975,462     9 

3 1 1 8 , 6 1 4      1 

3258, 01 8     2 

3333.3-9     3 

3382,866     , 

3443,198 

4 

35o2,283 

8RL 

2764,162     3 

2977, 4o3     1 

3121,407    4 

32 58,4 1 4     1 

3334,i39    6 

3383,885     2 

3443,645 

7R 

35o3,7i6 

3 

2766x218     3 

2978,010     2 

3121,549    4 

32.59,844     1 

3335,o47     1 

3385,197     4 

3444,648 

1 

35o3,988 

1 

2568,690     ■>. 

9982,254     2 

3126.482    1 

3260,810     2 

3335,798     1 

338  5,529     1 

34  4 ',332 

1 

35o4 .089 

1 

•2771  ,70  5     1 

2984,121     3 

3126,704    I 

3262,423     , 

3336,i88     1 

3386,47,      1 

3145,43g 

1 

35o4,375 

1 

27-2,560     1 

2987,144     3R 

3127,234     2 

3263,204     2 

3337,i 52     3 

3386,902     1 

3446.090 

4 

35o4,736 

3 

•2772,705      iN 

2989 , 57 1     4  R 

3128,989     1 

3264,83;     3 

3338, 53o     , 

3387,042     1 

3447,283 

2 

35o5, 141 

9 

L.  Bruninghaus. 


Emissionsspektra.  -     Emission  Spectra.         Spectres  d'émission.  -      Spettri  d  emissione. 


Co  1 

Cobalt).  —  Spectre  d'arc  {suite. 

h  1.  v.i. 

,. 

X(I.A.).      1. 

X(I.A.).      '• 

X(I,A.)«      i. 

A  (LA.),        i. 

X(I.A.).      ». 

X(l.\...      i. 

A(l    A.,.        /. 

*5o6,  lig 

10R 

3569,377     <>R 

3637,317     i 

373., 395     7 

38(0,096     iN 

3920,74a      5 

3998,543      1 

|og3,o38     1 

1508,671 

1 

1573,185        ! 

3637,626     1 

3733, 496     6 

3X3'., 907     4 

39 '1,1  38     -i 

3999,180      1 

,,,94,439     , 

»5og,847 

10  II 

3573,598     1 

3638,341      1 

3734,1.4»     6 

3835, 49g     2 

3922, 83 1      4 

3999.9">      3 

4095,944     i 

35io,  |ig 

9R 

3574,961     6  H 

363g,  44  ■>     6 

373  5,933      - 

3835,694     3 

3924,533      1 

,<>,  >(.,>»>',     > 

4097,198    4 

;  iio,8g  • 

1 

;,-...,-    -1; 

(641,269      1 

{737.795      1 

3835,9ii      1 

3925,160     3 

{007,273     1 

4.ol,4.i     3 

3511,597 

1 

3576,748     » 

364[,37i      1 

3739,455      1 

3839,126     1 

392-, 566     1 

(007,941      1 

l,o',.74  5     3 

15 1  1,640 

SB 

3577,«56     3 

364i,786    4 

3740,201      5 

384i,464     5 

3928,921      . 

4008,102      1 

jl  08.  ',88       1 

35i  1,  [83 

811 

3577,677     > 

3H13,. 77     5 

3743,634      1 

38, ',06 5     6 

3929,276    4 

ji  10, 538     6 

35i4,398 

iR] 

3578,071     4 

3645,oo5     1 

3745,524     x 

38{3,38o      1 

3933,66o     .Ci' 

(01 1 .099      1 

4 112,558     1 

3516,4-29 

. 

35-8,907     "1 

3615. 189     3 

3747,368      ■ 

3843,688     4 

39i!,9'«)    5 

,01  M  5)       > 

in4,673     . 

I5i6,587 

1579,027     . 

1615, 44o     ■> 

!7i'.),<)37     » 

3843,974     ' 

,914,716     3 

|ûi3)947     5 

{117,641      1 

3516,670 

3579,5)o     1 

3647,087    4 

(75i,632     6 

3845,395     1 

3935,289     .3 

40l5,223      1 

1 1  1X.769     9R 

35i8,35o 

<)H 

5  5Si ,879     3 

3647,392     '' 

375i,8o5     1 

3845.481    ioR 

3935,974      8 

',0,5,969     1 

ji..,3.5   roR 

15 19,80a 

•'-N 

3583,363      ) 

364  7, 660    <> 

3752,796     3 

3x47,39-)     ■-Il 

39*7,941     2 

4016,827     1 

(122,271       > 

,-,  lo,o86 

roR 

1)84,3 10      1 

3648.135     3 

37  54,3  58      - 

3x49,034      1 

(938,904      i 

4019,139     , 

{123,388     2 

t5-2i,565 

«,R 

35S4.796     7 

3649,33»     7 

37"»'>,4'''     7 

385o,i07     3 

3940,894     6 

4oi9,299    4 

4.25,544     ' 

3521,74" 

3 

3585.153     811 

365o,7ig     1 

i-57.3.5     ■< 

385o,g5i      1 

394i,74?     7 

[oig,63o     1 

(128,101      . 

35".  85i 

4 

3585, 8o5     3 

365 1,)  5'     3 

!7'-9-<'99      ' 

385i,  «J4,     6 

3942,701      3 

(020,171      1 

(i3a,i5i      > 

3523,486 

7  H 

3586,075     3 

3652,537     6 

3760,411     4 

3856, 71 {      1 

3943,359     iFe? 

4020,898     7 

4i37,8o8     1 

,  ,  •  1,701 

5 

3587.1 8")     9R 

3654,43g     i 

3766,540     -R 

1x56,7X9     6 

3943,701     2 

4022,915     1 

4 1 3g, (48     1 

«25,191 

\ 

3588,071       ' 

3655,864      1 

3769.373     1 

3858,32g     1 

3944,953    2 

i 023,406     5 

4 .{2,049     ' 

a 

3589, 3i8      '- 

3656,964     4 

3769,504     1 

386 1,169     8R 

3945,326     6 

.{027,041     4 

4.46,278     1 

£26,847 

[OR 

I59ii74g     i 

3657,019     3 

3769,701     1 

3863, 084     2 

3g46,637     2 

4029,059     1 

4i5o,{3i      1 

3527,942 

; 

3593,085    ■>. 

366o,335     1 

37(59,750     1 

3863, 608     4 

39 4 7,  > 34     4 

loi ',,863     ■. 

{1 58, 4 16      1 

3529,030 

6R 

3">()4.8-3     8R 

3660,693     2 

'-71,8 5 1      1 

3866,836     2 

3950,954     •- 

,o3  5,55i      6 

}i6a,i66     2 

«29,811 

-K 

$596,077      1 

366', 157     6 

3774,610     6 

3870,523     2 

39")i,737    a 

40(7,201      1 

(168,242     . 

363o,55i 

1 

3)96,5i4     5 

3663,989     iN 

!777,o9i     '' 

387o,55o     3 

3932,328     5 

(038,912     1 

4170,908     .{ 

3S3o,792 

1 

35()6,668     •>. 

3670,0(6     3 

3777,553     6 

387 1,197     2R 

3952,922    7 

(ojo,63o     2 

1176,021     1 

363 1,606 

■j 

3600,287      ' 

(673,892     2 

3778,302      1 

3873,U7     qR 

3954,903     2 

4o.lo,8oo     3 

4  '  79 ,  ■'-•'.  i     3 

353 J. 36i 

7» 

3600,809     3 

3674,735      . 

3778,358      1 

3873,954     7 

3936,281     2 

io4'.,o49      1 

{187,344     3 

"- 

4 

3602,081     8R 

3676,554     6 

3779,747      ' 

3873,971     9  II 

3957,624    2 

i<)43,376      1 

(190,702     5 

[535,127 

1 

36o3,5-{      ) 

{677.980     1 

3782,o52      iR 

3876, 838     6 

39 5", 935     6 

,013.898      1 

4.92,81.      1 

3537,726 

1 

3603,876     1 

3678,396     1 

3783,735      1 

3878,748     3 

3959,908     1 

,o'i5,38'      S  II 

4192.841      1 

354i,  [98 

1 

36o4,47o    4 

368 1.221       . 

378<M)74      ' 

ï«79,947     3 

3961,003    4 

4o47,4o8      1 

4ig3,289      . 

1 

ilini.m'i      i 

3683,o54      - 

3787,031      1 

388o,854     1 

3965,016     1 

1049,282     •» 

4194,334      1 

1 

3Ih)5,363     6 

1*5^  i ,  4  -<,     7 

3787,35o     1 

38X0,999     2 

396  5, 23g     ■' 

io5'.9>9     4 

4 195.61 1     . 

7 

36o6,259     1 

3681.895      1 

378-, 470      1 

3881,877     3 

3967,150     1 

{053.909     3 

{198,424    2 

3545.o35 

1 

{607,173     1 

3684.969     •< 

3789,349     ' 

388i,qo3     7R 

3969,124     5 

',0)4,609     ■> 

4204,057     . 

1 

36o8,3i4     2 

3686,488     3 

3 79 >, 4 90     1 

3881,968     2 

3971,107     1 

4o56,g5'.     4 

4206,143     1 

1546, 7o5 

"> 

3609,761     a 

3690,724     5 

3792,932     1 

3882,665     1 

3972,52  5     4 

{067,188      1 

4207,609    2 

3548.444 

6 

36ii,7o4    5 

3691,271     1 

3793,439     iR 

3X83. 88-)      1 

3973,142      3 

(0 58, 181      6 

(•'10,093     1 

1548,827 

l 

3613,129     1 

3691,640     1 

1795,870     1 

388  5, -'77     4 

3973.550      1 

i o58,59.      5 

4214,869     » 

355o,593 

6R 

36 1 3 , 5 1 1     1 

3693 , I  !  1       5 

>7')7,o13      1 

388  5.20.      3 

3974 , 7^9     5 

4o58,75o     1 

(220,262     1 

35")i  ,659 

1 

36.5,389    4 

3693.364      - 

3797,448      . 

3890, 000     1 

3975,325     6 

'1060,217     3 

4220,292     1 

355'. 367 

1 

36i8,oo5     » 

36.(3, 4H0      ; 

3/97,565     1 

3891,69a     2 

397'',  702      1 

4o66,34o     1 

{223,33o     . 

3552,7i4 

"1 

3619,  -..85     1 

I694 ,958      . 

3798,279     ' 

389), 120     3 

3977,193     3 

4066,372     1 

4'->5,to3     3 

6 

3620, 4ao    4 

36g5,325     1 

3799,808     1 

3893,067     2 

3978,654     6 

4 o66,3gi      5 

3553,i6i 

3 

3621,100     1 

3696,314     ' 

38oi,)4,       <R 

3893,298     2 

3978,871      1 

4o68,5n      1 

4228,861      1 

3554,498 

1 

3621,218     1 

3699  ,o>o     ■' 

38o3,o54      1 

3894,084   10R 

3979 , 5)6     6 

lo68,5/,4     6 

422.9,986     ■' 

355;.  n.83 

1 

3624,337     5 

37o.,)  16     6 

38o3,94>      1 

3S<)4,979     8 

3981  ,5m      i 

',069,540     3 

4 '33, 993     4 

3558^80 

6 

36>4,956     6 

37o4,075     7 

38o5,778      1 

3896,023     2 

3985,090     2 

4070,368     1 

4236,543    I 

35»9. 1 18 

1 

3676,007     1 

3707,479     4 

3808,107    4 

J896.93 1      ) 

3985,455     2 

',076,125     1 

4237,2.58     3 

3559.593 

1 

3626,486     1 

37o8,836     6 

3811,072    4 

3898.497     3 

3987,123      3 

4076,571      3 

{'38,438     •' 

356o.3o5 

3 

36)6,766     1 

3710,680      1 

3812,462    4 

3904.  o5<)     3 

3g88,883      2 

io77,38).      1 

(24i,5l2      ' 

3  56o.Sq5 

10R 

36)-, 809     8 

3-. 1.65  5      ; 

3813.286    » 

3904  .  778      ■_ 

3989,687      1 

4077, 4iq   ■ 

(2(1,882     3 

3 

3628,226     1 

37i.; 183      5 

38 i3,925      > 

3906,299     G 

3990,31 5      1 

408., 57 1    > 

{245,567      ' 

3562,678 

■> 

3628,680     1 

3712,519      . 

38 14, 465      1 

"".)"'!■""        1 

»99 ' , 54 î      5 

{082,606    ; 

r'lX.196      ' 

356). 919 

3 

3629,611      > 

37i4.o35      1 

38,6,3  m      5 

3909,933     6 

399t,837     > 

4o84, 113      ' 

(249,508      . 

J5r,3, 17., 

■> 

36 .9,88-      1 

37i4.9<"      1 

38,6,47,,     6 

3911,901      > 

3991,693     3 

I08',,  '58       1 

i'5','<|6      5 

(56  (,l33 

3 

366l,390     " 

37.  5,4 19      " 

38.6.876     4 

39i5,i7l      1 

3992,301      . 

{08 5, 568     3 

(253,615     k 

3561.643 

1 

I63i,95i     (> 

3726.660     4 

3X, -.,,■'„,      1 

39,5.519     3 

3994,543      5 

4o86, 3o6     7 

i' 55, 73o     . 

.,,11 

3632,84a     fi 

}?28,'6*j     1 

38i8,î3o     2 

3917,108     6 

<995,3i2   10R 

{088,327      ' 

(2.57,o35     1 

2 

3633,33i      > 

37>8.847     " 

3819,921      5 

3919,612     1 

399>,9'9     ! 

{090,351       '■ 

(261,282     . 

5\56-.r,3- 

■' 

$684, 714     S 

37)0,484     - 

3822, 5j8     1 

3920,l43      5 

3997,05 1      1 

4092.396     7 

1)63,743     2 

3568, \>- 

' 

3636,7i8     4 

87-31,179     2 

38u,,-5o4      |N 

3920,591      6 

3997,900     9R 

4092,84?.     3 

42.65,041      1 

L.  Bruninghaus. 
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Co  (Cobalt).  —  Spectre  d'arc  (suite). 

A  (LA.).       /• 

ML A.).      i. 

M  LA.),       i. 

X(I.A.).      ''• 

X(LA.).       i. 

M  LA.),         i. 

>\(  LA.).       i. 

ML  A.). 

i. 

4268,026     2 

ii57,425     1 

4545,975    4 

4676,697     1 

4837,539     1 

4932,416   I 

5.08,879     2 

5333,63g 

1 

4268,440     3 

4458,2.4*     1 

4546,0-7     1 

4677,7.44     2 

4837,852     7 

4937,879    •>, 

5. 11,20 {     1 

5334,877 

2 

4269,335     1 

4. i  58, 586     7 

[546, 873     iN 

{677, 5-8      1 

{840,766      5 

49>6,47.5     3 

5u3,7.36     7 

5336,i68 

2 

4270,421     ■>. 

î46o,725     iX 

4547,392     1 

4680,026     2 

{847.,68(      1 

5 113,772     iKL 

5337,334 

I 

4272,992     1 

4465,809     ■>. 

{548,756      1 

4680,(11     iN 

4843,467     3 

4939,815     7 

5u8,5oo     iRL 

533g,  5u 

7. 

4276,102     2 

4466,883     5 

4549,660     6 

4681,914     1 

4849,3.5     7 

{940,788      1 

5i  i8,963     iKL 

534l ,321 

3 

4276,416     1 

i  (67,328     1 

(55i,768     1 

4682,358     6 

485i,973      1 

494i,798      1 

5.22,768     3 

5342,684 

5 

4277,2.58     1 

4469,121      1 

45  5 1,937.     1 

4684,699     1 

4853, 3og     3 

i945,79o      1 

517.5,672      7.N 

5343,382 

4 

4285,781     3 

.i  4f>9,55  5     7 

{552,434     2 

4685,854     7 

4854,941      1 

1947,992      1 

5126,193     3 

5344,590 

1 

4287,361      1 

447i,<'46     1 

4553,33i     2 

4688,480     2 

4855,7.33     1 

4949,635      1 

5.26,517     1 

5345,352 

1 

4289,476     1 

447i,555    4 

4 >5  5,488     1 

{693,193      5 

4855,587.     1 

4953,i83     3 

5126,729     1 

5i47,498 

2 

4290,199        ! 

4471,881     3 

4556,307     1 

4695,540      1 

4867, .3i      1 

49.55,809     1 

5.33,445     3 

5349,088 

2 

4292,237     3 

4473,78»)     1 

45  59,17.8       2 

.{69-,  000     1 

4863,453     2 

■{956,177     1 

5i35,543     1 

53,7,0.(9 

5 

i297)99(i     2 

4473,935     1 

4561,945        7 

{698,390    4 

4864. 5yi     7 

4957,175     1 

5 1  36, 74  5      ». 

5353,487 

6 

43oi ,007     2 

4475,363     iN 

4563,992     2 

4699,171     2 

(865,  {53      1 

49^8,592      1 

5i46,74'      4 

5354,724 

1 

43o3.226     3 

4476,206     1 

4564,173     4 

4700,741     1 

4865,769     2 

{960,725    a 

5i49,776     3 

53  56,16g 

1 

4307,419     2 

4477-220     2l\ 

4564,8-9     2 

(704,144     • 

4867,881     6 

4961,891     t 

5i54,o33     3 

5358,g23 

2 

43o8,734     1 

4478,3 -(     5 

4  565,585     6 

4704,371     2 

4869,399     , 

4962,348     1 

5 1 56, 321     a 

535g, 1 85 

3 

4309,418     3 

4478,666   ■>. 

4 5 66, 60 3     3 

4718,475     i 

{870,5..      2 

4962,7)1     7 

5.58,368     2N 

5362,760 

4 

43io,073      > 

4480,578    1 

4567 , 859     2 

(721,404    7 

4870,753      1 

(963,7.3    7 

5 1 58, 824     2.N 

5368,892 

1 

4320,370     3 

448i,577     iN 

4570,019     4 

47-7,746     1 

{870,804      1 

4966,578    4 

5 1 65 , . 23     2 

536q,58i 

5 

433 i,233     4 

4483,582     3N 

4574,g36    3 

{727,928    4 

4871,192     2 

4968,231     1 

5 166,034    4 

5370,357 

1 

4339,619     5 

4483,924     5 

457-, 042     1 

4729,054     . 

4875,006     2 

497 ',099     1 

5i67,44o     1 

538i,i4o 

2 

4340.422     2 

4484, 5io    3 

4577, 853     1 

4732,o34     1 

4876,132      1 

{971,953     3 

5176,059     3RL 

5381,769 

2 

4353,8i3    4 

44s6, 169     1 

458o, 1 33     5 

4734,832     .{ 

4881, 3u     4 

4979,942     4 

5179, 364     1 

5397,520 

1 

4356,894     5 

4486,712     3 

458o,964     1 

4737,776     3 

4882,718    4 

{981,749     1 

5 1 83, 63 1      1 

5429,588 

1 

4357,i68     2 

4488,892     iN 

458i,38o     1 

{738,097     1 

4886,996    2 

,986,459     2 

52 io,o5i     2 

5430,917 

1 

4359,440     5 

4490, 3o5     2 

.{58i,6oi     8 

4746,111     1 

(887,036     1 

4987,863     1 

5710,847     1 

5434   435 

3 

436o,828     3 

4".82,43i      1 

4747,336     1 

4887,630     1 

4988,045     3 

5211,87.4      1 

"'(36  ,'991 

2 

436i,oo4     2 

4492,729     1 

4583,886     1 

4749-683     8 

(891,226     3 

4991,082      1 

5212,702    4 

5444,562 

5 

436i,9i8     2 

44g4,749     3 

4585,883     iN 

(752.054      1 

(894,818     2 

4993,021     2 

5>.i4,748      1 

5457,290 

2 

4366,22  1     3 

4499,261     2 

4586,937.     2 

4754,374    4 

4897,075      1 

{999,524      1 

5219,026     I 

5454,551 

7 

4370,789     » 

4><>o,555     2 

4588,724     4 

4756.777    ■>. 

(897,760     7. 

5000,091      1 

57.7.2,473    I 

5469,308 

3 

4371,121    4 

45o5,44°     ! 

4591,375     1 

4767,353    1M11? 

4898,035     1 

5ooi,i5a     1 

523o,7.o8     4 

5470,471 

5 

4373,614    4 

45o8,664     1 

4592,538     1 

4767,151     3 

4898,918     1 

5ooi,3o8     1 

57.35,187    4 

5477,083 

3 

4374,429     3 

4512,729     1 

4594,356     1 

4768,093     5 

{899,577     4 

5007,282     1 

5237,067     1 

54N3,3_{i 

10 

4374,918    4 

45i4,i86     3 

45q{,6ll       6 

4771,102     6 

{004,177     3 

5009 . 674     2 

52.47,9!4     3 

5483, g53 

4375,534     3 

45i4,858     1 

4  5(,6,888     6 

1773.Ï9*      l 

4905,291      1 

5012,932     . 

5249,988     2 

5488,o3i 

4379,238     2 

45 17,100     7 

45g9,i67      1N 

4-76,324     5 

{906,649     1 

5014,071     1 

5254,628     2 

5489,633 

43«o,o55     3N 

45i8,o3i      1 

4601,174     3 

4777,620     1 

(907,669     3 

5017,599     1 

57.57,600     3 

5495,684 

4387,908     3 

4519,294     2RL 

46o7,324     3 

4778,7)8     a 

4908, 63g     1 

507.0,417     1 

5264,214     1 

5497,557 

439., 577     5 

4522,793      1 

46o8 , 903     2 

4778,731      1 

4909,306     1 

5077,178     7. 

57.65,523     1 

55oi,5ii 

4391,880     5 

457.3,527      1 

46 1 4 , 0 1 9     3 

4779, 995     5 

4910,934    4R 

5o3 1,345     1 

57.65,773     1 

5  5o6,842 

4395,865     5 

452  5,791       2 

4617,272     1 

478i,432     3 

4912,406    1 

5o3 i,5i7     1 

5266,285     4 

5515,976 

4402, 65i     4 

4526,5lO       1 

4620,825     3 

4782,38-     1 

49i4,7i4     3 

5o3 1,635     1 

5266,488    4 

5523, 2gg 

44o4,933     2 

4 126,772    2 

4622,681      1 

4782,561      1 

4915,960     3 

5o34,7ô2     1 

5267,718     1 

5523,971 

4405,376     1 

4527,921      3 

4623,024    4 

4785,064     2 

4916,494     1 

5o38,952     1 

5268,487     3 

552  {,971 

44i6,484     3 

4528,709     1 

467.4,56.     2 

4786,560     1 

49.7,161      1 

50(7,33-      1 

5269, 104     1 

557.5,674 

4417,404     5 

453o,939     7 

4625,765     5 

4790,866     6 

4918,266     2 

5o4 4,218      1 

5276,167     7 

553o,777 

4421,348     5 

4  5  i  1 , 7  i  1      1 

4627,062     1 

4792,(85     1 

{9 18, 885     2 

5o  .{6,386      1 

5280, 633     4 

5533,070 

4431,607     4 

4532,605    I 

462 S, 940     3 

4795,259     1 

4920,027     1 

5o48,66i     1 

57.83,48o     i 

5535,48o 

4436,182     4 

4533,27o     3 

4629,373     7 

4795,860    4 

497.0,2.58     2 

5o(9,763     1 

57.87,553     1 

5536,275 

4437,175     1 

4533,989     5 

4631,667     1 

4796,377     2 

(977.371      1 

5o5o,6oi      1 

5287,774     1 

5545,899 

4437,872     2 

4V)4,77I       2 

464«i,8i3     3 

4797,758     1 

(97.3,336     1 

5o5o,74i      1 

5292,211     1 

»>46,949 

14  4 1,939     2 

4535,56o       1 

4643,726    2 

4797>854     1 

.{97.4,041      1 

5o55,488     1 

53oi,o3o     4 

5558,8o7 

4445,o36    4 

4535,746     1 

(644,319    4 

48n,o8o     1 

4924,982     2 

5057,990     1 

53o3,687.     1 

5569,678 

4445,o56     1 

4535,9o4     1 

46(5, i43     1 

48.3,484     6 

492.5,184     3 

50.59,849     1 

53io,7i5     1 

5572,897 

4445,716    4 

4536,o37      1 

4657, 470     1 

48 1 3, 983     4 

4925,676     1 

5o65,58;'      1 

53i7,637     3 

5576,045 

445o,346     1 

4536,7  57     2 

4653,77.      1 

48i 5, 338      1 

4926,620     1 

5077,83 1      1 

53 16,753     3 

558 1 ,gg6 

445 i,586     2 

454o,77'.     7 

4654,84!     7 

48 1 5, 896     7 

4926,837     . 

5o85,6o3     1 

5371.708     1 

5586, 806 

{452,i66     1 

454i,544     1 

4657,388     3 

4826,086     1 

{928,289     3 

5087,840     7 

537.5,772     1 

55go,ii2 

4452,553     1 

4543,8o7     6 

466i,o88     1 

4828,722     1 

4928,818     1 

5094,943     7 

5325,938     7 

5590,740 

4453, 3n     1 

4544,54i      1 

4663, (07     1 

483i, i95     1 

4929,839     1 

5102,889     1 

5326,23g     1 

55g?.,2o4 

4455,877     2 

4544,675     1 

4665,728     1 

4832,474      1 

4930,783     3 

5io5,542     1 

533., 45 1     2 

5594,474 

4456,609     1 

1 

4545,24o     3 

4667,867     2 

4836,937     1 

4g3i,346     1 

5107,660     1 RL 

5332,666     3 

5594,739 

L.   Bruninghaus. 
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1 

Co  (Cobalti. 

-  Sp 

eclre  d'arc  {fin  1. 

I  \ 

t. 

X(I.A.). 

i. 

X(I.A.). 

i. 

X(I.A.). 

i. 

X(I.A.).      i. 

X(I.A.). 

i. 

X(I.A.).      t. 

a  (LA.). 

/. 

5598,489 

1 

5-„6.i3<i 

1 

5890,  [90 

6 

6021 ,806 

■2 

6l6g,536     3 

63i3,o3g 

3 

6471,643     ■> 

6707,784 

7 

S601 .  '-1 

1 

»737,976 

1 

5905,612 

1 

6049,019 

i 

6175, 00 i     2 

632o,3io 

i 

6474,523     2 

«71 7. «54 

1 

Ï602,86a 

1 

5740,990 

1 

591  >,5p9 

7 

6o58,23o 

2 

6181.005     3 

634o,8o2 

2 

6477,882     5 

«771 ,o5 i 

10 

56i6,o53 

a 

57.50.989 

1 

5922,336 

1 

(.070,591 

3 

6188,958  10 

6347,797 

4 

6482,892     2 

681  i.<)55 

10 

5636,091 

IN 

5752,890 

iN 

5923,042 

1 

6082,  jVi 

8 

6193,548     2 

635 1 ,38g 

2 

6490,31 3      j 

«873,371 

10 

Î636,  [07 

i\ 

>7'>i-"79 

1 

5935,369 

', 

«,,86, 666 

6 

62 1 1 , 1 1 5     a 

63g5,ig6 

4 

<'-i'Ti,7i-      i 

''937,775 

4 

1637,700 

4 

>77o,4M 

3 

>940,  i,22 

1 

«093, 1  ji 

8 

6a23,36o    2 

63i)6,  ii',8 

3 

6496,898     2 

7004 ,7(7 

3 

■■ 

5774,363 

1 

5g46, 5o4 

3 

6102,747 

4 

6-.3i,o>8     « 

6417,795 

« 

6499,640     3 

8 

>64  ■.  |8g 

a  N 

578.. 125 

2 

5g65,o4o 

2 

6io5,44o 

5 

6232,436     3 

6421,731 

3 

65o4,2I2      2 

7027,778 

1 

5643,078 

■> 

5790,076 

2 

5981,970 

1 

(il  07  ,968 

i 

6246,395     2 

6425,100 

"> 

655i,434      i- 

703 3, 8  ,8 

10 

5647,  ■-"' 

- 

5826,291 

1 

5984.178 

iN 

6l 16,990 

6 

6247,207     3 

6429,81.9 

5 

6563,399    8 

7054,017 

4 

565i,743 

1  N 

58  .0,039 

j 

599 1 ,875 

8 

6l22,224 

6 

624g,53o     5 

643o,33g 

5 

6379,270     1 

7077,925 

1 

565g,  1 1 1 

; 

5846,584 

4 

5996,850 

2 

6122,67g 

5 

6256,963      1 

6 i  14,733 

4 

6.391,840     1 

7084,955 

« 

5675,443 

1 

585-.  ,'61 

2 

6000,721 

3 

6l29,040 

3 

6257,632      1 

644g, 7io 

3 

6095,874     (i 

7113,327 

3 

5679,6  '<- 

iN 

5876,o55 

? 

600 i . 999 

3 

6l32,3g2 

2 

627 1 , 402     3 

645o,2 [8 

10 

6617, 3g8     1 

1 

1  N 

1877,398 

2 

6006,272 

4 

6l4l,7I7 

3 

6-273,038     2 

645i,n4 

2 

6623,747     2 

7 '34  ^9', 

3 

5688,  169 

1 

5878,o47 

1 

6oO~,6l    1 

4 

6l43,759 

2 

6275,143     2 

6451,977 

4 

6635, 061      1 

1 

5688, 58u 

3 

588 1  ,067 

3 

6OII ,4<3 

2 

6l62, I78 

7 

6276,632     2 
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3 
5 
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aN 
6R 
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4170,903 

3N 
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7R 
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5R 
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1K 
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6R 

4417,425 
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>D 
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6 
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4 

3522,856 

3N 
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2N 
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4 1 58, 4  2.3 

3 

3995,312 

8R 

3893,790 

aN 

!7>4,549 

3621,222 

1 

352i,74o 

3 

3447,983 

iD 

1404,94» 

2 

ii5o,44'. 

3N 

>994,54i 

4 

3893,o67 

3-4 ■>  ,-9-,. 

1 

3620,420 

4 

3521,572 

4  H 

3447,807 

2N 

4402,6'. 

2  TN 

4142,628 

iR 

399,.  Si; 

2 

3897,968 

iN 

i;"»,  , 637. 

j 

36 18, 006 

2 

3520,087 

11! 

3447,2.81 

3 

43g5,882 

3  1) 

4.39,454 

i'dl 

1  N 
.N 
311 

>99'  -6<j3 
3989.118 

4 

IN 

.N 

,892,210 
{892,  17.4 

7.N 

5-u',ïi; 

6  H 
iN 

36i5,39i 
36 ia,743 

3611,704 
36 10, 464 
360(4,764 

3 
4R 

35,8,353 

35 .3, '928 
35 1 3, 4 83 
3512,643 

6R 

4  H 

1H 

3  4',6,o8l 
3445,445 
3 443,646 
34  43.192 

3442,921 

4N 
iN 
3R 

4R 

1  '7i,9i" 

•2  M  n? 

4>' 1,329 

811 

3988,892 

iN 

3890  "oi.8 

iN 

3734,867 

8 

3608,017 

'l 

35io,4i9 

4  H 

3441,. 46 

3N 

13-3 ,61 4 

21N.I, 

4.18,784 

8R 

3987,171 

5 

3885, 781 

6 

3734,146 

4 

3 605,367 

ll( 

3  5„9,X44 

1K 

3438,904 

4N 

437i,i36 

2D 

4no,544 

9 

'»98'>,  i',9 

iD 

3884,609 

8 

'733,495 

5 

36o5,oi3 

\ 

35o6,3i5 

6R 

3438,710 

3D 

4366,9.36 

aN 

4x0,079 

>.D 

39S5.089 

iD 

388i,qn 

5R 

■737,400 

8 

3604,469 

2 

35o5,i32 

3N 

3436,964 

aN 

436i, 930 

1  TN 

4109,706 

id 

3970,52.5 

6 

3881,877 

5R 

373 1,275 

■2 

3602,081 

5R 

35o4,734 

4 

3435,755 

3N 

436l,o4o 

iN 

4105.979 

1 

3978,870 

3N 

388i,oii 

1 

373o,484 

7 

3600,807 

S 

35o3,7i5 

3 

3433,043 

6R 
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Co  (  Cobalt  i. 

-Sp« 

die  d'arc  1  suiti 

)■ 

'•.    [.A 

/. 

Ml-Vl 

i. 

"Ml.   L). 

t. 

X(l.A.). 

». 

X(I.A.)i      /. 

À(l.\.|.          i. 

\t\.\.).      i. 

/,(!.  A.  1.       i. 

i ,  ;  '.s ,  > 

., 

3364,900 

iN 

33o8,  ,.), 

5 

(a  (8,947 

1 

i.  (6,<  197    3 

iojo.So..,        » 

1882,221      - 

'7>i,u6      J 

$43*,  !i- 

»1) 

3364 ,266 

j 

3  107,  [68 

■> 

i 2  (8,6  i.. 

1 

i .  (6,72 .     "> 

to:39, 56o     i 

>.88i  ,585   îoSi? 

.728,768      1 

i,ii.  i7g 

3  H 

;  (6  i.  768 

5X 

Jio;.  1  54 

- 

3237,028 

7 

5i5i,M>     2 

(o38,3o4     2 

8879,625     2 

>7 ■> ■>  .112      1 

.  ,   |O,9O0 

■  N 

(363,272 

3N 

35o'">,7  >■> 

j 

;  '  ;..  -  s , 

i.  (1 ,8a  5     9 

te34,4*6    6 

4878,560     i 

ï7»9i5go    1 

34  te, 810 

iN 

;  (6  •  Bo4 

6N 

33o5,no 

5 

{»>">.  .35 

7 

3 129,  j 7S     5 

><>3i,86<>      2 

4872,490     3 

.71.5,993    3 

1   ,,,  -,,  , 

IN 

mi.i.  78 

3 

004,790 

4 

$235,  j-i 

1 

3128.997     3 

3028,186      1 

'867,171      iN 

1708,818    . 

i4««'-64 

;n 

336 1  .m. 

>N 

33o4,n9 

3 

i.il.iio 

2 

i, -7, -il     j 

(026. 366      1 

4865,499     2 

,.705,857     3N 

,  1    'S.    ■    M', 

8N 

3369,879 

1 

;  (o3,88o 

6 

(232,890 

9 

1126,710     4 

(024)348      1 

-se;,  vie,     .N 

.705,  \\ (i     1 

34*7.777 

»X 

(359/299 

", 

3302,781 

1 

5  >>8, 100 

3 

>i>6.  ,s'>     ■> 

(o23, 58o     1 

.862,768     iN 

1700,298     1 

14*6,  |  ■■, 

>X 

;  ;  59,08  > 

3 

3298,674 

8 

3>>6,o(,5 

6R 

ii»  1.260     4R 

(022,364      IL 

2862,610     1 

'696,19-     , 

.,'■.-'.> 

iN 

3358, 016 

3 

3297, o32 

IN 

(225,026 

4 

i  1  . 1 ,  i  1  ',      i  R 

><> .  1 ,  h'..     2 

î86i,36i      . r 

1695,853     , 

1 

3356,86i 

>X 

3294,53? 

i 

3224,636 

7 

5.19,.)',     1 

Joi7,552     )R 

.8")(,,66o      ' 

■.691,680    •» 

;,...>,,<, 

3 

(356, ,-; 

8 

3291.097 

2 

3223,147 

2 

ins.r.io     , 

$017,261     3 

i85o,g56     ■• 

.69 1 . {07     2 

(422,776 

•X 

3355,  »,5o 

2 

3><|3,S6o 

i 

3.19.1V. 

6 

1118,240    2 

loi".  ,691         i 

i85o,o5i     3 

2692,740     iX 

$4*1,627 

! 

(355,122 

3 

3293,214 

4 

(219,002 

I  INI 

i..3,l7o      j 

(014,919     1 

>.842,388     3 

2692,479     • 

$421,  M'' 

3N 

(354,386 

Cil 

3292,078 

3 

(.16,993 

2  IX 

31U.333     3 

toi 5,  igg     5 

i837,i58     3 

.68  5,5',..     3 

; ,  m  ...-., 

1 

3354,2i8 

3N 

3287,823 

2 

3215,334 

•'. 

'.110,817      j 

ioi  .6,523      1 

.8(1,12  5      . 
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1420,790 

i 

(353,  (56 

iL 

3287,569 

4 

i  <  In,  .... 

6 

ii 10,010      i 

(005,989       2 

'Sii.9»8       1 

2679,758      ' 

. ',....  ;,s. 

(351,549 

5N 

3287,190 

7 

3205,880 

2  TX 

3 109,504     4 

>0<)5,768        1 

8828,480       1 

2675,987    4 

1417,796 

i 

(35i,i5g 

IX 
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2 
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3 
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'675,  ,5  1      1  X 
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; 
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2X 

3285,884 

•2 
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1 
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34  1-,  5.3 

id 
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•»N 

3285,097 

2 
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3 
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4R 
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2N 

3283,781 

6 
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1 
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3348,120 

", 

3283,  i">> 
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3196,1.3 

1 

3to5,  ',57     3 
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3 

3347,582 

3N 
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6 
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1 
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>R 
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4R 
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r. 

3280,677 

4 

3i8gl756 

■> 
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Co,  Ni  (Cobalt,  Nickel)  (S.  Pix.v  de  R 

1  bies,  Trabajo.i  de!  laboratorio  de  bu 

estigaciones  fisicas,  1918,  42,  79, 

et  Anales  de  la  Socicdad  Espanola  de  Fisicaj  Quimica,  19 18,  16, 

338).  —  Spectres  d'arc. 

Tableau  1.  - 

Spectre  d'arc  du  nickel  entre  >.3oo  et 

2000  A. 

X(I.A.). 

i. 

X(I.A.).     i- 

X(  LA.). 

i. 

X(I.A.).     i. 

X(I.A.). 

i. 

X(I.A.).     i. 

X(I.A.).    i. 

2299,  >| 

2 

2279,54     5Co 

225g, >6 

3(Co)Fe? 

2222,08     2 

2188,02 

0 

2i65,55     3Co 

2125,93      1 

2  498,26 

3 
3 

2278^3      o(Co)? 

S|;îi 

! 

2220,6       1 

2187,8 
2186,9 

o(Co)? 

2161,25     2 
2 161,08     2 

2125 

2125 

68     1 
1 1      1 

'■'".) 7  ■  '  ' 
2296,54 
2296,13 

2291  ,8o 

3 

3Cu? 

3 

1 

2277,2.5     1 

2272,22     1 
2271,96    2 

2242,88 

1 
3 

27 1 1 , 3 7       2 

2204' 88     0 

2i83|g4 

3 

1 

21 58,' 3  4     3Co 
2i57,84     2 

2i5i',94     1 
214-,  78     2C0 
21 38, 60     2 

2134^5     2 

2124 

7  1  '  1 
2121 

2  1  1 4 

211  3 

2  1  1  I 
2 .I09 

7I07 

2       0 
39     1 

43     2 

79     " 
96     2 

2290,08 
2288,46 

3 

2270 J3o     3 

223 I,o3 

2227 , 

1 

2203,09     0 

2 70 1,60     2 

7 1  -  ',  '  i  1 

3 

21 34, 3 2     1 
21 3 1,7 8     3 

Z'nl 

1 1      1 

70     1 

2287,84 

2(C0)? 

2267 , 6 1     2 

2226,39 

2 

7701.    {0          3 

2174,' 64 

3  Co 

2129,96     0 

2095 

1  i     1 

2287,65 

0 

2266,  î<>     2 

2225, 3 I 

1 

>)(>•>,  72         7 

2174} 44 

2C0 

2128,59     3 

2093 

56     1 

2287,40 

2 

2265,7       p 

222.4,89 

2 

2197,38     3 

"7  »,  " 

1 

2i28,5o 

7.090 

o:j     0 

2287  .  12 

2 

2264 ,  5o     3Co(Fe)? 

2224,38 

1 

2191,18     2 

2169.05 

3 

2127,91      1 
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9      ° 

2286,22 

2 

2261,43     2 

2223,08 

3 

2190,24     2 

7166, 1 j 

' 
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3239,5g 
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3358,95  3 
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3298,35  3 
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3298,06  1 
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3l3q,q6   1 
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3237,90 
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L.  Bruninghaus. 
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Emissionsspektra.  —  Émission  Spectra.  —  Spectres  d'émission.  —  Spettri  d'emissione. 
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512,277     .           C 

5446,922    6 

A 

5464,286     1          C 

5476,296     2           B 

5483,iii     1           I)      5497,521 

1           A 

", 

522,46        2              1) 

5455,435     ' 

D     >466,4i7     3          C 

$476, $82     \         C 

5487,16       1           F  1  55oi,(-i 

i           H 

'' 

525,552     2           D 

L.  Bruninghaus. 
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Fe  (Fer).  — 

Spectre  d'arc  {suite 

).(I.A.).      i. 

X(1.A.).     ». 

A(1.A.).       i. 

MI.A.).     i. 

A(I.A.). 

/. 

a(I.A.).     i. 

5532  762     1 

D 

5707,068      1 

D 

5857, i34     ' 

D 

6024,062    4N 

G 

6243,86 

1           E 

6462,737    4 

A 

5535  ,'423     2 

C 

5708 '109     1 

D 

58 59,20       1 

D 

6027,061     2 

B 

62.45,84 

1           E 

646g, 2 16    4 

B 

5538,54       1 

U 

5709,395     3 

A 

5859,612     3L 

G 

6032,67       1 

E 

62.46,344 

4(a)      A 

6474,61       1 

E 

5543,184     2 

I) 

5; 1 1 , 867     2 

B 

58(i2,35i      4L 

D 

6042,083    2 

B 

62.49,52 

iN(«)  E 

6475,63  5     3 

B 

5543,951      2 

C 

5712, 1 5o     2 

C 

5869,739     1 

C 

6055,991     3N 

B 

6231,42 

1           E 

6477,36       1 

E 

c 

5714   i55     1 

D 

5871 ,04'       1 

E 

6062 , 89       1 

E 

625-2,  567 

1           B 

648o,45        1 

E 

5553,' 586     i 

1) 

5715  107     1 

B 

5871,27       1 

D 

6065,496     4 

B 

6234,266 

3          B 

648i,88i      3 

B 

5554,879     3L 

D 

57 17 ',848     3 

B 

3872,918     1 

C 

6078,482    3 

B 

6255,955 

1           G 

64g4,gg3    5 

C 

5557,954     iN 

E 

à73i,775      ! 

1! 

58; 3,211      2 

D 

6079,02       iN 

D 

62.56,371 

3           A 

6493,796    2 

G 

5560,230       I 

C 

5741,861      2 

D 

58-5,38       iN 

E 

6082,718     1 

A 

6260,56 

1           1) 

6496,462    3 

I) 

5  56  2,7 12     2 

C 

5747.95        1 

D 

5877,99       2d 

E 

608  5 , 267     1 

C 

6261,018 

1           D 

6498,930    2 

C 

5 563, 609     3 

B 

5748,64        1 

E 

5879,773     2L 

C 

6089 , 567     1 

C 

6262,75 

1           E 

6301,081    2 

C 

55(15 ,703     3 

C 

5752,035     2 

I) 

588o,oo       2d 

E 

6093.090     i(3) 

G 

6265,145 

3           A 

6307,93      1 

E 

5567,401    2 

G 

5753,145     3 

C 

5883,842     4L 

B 

6093,66       iL 

E 

6269,72 

1           E 

6308,72      1 

E 

556g, 63 1     5 

A 

5754,4i        1 

E 

5895,48       1 

E 

6093,116     1 

C 

62.70,229 

A 

6309,56     1 

E 

5572,857     5 

A 

5756,78       1 

E 

3902,52       1 

E 

6095.53       1 

E 

6276,958 

1          D 

65i6,o8        1 

E 

5573,io       1 

E 

576o,35i      1 

B 

5905,677     2 

D 

6096,689     1 

D 

6278 , 56 

1           D 

65i8,38o     3 

B 

5576,106    4 

A 

5762,434     1 

I) 

5908,24       2 

E 

6102,1 85     3 

B 

6280,622 

2          B 

6524, 16       1 

E 

5584,768     1 

C 

5763,015    4 

A 

5go8, 40      1 

E 

6103,196    2N 

B 

6>83,o5 

1          E 

6528,53       1 

E 

5586,772     6 

A 

5775,095     3 

G 

5910,59      1 

E 

6109,318     1 

G 

6290,968 

3L       G 

6329,04       1 

E 

55S 7, 58a      1 

C 

5778,47       1 

E 

5911,20       id 

E 

6112,720     iL 

G 

6295,254 

1          G 

6  533,97       3 

1) 

55q4,66i      2 

D 

5780,621     2 

C 

5912,83       2.L 

E 

6116, 25        1 

E 

6297,803 

3          A 

6546,25i     5 

B 

5 Î98,jo6     3 

C 

578o, 83       1 

E 

5913,04           ! 

E 

6127,919     2 

G 

6  Soi, 52 4 

G 

65 4g, 2 3      1 

E 

56oo,242     1 

D 

5782,15       iL(') 

E 

5914,16      6 

D 

6i34,o6       1 

E 

63o2,5i2 

3           G 

6564, 3o       1 

E 

5602,788     2 

C 

5784,69       1 

E 

5916,230     3 

A 

61 36,624    4 

G 

63o3,46 

iN       E 

6 566, 80       1 

E 

56112,965     3 

B 

5785,29       iL 

E 

5917,80       1 

E 

61 37,003    2 

1) 

63o6,o6 

1          E 

6569,233     5N 

C 

56i5,3o8     2 

I) 

5789,643     2(2) 

B 

5920,520     2 

C 

6137,704    4 

B 

63n,5o6 

.           D 

65-3,io       1 

E 

56i5,663     6 

C 

5791,044     2 

C 

392.3,06       1 

E 

61 44, 4o      1 

R 

63 1 5,3 17 

3           C 

6574,238     2 

1) 

56i8,646     1 

B 

5793,34       1 

E 

5926,20       1 

E 

61 5i ,63o     2 

D 

63i5,8i4 

2          A 

6573,028     3 

B 

56i9,6o       1 

Fi 

5793,932     2 

C 

5927,798      2(1 

C 

6i57,733     2 

C 

63 18, 027 

4         A 

6581.22       2 

E 

5620,527     1 

D 

5795,69       1 

F 

5930,177     5L 

D 

6i63,56o     1 

G 

6322, 696 

3           B 

6391,32       2 

E 

5621,28       1 

E 

5796,10       1 

E 

5931,72       1 

E 

6165,370     2 

B 

633o,86 

1  x      i<: 

6592,9 '8     5 

B 

5624, o56      1 

1) 

5798,194     2 

B 

5933,o8       1 

E 

6170,499     2L 

C 

6335,34i 

4          A 

6,93,881     3 

B 

5624,563     5 

lî 

58o4,o6       1 

E 

59>i,679     4 

A 

6i73,346     2 

A 

6336,844 

4          B 

6397,607     3 

I) 

563«»,  37       1 

E 

5806,727     2 

D 

5937,12       1 

E 

6180,216     2 

G 

6  138,896 

iN       D 

6604,67       1 

E 

5633,970     2 

D 

5809,249     2 

C 

5938,43       2L 

E 

6,8o,5i2      1 

G 

6344,1 5g 

2          C 

66o5,39       1 

E 

5635 ,85        1 

D 

58u,93        1 

lî 

5938,760     1 

C 

6i83,75       1 

E 

6355,o38 

3          B 

6608, o3       2 

E 

5636,708     1 

D 

58i4,8o       1 

1) 

5939,21       2 

D 

6184,12       1 

E 

63  58,684 

3           A 

6609,124     4 

A 

5637, 41        « 

D 

58i5,i6       1 

E 

5940,972     2 

C 

6i84,53        1 

E 

636o,44 

1          E 

6609 , 56       1 

E 

5638,278     3 

B 

58i6,36       3 

1) 

5946,60       1 

E 

6188,037     ad 

D 

6)6-2,889 

2          C 

6625,04        1 

E 

564i,464      ' 

D 

5824,84       1 

E 

5949,35       2 

D 

6188,73       1 

E 

636 i, 384 

1          C 

6627,563     3 

C 

5643,99       iN 

F 

5825,695     2 

1) 

5952,3g       1 

E 

6(91,568     5 

A 

6364,717 

1          G 

6633,772     3 

C 

5649,66       1 

F 

5826,57       1 

E 

3932,749    4 

B 

62.00,322     2 

B 

638o,73i 

3          B 

66J6,44       1 

E 

565o,oi        1 

E 

5828,48       1 

D 

3956,700     3 

D 

6203,92       1 

E 

6383,32 

1           E 

6646, 98       1 

E 

565o,7i        1 

E 

5829, 55o     1 

C 

5962,93       1 

E 

6207,262     1 

1) 

6385, 61 

1  (7)      E 

6653,88       i(8) 

E 

5652,32       1 

E 

583o,58       1 

E 

î963, 23          I 

E 

6208.426     1 

G 

6387,245 

K6)      A 

6663,26       1 

E 

5653,91        IL 

E 

583o,8o       1 

D 

3963,91          I 

E 

6209 ,39       1 

E 

6i9>.,  534 

1          G 

6663,452     4 

B 

5655,179     2 

D 

583 1,69       i(3) 

E 

5969,54         2 

E 

6210,796     1 

G 

6393,609 

5           B 

6667,73       1 

E 

5655, 5b6     2 

B 

5832,074     1 

1) 

5973,350      2 

B 

62 12,04        1 

E 

6  100,021 

5           D 

6678,001     5 

A 

5658,542     1 

C 

5832,86       1 

E 

5976,803       2 

B 

6213,440     3 

A 

64oo,335 

2           C 

6699,14       1 

E 

5658,836     4 

A 

5834,o5       1 

E 

5983,708      2N 

C 

6215, i5i     2 

C 

6408,044 

4          B 

6703 , 570     2 

1) 

5662,533     3 

IJ 

5834,78       1 

E 

5984,809     3 

C 

6217,288     1 

D 

64io,8o 

1          E 

6705,139     3 

D 

5662  ,()4        1 

D 

5835,28       1 

D 

5987,061       2 

C 

6219,290     3 

B 

6411,674 

G 

6710,31       1 

e 

5667,533     2 

C 

5836,57       1 

D 

5988,24          I 

E 

6220,78       1 

E 

6119,988 

3N       D 

6713,14       3 

E 

5677, o5       1 

E 

5837,29       1 

E 

5997,808     iN 

G 

622 1,40       1 

E 

6, '21, 36 1 

4          B 

6713,76       1 

E 

5679,023     2 

C 

5837,709     1 

C 

3999,930       I 

C 

6226,77       1 

D 

6 124,000 

.           D 

6713,410     3 

D 

5686,25       i 

F 

5837,94       1 

1) 

6oo3,o38     3 

B 

6727,259     1 

D 

6428,079 

1           G 

6716,24       2 

E 

5686,532     3 

D 

5842,478     2 

C 

6oo5,i5        1 

E 

6229,2 U      1 

G 

6 ',28, 80 

1          E 

6717,556     2 

D 

569 1 , 5og     1 

C 

5844,i44     • 

c 

6oo5,53       1 

E 

623o,732      5 

G 

6410,859 

5             A 

6725,39      2 

E 

5693.638     2 

A 

5845,88       2 

D 

6007,965     2N 

B 

6232,668     ■>. 

B 

6436,43 

1            K 

6726,668     3 

I) 

5701,555     3 

A 

5853, 18       1 

E 

6008, 583     3 

B 

6236,644     1 

C 

6438,79 

1           E 

6729,02       1 

F 

5704,72       1 

F 

5854,45       1 

L) 

60 I 8 , 02        1 

D 

62.37,21        1 

E 

6430,99 

1          E 

673-2,06       1 

E 

5705,48       1 

D 

5855 , 1 26     1 

G 

6020,06      2TN(4)E 

6240,652     2 

G 

6{5i ,58 

2           K 

6733,171     3 

G 

5705,988     2 

C 

5856,o84     2 

C 

6020 , 1 77     2 

C 

6241,707     1 

D 

6456,3g 

.           E 

6738,08       iTN 

F 

(')  Fe,  Cu.  - 

(2)  Tèle  de  bande.  — 

3)  Ni?  _  (<)  Fe?_ 

(•)  Co?  —  (•)  g  coin. 

-(■■)  Mn?-  (» 

)  Ba? 

L,  Bruninghaus. 
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Fe  (Fer).    -  Spectre  d'arc  | 

aile). 

\ ,  1  \ 

X(I.A.).     i. 

X(I.A.).     /• 

X(I.  \.). 

i. 

>,.!.  V.). 

>,(LA.).     i. 

..-;.,.  .,      i 

E 

688  •   --       !          D 

7060,9]       1           E 

-■<  19,698 

1) 

7440,98 

1           E 

8o85,220    2          C 

t.-  |5,ii       i 

E 

6898,31       1           l' 

7067.4;       1           E 

-■>  >  1  .  >  > 

1  N        1) 

7  1  |3,022 

1           1) 

8199,00       1           E 

(i-'io.  i63      i 

A 

6902,80      2          E 

7116s.  \>  >      i          B 

7222,88 

1            1) 

71  [5,783 

1           A 

8207,83       iN       E 

..-,..-;,     ; 

1) 

6911,5a       .           K 

7071,88       iN       D 

7223.678 

2              C 

7  i  i".  1  * 

1           K 

8220,42       3          E 

..-  ,  ,.(,    g        | 

D 

6916,710      !            C 

7083,396     iX       C 

7228,820 

5 (*)      1  » 

7454,oj 

1           E 

8  !  (2,36       1           E 

'■---.  1 1      i 

K 

6930,64       1           E 

7086,76       1           I) 

7239,904 

2          (  '. 

7  i'h  ,534 

1          C 

8232,94       1          E 

6783,71      1 

E 

6§33, 63a      •          1) 

7090,417     3           C 

7244,00 

1  N        E 

7491 ,678 

■>       c 

8247,45      2          E 

6786  88 

1) 

6945,215     4          A 

7095,447    2N      C 

:,ii ,86 

1) 

7495,099 

3            1) 

8248,16     1        1-: 

6793,  16       1 

E 

69.17,501      .           1) 

7107,  |86     1           C 

7254,64g 

1) 

7498,56 

1           E 

8264,80       1          E 

6796.11 

E 

6951,278     3          C 

7112,182     1           1) 

7261 ,54 

E 

7507,31 

1           1) 

83-2.7,080      3(4) 

6804,010     ■> 

C. 

6960,334     1           H 

7i3o,956     4          B 

7282,39 

1          1) 

7  ">  1 1 .059 

1          A 

8332,oi       2.          E 

E 

6971,95       1           1) 

7132.999     2          1» 

7284,853 

1            15 

75 19,84 

1           Ë 

834o,o6       1           F 

6806,859     > 

D 

6975,46      iTN     D 

7142,522     iN        1) 

7285,286 

1            1) 

7  3  3  1  ,  1  S  1 

2          I) 

8365,5g       1           E 

6810,28       j 

1» 

6976,306     1       ■  D 

7i45,3i7     1           D 

7288,782 

3            A 

7541 ,6 3 

1          E 

8387,785     a(*) 

c>s  t8,6i  i     ; 

c 

6976,934     1          C 

- 1 5 1 , 4 g5     1           1  ) 

7292,856 

1        t: 

7546,173 

>          1) 

8j68,,27      >\>) 

6833,23,       1 

E 

6977,445     1          C 

-1 53,66      5N(S)  1) 

7293,093 

3           H 

7568, g  I2 

2           C 

85.4,n        2            E 

E 

(Krs'.siij     ;         b 

7i55,64       1       '   I) 

7293,00 

1           E 

7583, 8o3 

a(»)      D 

8566,21       2          E 

1) 

6988,541     2         I) 

7i58,5o2     1           C 

7306,61 

I        1) 

7586,060 

3           B 

8661,920     i(') 

684 i,36;     1 

n 

61)99,928     3          C 

7164,480     4          C 

7307,957 

2               1) 

7620, 53 1 

1            1) 

8668,640     ■>('') 

684  1  668     >  uN     C 

7000,633     1          1) 

7175,937     1           1) 

7311,112 

2                 C 

7661  ,■>] 

1            1) 

88a4,a5  i     i(*; 

6843,685     .', 

c 

7008,01  i     2          1) 

7176,886     1          C 

7320,72 

2          E 

766 4 , 5o> 

2          A 

Manganèse. 

68  >  1 .  s  -       1 

E 

7010,362    1        n 

7 1 80 ,  020     1          (  '. 

7333,62 

1           1) 

7710,40 

1           E 

6855,i83     4 

C 

7011,364    2         c 

7l8l,22          2(3j         D 

7331,160 

1           1) 

7748,289 

2          C 

5481,454     1          C 

6S33.-J          1 

K 

7016.073    2         c 

7181,93       1           D 

73 3 1 ,56 

iN       1) 

7771,99 

1          D 

55o5,88g     1          C 

6857,i5      ■< 

D 

:oili.jl(i       !            C 

71*7,349     >           <: 

7353,528 

1           D 

7774,22 

1          E 

6oi3,5i8     2        ^  B 

6858,173      i 

D 

7023,003     3           C 

7189,17        1            I) 

7375,57 

1(2)        E 

7780,594 

1           C 

6016,659    1       '  C 

6860 . 2g       1 

E 

7023,4g       i(')      K 

7194,30       113)       I) 

7382,99 

1           E 

7832,243 

aN(*) 

6021,820    2N       B 

6861,93      2 

E 

7024,084     1           C 

7195, 25o     8(2)      C 

7386,402 

2          D 

7937,182 

aN(*) 

. 

C 

7024,64g     2          C 

7200,19       n3;      E 

7389,432 

3           D 

794  »,88g 

aN(*) 

d'origine  inconnue. 

6875,45       1 

E 

7027,60      1          E 

7207,123     2          D 

7 4oi ,707 

1           C 

7998,98 

2          E 

6875,98       1 

E 

7038,271     3           D 

7207,43°    4          C 

74n,i9o 

3           C 

8028,37 

2          E 

7664,93                  D 

6880, 65       1 

E 

-ulS.MS       1               C 

7212,47       iN       E 

7418,680 

1          C 

8046,088 

2           C 

7698,98                 E 

(')gcoin  Ba 

-  D  Ba?  -  (»)  gn.  -  (M 

Valeurs  obtenues  à  1' 

nlerféromèt 

Fe  1  Fer  m  S. 

I'inv  de  Robies,  anales  de 

la  Soc.  Esp.  Fis.  y  f 

uim.,  1917, 

15,  434)-  —  Spectre  d'arc  enlr 

e  /\23oo  et  1980 A. 

>.   1.  \ ...    i. 

X(I.A.).     ,\ 

X(I.A.). 

'. 

X(I.A.).    i. 

/,  (LA.),     i 

a  (LA.),     i. 

X(I.A.). 

a  (LA.),     i. 

t283,42      i 

2267,17     5 

2251,62     | 

223 1, 5  1       2 

2214,12     2 

21 91, 85 

5 

2.73,12    a 

2299,29     5 

2283,i8     i 

2266,99    5 

2250,98     1 

223t,20       7 

221 3, 70     4 

2 191 ,20 

4 

2172,70    4 

•    - 

2282,99     3 

2266,27    , 

22DO,82        i 

223o,I0       ,' 

2212           oD 

2190,80 

4 

2172,28     3 

8298,22    : 

22X2,11     3 

2266,11       2 

2250,26    4 

2229,15     6 

2211,27     3 

2189,25 

2 

2171,38     5 

2280,28    6 

2262,68    I 

2249,21     7 

2228,90     3 

2210.74     4 

2189,09 

2170,67     3 

2297,43    0 

2279,97     6 

2265,1 3     5 

2248,90     6 

2228,79    4 

Cu? 

2209           oD 

2187,70 

1 

2170,09     3 

2290.98    5 

2279,20     1 

2264,69     3 

22,7.72     \ 

2228,19    i 

2209 , 1 5     2 

2187,29 

4 

2169,4       1 

2296,76    2 

2278,72     2 

2264 , 4 1     5 

2245,60     6 

2227,79     1 

Cu? 

2201),  o4         I 

2186,90 

3 

2169,2       1  Ni  ? 

2296 . 26    1 

2277,73     5 

2263,52     4 

Al? 

22.44,70     1 

2227,20       2 

2208, 4 4     3 

2186,49 

4 

2168,49     3 

2295,64    1 

2277,15     4 

2263.30     <j 

CiT.' 

22.40           1 

2226,70    ( 

D 

2208,06     3 

2186,29 

3 

2168,17     3 

2295,10    1 

8276,04     s 

2262,75    4 
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222-4,63       2 

2207,12    4 

2i85 

1 

2167,97     1 

2275,61      i 

2262,2      1 

2241,91     3 

2223,49       4 

2206, 56     1 

2i84,53 

?. 

2167,49     3 

22.94.ii    fi 

2275,22     i 

2260,92    t 

2241,47     2 

2222,84       4 

2201,16     2 

2184,01 

2166,92     6 

2293.91    5 

2274,13     "> 

sa6o,63     i 

Cu': 

2240,68     5 

2222,46       I 

220  5            1 

2i83, 5 1 

2166,68     6 

229  i,55     ï 

2272,89     ". 

2260,28     3 

2240,37     1 

2222,l6       I 

2204            1 

2182 

2166,32     3 

!  "h  ,63      i 

2272,67     3 

2260,10     3 

2239,12     ..... 

222I.92       2 

i3o3              I 

2180,92 

i 

2165,02     5 

2291 .  i5     6 

2272,12     "> 

22.39.38     3 

2239,09     2 

2221,26    4 

2180,32 

21 65, 65     3 

2290,84      i 

2271,82     4 

225g, 34      i 

2238                I 

2220,46    4 

2201 ,og     3 

2178,14 

2164,61      3 

2290,63     3 

2271,25     1 

2257,86     3 

2238                  I 

2219,93     3 

2200,68     5 

2176,92 

21 64, 4'      2 

/>'.,...  1  ;     i 

2270,89     i 

2256.94     2 

2237,88       2 

2218,33    i 

2200, 3o    6 

2176, 52 

2163,93     3 

8289,08     6 

2270,6       1 

2256, 5o     2 

2237,5g       2 

23  1  S,  i;        I 

Cu  ? 

2199,52     5 

2176,33 

•>i63  45     4 

2269,17      \\U! 

2255,91     7 

2236,75     1 

2217,88     4 

2198,66     1 

2 17»,  g  1 

2. 62.;  37     3 

2268. 90     1 

2255,19     i 

2235    '          1 

2217,73     3 

2197,23     2 

2175, 56 

1162,10    4 

2254,48    2 

2234,90     3 

22i6,53     2 

2196,01     5 

ïi74'gg 

2161,69    4 

S268,  >'<     2 

2254,2         1 

2234,46     i 

221 3  7.5     4 

Cu? 

2193,57     4 

1174 ,29 

>.i6i,28     1 

2  >S  i  .    M           i 

2267,63     3 

i2  5  3 , 1 8     1 

2233,96     4 

22 1 5  11     1 

2193,46     4 

21-3.8 

Co? 

2160, 58     1 

2267,51      5 

225l,'92      1 

2232,11        3 

221 4' 6 3     6 

Cu? 

2192,87    2 

} 

2i6o,35     1 

h    Bruninghaus, 


Emissionsspektra.         Emission  Spectra.         Spectres  d'émission.  -     Spettri  d  emissione. 


Fe  (Fer).  — 

Spectre  d'arc  entre  À  '3oo  et  1980  A  (suite). 

X(I.  A.). 

X(I.A.).     *■ 

a  (LA.),     i. 

M  LA.),      i. 

MI.A.).     i- 

^o8fA;)' 

t. 

X(I. 

A.),      i. 

X(  1.  K 

).     û 

u6o,o3 

2100,66     i 

2i  ;.).-«    5 

2122, 18      1 

2io3' 06     3 

0 

7        3 

2!  59  ',55 

2i38           oZa? 

2119,32      1 

â!oÔ|K8     ! 

2080',  3° 

\ 

2<>4< 

2007, 

•!        1 

■m  „s,.s  ; 

aîjg'-i.- 

2i36Jo4     i 

2 1 1  i,ô(|     4 

2099'8°     1 

2077 ',5 

•'.017 

loô'f' 

!    0 

.1  58, 60 

2147,84     i 

21 35, 53     3 

2110,10      5 

2099,0        3 

20-)  - 

1 

2(>4' 

.2       0 

2006 

2157,89 
21 55,95 
2155*37 

21    M. V'I 
2  154 ,22 

2146,88     j 

2 1 4  *> ,  26     i 

'"■'!.!  ,.  " 

jiiiiij  isi? 

2091     0 

20?20 

1 

20  |(J 

]o       , 

20O  I 

'998, 
'997 
1996 

21 52  ,'68 

2132,32 

21  5i  ,99 

•2 1  )  1  .  i  6     ; 

!:!!:"  i 

2 123,12       1 

§1  : 

Elfe  ï 

2062  ;  3 

20  58 
2057,4 

3 

:' 

,8        1 

1991 

Arc   au 

Fe  (Fer)  (H. 

fer    alimenté  par 

Schumacher,  Z.  iW 

s.  Photogr.,  19 19,  19,  149)-  —  Spectre  d'à 
olts,   vertical,   de   6mm   de    longueur,   et   don 

rc  au  delà 

le  X2373. 
seulement   la  par 

ie  axiale 

du  milieu  p. 

ur  éclairer  la  fent 

du  speclrographe. 

X(I.A.).      1 

ML  A.). 

i. 

X(I.A.).     i 
2299,42     1 

M  I.  V.).     i. 
2275,98     3 

a  (LA.).      /. 
2255,  o5     2N 

MI.A.). 
2228, ,5 

MLA.). 

3371 '44 
2370,49     ( 

N 

2333 ',38 

iN 
6 

2299,22    4 
2298  66     2 
2298 ,18     ï 

2275^15     3 

2253183     a  Ni? 

2226    8> 

2 19a! 75 

af.uî 

2369,47     r 
2368 ,60     - 
2366,59     : 

?.3><)'(io 
2329, 37 

iN 
iN 

2297,7g     4 
2296,95     1 
2296,17     1 

N 

1  l^'ï^ 

225 1,57         I 
22  5o,94        2 

2222,72 
2221,80 
2221 ,3l 

'191,1  i 

3N 

2365,4*5 
236î'68 

N 
NCo? 

N 

N 

2327 ',96 

iN 
6 
3  Ni? 

N 

2271 U?     ?- Ni? 

2269 ,'.17      3  AI? 

22  5o,79       2 

2200,23     2 
2249 '47     i.N 

222 I ,1 3 
2220,88 

2190,71 

2 1 *9 :  59 

2 1 89 , 3  I 
2 1 89  , 1  3 

1C11? 
iN 

i.N 

2362,06     ! 

2.3  iX.  17 

1 

2291,60     2 

2267;  Mi     3 

1  N 

2186,81 

236o,3i 

2^9,97     _ 

a  3i-."'i! 

îSi? 

2291,14     3 
2290,99     1 

2267,48     3  Cl? 
2267,08      2 

22.16',  98       2CU? 

2213,65 

1N 

1  Cu? 

2i86,43 
2186,18 

lN 

235g; 62 

N 

a3i  ('86 

'Ni' 
i.N 

2290,80     2 
2290,54     2 

N 

2266,80,     2 

2266,31     2  Ni? 

2245'  5o     iN 

22  1 i,56 

221 3, 80 

1  Cu? 

2l85,l2 

iN 

2355, g  1 

23 1 i,4o 

iN 

2290,07     2 

226  i,q.)     2 

224 5 ,12     1 

2  2  13, 59 

2183,89 

2354 ,8g     ( 

a3i3,98 

2 

2289,00    4 

2^65,60      1 

«U,«    .N|ST, 

221 I , 17 

2i83,4i 

2354 j 52 

a3 1  3,6<i 

■j 

2288,10     3 

2265,35      1 

22 10, 63 

2i82,35 

.{Ni? 

235., '4° 

L 

'  ï  1  3  ,..- 

2 

2287,64     3 
2287,27     3 

2265,03     3Cd? 

2243,88          1 

2208 '7 3 

iCiiî 

2. 1 8 1  ,  68 

,  »  Ni? 
'  1  Cu? 

'  i  '.1  ,22 

23 12, 3  . 

3  Ni  ? 

2286,63     1 

N 

2263, '75      -AI.' 

22  '|  I  .  S'i         1 

2207,97 

2181,06 

iN 

235oj  1 "i 

23l2,01 

1  N 

2286,50     1 

2263,46     ■>.  Al? 

2240,61     4 

2207.02 

2180,79 

v;i>i,K|     ' 
234  s, X2     5 

■2  3.  >()()() 

3  Ni.' 

2286, i5     3 

''"'■ 

2262 , 66     1 
2261  , 1  ")     1 

22.38,99      iN 
2238,25     2 

2-203  \  4o 

iN 

1N 

al-q'qS 

•2348,32     i 

-N 

22a  1   64      3 

2260,82     3 

22.37,81     2N 

2  201 ,oq 

2 178 1*38 

2348,14 

2345,32        V 

2344, 3 1     / 

23o6 .\ 1 

2 Ni  ? 

2282;84      : 

2260 '2.4      1 
2260,08     3 

2236,7i      iN 
2236,26     3 
2234,84     1 

2200,69 
2199,72 

V'-\\  '";' 

4L 

2343»5o     : 

23o3]  56 

2281,99       , 

2259,52      ï 
2259,27     1 

2234,4o     2 
2233,89     3 

2199,6) 

1C11? 

> 17571 

2342,28 
2340,28 

N 

N 

23o3,  ,3 

iN 

2280.20      2 

2256' 73       1 

2232,06     2 
22.3  1,1 8     3 

219^59 

iNi? 

2l74'f6 

■/;;,,.',, 

TN 

230] .H, 

5 

227767       j 

2256, jo     1 

2230,07     3  C11? 

2196*44 

! 

2174.0S 

2337,99     . 

23oo, 59 

1 

2277    28       2 

Ni? 

2255,83     4 

2229,08     2 

219 i"qq 

2173,62 

2336, 14 

23oo,  l3 

5 

2277,09       2 

2255,1 3        1 

2228,84     2  Cti? 

2193.70 

2173,. 4 

L.  Bruninghaus. 


Emissionsspektra.         Emission  Spectra.         Spectres  d'émission.         Spettri  d  emissione. 


Fe  1  Fer  1 

-  Spe 

•Ire  d'arc 

iu  delà 

de  X2373  (suite) 

X(I.A.).   1. 

'd.vi.     i. 

X(I.A.). 

/. 

Xi!.  \.i. 

i. 

X(I.A.).    i 

X(I.A.).     1. 

/.(!.  \.i.      t. 

a  17a, 88     1 

2165,80    aX 

ai  59,54 

•) 

a 153,96 

1 

2148, 3o     iX 

,.41,1,2     , 

2l30,26       0 

) :  1  -  1  .  .">  1         i 

2i65,45     iX 

n59,33 

1 

ai  ',  i,88 

; 

*  147,67     ' 

Mii.n    2X 

2127,78     1  N' 

'1-1.  .07        > 

ai65,o6     3Cu? 

ai  5g, o5 

1 

ai  >2, i" 

1  N 

m 46,g3     2 

ai4o,97     1 

2124,91      i\ 

»1-|  ,20       i 

ti6  1 .  [g     2 

2i58,8a 

2 

2l5l , 81 

[X 

n46,65     2X 

j 1 39,8  1     1 

2121,84       0 

■».lf.,.j8       2 

2l64,3o        |X 

ai58,6o 

1 

'  1  ' 1  ,72 

iX 

2145,92     0 

.1  ig,58      • 

2117,36     1 

88     x 

2163,78         ' 

ai58,4) 

3X 

2l5l  ,65 

2X 

2i45,77     0 

ai38,44     aCu? 

2115,09     ° 

8169,00     1 

u63,3i      • 

ai58,i3 

.X 

21  5q,99 

21  1 5 ,06 

2i38,og     iX 

ui4,55     1 X 

■»i6X.3j      1 

2162,16    a 

ai57,69 

■> 

21 5o,5o 

1 

"ii.ii      1 

2136; 11      iX 

■>.  ii2, 94     '  N 

2168,00    ' 

2161,93     a 

2i56,37 

: 

■>.  1  5o,o8 

2 

2144, 29     2 

2i35,4l     iX 

2110,22       1 N 

1167, 3a     iX 

MIM.,N         ! 

>i  55,71 

iN 

u4g,  55 

0 

ai43,74      ' 

ai  35, 07     ', 

2108,93       1 

■160.-0     ,\ 

a  Un  .  27 

ai55,55 

iX 

2>i49,37 

1 

2143,22     iX 

2133,22        1 

2106,42     0 

ai66,79     »TX 

2160, 36     1 

2i55,i  i 

iX 

21  [9,06 

I 

2  lia,  63     iX 

2104,72      iCu.' 

1166,60       \ 

2l60j 10      1 

2154,92 

■.). 

21  48.9) 

iCu? 

2  1  la  .  i  2     0 

)  110,87        i 

1166,16     iN 

21 39,8 i     3 

2i54,37 

2 

2148,44 

1 

2,41.97     iN 

21 3o,33     . 

Fe,  C 

0,  Ni  1  Fer.  Cobal 

t.  Nickel 

1  W.   F 

Ml.l.GKHS 

mil  C  - 

:.  Kiess,  M.   Bur. 

Stand.,   1918.  14, 

637). 

Spectres  d'arc  dans  le 

ronge  et  l'infrarouge. 

1.  - 

Speclre  < 

'arc  du 

fer. 

X(I.A.).     1. 

•/.d.\.).     i. 

X(I.  <.). 

1. 

MI.  A.). 

i. 

m. a.),  i. 

X(I.A.).     i. 

X(I.A.).     i, 

6750,13      i 

7038, a3     4 

7295,02 

1 
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7 

8232,33  2 

88o4,55     1 

9.343,23     1 
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2 

7605,  3a 

1 

8239,09     1 
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9344,64     1 

6755,6a     1 

7044,60     1 

2 
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8838,35     a 
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,  i       <j 
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8846,67     1 
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4 
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1 
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7090,41      lui 

7  3  m  ,4  2 

3L 
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1 

77  '  »  ■-"' 

8339,4i     4 
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7°92,99     ' 
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iL 

'--  j  ..71 

8999,52      i 

g  1 1  i .  1 2     1 

6828,62     i 

7095,43      ! 
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1 
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1 
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1 
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4 
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■) 
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71  >i  ,4(|     1  Mu '.' 
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8 
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3 
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1 
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\ 
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7175,94     ' 

7  i  '",7  > 

iL 

7937,19 
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6885,78     i 
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74  i  1  ,o5 

2L 
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1 

7945  ,'gi 

7 

8497,00    2 

9118,8)      i 

100,7. 38     .. 
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7445,8o 

0 
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7  H7--Î" 

1 
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1 

85i5,o8     - 

10222,02 

6933,59     - 

7187.16    10 
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1 

799  1  ■  is 

8526,66     2 

91 47,94     1 

10234,11     .. 

6945,22     - 

7i«9,i3     a 

746i,55 

1 
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6 

8382,20     •> 

9155,84     1 

n., 24  {;35 

6947,48     > 

7191,66     1 

7473,56 

1 

8024, 5o 

. 

8392,97     1 

9156,93     1 

i"'i<>,'i     .. 

6931,29     ', 

7i94.,92     1 

7Î71'',"'" 

1 

8028, 3| 

8598,7g     1 

g  1  60, 3a     1 

10237,18     .. 

6975,46     ' 

7207, ii    10 

-  {8a  ,oo 

1 

8o46,o8 

5 

8611,73     3 

9164,44     1 

10293,46     . . 

6977,4a     1 

72!2, (7      1 

7483,43 

3 

8047,60 

1 

8616,09     1 

917 3  48     1 

io33i,63      .. 

6978,86     " 

7219,70     a 

7491,68 

2 

8075,1 3 

8621,55     2 

.jlS'I.S',       1 

io'>7n,  |8 

.    .. 

7221  ,»3     1 

7495, 1  ' 

8 

8080.,  6a 

8661, 85    6 

9209  g()     2 

lo3~4 ,32 

6999,92     i 

7223,66      ! 

7498,5i 

1 

8p85, 19 

8674,69     3 

9214,42     1 

io'»7"),6()      .. 

7000,  "»*»     1 

7228,69      1 

7  "'7-  3a 

■) 

8096, 85 

8688,58     7 

9217,55     1 

io3g6,35     .. 

7239,88      i 

7  M  I  .l)i| 

9 

si  ;;,;x 

8699,43     1 

.,.'  i5,55     1 

10478,43 

7010,33     1 

7^44,83    2 

753i,2o 

i 
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8710,28     1 

9242,32     1 

10488,09     .. 

7011,35     1 

7254,62     1 

7546, 18 

2 

Si  jg,  5g 

87i3,i5     1 

9246     M         1 

io5 10,  ',7 

7014,99     1 

726 1, 5 1      >\ 

7J)()-,Gs 

1 

8ï79,o3 

8757,1a      > 

9258,4g     ! 

io553,o6     .. 

7016,  i<»     9<l 

7282,43     " 

7563, o3 

1 

SlSIi.So 

8763,97     2 

9259,17     1 

10689,33     .. 

7022,98     0.1 

7284,83     ar 

7568,94 

4 

8198,95 

8784,39     1 

9307,84     ' 

7024,0g     1 

7288,79     4 

7Î71, 5 >' 

1 
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8790,55     1 
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9324,07     , 

L.  Bruninghaus. 


Emissionsspektra.  —  Emission  Spectra.  —  Spectres  démission.  —  Spettri  demissione. 


Fe,  Co,  Ni  (Fer,  Cobalt,  Nickel).  —  Spectres  d'arc  dans  le  rouge  et  l'infraro 

ige  (suite). 

11.  —  Specire  c 

arc  du  cobalt. 

X(I.A.).     i- 

A(I.A.).       i. 

).(I.A.).     i. 

X(  LA.),     i. 

MI- A.),     i. 

X(I.A.).     i. 

X(l.A.).     i. 

X(I.A.). 

i. 

55o3,23     i 

5774,33     3 

5io5,49     4 

6366,20     il. 

6684,88     3 

7079,21     2 

7.588,71      1 

7998,12 

1 

5 508,29     i 

5782,09     5Cu? 

6107,93     9 

6368,86     1 

6692,89     2 

7084,99   10 

7590,60    6 

8007, 34 

0 

55i5,93     4 

5790,02     4 

6114,26     1 

5374,53      1 

6700,99     1 

7°94,64     4 

7394,18     1 

801 3, 02 

2 

5523, 27     8 

5793,09     1 

'.117.00     6 

>38i,86     il. 

.703,94     3 

7097,84     I 

7600,11      1 

8016,59 

1 

5524  q3     7 

5793,92     1  Fe? 

>I22,68     [0 

.384,49    2 

6712,70     3 

7101,77     I 

7604,30     1 

8017,88 

1 

5527,19     1 

58o6,34      1 

.386,68     (i 

6717,61     3 

7102,57    4 

7606,30     1 

8022,1 5 

7 

559.8, '77     1 

5809,39     1 

.395,19    7 

6720,97     2 

7113,74    9 

7610,29     6 

802 i, 7 5 

4 

553o,76     8 

5818,09     2 

1129!  i5     3 

i396,52     4 

6722,82     2L 

71.4,09    1 

7616.1!      1 

8029,29 

7 

5533,09     1 

5826, 3o    4 

6i3o,4i      1 

64o3,63     1 

6742,12     3 

7"7,9!     2 

7618,66     1 

8031,07 

1 

5536,45     1 

583o,o5     7 

6i32,44     3 

6407,36     2 

67  5 1 , 1 5      1 

7122,26     5  Ni? 

7634,56     5 

80 3 2,41 

1 

5545,85     6 

5833, '44     1 

6143,78    4 

6408, 3 9     2 

6756,5o     2 

7124,45     5 

7637,63     4 

8037, 63 

1 

5546,96     3 

5834,5g    2 

6146, 38     3 

6417,79     7 

6758,08     2 

7i34,37     8 

764i,43     1 

8o4i,33 

2 

5558,83     4 

5846,57     3 

6l5l,22      2 

6421,71     5 

6767,60    4  Ni? 

-1 54.-1      8 

7(548,19     4 

8043,33 

8 

5563,69     i       . 

5876,06    3 

6i58,53     2 

6425,12     4 

6771,05  10 

7i59,23     8 

7664,89     1 

8o5o,6o 

1 

5565,87     1 

5877,42     3 

6160,04     1 

6429,97     7 

6778,06     1 

7173,37      1 

7685,65     1 

8o53,5o 

1 

5573,79     1 

5878,03     2 

6168,86     1 

6430,28     1 

6784,89     4 

7185, 63     iCr? 

7(MP,97     2 

8o56,o3 

8 

5575,97     1 

588i, o5     3 

6171,43     1 

(5435,17     1 

6789,28     3 

7i93,63     8 

7698,93      1 

8062,98 

2 

5578,78     1  Ni  ? 

5883,42     3 

6175,08     2 

64 39, 83     2 

679 1 , 1 4     1 

7202,07     1 

7701,88     2 

8066, 5o 

7 

558i,28     2 

5886,52     1 

6 1 8 1 , 00     5 

6444,75     6 

6792,35     1 

7204,54     1 

7704,90     2 

8o8o,23 

5 

5589,27     1? 

5890,48     7 

6 1 8 1 , 90     1 

6447,00     2 

6799:39    2 

7217,36     2 

7712,68     9 

8082,60 

1 

5590,72     8 

5896,02     1 

6 1 88 , 99     7 

6450,24   10 

68'»7,43     1 

7221,06     1 

7725,92     2 

8o85,47 

2 

5594,79     2 

5898,77     1 

6i93,58     6 

645l,l4      5 

680;,,  01      5 

7227,16     1 

7728,59     1 

8oq4,o3 

10 

56o2,4o     1 

5905,59     3 

6 197, 83     2 

6455,03   10 

68.4,99   <o 

7250,09     3 

7734,25     6 

8n2,i3 

1 

56o6, 8 3     2 

5qi5,55     8 

6).o'i ,  5o     5 

6463,02     5 

68iq,57     3 

7263,57     2 

7735,47     ' 

8u4,o3 

1 

56 1 5 , -0     2 

3916,88     1 

6>o5,5o     3 

6470,16     3 

68'2(5,99     2L 

7285 , 29     7 

7743,27     5 

8116,43 

7 

56i6',oo     2 

5922,35      1 

6208,75     1 

6474,57     5 

6829,92     1 

7297 ,  :i9     1 

7764,07     1 

8137.10 

5 

5622,72     1 

5923,i3     1 

6an,i5     8 

6477,93     9 

6838, 20     3 

73o5,3  5     1 

777', 95     ', 

8140,42 

2 

5627 , 84     2 

5933,53     iLN 

6222 , 32      1 

6^90, 33     7 

(5845,66     2 

7307,86     1 

7774,i6     i- 

8 i5o,23 

2 

563 1,69     1 

5935,38     7 

6223,43     6 

6496,18      1 

6846,99     3 

"3 i5,72     3 

7775,43      1) 

8i52,o3 

6 

5636,n     6L 

594o,49     1 

6228,45     1 

6502,29     1 

6858,44     5 

7341,61      1 

7779,06     1 

8i54,3i 

1 

5637,76     5 

^lh-\:  ' 

6230,98     7 

65o4,25     4 

6864,94     3 

7346, 32      1 

7786,63     1 

8160,68 

2 

56. 10,04      2 

6232,45     5 

6508,76     4 

6872,42     7 

7349,68     1 

7794, '5     1 

8167,97 

2 

5642,98    4 

5953^1  1 

6237, i3     2 

6517,06     3 

6878,50     2 

73ôi,55     1 

7809,25      1 

8189,29 

1 

5(547, 20     ^ 

5963,39  1 

6242,48     2 

65 18, 63     1 

690 1  , 5 1     2 

7353,48     ■>. 

7810,39     1 

8,93,o5 

8 

565i,70    4 

5<)65,o2     3 

6246,42     2 

6535,i6     3 

6906,39     1 

7354,61     6 

7817,15     1 

8208,67 

8 

5(554,i  4     1 

5q65,57     2 

6247,26     5 

6  538, 40     iLN 

6908 ,11      5 

7365,77     1 

7818,25     1 

8243,38 

1 

5656, 10     1 

5982,01     3 

6249,5o     6 

654o,64     1 

6q 1 0 , 02      I 

7388,66     7 

7822,12     1 

8246,57 

1 

5659,07    4 

5g83, 36     3 

6o5o,8o     1 

655 i,45     6 

6qiO,84       2 

7398,72     ■ 

7838, 18     8 

8259,10 

1 

5663,88     1 

5984,25   10 

6253,99     3 

655 i,  5;      ; 

69 1 3 , 3 1      1 

74o6,23     1 

784o,o5     7 

8269,39 

8 

5669,83      1 

5989,58     1 

6257,56  i" 

6563,  i >     9 

6913,98     1 

7  i  1 4  •  6  i      1 

7843,61      1 

8272,34 

1 

5675,39     3 

5990,46     1 

6262,84     i 

6  5(57 , 1 0     2 

6922,23     ■> 

7417,40     ,s 

7855,88     7 

8275,55 

1 

5676,49     2 

5991,89   10 

6265,97     1 

6079,29     8 

6937,85     7 

7429,03     2 

7859,4'      1 

8283,49 

5 

5(579,57     3 

5993,48     1 

6271 , \o    [0 

(5588, 02     1 

C.946,33     2 

74  '7,  •  '     4 

7866,10     1 

8296,85 

5 

5684,6g     1 

5995,79     2 

6273,06     7 

6591,80     3 

6qj8,43      1 

-443,48     2 

7869,92     6 

8299,02 

5 

5686, 96     3 

5996,78     5  Ni? 

6275, 16     i 

6095,91     q 

6950,99     1 

7457,43     8 

7871,43     6 

83oi ,44 

1 

5688, 5 1     3 

6000,70     8 

6276,62     "> 

6610,78     1 

6972,70     1 

7  i  7 1 , 2 1      1 

7873,36     1 

83 12, 92 

2 

5696 , 75     1 

6002,48     3 

6278, iq      1 

6614, 52     1 

6977,02     1 

-474,35     1 

7877,44     2 

83 1 5, 32 

2 

5703,03     2 

6oo5,o2     3 

6282,66    10 

6617,21    lod 

6978,50      2L,Cr< 

7i77,28     1 

7885,21     2 

83 18, 55 

1 

5706,07     3 

6006, 3i     8 

6291,89     3 

6620,01     1 

6988,24       I 

7478,78     1 

7907 , i4    1 

833i,70 

2 

5720,80     1 

6007,67     6 

6296 , 96     2 

6623,70     7 

6997,3o      7 

748 j, 00     1 

7908,73  10 

8334,71 

1 

573o,45     1 

6011,43     3 

6302, 5o     1 

6632H'2     8 

7004,82     5 

7489,41     3 

7912,90    1 

834», 66 

4 

5733,28     1 

6oi3,62     3 

63.1, 29     7 

6635,i2     4X1? 

7oi5, i3     2 

7495,09     1 

7919,50    2 

8345,59 

2 

5734,25      1 

60 1 5 , 3  4     3 

6 5 13,07     °" 

6638,4o     1 

7016,65   10 

7102,74     2 

7926,59     8 

8372,82 

10 

5-36,52     1 

6029,89     2 

63 1 4 ,5o    7 

6643,78     3  Ni? 

7027,86     8 

75i5,28     1 

7957,77     3 

8378,37 

7 

5737,95     2 

6049, o5   10 

6 5 1 5, 76     1 

6645,33     2 

7032, 56     4 

7524,07     1 

7960,55     2 

8379,54 

3 

5-39,59     1 

6o5i ,35     1 

6320,35   10 

6649,97     3 

7042,61     2 

7526,32     1 

7962,40     1 

8409, o3 

1 

574o,99     2 

6058,27     -i 

6322,94     2 

6652,32     3 

7046,90     1 

7.533,52     5 

7966,12     2 

8454,7' 

1 

5743,3o     il. 

6070,61     7 

6333,68     1 

6663,68     2 

7052, 84   10 

7554,04     8 

7980,48     1 

8478,45 

2 

5750,96     3 

6082,49  10 

6337,98     3 

6665,28     2 

7o54,o8      8 

7559,68     3 

7984,22     . 

848q, il 

5752,89     2 

6o83,37     >■ 

6340,82    4 

6672,96     2 

7055,94  3 

7361,08     4 

7987,38     7 

8  5...',,  5  4 

1 

5753,99     1 

6086,68     7 

6347,72  10 

6678,84     6 

7037,91       2 

7564,q8      5 

7996,83     1 

85i3,48 

1 

5760,39     1 

6093,15     6 

63 5 i,37     6 

668o,35     1 

7058,65     1 

7078,3  i      1 

8549,o4 

îCr? 

5768,7.      1 

6100,76     5 

6352, 80     2 

6682,3o     iL 

7065,43      1 

7580,95      1 

»  Triplet  de 

8559,04 

2 

5770,37     6 

6io3,33      1 

6354, 80     iL 

6684, o5     3 

7070,45    4 

17586,72      i 

l'oxygène. 

856o,oi 

1 

L.  Bruninghaus, 


Emissionsspektra.  —  Emission  Spectra.  —  Spectres  d'émission.  —  Spettri  d'emissione. 


Fe,  Co,  Ni  ( 

'er,  Cobalt,  Nickel).  —  Spectres  d'arc  dans  le 

rouge  et 

l'infrarouge  (suite). 

II. 

—  Spectre  d'ar 

;  du  cobalt  (sut 

?)■ 

Xil   L).     i. 

m.A.). 

/. 

Ml.  A.). 

/. 

X(I.A.).     i. 

X(LA.).     i. 

MI.  V.). 

i. 

X(I.A.).     1. 

/.il.  A.).      ». 

1569,7a 

s-'.,,.,  ; 

1 

8888,70 

2 

9344,89     ' 

9842,06     1 

,02°6'°- 

10)68,94      LN 

[I23l,24      Fi'? 

1574,49     • 

88.9.1-, 

m 

8qo4,65 

8 

9357,02    .0 

9869,23     2 

[0379,28      . . 

11265,64    .. 

K75,  ;  a     1 

8835. 2'» 

S 

8926,24 

10 

9474,77     ' 

9870.84     . 

102 .3,3) 

io435, 3o 

11275,45    .. 

8586,;i     3 

8837,83 

2 

89)9, 20 

1 

953o,99     1 

9892,90     1 

[02 36,  >; 

io3o 3, 88 

11289,33    .. 

1589,70      ! 

8838,  j, 

2 

8958,  ,1. 

6 

9536,23     1 

99«4,i2     3 

10272  ,8< 

[0557,90      . . 

11293,46     .. 

890,0.09      1 

ss -.(>.-; 

10 

8972,9> 

1 

9544,52     2 

9937,98     « 

1098 ,,6 

10370, 33 

1  1  >  16  ,92 

■648,81      1 

s  8  36.63 

I 

9,..»  3,., fi 

1 

9597.89     2 

9954,24     1 

lo3o>,o8 

10616.54      .. 

1 1 3.40,76 

1655,76      1 

886->.6<( 

2  Ni? 

90)2,70 

1 

9616,55     1 

9983 , 20     1 

10 3io,95 

>o838,  i<» 

11433,  j)    .. 

8658, 18     1 

88(i  6,96 

1 

9o37,92 

8 

9619,41      1 

10017,97     .. 

1039.4,71 

Vu  ? 

10883.87     .. 

n6oi,()3     .. 

8661,04     2 

8870,79 

i 

909  3 ,  jfi 

6 

9745,98     1 

10020,68 

10339,47 

10908,52     .. 

11610,54     Ni? 

86-9.02     1 

8878,30 

1 

9178,03 

1 

9818,39     2 

10189, 16 

[o339,o< 

11000,41 

u 693, 63     .. 

8733,22      1 

8886,25 

1 

9280,71 

1 

9834,19     1 
III.  -  Spect 

10194,38     .. 
re  du  nickel. 

1 1012,76 

À  (LA.).     1. 

X(!.A.). 

i. 

A(I.A.). 

i. 

A(I.A.).        i. 

M  LA.).     '■ 

X(I.A.). 

». 

A(I.A.).       ». 

Ad.. A.).     ». 

5jo4,i4     1 

1798,20 

1 

6i83,i4 

1 

6532, go     3 

7004,32     iN 

7290,88 

1 

7619,24     ') 

8965,96     2 

Jàog. i);     i 

38o3.90 

8v 

6183,92 

. 

6563,42     1 

7008 , 56     1 N 

7991 ,3o 

8 

7624,75     2 

8968 ,16     2 

55i4,8o     1 

583 1,62 

6 

6186,80 

6 

6576,34     2 

-016, 3 1      1C0? 

7  '97,73 

3 

7627,39      1 

900 3,o 3      1 

552 1,44     1 

5847, 02 

3 

1.191  ,24 

7 

658o, 16     4 

7023,82     1 

7309,57 

9 

7643,74      1 

(>o  1 1 ,  97     1  Fe? 

553-, 1 1      i 

8 

6198,62 

6586,33     C> 

7024,76     8 

7327,69 

4 

7697,28     3 

90 38, 3  3      2 

5553 .74     3 

5863,97 

2 

6204,65 

5 

65g2,32     6 

709.8 ,  79     2 

7333,97 

2Fe? 

7709.05      1 

9076 ,83     1 

5578 ,71     5 

5892,88 

6 

6223,95 

6 

6598,53     6 

-o3o,io     5 

7348,49 

1 

77ir>39      1 

9078,67     2 

|ë87,9i      ' 

5906.30 

■2 

62.30,07 

4 

6610,82     1 

7032,16     1 

735i,35 

3  Pc? 

7714,27     8 

9085  , 1 5      1 

558y , 36     3 

5923,98 

2 

6256,46 

6 

6621,9.4     1 

7034,42    4 

738i,93 

5 

77i5,64     7 

9io6,33     3 

©92,21     6<1 

)<)73.66 

1 

(3258, 60 

3 

6629 , 67     1 

7037,21     2 

7385,23 

7 

7727,68   10 

9i5o,64     1 

5593,74     5 

5996,80 

4Co? 

69.59, 68 

3 

663  '3, 16     6 

7049,56     iL 

7386,24 

7 

7735,99     1 

9296,42     1 

56oo , 09     4 

) 997, 61 

4 

627 ..84 

1 

6643,67     8 

7063, 0 5     4 

7393,67 

10 

7748'9i   10 

9470,23     1 

5607, o5      1 

■,g.jS.SC, 

1 

6272,69 

1 

6647,80     1 

7o63, 52     2 

74oi , 19 

4 

7788,95     6 

95  '9,99     2 

56i4.8i     5 

6007,33 

3 

63oo,3i 

1 

666i,45     3 

7067,38     2 

74°9i35 

9 

7797,66     8 

9675,56     1 

5625,27     (i 

6012,21 

3 

63 1 4,63 

9V 

6690,82     2 

;o68 , 27     1 

7  i 1  i , Ji 

6 

7826,84     4 

9966,19     3 

5628,37     3 

60  m.  73 

1 

63.6, 61 

iN? 

6700,90     1 

7082,22     iN 

7419,28 

2 

7855, o5     3N 

9989,94      1 

563i,72     1 

(io39,3j 

1 

6322,i 5 

i 

6742,64      1 

7095,47     4Fc? 

749.2,34 

9 

7861,10     4 

10049, 85 

5637,  iq     3 

6o33.7. 

5 

6327,60 

4 

6719,41      1 

7101,98     1 

7433,4o 

3 

7863,70     5 

io346,o8      .. 

5638,8a     1 

6086, 36 

9 

6339, 17 

8 

6767,80   10 

7110,98     6 

7438,53 

1 

7869,81      1 

io368, 08      .. 

564 1,80     4 

6090,27 

1 

63  3o,3t, 

1 

6772,40     9 

7122,31    10 

7458,92 

1 

7890,18     3 

io386,22      .. 

5643.13     2 

6o95. 38 

1 

636o,75 

6 

6782,43     2 

7126,73     2 

748i,49 

5 

79 17,47     7 

10526,76     .. 

6649,75     3 

6io5,72 

1 

6364.58 

1 

6791,19      ' 

7 1 29 , 1 5     1 

7488,72 

2r 

7953,i3     1 

10530,09      .. 

5664, 06     5 

6108, .3 

5 

6366, 4i 

(i 

6798,44      1 

7i4i,55      1 

7  3o  1  , 8  i 

iL 

7960,77     1 

io55i,83      .. 

5669,99     3 

Ci  10.94 

8v 

63-o,î3 

2 

681 3, 60     3 

7146,69      1 

7321,09 

2 

7994.50     2 

io572,74      .. 

5682,21     7 

fii 12,86 

1  ? 

6375,32 

1 

684  2,10     6 

;i5o,8.      2 

7522,87 

8 

8012,94     2 

io598,38      .. 

3691,32     1F0? 

6116,  i3 

8 

6378,22 

7 

685o, 46     2 

7167,04    4 

-525,i8 

8 

8028,33    2Fe? 

io634,3i      .. 

5694,92     7 

6118,06 

1 

6380,99 

1 

6861,20     3 

7170,10     2 

7534,57 

1 

8o34,55     1 

io658,57      .. 

57o3,65     1 

6119,80 

3 

6384, ;o 

(i 

6870,13     3 

7173,70     2 

7537,27 

iX 

8095,93     1 

10661 ,66 

3709,37     7 

6128,96 

3 

64 14, 63 

5 

6872,38     1 

7182,06     9 

754>,fi9 

2 

89.48,17     1 

io832,93      .. 

5711.92     6 

6i3o,i8 

4 

6421 ,43 

5 

6876,77     3 

7M«7,07     7 

7547,65 

1 

8417,22     2 

10839,80 

5715.11     6 

6i34,o3 

1 

G424,93 

4 

6901,89     1 

7220,74     3L 

7552,25 

2L 

85oi,8i     2 

10843,17      .. 

5748,35     3 

6141,96 

1 

6432,o6 

1 

6902, 8 3     2Fe? 

7225,i3     1 

7555,67 

9 

86o6,43     1 

3749.28     1 

6i63,'3i 

8  Y 

645i,59 

2  Fe  ? 

6914,60     7 

7226,97     1 

7559,63 

3 

8637,  o5     9- 

5754,67     6 

6170,55 

3 

6432,77 

1 
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Ga,  In  (Gallium,  Indium)  (H.  S.  Uiilek 


and  J.  VV.  Tanch,  Astrophjsic.  J '.,  1922,  55,  291).  —  Spectres  d'arc. 
Tableau  I.  —  Gallium. 
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H  (Hydrogène)  (R.  W.  VVood,  Phil.  Maj.,  1921,  [6],  42,  729).  —  Spectres  de  l'hydrogène  produits  dans  de  longs  tubes  à  vide. 
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H2  (Hydrogène)  (T.  R.  Mebton  and  S.  Barratt,  Phil.  Trans.  R.  Soc,  Lond.,  1922,  [A],  222,  36g). 
Descripiion  du  spectre  secondaire. 
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Cette  description  est  accompagnée  d'une  étude  très  complète  de  l'effet  de  variations  des  conditions  d'excitation,  et  de   m 
largeur  de  trois  lignes 
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H    (Hydrogène).  —  Description  du  spectre  secondaire  (sui/c). 
Taiii.kai    11.  —  Description  du  spectre  secondaire  do  l'hydrogène. 
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H2  (Hydrogène).  —  Description  du  spectre  secondaire  (suite). 
Tableau  II.  —  Description  du  spectre  secondaire  de  l'hydrogène  (suite). 
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H2  i  Hydrogène  ».  —   Description  du  spectre  secondaire  i  suite \. 
Tablbai    11.  —  Description  du  spectre  secondaire  de  l'hydrogène  (suite). 
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H2  (Hydrogène).  —  Description  du  spectre  secondaire  (suite). 
Tableau  II.  —  Description  du  spectre  secondaire  de  l'hydrogène  (suite). 
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H    i  Hydrogène).  —  Description  du  spectre  secondaire  (suite  \. 
Tablbau  II.    -  Desbription  du  spectre  secondaire  de  l'hydrogèfle  (suite). 
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H2  l'Hydrogène).  —  Description  du  spectre  secondaire  (suite t. 
Tableau  H.  —  Description  du  spectre  secondaire  de  l'hydrogène  (suite). 
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H2  i  Hydrogène  |.  —  Description  du  spectre  secondaire  (suite). 
Tuti.K.u)  II.  —  Description  du  spectre  secondaire  de  l'iiydro^cnc  t. utile  i. 
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H2  (  Hydrogène  ».  —  Description  du  spectre  secondaire  (suite). 
Tableau  II.  —  Description  du  spectre  secondaire  de  l'hydrogène  (su 
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H2  (Hydrogène».  .-  Description  du  spectre  secondaire  (Mite); 
l'un  i:\i-  II.  —  Description  du  spectre  secondaire  de  l'Hydrogène  (.* 
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H2  (Hydrogène,).  —  Description  du  spectre  secondaire  (suite). 
Tableau  II.  —  Description  «lu  speclre  secondaire  de  l'hydrogène  (fin). 
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H,  N,  0  (J.-J.  Hopfield,  Plijsic.  Rev.,  1922,  [2],  20,  573).  —  Spectres  d'émission  dans  l'extrême  ultraviolet. 

Tableau  I.  —  Hydrogène. 
>•■        i.              a.         i.              a.        ».               a.         i.               a.         1.              a.         ».               3\.          ».               5\.         i.               )..          i. 

885.6  1           916,9     3           935,6     5           955,3     4           970,9     4           991,1     3            1006,1      3            1018,6     4            1040, 4     7 

889.2  1           917,8     2           94i,9     1           g56, 1      1            971,8     1           992,0     3            1006, 4     4            1021,3     3            io44,7     4 
89a,5     1          9*9,9    4          942,6     1          957,7     2          975,4     !          993,8     1           1007,9    4          102.3,9    4          io45,5    5 

895.3  1           921,1      1           944,3     1           959,4     1           977,2     8           995,9     2           1009,6     2           102.5,8     8           1047,1     7 
9°3,i      1           922,4     2           946,2     3           960,5     2           978,8     8           997,1     2           1011,0     3           1027,3     3           1048,0     7 
9°5,3     1          924,3     3          949,8     2          962,5     1          981,9     5          998,4     1           1012,4     4           1029,4     2          1049,2     4 
9°6,7     '           927>4     2           930,6     2           963,5     3           984,4      1           999,4      '            ioi3,4      1            io3i,o     7            io5i,2     5 
9°8,9     1           928,8     2          931,9     4           964,8     1           985,2     2         1001,4     4           1014,6     1           io34,6     7           io53,i     6 
911,3     2          929,5     2          952,9     2           968,9     1           989,0     3         1002,3     4           1016,2     5           io35,5     1            io56,i     6 

912.7  '           932,o     >          954,4      i          969,8     2          989,9     2         1004,4     3           1017,3     4           io36,9    4           1059,2     4 
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H,  N.  0.  —  Spectres  d'émission 

lans  l*e\trôme  ultraviolet  {.suite  i. 

Table  ai    11.  —  Nitrogène.  Couranl  continu. 
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'1           1 167 , 7     7           1 3o6 , 4     7 
4           u68,5     5           i743,i     5 

'is'uV       j 

,,.,.,      |       m,,.;     io33,3         i;i"»,l     5         1*88,7     "  >■>.■< 

1  im>.  ! 

1  s  .  4 , 7    6  Al. 

1493, 1     6       u83,6     1046,7         ......      .          1322,7     

1  [ 32,3 

10           1 189,7     5            1745,7      i 

1862,8    8  Al. 

H94,3    10(17,0       1 353,7    

Il42,I 

1213, 7    i5            1752,!      ! 

i56i,i     6       i'iî.()     1072,7         1>>si-7     

1(07. 3     6       1  ■  1 1.  '     1086,0 

Tableau  V.  —  Oxygène. 

Tableau  III.  —  Nitrogène.  Décharge  disruplive. 

Dcclinr^o  disrupiivo.  Autre  forme  de 

tubes. 

A.               |\                        A.               /.                        X.               I.                        A.                i. 

a.        i. 

À.       i.           1.        i.           a. 

i.             a.          i. 

1     2           11 84,1   20C)       1329,7     1            1 590, 1     2 

507,2     1 

796,9      3          991  ,  ".    10        1  1  ',%>.<) 

1218,0    ". 

1     1           n8<.).">     2           i33i,o     2           1593,2     2 

>38,i      1 

833,7)   *       1000,0     !       1  1  ii,  1 

3          1222,3 )     1 

917,2      >           1191,3     1           i335,3   1 5  d        1611,6     1 

"1 5  i .  2     i 

83{,5     4       i-'i.i     1        ui7.i 

',          1225,65     1 

1     i          1200,4  1")          i343,7    4          1616,1     1 

58o,5      1 

835,  ij  10       1010,  >   1 1       11  19  ,2 

1           l»io,6      2 

990,8     2           121 J. 7    i">            i345,5     3            1627,5     2 

599,6     1 

1         i''  '9,  1       i 

;     ;          1225,5     8          i346,6    3          1629,1     2 

608,4      1 

879, ()     2       1028,6     2       n5i,  > 

1       1243,0     3 

1006,8     1           1229,0    6          i36i,o     1           1647,5     3 

610,0     1 

883 ,3     1       10  I7.0  10       11 52,6 

6       1247,7   l0 

1011,0     ■>           1243,5     4           1378,1      1           i65o,o     4 

6i6,5     1 

884,3     1       io4o,6)   1       u  53' 9 

2         r>6>,  1       1 

1026,4    2        1247,8    ;        1579,3    1         1657,2    8 

625,0     1 

88.).  7       -,          io',i  ,8)    I          Il64,7 

I        1267,7     1 

1037, 7     i           1258,9     1           1412, 3     4           1670,5     1 

644,5     . 

904 ,7  10       1066,  i     5       1 167  ' l 

2           1269,8        1 

io85,5  40           1261,7     1           i463,6     1           1675,8     6 

673,3    1 

916/W           io85,2   10       1.69,0! 

■>.       1272,6     1 

1093^8     i            1270,3     2           1 467,0     i            1677,8      > 

685,7     2 

917,8)15       iiio,3     2       n75,6 

20          1275,6      2 

io9~,9     3           1276,0   10           i493,i     8           1703,5     1 

703,0     1 

928,8     1       1113,7)  1       "83,o 

1       1277,5    4 

1101J3     4           1280,6     1           1 4  <  >  4 , 9     7           1718,5     1 

704,1      1 

928,9    3       i"4,4)  1       1184,8 

3       1280,7     1 

ti35,3     4           i3oo,6     1           1 536.2     1           1740,2     5 

718,9     3 

946,1     3       1122,9     !        i'93,7 

2       1286,6     1 

li44  ji     a           iîi  1,0     3           1548,2     1           174  ■>-,  7   10 1 

763,5     1 

954,4      1        1128,4     5       1194,8 

1        1288,7     1 

ii5;,7     1            i3if),6     5           i55i,o     1            1744, ')     8 

764,5     1 

962,8     2       1129,6     2       1197,4 

4      1290,3     1 

1164,8     3           i324,2      i           i56i,2     8           1747,5     4^ 

765 , 4     1 

972,3      1        "3o,4     2       1200,1 

10      1295,1     1 

ii68,4      i «1        i326, 9     1           i573,3     1           1731 ,3     6 

776 , 2     1 

977,6   10       1 1 3  ï , 5     2       1206,8 

3       1296,9     1 

1176,0  20O       i!'8.o     1           Ô74.4     1 

787,9    2 

980,2     3        u 34, 8   10       1^09,9 

1       1299,2     1 

mplexe. 

79<>,4    2 

989,9   10       "39,o     2       1 21 5,- 

10 

He  1  Hélium  1    T.  Lyhan,  Astrophysic.  /.,  1916.  43,  102 

-  Spectre 

d'émission  au  delà  de  la  région  de  Schuman. 

L'auleur,  au  moyen  de  von  speclrograpl.e  ten;inl  le  vide,  a  pu,e 

1  faisant  écli 

ter  de  fortes   décharges   disruptives.   e 

.ire  électrodes  de 

tungstène,    el    dans    l'Iiéliuin    mois    une    piession    de   2"'-   a   3"""   de   n 

ercure,   phot 

igraphier  des   lignes  jusqu'à    la  longu 

•ur  d'onde  600  A. 

e  dan-,  l'helii 

aient  encore  être 

attribuées  avec  certitude  à  ce  gaz  :  certaines  d'enii  e-elles  peuvent  ê 

ble  dans  l'hélium, 

malgré  les  efforts  faits  pour  le  purifier,   ou   libérée    par  les  électrode 

v   OU    par    les 

paiois   de    l'appareil.    Seules   les    lign 

es  972,7;  1026,0; 

1216.0  paraissent  bien  dues  à  l'hélium  ou  a    l'hydrogène 

Voici  les  longueurs  d'onde  et  les  intensités  des  fortes  lignes  oIjs 

rvées  par  l'a 

uteur  : 

a.        i.              a.         i.             a.         i.             a.        i.              à. 

i.              a. 

i.               X.          i.                \.           i. 

a.          i. 

599,0     1          7o3,5     3          833,4     8         916,7     2         977,6 

6          1010, 

6     4          1084,9     2        (1175,5      8 

1 2 16,0    10 

643,7     1          718,2     ',         834,8     7          975., 7     1          990,2 

1           10  >6, 

0     4          1086, '1     5        \  1176,3    10 

i236,o       1 

702,4     2          796.8     2          904,6     j          976,8     2          992,0 

3           1037, 

0     3           "34,7     1           "99,8      5 

1247,9      5 

He  1  Hélium;  (J.  C.  Me.  Lexxan,  l'ro 

c.  R.  Soc.  L 

nd.,  1920,  [A],  98,  121). 

Spectre  d'arc  dans  le  domaine 

dos  courtes 

longueurs  d'onde. 

L'arc  éclatant  entre  électrodes  de  tungstène  dans  une  almosphèi 

e  d'hélium  ff 

urnit    un   spectre  où   figurent,   outre 

es   lignes   propres 

;,u  métal,  d'autres  qui  sont  dues  à  l'hélium  lui-même.  Ces  lignes,  d 

données  ci-dessous,  constituent  ce  qu 

e  l'auteur  appelle 

le  spectre  d'arc  de  l'hélium. 

A'               i.                        A.                  I.                      A.                 ('.                            A.                        ,'. 

A. 

i.            a.           i.            X.          i. 

A.            i. 

1988,4       1          1913,0     ...       1842,5       1            1745,6       i  Si 

'       i552,8 

1464,0      2        1260,9      2 

1.34,7      '2 

1979,8        ...               1904,0           1              1827,0        ...                 1732, 2        ... 

1 >42,9 

1412,4     ...       1242,7       1 

io85,i        1 

1975,6       ...             |884,2          I             l8l2,6       ...('.'.'          17l6,0         2 

'534,4 

■358,2     ...        i2i5,7     i5" 

1037, 3       2 

1963,4      ...           1875,2        1           1795,9        1               t658,2      i5 

1 5 16,4 

i'!35,4     1  \         1  199,7     '3 

1025,8       3* 

1932,1        1           1 863 , 3       3         1786,9     ...           i633,9     ... 

i5o6,8 

1 329,0     i3          1168,2       1 

1932,4      i5           i8»5,o       1          1777,3        1              1601,9       1 

1  i<ii.C, 

9          1297,5      16         "5i,9       1 

1921,3     ...C       1848.7     ...        1734,0       1              1 56 1 ,8      12 

1  {83,2 

1277,6        j          1 144,0     ... 

°   Premier  membre  de  la  série  de  Ritz.  —  "  Second  membre  de 

a  série  de  R 

tz. 

L.  Bruningbaus, 


Emissionsspektra.         Emission  Spectra.         Spectres  d'émission.         Spettri  d  emissione. 
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3663,276 

3662,878 
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(L.  Carda 

N,  /•  (viss. 

Photogr. 

,  i9'1, 14, 

89).  —  Spectres  d'arc 

et  d'étincelle. 

ubure  et  21 

000  lignes  p< 

v  incli.  L 

ampë  à  me 

rcure  en  quart 

z  de  20' 

'  de  longueur 

et   2"»  de   di 

mètre 

rbon.  Etinc 

•Ile  condensé 

«J»J« 

ités  signilie 

que  la  ligne  correspon 
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e  une  ligne  parasite 

ipIeLs. 
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/, 
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iX 
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8G 
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4 
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1 
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2 
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5 
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2N 
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5G 
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Série. 
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i. 
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i. 

33qo,46 
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2856, q 3 2 

2 
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2X 
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335i,3o 

iN 

iN 

2847,88 
2837,67 

8  XTr 
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1 

IITN    14 
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-,  Tr 
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0,5 
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2 

3264,24 

Î227,    M) 

iN 

ITX    16 

l  2820,0 
(  2806,379 

2  TX 
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1 

2.X 

3208,35 

2N 
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3 

2478,61 

5N 

3i79,32 

1 

2799 576 

oN 

24  14, 3 1 

3N 
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1  N 
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1X 
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3X 
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\  NU 

IITN  III 4 

2752,791 

4R 
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1 
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5NR 
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0  TX 
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2N 
3 
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IN 
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1  TN 

2260 , 4 1 

3X 

ri  nui  4 

2967,28 ' 

SNR 

ITN  II  ■» 

2653,68 

2  TX 

22  52,92 

3N 
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10  NR 

Première  série  secondaire  de  triplets. 


27290,31 
27293,28 
27253,39 


35647,17 
35659,68 


31921.08 

31984' 1 3 

3765-2,01 
37672,50 
37695,8! 


3 125 

,663 

265! 

2.6  53 

,'682 

2483 

2',S< 
248i 

,829 
,723 
,010 

1767,37  33688,; 

1767,23  33691/ 


1767, 


2967,521   ) 
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39439, 63 

•'">34,774 

42004,42 

-'379,990 

4-2033. 74 

2.378,336 

Bruninghaus. 


Emissionsspektra.         Emission  Spectra.         Spectres  démission.         Spettri  d  emissione. 


j  (  Mercure).  —  Spectres  d'arc  el  d'étincelle  i  suite  i. 
Sec.on.1f  série  secondaire  de  triplets. 


134 1,  rs 

»7  »)•  ~"i 


579p,66i 


29918 . i  i  463o,70  3 j J49, 1 

34i73,49  463o,6i  38804,1. 

36aa5,a8  }63o,64  4o855,g' 


893,596 

17(1",  >i 

363 1 

),.'|G 

576,291 

1767,31 

i°  >7 

,4i 

146,899 

1767,36 

4262 

,28 

Séries  de  combinaison. 


10025,83  27290,31  3663,276 

17264,48     1  (656,6o  31921,08  3)  !i,837 

16423,97  33688,45  2967,521 

10025,90  27293,28  3662,878 

17467,38     14656.67  3 192  (,<>">  3i3i,546 

16423,92  33691,28  2967,278 

_.,  ^  .       10025,89  27353,39  3654)833 

i''?~-M     ,4656,63  3(()84,i3  3ia5,663 


4  9,2    209,20  1 4656.6i  37695,8 
1  3906,399  25591,92  i4656,5q  10248,5 


|  n   0     ...   , .,  1 002  5,8  1  3  56 17,: 

!  390., 899   23621,43   ,  ,,.-,.  _-|   ,iy)^t 


2893,586 


[2967,321] 
2967,089 


3ia5,663 


Différences  de 

,  des  satelli 

es 

Ligne 

Satelli 

Ligne 

Satelli 

P    T.' 

A  A. 

1. 

X. 

Aa. 

i. 

3i3i,837 

_l0  0-0 

i 

—0.  }l3 
—0,287 

V  ' 

+0,239 

0,5 

36  i4,83: 

—0,095 

1 

— 0,  i  1  5 
—0,292 

l 

+0,080 
+0,189 

o,5 

— 0, 1 îo 

2N 

0,092 

iN 

36  io,  1  16 

3662,878 

[+0^189 

+0,288 

?] 

-0^097 

1 
2 

+0,6  58 

iN 

+0 . 1 82 

1 

+  1,037 

1 

+0,284 

iN 

0,176  I 
0,111  3 
p,o58  8 


Hg  1  Mercure)  (J.  C.  Me  Lennan  and  VV.  W.  Shaver,  l'roc.  H.  Spc,  Lond.,  1921,  [A],  100,  200). 
Spectre  d'arc  dans  le  domaine  des  grandes  longueurs  d'onde. 


a.             i. 

X.             i. 

X.       i 

A.          1 

a.       i. 

X. 

i. 

X. 

i.            "a.         i. 

X.       i. 

6908           8 

755 1           2 

8077     2 

8774     ' 

9288     3 

9628 

1 

[0078 

2        10416    6 

1088 3      1 

7082,92   10 

7606           2 

8104     1 

8798     1 

9327     1 

97 ï0 

1 

10  1-21) 

o           io453     6 

no53     4 

7092,16   10 

7673          3 

8i45     1 

8832      1 

9439     1 

9733 

1 

ioi65iIol4° 

3o         .ois",     3 

noss    4 

7  '  79           2 

77»9> 46    s 

8i64     3 

9023        1 

9487     " 

991  i 

2 

10217 

3         ro53i     3 

1 1 1 0 1     4 

7293           1 

7821           3 

8198     3 

9037    1 

93 10     1 

99*3 

2 

I0ÎOI 

1         10367     2 

m  37    4 

7371            1 

7992           ^ 

8665     r 

9217     3 

9563     1 

999  ! 

2 

10344 

4        10845     1 

7^53           2 

8028           2 

873o     1 

9255     3 

9597     ' 

IOo37 

2 

10377 

6         1087/,     1 

Hg  |  Mercure  l  1  II.  Nagaoka,  Proc.  Pins.  Math.  Soc  Jap.,  1922,  [3],  4,  63).  —  Tôles  de  bandes  du  spectre  du  mercure. 

7        (  45i7       45i4       4396       43g3       4219       421^       4017       4012       3782       3729       3721       35oo       3495       3274       3268 
(  3207       3202       3o63       3o4g       2993       2986      2g5o      2942       2340       2536      2482       2476      2477       2470       .... 


L.  Bruninghaus. 


Emissionsspektra.  —  Emission  Spectra.  —  Spectres  <T émission.  —  Spettri  d'emissione. 


Hg,  Cu  (Mercure,  Cuivre)  (A.  Sellerio,  Cwra.,  1922,  [6],  24,  16 
Étude  de  l'arc  électrique  au  mercure,  avec  cathode  perforée. 


Hg,  Cu,  Fe,  C  (Mercure,  Cuivre,  Fer,  Carbone)  (J.  C.  Me 

Spectres  d'arc  da 
Ces  spectres  ont  été  obtenus  au  moyen  du  spectrographe  vid< 
Mercure.  Cuivre.     Cuivre(.««<c).     Fer  (; 


Lennan  and  R.  J.  Lang,  Proc.  R.  Soc,  Lond.,  1919,  [A],  95,  : 
tis  l'ultraviolet  extrême. 
i  d'air  des  auteurs. 


1943 

1874 
'849 


Fer(i). 
1994 


er  [suite] 

Fer  [suite 

Carbone  (suite). 

Carbone  (suite). 

Carbone 

A. 

X.        i. 

1.         i. 

-k.        i. 

\. 

1  799 

[  no      .  . 

2020        1 

'497       ' 

1297 

1783 

i485     .. 

1953        1 

■477      2 

1281 

1738 

.470     .. 

1938       25 

1447      2 

1200 

1728 

1453     .. 

I8l3         I 

1416      1 

io64 

1666 

1443     .. 

1767     [ 

i353     3od 

io39 

1620 

1427     •• 

1739      I 

i348     9.5 

1004 

i593 

137  + 

Carbone. 

1667     2  5 
i578       1 

i343       2 
[328      2 

934 
9,8 

1329 

202J           5 

1374     23 

'  ?99       3 

584 

eur  dan 

le  spectre  d 

u  fer  paraissent  de 

roir  être  attribuée 

s  à   l'iiydr 

'S1''"'' 


Hg,  Zn,  Cd  (H.  C.  Deahle,  Proc.  /.'.  Soc,  Lond.,  1919,  [A], 
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1999 > ? 

1 995 . 1 
,98, ,6 
1976, i 
1974,7 
1965,1 

1 960 . 2 
1952,6 
1944,6 
i94o,9 
i933,5 
i«»3«,,8 
1926,3 
1923,8 

1 908 , 4 


1 902 , 8 
1897,8 
1894,8 
1892,5 
1891,7 
1890,6 
1873,9 
1873,3 


Kr  1  Krypton»  <E.  P.  Lewis,  Astrophjs* 


.  /.,  1916,  43,  67). 

qui  sont  plu: 


-  Spectre  d'émission  dans  l'ultraviolet. 


iroduction  d'une  self- 

e  la  dérbarge  est  condensée; 

ans  cette  colonne  c 


îs  affectées 
Charge.  Dans  ce  Tableau,  la  colonne  C  contient  les  intensités  des  lignes  lorsqui 
reproduit  les  intensités  des  mêmes  lignes  lorsqu'on   ajoute   une  self-induction;  l'absence  de   ne 
oppression  totale  de  la  ligne  correspondante  sous  l'ellet  de  la  self-induction. 

Le  deuxième  Tableau  reproduit  les  longueurs  d'onde  des  plus  fortes  lignes  de  la  région  s'étendant  au  delà  de  2jS3,  qui  sont  suppri 
>ar  la  self-induction;  dans  ce  Tableau,  les  lignes  marquées  d'un  *  ne  sont  pas  rigoureusement  supprimées  par  la  self;  leur  inte 
devient  seulement  extrêmement  faible. 


L    Bruninghaus. 


Emissionsspektra.  —  Emission  Spectra.  —  Spectres  démission.  —  Spettri  demissione. 


Kr  (Krypton).  —  Spectre 

d'émission  dans 

l'ultraviolet  {fin). 

,- 

,- 

VHI.l 

AU  I. 

i. 

». 

i. 

)..     c^s^r 

V 

c^sa 

X.             C. 

sTl 

1. 

C^lCî. 

A. 

(T"s^r 

1.            cT~S^L 

2145,9     «  .. 

2243,io 

I     . . 

2289,31          1 

23 4 o,q 3 

5      .  . 

2 3 94 ,06 

8      .. 

25o3,97         8       6 

22-4  4,  oq 

1 

2290,30         1 

2  34i,97 

1 

23q4 ,90 

1 

25o6,66         9       6 

ai 55'ft     1  .. 

2244,38 

1 

229 1 , 26        6 

2343,n 

3 

•«397, 09 

5 

2589,19         7       5 

2159,5     1  .. 

2245,34 

6     .. 

2292,45         1 

2344,55 

8       5 

2398, 38 

10 

2592,57         8       8 

2162,7     2  .. 

2247,19 

1 

2296,02        2 

2345,62 

(i     .  . 

2399,21 

2 

2620,54         7       6 

2164,6     2  .. 

2248,58 

2 

2297,98         1 

2348,27 

1 

2.4oo,3o 

5 

2643,18       5      4 

2166,1     1  .. 

2250,22 

3      .. 

2299,02         6 

235o,o8 

1 

2401,66 

1 

2648,26         8       7 

2169,2     1 

225  1  ,  1  3 

2 

2Joô,35         8 

2353, 12 

2 

2402,62 

2 

2712,50         8       8 

2170,8     2 

22  5l,q6 

2 

a3oi ,6q        8 

2353,95 

H)          q 

>.4o3, 14 

3 

2^33,38         5       4- 

2172,2     2 

2252,82 

1 

23o2,88        6 

2355,65 

1 

2.4o3,8o 

3 

2742,67         6       5 

2 1 73 , 7     1 

2253,47 

i 

2.304,37         1 

2 3 56, 60 

1 

2 {06, 4 2 

6     .. 

2795,92         7      6 

2177,7     2  .. 

2254, 14 

1 

2304,78         1 

23 58, 80 

3 

2407,28 

5 

28 16, 58         8       8 

2179,3     1 

2255, 10 

3      .. 

23o5,33         1 

236o,4o 

3      .  . 

2.{o8,59 

7       3 

2833 ,11          7       7 

2 1 85 , 4          2 

2259,83 

2      .  . 

2307,19         . 

2362, 18 

4     •  • 

2409,15 

8       3 

2967,37         6       5 

2186,8           1     .. 

2260,72 

2 

2309 , 42         i 

2363,oi 

8      .. 

2412, 1 1 

3      .. 

3i5i,o6         8       8 

2188,3           1      .. 

2262,94 

1 

23 11, 97        8 

2363,74 

1 

24i3,93 

9       3 

32oo,53         6       5 

2192,1          2     . . 

2263,71 

2 

23l4,2l             8 

3 

2365, o3 

1 

2415,06 

9       3 

3207,91         8       8 

2ig356          1     .. 

2264,69 

1 

23i5,45         9 

4 

2.365,8o 

5     .. 

24i6,3i 

3      .. 

34o5,28         8       8 

2197,4          1     .. 

2265,70 

1 

2316,29       10 

4 

2366,35 

1 

2416,90 

3     .. 

3427,84         6       5 

2206,6          2 

2266,25 

1 

2.317,81         1 

2368, 3o 

4     .- 

2418,26 

10       2 

3446,66         7       6 

2211,88        2     .. 

2267,03 

1 

23 19, 01         1 

2369,25 

4     ■• 

2420,31 

10       2 

346o,24         7       6 

221 3, o5         3     .. 

2268,06 

1      . . 

23.9,70     ' 

2370,27 

2425,  i5 

5     . . 

3470,19         6       5 

2215,70        2 

2270,59 

2 

2320,92        6 

2.371  '60 

8     '.. 

2426,43 

9       8 

3488,74         8       7 

2216,08         1      .. 

2271,90 

1 

2322, 40            2 

2.372,  y3 

1 

2428,43 

10        q 

35o3,38         7       5 

2216,72         1      .. 

2272,68 

1 

2323,85        4 

2.373,81 

■  6 

2439,33 

8 

3535,48         8       7 

2217,59         1      .. 

2273,15 

6       2 

2324,85         3 

2375,68 

10       6 

244o,n 

5 

3544,69         9       9 

2218,26         1      .. 

2273,63 

3      .. 

2326,55         5 

23;6,85 

3 

2442,67 

7 

3589,79         7       6 

2219,19        2     .. 

2274,70 

3 

2328,21             1 

2382,99 

1 

2446,54 

8      .. 

36oo,o5         8       8 

2221,87         1      .. 

2277,50 

7 

2329,30         8 

2.383.  qi 

1 

2452,43 

6     .. 

3608,02         8       8 

2225,10            2       .. 

2^79,79 

5      .  . 

233o,35         1 

2384,  *8o 

1 

2453,39 

6     .  . 

3623,74         4       3 

2227,96         6       2 

2280,54 

1 

233 i,55         2 

2385,97 

1 

2454,  i5 

4 

3632,02         9       9 

2230,70         1 

2281,26 

1 

2332,28          1 

2387,23 

1 

2455,35 

■>. 

3637,63         6       5 

223'.,  26              1         .. 

2282,92 

10       3 

2333,33         1 

2388, o5 

2 

2456,18 

8       4 

3654  ,n         9       9 

2232,90              I         .. 

2284,43 

1 

2336,75         1 

2389,62 

2 

2457,78 

8     .. 

366q,i6         8       8 

2233,76              1 

2285,61 

2 

2339,i5         1 

2390,65 

4     •  • 

24>q,68 

7     •• 

368o,52         8       8 

2234, 3o        >-     •• 

2287,75 

10       3 

>3jo,o5         2 

2392,92 

7       3 

2464,86 

8       7 

3686, 3o         8       8 

2237,07         5     .. 

3718,17       10      9 

Tableau  II. 

A.           C.                  \.           C. 

\.         C.               \. 

c.            \. 

C.                 X.         C. 

X.         C.              X.        c. 

2483,71     q           2.538,43     7 

2670,78     7          2839,92 

6           2992 , 36 

q             3l4l,4&    lo 

3271,77     6          3396,72     6 

2486,40     8           :>.554,35     6 

2680,44     7           2844,59 

7                3022,43 

8           3171,06     6 

3286,01      7         *343q,6o     q 

2487,75     6          2555,23     6 

2681,29     8           2831,29 

7           3o24,57 

q             3l8q,23      8 

33n,59     7           3474,79     7 

2494,io     9           2563,32     8 

2683,66    6          2870,73 

8           3047,07 

8           3i9i,33     8 

*3325,84     8         *3497,29     6 

2497,81    10          2565,72     6 

2690,35     7           2892, 3o 

*3o56,86 

9           3220,76     6 

333o,88     8         *55o7,58   10 

25 11, 83     6          2604,59     7 

2695,81     6           2893,81 

6           3o63,26 

8           3224,99     6 

3342,59     8           35i4,68     6 

25i3,o3     6          2630,76     7 

2696,71     6           2900,19 

6           3097,27 

10           32io,55   10 

3352,07   10         *354q,57     8 

25i5,5o     7         *?.639,86   10 

2697,41     6           2909,30 

6           3 i '12,36 

8         *3245,82   10 

336o,22     6          3564,38     8 

2 5 19, 38     6           2643,18     6 

2772,73     6           2952,69 

8           3120,73 

6         *  3264, 91     « 

3375,09     6          364 i,48     6 

2325, 07     7           2648,26     6 
2328, 5 1      6 

2817,00     8           2968,44 

6           3 124, 52 

7           3268,61     7 

3389,06     6          36qo,8o     8 

Kr,  Xe  (Krypton,  Xénon)  (P.  W. Merrill,  Bl.  Bar.  Stand.,  1919,  15, 

,5i,  et  Sci.  Paper'!  Bur.  Stand.,  1919,  345,  25i). 

Spectres  d'émissioi 

dans  le  rouge  et  l'infrarouge. 

Réseau  concave  donnant  10  A 

par  millimètre. 

»  Krypton. 

i.         A(I.,\.).     i. 

/.(I.A.).   i.       a(I.A.).    i.       a(I.A 

).    i.      a(I..\.).    i.      X(I.A.) 

A(I.A.).     ».        X(I.A 

).   ».      >.(I.  A.),    ».      MI. A.),   i- 

<i  t 'i  .  t      >       6739,9     0       6904, 

6     5       7486,8     3       7214,7 

0       7685,2     7 

7776,2   0     7928 

6     2       8112,910       8298 , i     6 

6456,3     5      681 3,i     3      7224, 

0    2      74g3,6    1      7587,  l\ 

<5      7694,5     8 

7806,6    I      7982 

\     0       8190,0     6       85o8,8     2 

6176,4     1       6846,4     0      7287, 

3    2      7494,'     i       7601,6 

20      774i,3     0 

7854,8     7       8o5g 

5     4       8263,2     4       8776,7     3 

6652,2     2       6869,6     1       7425, 

5     2       75o3,9     0       7635, 1 

0      7746,8     2 

79 1 3 , 4     2       8 1 o4 

3     7       8281,0     3       8928,7     1 

6699 , 1      3 

L.  Bruninghaus. 


Emissionsspektra.         Emission  Spectra.         Spectres  démission.         Spettri  d'emissione. 


Kr.  Xe 

1  Krypton.  Xénon  k  —  Spectres  d'é 

nission  d; 

as  le  rouge  et  l'infrar 

»uge  {fui). 

■>"   X 

Mion. 

.    I    \.      i.        X(I.  V.).    r. 

X  (  I.  A.)     i. 

X(I.  \.i.    i.         X(I.A 

).      i.               A 

1.  L).    i.         Ad.  \.). 

Ail      \...      i.               X(I.    \.).      i. 

,s.,.,.     1         (1178,3      1 

6487,7     1 

6827,2      1          7''>-, 

9     ' 

336,4     2        7474,o 

>         7887,4     3         8280,1    12 

■  s.,..i     ..         6179.6     0 

6498,7     " 

6866,6    «>         7262, 

3  3  5,6      1           7559,7 

>         7967,3     2         8346,8     3 

5875,0      1          l'iS'.,      • 

6872,1      1          -'66. 

i     "          " 

386,0     2         7584,7 

8o57,3     1         8409,2     4 

}8o,5,o     1         6iq8,3     1 

65q5,5     1 

6882,1      3          7-83. 

9     '          ' 

393,8     >         7642,0 

i         8o6i,3     1         8819,4     6 

■     0         63t8.i      3 

6666,8     «> 

6976,1      0          7 >S 5, 

i     3         ; 

400,4     1         7643,8 

[         8206,3     2         8952,2     1 

1         6469,7     3 

6668,8     2 

7047,2     <>          ?3 16, 

3     2 

124,0     0         7664  ,3 

1         s 2 3 1 ,6   1  3         904  5,4     1 

6i63,8     0         047». 8     1 

6727,9     ' 

7119,6     2          7321, 

i     2 

•:'•'    '       7802,7 

1          8266,5     1          9162,8     0 

Kr.  Xe  (  Krypton.  Xénon  1 

.1.  X.  Cou.iK.  Pi 

OC.   II.  Soc,    l.mid.. 

2°    X 

1910,  [A],  97.  34g).  —  Spectres  d 

émission. 

Spccl 

c                Décharge 

Spectre                Décharge 
ordinaire.             condensée. 

*  Lignes  comn 

unes  aux  deux  s. 

cclres. 

re.              condensée. 

i< 

Krypton. 

"~xT~ 

*7T              X.           1. 

'"xT'      T               X.          i. 

ordin'aiïe.                condense. 

Décharge 

7121 

2               *7  1 2 1           I 

6420      1          *6343      3 

ordinaii 

6972 

1                  6994          2 

6357       3           *63i8       2 

69.5 

1           *688o      2 

6343       3            63oi       2 

X.         e.               X.          i. 

/.               X.         i. 

3           *683i       1 

6333      2          *6292       1 

;")i)i        .i               6768        1 

6i.53 

1             609  i       1 

6871 

3            6808       3 

63 18       I           *6285       1 

6907       2            '6701        1 

608  3 

2           *6o83       1 

68  5o 

1            6793       1 

6292       2            6277       3 

68 1  3       2           *66G2       1 

6o56 

3           *6o5fi       2 

683  1 

1            '67  3o       1 

62.8  5       2             6270       3 

6701       2            6612       1 

60  '!■> 

1             6o38       1 

6780 

1              6697       2 

6260       2            *<v>.6o        1 

6662        2             *6">-,         1 

6012 

2            (1022       1 

6730 

1            *666q       2 

6218        1              6241        1 

657j       1           *6563     10 

"".i'.)i 

2           *6oi2       ■>. 

6669 

*6636       1 

6201        1              62.26        1 

6563     10          *65i2      4 

*  '99  i       3 

6636 

1            6621       1 

6  [99       .             6208       1 

655o       i            *6456        ', 

5969       1 

6610 

1           *<>J97     10 

6ig3       2           *6i99       1 

6536       1           *642i 

5946       1 

6397 

3             6529       1 

6179      2          *6ig3       1 

65i2       1             63i2       2 

\5871        5 

65  5  i 

1             65 1 3       ■>. 

*6i79 

6498       1             63oi       2 

*5833       1 

6546 

1             65o6       1 

*6i64       1 

6481        1             63o2       1 

*5827       1 

6535 

1           *65oi        1 

(il  |6        1 

6456       7            6204        1 

57-s       1 

652  5 

1           *6488       1 

6u4       1 

6]>i       7             6170        1 

5-71       1 

65o3 

3          *r>  ',70       1 

*6 [12          1 

638]        1            *6i53        1 

57.53       1 

65  01 

3           *642o       1 

6102       1 

6352       1            6121       1 

5736       1 

6488 

[            6399       • 

6098      4 

6236       1            6108       1 

*  5  7 1 8       1 

6470 

'            6377      2 

6o5 1       4 

6223       1            6097       1 

6152 

1           *6357       3 

6o36       4 

Li,  Na.  K,  Mg.  Ca,  Zn. 

Hg,  Al  1  R.  Seel 

VGER   Ulld   1).  TlUKK, 

Ann.  l'In 

■il;  1921,  65,  423).  — 

Spectres  d'arc  et  d'étincelle. 

Li.  K,  Ca.  Ba.  Sr  1 

('..  F.  Mkvkh,  As 

rophysic.  ./..  19 17,  45 

,  93.  -  S 

oectres  d'arc  dans  l'infrarouge  photographique. 

i"  Li  et  K. 

X. 

A.                          X. 

A. 

X.               X. 

X(I.A.).    i.           X(I.A.).    i. 

Pas  de  lignes  nouvelles. 

83^9,8       7899,0 
832.5,4       789  i, 6 

7720 , 3 

823 1,9        

79.57,6     1             77?-i,8     3 
7939,3      1              7706,6     5 

2n  Calcium. 

8773,3 

8320,8        

8228,5      7716,8 

7911,5     7             7672,0   10 

8769,2 

83 16,1       7885,8 

7905,8     7             7668,2     1 

X(I.A.).    1.            X(I.A.). 

j 

8763,9 

83ii,4       7881,7 

7878,2     2             7612,9     6 

8-59,- 

8->o-,.i 

8166" 

7839,8     3            7636,9     6 

9166,2     1             81 53,i 

1 

8755,4 

8302' 8      '"873  8 

8153           

7798,5     1             7610,5     6 

9122,0     1             799'5,o 

2 

8?5i   - 

829s!  7       ....'.. 

8*94 ,5       

8290,6      785o,7 

7780,5     7             7543,2     1 

9io3,o     i             7326,0 
8662,0     3             7202,1 
8 >4i,8     5             7i47,9 
8497,8     3 

9 
8 

8747^9 

X(I.A.) 

ï"  Baryum. 
.   i.           X(I.A.).    i. 

7766,8     1             7327,8     1 
7751,6     5             7523,1      1 

8739,1 

8286,4      7846,1 

8914 

2            8284,8     2 

5°  Strontium. 

8735,6 
8732, 4 

8282,4       

8278,1       7822,0 

886o,5 
8799 

1            8262,8     1 
1             8254,3     1 

7673,0     3            7621,5     3 

3°  Bandes 

8715,7 

8273,4      7818,5 

8653,6 

2            8224,0     1 

6°  Bandes 

du  chlorure  de  calcium 

87i3,o 
8710,1 

8268,2      7814,8 

858i, 6 

S  367 , 1 

2           8210,2    4 
1              8161,9      1 

du  chlorure  de  strontium. 

À.                          X.                       A. 

À.                             X.                              A. 

.s  706,  7 

82.37,5      7807,1; 

8559,7 

5             8i58,i      1 

8o32,5       7883 

8855,7       8354,4       79  ï>- 

4 

8702,6 

8253 ,9       

852i,9 

1              8147,6     2 

8258          8028,7      7874 

8849,3       8349,8       7937 

5 

8698,6 

8i48,9      7770,2 

85i3,7 

1              8120,5     9. 

8024,6       7866 

8843,3       8344,7        

8245,7      7766,1 

84 14,2 

2             8018,0     1 

8044.2       7860 

8040.3       

8838,3       8338,8       7908 

0 

8242,1       7762,1 

835o,5 

1             7982,4     2 

8833,i        7903 

2 

8651 ,0 

8325,2 

2             796i,4      1 

8o36,5       7902 

L,.  Bruninghaus, 


Emission  Spectra.  —  Spectres  démission.  —  Spettri  d'emissione. 


Li,  Na,  K.  Rb,  Cs,  Cu,  Sr,  Ca.  Ba,  Mg  (W.  F.  Mkggkhs,  Bl.  Bar.  Stand.,  1918,  14,  371 
el  Sri.  Papers  Bur.  Stand.,  n"  312).  —  Spectres  d'arc  dans  ie  domaine  des  grandes  A. 


>C>8> 

,97 

>l,S,s 

58*. 

,97     ' 

(i  |(h» 

^96 

8194 

,  82     1 

l'oliISS 

578?. 

,60 

■,S,)i 

,96 

3812 

52 

)832 

,°9 

5<)1  I 

3o     1 

i..,-{s 

98     1 

-r'n 

94     1 
01      1 

Rubid 

6070 

95 

.1x1 

8'( 

;,<>(■> 

48 

i-,,,8 

30        I 

7280 

22        I 

74o8 

37        I 

-Cii'l 

12 

77  •: 

80 

852i . 1  > 
87(11,35 


A(I.A.). 

8223,1 3 


A(I.A.). 


unlovées  l;i  siyiiilkiiti 


7780,' 4g 

-7!>s^4 


*  ))(),.)(> 

85(57,53 
856g, '  ' 
8582, 04 
s  593,40 
8654,02 
8710,71 
8737,71 
8799,70 

S8(io..,(i 
89l4,9« 
89.27,30 
8937,85 


91.89,43 
92  19,60 
93o8,09 
9324,53 
9370,05 
9455,94 
96o8,83 

Magni 

5528,49 

5711,14 
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Emissionsspektra.  —  Emission  Spectra.  —  Spectres  d'émission.  —  Spettri  d'emissione. 


Mg  (Magnésium)  (.1.  C.  Me  Lennan,  J.  F.  T.  Young  and  H.  .!.  C.  Ireton,  Trans.  R.  Soc.  Can.,  1919,  [3],  13 

IU,  70). 

Spectres  d'émise  n  dans  l'ultraviolet  extrême. 

Les  auteurs  ont  employé   trois  sources   lumineuses   :   l'étincelle  dans   l'air,   l'arc  dans   l'air  et  l'arc  dans  le  vide.  Le 

Tableau  sui\ 

anl 

donne  les  X  et  les  intensités  des  lignes  obtenues. 

Ktincelle                  Arc                        Arc 

(air).                 (air).               (vacuo). 

Étincelle                   Arc                       Arc 
(air).                 (air).                (vacuo). 

Étincelle                 Arc 
(air).                 (air). 

Arc 

)• 

^>r    r    a.    7.     a.    /. 

^x!          7T           X.           ('.              X.           i. 

X.          i.            X.          i. 

X. 

7T 

202G       10         2026       10         2026        10 

193 1        10         

1751 

1 

2004         I          

'9"9         ■>■         

l748 

3 

2000             1             2O0O             I              

1887        4        

«743 

1 

1996       1       

1864        2        

1738 

4 

1990       '       

i856        2         

17>5 

1 

1978       I        

1828        5 

17"»  i        3 

1707 

1 

Mg,  Cu,  Mn  (Magnésium,  Cuivre,  Manganèse;  (G.  A.  Hkmsalech,  Phil.  Mag.,  1920,  [6],  40,  296). 

Spectres  d'émission  des  vapeurs  du  métal  chauffé  sur  une  plaque  de  graphite  à  3ooo°  C. 

Le  métal  est  placé  sur  une  plaque  de  graphite  cliauiïée  électri- 

Manganèse. 

une  sorte  de  frange  brillante  qu'il  attribue  à  une  excitation  d'ordre 

Plaque  chauffée. 

Vapeur       . —  „ 

El 

n- 

excitation    thermo-eliimique.    11   compare    à  ces   types  de  spectres 

Frange,    lumineuse.     Cône.  Flamme. 

Arc.        ce 

le. 

ceux    fournis    par  dive^es  régions    de    la    flamme  du    gaz    (cône, 

X.                 i.                   i.                  i.             i 

j- 

flamme  proprement  dite)  et  par  l'étincelle  condensée.   Les  diverses 

4018,09. .2                     1                     2 

10 

g 

colonnes  des  Tableaux  suivants  contiennent,  outie  les  X  des  lignes 

4o3o,8o..     10                10                10          10 

100            2 

étudiées,  leurs  intensités  (en  valeur  relative). 

4o33,oG..       8                   8                  10           10 

100            20 

4o3},48..       G                   G                   8             8 

5o           1 

Magnésium. 

4o35,73..        1                   o,5                ?             ? 

6 

8 

Plaque  chauffée. 

4o4i,34..        3                   2                   4            . 

20 

0 

— — — . — — —<                 Flamme  du  gaz. 

4o48,73..        1                    0,75             2 

8 

7 

4o55,55..       2                   1                   3           . 

8 

Frange,     lumineuse.        Cône.  Flamme.   Étincelle. 

4o58,92..        .                   o,5              2 

4 

6 

X.                i.                  i.                    i.             1.                1. 

4o63,55..        1                  o,5               1           . 

5 

6 

3829,35...       6              000                   10           ..               5o 

4070,32..       0                00                  0           . 

4 

3 

3832,3o.. 

8                00                   i5           ..               5o 

j?79,20..  )                                          3 

3 

5 

3838, 79.. 

io                   0                   20            .  .              100 

4o79,43..  ) 

4082,92.  .1                  0            )     ., 

(      4 

6 

4571 , 10. . 

0,5               o,5                 5             5                 3 

4o83,6>..        1                   0             )      * 

i       3 

6 

5i67,32.. 

6                     o,5                   7             . .                  12 

4/35,3 1 . .        2               000                   2 

10          20 

5172,68.. 

8                    1                      8            ..                i5 

4257,  G")..      oo                 ...                        Bandes. 

3 

4 

5i83,6o. . 

10                    2                    10            .  .                20 

4265,92..       0               ... 

3 

5 

Cuivre. 

4766,4 1 . .       0,7 3        000                  2 

5io5,58.-.       6                   6                    10           10                 8 

4783 ,  4  5 . .       4                 1                 8 

5i53,26...       2               ...                     3           ..               10 

4823,52..       4                    1                    8            .. 

5218,20...       3               ...                     5           ..               i5 

5341,07..     00               000                   ?             ? 

5700,25...       1                  1                    3            ?               2 

5394,68..         :>.                       1,73                5               5 

5782,16...       3                   3                   10           10                 5 

5432,55..       1                 0,75           4           4 

Mg,  Se  (  Magnésium,  Sélénium)  (J.  C.  Me  Lennan  and  J.  F.  T.  Young,  Phil.  Mag.,  1918,  [6],  36,  45o).  —  Spectres  d'are  et  d'étincelle. 

i°  Magnésium. 

Arc  {air).       Ave  (vacuo).     Étincelle  (air). 

Arc  (air).       Arc  (vacuo).    Étincelle  («r). 

Arc,  (air).       Arc  (vacuo) 

Étincelle  ( 

iir) 

^I~~~~~î7      7T    1T      xT    77 

X.         i.               X.         i.               X.         1. 

X.         i.              X.         i. 

~~~xT 
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2628       3 
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2698      2         2G97      2          

2606       1           2608       3 

26o5 

1 

2791       9          279i       s 

269 i       1          2693      2          

2602       3 

2779     10          2780     10           

2671       5          

2598       1            

2  598 

2 
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Hg.  Se  ( 

Magnésium,  Sélénium  1.  —  Spectres 

d'arc  et  d'élincello  (suite). 
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LiS 

ies  d'étincelle. 
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rc. 
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i.            X, 

X.          ». 

X.        i. 

\.            i. 

a.      i. 

X. 

X. 

1. 

2 1 5  i       i            >o 

53      S            202  5 

a            i960      10 

1897      3           1 
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10 
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5           igi5        3 
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^54      7 
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988 
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Mn  (Manganèse)  (H.  Fucus,  Z.  w 

Ut.  P/iotogr.,   igi5 

,  14,  245  et  263).  —  Spectre  d 

arc. 

Arc  au  charbor 

,  auquel   on    ajoute 

selon  les  procédés 

usuels  du   mangan 

se    métallique.   Les  électrodes  ( 

nt   i','" 

"  de  diamèl 

•t.   0  à 

10  ampères  sous  22 

i  volls.  Késeau  concave  de  Rowland  de 
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X(I.A.). 
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53 1 3 , 4 1 > 
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2.N 
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9. 
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3    . 
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1 
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4 
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1 
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3 
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2 
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6 
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5687,i33     0 

55io,iqo      1 

5375,3o6     1 

5197,229 

3 
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,'854,6io 
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1 
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3 
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2. 
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4825,594 

2 

6439,. 43     1 
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10 

6438,12',      1 

6oi3,484   10 

5  60  8. 638      iX 

5457,468      1 

5341,070     8 
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X(I.A.)- 

i. 
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'/.(I.  V.). 

i. 
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X(I.A.). 

i. 
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34(j6,8i5 
3495,84o 

4 774 -090     1 

4506,72 

1 
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6 
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2 
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{762, 376     s 

4 4 47,7 "5 

iN 

4284,084      i 

io5i  ,735 

1 

3gr8,3i4     3 

3693,667 

3474,o5 

476i,5*7     5 

44y6,638 

3 

4049,423 

1 

3916,60       2N 

3692 , 8 i 5 

3470,017 

4757,626     2 
i754,o48   10 

449 ',652 

4490,078 

3 

'!)'s'-6o 

\ 

j'))' i''i'       2. 

3685,557 
3685,214 

3469,010 
3465, 2o3 

4743,848     1 

4  '.79,399 

3 
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Mn,  Ti, 

Mg, 

Cd,  Ca,  Fe.  —  Spectres  émis  par  les  vapeurs  métalliques  dans  un  vide  élevé  (suite). 
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Tableau  11.  —  Titane. 
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h.  Bruninghaus. 


Eniissionsspektra.         Emission  Spectra.         Spectres  démission.         Spettri  d'emissione. 


Mn.  Ti.  Mg,  Cd.  Ca.  Fe.  —  Spectres  omis  par  les  vapeurs  métalliques  dans  un  vide  élevé  (suite). 

Tabi.kai    II.  —  Titane  (fin). 
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5o64,79         3     i<>       5 

[078,62 

1       8      4 

43oo,73         ',     i5       2 
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i  ><)').  i"        lr       3       1 

5173,92         1      i5       5 

4112,87 

6       5       2 

43oi,24         5     .»       3 
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Tableau  III.  —  Magnésium. 

Le  métal 

:st  emploj 

é  comme  anlicathode,  q 

ui  tantôt  est  isolée,  tant 

H  sert  d'anode.  La  deux 

éme  des  intensités  correspond  a  ce  dernier  cas. 

A.                1 

um.       Mg. 

X.              Lum.     Me. 

.                              Anode 
>>.               Lum.       Mg. 

X.               Lum.      Mg.' 

X.              Lum.      Mg.  " 

Lum.    A».°Bde 

2G3o,5-2 
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•2 
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tr 
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1 
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2 
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6 
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8 
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1 
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2 
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Tableau  IV.  —  Cadmium. 
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'' 

im.      Aie.     Et. 

A.              Lum.     Arc.      Et. 
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>o     5oo      10 
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*  Henver 

ée  largement  dans  l'arc,  avec  une  faible  densité  photographique.  Non  donnée  dans  la  Table  d'Exner  et  Hascliek. 

Tableau  V.  —  Fer (servant  d'anode). 
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4067,99       1 

4383,55       2 

2 igi .  16 
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3922,92       6 

4258,3g       1 

'^749:  Î9 
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l<>  Bruninghaus. 


Emissionsspektra.  —  Emission  Spectra.  —  Spectres  d'émission.  —  Spettri  d'emissione. 


Mo  (Molybdène;  (M.  Puhlmann,  Z.  PViss.  P/iotogr.,  1917,  17,  io3).  —  Spectre  dure. 

Réseau  de  Rowland,  20000  traits  par  inch.,  6,34™  de  rayon  de  courbure. 

Arc  alimenlé  par  .S  à  G  ampères  sous  i5o  volts,  longueur  de  l'arc:  io""°.  la  partie  moyenne  seule  éclairanl  la  Ici 
intient  les  A  données  par  Exner  et  HasclieU. 
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Bruninghaus. 


Eniissionsspektra.         Emission  Spectra,  -      Spectres  d'émission.         Spettri  d'emissione. 


Mo  I  Molybdène  I 
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Mo  ^  Molybdène  I.  —  Spectre  d'arc  (si 
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Emissionsspektra.  —  Emission  Spectra.  —  Spectres  d  émission.  —  Spettri  demissione. 


Mo  (Molybdène).  —  Spectre  d'arc  (fn). 
.  —   F.  Exner  und   E.  Haschek,  Tabellen   der   Bogenspektra,    191 1.    —    C.   Weigand,   Messungen    im    Molybdànspektru 
Photogr.,  1912,   11,  261-276).   —    K.  Burns,    Das    Bogenspektrum    des    Eisens    (  Z.   wiss.  Photogr.,  i9i3,  12,    207-235  ). 
h,  Das  Fnnken-  und  Bogenspektrum  des  Kupfers  nacli  internalionalen  Normalen  (Z.  wiss.  Photogr.,  1914,  13,  399-430)    — 

)len  (Z.  wiss.  Photogr.,  191 5, 14,  239-248.  263-280).  - 

Normalen    (Z.  wiss.  Photogr.,    1916,  15,   i63.)  - 

'     .  wiss.  Photogr., 


ispektrum  des  M 
uiNus,    Das   Bogen-   und    Funkenspektrum   des    Silber 
Urdauns,  Messungen   arn  Bogen-   und   Funkenspektr 
,  14,  56-68,  89-io4  ). 


lalen  Noir 
nacli  internationales 
1  des  Quecksilbers  1 


internationalen  Normale 


N  (Azote)  (0.  Harotue,  Ami.  Physik,  1 9 1 8 ,  55, 


.  —  Spectre  d'èmissi 


N,  C; 


,  S  (Azote,  Carbone,  Soufre,  Oxydes)  (YV.-H.  Bair,  Astrophysic  J.,  1920,  52,  3oi). 
Spectres  d'émission  de  quelques  corps  composés  gazeux  dans  les  tubes  à  vide. 
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Tableau  II.  —  Quatrième  grc 
>,.                 X.        X  (  Lym; 
2262,6       2.12,8        

22.47.5  2107,7        

22.38.6  2089,4        

2067 , 3       2068 , 


>i6,3 


20 1<>,  1 


3°  Anhydride  su 
a  plupart  vers  le  r 
imites  des  bandes  s 


386i 


ipe  positif  du  carbone. 
~h.  >>.         X(Lyman). 


128,4        '99°  1991 >° 

i9(>7,7       »97«,i 

1946,2       i953,o 

'95i,7 

i95o,4 

1933,6 

.  —  Spectre  de  bandes,  dégradées  pour 
dont  voici  les  longueurs  d'onde.  (Les 
définie  sont  réunies  par  des  accolades.) 


376o 

3728 

3677 

3629 

3546 

3498 

3429 

3384 

3273,3 

32.49,6 

3i66,5 

3 160     ) 

3i4  5     ) 


3.28  ) 
3.25  S 

3.04  ) 

3092    s 

3078 

3o65, 

) 

3o5g  ) 
3o49  S 

2998 
2989 


2969 , 1  s 

2958      ) 
2945      \ 


3o42 
3028 
3o20 
3oo8 


2829, 1 

2794,1 
2781,9 
2745,7 
2700,5 
2665,5 
2624,0 
2590,3 
2543,1 
25.7, 1 
2497,' 
2472,8 


2436,i 
2404,7 


2344,8 
2323,8 

2303,2 

2284,3 
2265,8 
1*247,9 
2224,2 
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•  Astronomy.   1921 

N.  0  (Air  >  (P.-W.  Merrill,  K.-L.  Hopper  and  C.-H.  Keith,  Àstrophysic,  J.,  1921,  54,  76). 
Identification  des  lignes  de  l'air  de  À  5927  à  8683. 

remplie  d'air  «m  d'ow-,  ne  pur  et  sec.  La  pression  est  toupuirs  égale  à  i  atmosphère.  Dans  le 
(O)  indique  les  changements  des  intensités  relatives  des  lignes  produites  par  l'étincelle  dans 
atant   dan-    l'air,    f  et    !■'    indiquant   qui-    la    ligne  considérée  esl,  s, ni    .ill.nlilie  pour  f,  soit   renforcée 

l'identité    était    encore    incertaine    I    attribuées  ,i   l'a/.. .te,  les  lignes    icnf, ,,-,,, s  ,,   l'u^nir.   la 

1  est  connu,  l'elémenl  générateur  .  Kl.)  de  la   ligne,  d'après  les  résultats  d'observations  dans  lis  lubes  à 
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N,  CO  (Azote,  Oxyde  de  carbone  1  (M.  Duffieux,  C.  R.,  1922,  175,  i5g). 
Masse  des  particules  qui  émettent  le  specire  de  l'azote  et  le  spectre  de  l'oxyde  de  carbone. 
s  bandes  du  second  groupe  positif  de  l'azote  sont  ducs  à  des  centres  de  masses  i4  (par  rapport  à  0  =  16).  Klles  proviennent  donc 


i  de  carbone  et  l'atonie  c 


.xygène. 


NH3  (Gaz  ammoniac)  (A.  Fowler  and  C.-C.-L.  Ghegorv,  Phil.  Tram.  R.  Soc.  Lond.,  1919,  [A],  218,  35i). 

La  bande  ultraviolette  du  gaz  ammoniac  et  son  apparition  dans  le  spectre  solaire, 
rce  de   lumière    est    la   flamme  du   gaz   ammoniac   brûlant  dans   l'oxygène.   Le   gaz  ammoniac  arrive    par   l'espace    ann 
d'un   chalumeau  ordinaire,  et  l'oxygène  par  le  tube  central.  On  obtient  ainsi  une  flamme  assez  stable  présentant  un  petit    noyau  i 
enveloppe  plus  pâle.  C'est  l'image  du  noyau  qui  était  projetée  sur  la  fente  du  speclrographe. 
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La    table  suivante  donne   la   description   de   la 
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(')  Lignes  solaires  probablement  non  entièrement  dues  à  l'anime 

niaque. 
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NH3  (Gaz  ammoniac).  —  La  bande  ultraviolette  du 

gaz  ammoniac  et  son  apparition  dans  le  spectre  solaire  (suite). 
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NH3  1  Gaz  ainnioniacV  —  La  bande  ultraviolette  du  gaï  ammoniac  et  son  appari 


dans  le  spectre  solaire  (.//»). 
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(JAZ  AMMON1A 
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NH3  (Gaz  ammoniac)  (A.  Fowler  and  C.-C.-L  Gregory,  Proc.  R.  Soc,  Loncl.,  1919,  [A],  94,  470. 
Spectre  d'arc  du  gaz  ammoniac  et  spectre  solaire. 
Les  auteurs  ont  observé  que  le  spectre  de  l'arc  au  cuivre  éclatant  dans  une  atmosp 
nés  propres  au   gaz  ammoniac  qui  se  trouvent  coïncider  pratiquement  avec  de  faib 


336o,82 

336o,7». 
336o,62 


A. 

336o,828 

336o, 741 
336o,63i 
336o,485 


Fond  continu  dans 
es  deux  spectres. 


X. 
336o,45 
336o,33 
336o,24 
336o, 18 
336o,o8 


gnes  du  spectre 


336o,258 
336o,i8i 
3 3 60, 066 


Fond  continu  dans 
es  deuv  spectres. 


NH3,  N20,  N02,  C02  (W.-H.  Bair.  Phys.  Rev.,  1920,  [2],  16,  4y3  ).  —  Spectres  de  ces  gaz  s'écodant  dans  les  tubes  à  vid-. 

Na  (Sodium)  1.I.-K.  Robbrtson,  Nat.,  1921,  107,  269). 
Spectre  émis  par  la  décharge  sans  électrodes  traversant  la  vapeur  de  sodium. 


Na,  K  (P.-D.  Foote,  W.-F.  Meggers  and  F.-L.  Mohler,  Jstropliysic.  ./.,  1922,  55,  i45).  —  Spectres  d'arc  à  ba 

as  voltage  à  travers  la  vapeur  du  métal. 
,5  à  4«  volts  pour  K. 
ervées  dans  ces  conditions,  et  les  intensités  de  ces   lignes  pour  les 

es  critiques  caractérisant  les  trois  étapes  de   la  formation  des  specires  du  sodium 

Tableau  I.  —  Spectres  du  sodium 


Spectrogrammes  de  la  lumière  excitée  par  des  électrons  I. 
Les  voltages  utilises  variaient  de  3,5  à  5ooo  volis  pour  Ni 
Dans   les  Tableaux    I   et  II   suivants   figurent  les   >.  des   1 


A(1.A.). 
?.3i8,o 
2475,5i 
2490,61 
2493,36 
2497,3 
25o6,4o 
25 1 2 , 1  4 
2.5i5,5o 
2531,54 


2593,89 
2595,o 

2612,18 
2661,72 

2671,94 
2678,2 
2680,37 
2809,76 
2818,5 

283o,o 
2839,36 
284i,99 

2852, 80 

2859,56 
2861,2 
2870,891 


2886,46 
2894 , 1 5 
2901 ,39 
2go5, 16 
2917,76 


j   III  indique  I 
5000       100 


aleurs  des  v 


Notation. 


X(  LA.). 


293i,44 
2934,42 

2938 ,  1  1 


2960, 10 
297',i 


3007,71 
3oi5,8i 
3029,70 

3o37,29 
3o5o,48  ' 
3o53,97 
3o56,34 
3o6i ,75 
3o64,8 


3o74,63 
3o78, 5 1 
3o8o,58 
3092,91 
3 104, 6 
3107,6 
3 124, 63 
3129,57 
3i35,65 
3i38,u 


5000   100 


50 


30 


10 
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3 102, 25$ 
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3190,42 

3201 .96 

3217,01^ 
3217,50$ 
3220,80 
3290,93 


■  Spectres  d'arc  à  bas  voltage  (suite). 
u;  I.  —  Spectres  du  sodium  (fin  ). 

.-.oui     in 
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5 1 53 
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7" 
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Spectres  du  potassium 


lation. 
-8/»i.i 


A(I.A-). 

33i2,63 

3345,7 

3358,33 

336o,i6 

3363,25^ 

3364,56$ 

3373,84 

3380,97 

3385,24 

34o4,57 
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344o,36 
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Â(I.A.). 

353a j 83 
36og ,  26 


373&.Î3 

3744,62 

3767,37 
3783,1;) 
38oo,6o 


392a, 65 
3g4ij86 

3966,75 
3972,61 
3993,08 
4ooi ,20 


4 149,^1 

4186,23 
4210,21 


4263,32 
43o5,oi 
4309,08 


Na,  K.  - 

Tableau 


Spectres  d'à 

H.  —  Specti 

Nolalion 


ire  à  bas  voilage  (suite). 
•es  du  potassium  (fin). 

>,r.A,.    41.    2L. 

4388, i3  5     4 

4423,72  1 

4466,66  2 

4  5oj,3o.  4    2 

46o8, 3.  î 


4641,585/ 
4642,172  5 
4659,58 
474 i,6 

4745,58 

i754,5 
47Ï9, 3i 
4786,89 
479', 08 

4800 , 16 

48o5,Kj 
4828,99 
4849,88 
4856, o3 
4863,6i 


4943,02 
4950,816 
49)6,043 

4965, o38 


5084,212 

5o97,i44 
"1099,180 

5lI2,204 

3323,228 

5339,670 

-.342,974 


Volts.  Notatio 

2,09  is  —  i 
5,u  1  s 

35-3o  


Spectre. 
Doublet  unique. 
Lignes  d'arc. 
Lignes  enhanccd  et  radiation  L. 


Fréquence  maxiina  dans  le  spectre  enhanced  :      sodium. . 


3359,521       2 


7664,94 
7699.01 


Elément.       Vblls. 
Potassium.     1,60 

4,32 


1  i  volts; 


!   v 

■Mi' 

IV- 

id 

>/>!- 

ws 

>1>1  — 

Itd 

2/>l~ 

IOS 

>./;,— 

ud 

>p>  — 

9* 

■>fn—   6rf 


Doublet  unique. 

Lignes  d'arc. 

Lignes  enhanced  et  radiation  M. 


Nd,  Sm  (Néodyme,  Samarium)  (C.-C  Kiess,  Sci.  Papers  Bur.  Stai 
Spectres  d'arc  de  X  547J  à  X  8933. 
5  Tableaux,  la  colonne  AX  indique  la  précision  des  mesures. 

;  Erreur  probable  comprise  entre  0,000  A  et  0,010  A.    I    D  =  Erreur  probable  s 
»  »  »  »      0,010  A  et  0,020  A.        E  =  Ligne  qui  n'a  été  I' 

=        »  »  »  »      0,020  A  et  o,o3oA.    | 
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Nd.  Sm  i  Néodyme.  Samarium  > 
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—  Spectres  d'arc  de  h  I 
Spectre  d'arc  du  Néodj  m 
X(I.  \ .). 

A 
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1 
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iL 
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K 
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5555^3 

,' 

A 
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1 

E 
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B 
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2 

B 
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j 

A 
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iL. 

Pi 
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r.cs.cc, 
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1572,38     1 


5574,o3  . 
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5376.70  ■>■ 

5577,70  ; 

5578,63  3 
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5579,93  I 

558o,4g  1 

558i,5g  3 

5582, o3  1 

5582,36  2 

5582,8o  1 

5583,62  1 

5  384.  10  2 

5584, -ii  1 

I 5586.o6  1 


5619,28   I 

5(3 19.66      1 


à    X8935    !> 


(  I.  V.).  i. 

5693,03  il. 

5693,88  I 

'695,l8  2 

369 3, 6 3  1 

696,0]  1 

5696,43  1 


5704 , 4 1  1 

370 3. oX  1 

5707,33  2 

5708,28  6 


5719,08     3 

A 

5777,93 

5720,02      1 

E 

3778,47 

5721,78      1 

E 

>77<),'.P 

5722  V|     1 

E 

578i,3o 

5723,87        ! 

B 

5783,64 

5726,24       I 

E 

5784,96 

5726,82    4 

A 

5788,19 

5727,86    2 

B 

5788,89 

[729,30    3 

A 

5791 ,06 

5730,29    2 

B 

3791,47 

57)1,09    •>. 

E 

>79>,90 

5737,8i      1 

E 

5798,91      1 

5738-,  11      1 

i<: 

5800,07     3 

57J8,q'i      ir 

d?   A 

58oi,,S5     1 

5741,29     2 

A 

58o ■> ,  5o     1 

0742,08     \ 

A 

58o4,oi     (i 

">"4',_î     2 

B 

58o6 , 4 1     2 

5743,23     ; 

A 

58o8,78      1 

5744,  i>    ■>■ 

B 

5809,24    :i 

5744,77     3 

A 

58n,58     4 

5745,66     1 

B 

58i2,8o     1 

5746,26     1 

E 

58ii,i9     1 

5746,87     2 

E 

581:5,87     3 

5747,34      . 

15 

58i4,7i      1 

Tables  internationales. 
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583 1  *» j 

58  32^65 
5833, 14 
5833,7i 

3Er?  A 
1  r          1$ 

5835,8g 

583g, 08 
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5844,66 
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5*  17,09 
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L         E 

LN       E 

85g ^68     ■ 

865 ',o3     ' 

870,98 
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378,20     1 

579,26     1 

881, 33     1 
882,75     3 
883,28     3 

5S,,(i,»i7 
5Ni,K,,Xi 


(Néodyme,  Samarium).  - 
Tableau  I.  —  Spec 
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Nd.  Sm  <  Néodyme.  Samariumi.  —  Spectres  d'arc  de 
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Nd,  Sm  (Néodyme,  Samarium) 

—  Spectres  d'arc 

de  1  5475  à  X  8935  ( 

suite) 

Tableau  I.  — 

Spectre  du  néod} 

me  (fin). 
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(  Oxydes  métalliques)  (S.  Veil,  Thèse,  Paris,  1920,  64).  —  Étude  comparative  des  spectres  des  oxydes  et  des  métaux  correspondants. 
L'étincelle  condensée  éclate  enlre  oxydes  agglomérés,  chauffés  si  besoin  est,  pour  accroître  leur  conductivité ;  et  ensuite  entre  lesmétau» 
correspondants.  Le  temps  de  pose  a  été  réglé  dans  tous  les  cas  de  telle  sorte  que  les  principales  lignes  soient  approximativement  de  même 
intensité,  pour  le  métal  et  pour  l'oxyde. 
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le  métal  et  dans  l'oxyde. 
s  qui   ne  sont  pas  signalées  ont  même   intensité  dans 

Comparaison  de  l'oxyde  NiO  et  du  nickel  métal. 


■elat 


l'oxyde. 


233o,07. , 
2334,68. 
2345,48. 


vyde  entre 


2367,47. 
2375,51. 


2387,87., 
2392,70. 
2394,68. 


Principales  particulari 
Ligne  affaiblie  dans  l'oxxde. 
Ligne  affaiblie. 
Ligne  un  peu  affaiblie. 
Ligne  presque  pas  affaiblie. 
Toutes  les  lignes  supprimées 

ces  deux  lignes. 
Ligne  très  affaiblie. 

Rien  entre  ces  deux  lignes  dans  l'oxyde. 
Ligne  très  affaiblie. 

Id. 
Entre  ces  deux  lignes,  aucune  ligne  dans  l'oxyde. 
Ligne  très  affaiblie. 

Id. 
Môme  intensité  dans  le  métal  et  dans  l'oxyde. 
Entre  ces  deux  lignes,  lignes  affaiblies  dans  l'oxyde. 
.Même  intensité  dans  le  métal  et  dans  l'oxyde. 
Ligne  affaiblie. 

Même  intensité  dans  le  métal  et  dans  l'oxyde. 
Entre  ces  deux  lignes,  lignes  extrêmement  affaiblies 

dans  l'oxyde,  à  peu  près  absentes. 
Ligne  très  affaiblie  dans  l'oxyde. 
Ligne  affaiblie. 


ités  relal 


Lyde. 


) , 60 . . 


2684,57. 
2690,8. . 


3202,27. 
32i4, 21. 


Principales  parti 
Ligne  très  affaiblie. 
Ligne  affaiblie. 

Même  intensité  dans  le  métal  et  dans  l'oxyde. 
Pas  de  lignes  entre  celles-là. 
Ligne  1res  affaiblie. 

Id. 
Entre  ces  deux  lignes,  lignes  toutes  affaiblies. 
Ligne  affaiblie. 

Id. 

Entre  ces  deux  lignes,  lignes  très  affaiblies. 

Ligne  très  affaiblie. 

Ligne  affaiblie. 

Puis  toutes  les  lignes  sont  de  même  intensité  dai 

l'oxyde  et  dans  le  métal  jusqu'à  : 
Ligne  affaiblie. 

Id. 
Lignes  affaiblies  entre  celles-là. 
Ligne  affaiblie. 


l'ultraviolet. 


L.  Bruninghaus. 
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Oxydes  métalliques 


lll 

.lilVe.T 


Étude  comparative  dis  spectres  des  oxydes  et.  dos  métaux  correspondants  (si 
—  Comparaison  de  l'oxyde  Mn304  et   du  manganèse  mêlai. 


tu  débul  .lu  spectre. 

V  partir  de  la  liçne  3i3q,qî    les   lignes 

Iriu m  plus  intenses  dans  l'oxyde  que  d, 

Nous  mentionnerons  ensuite  les  intensités  relatives  de  quel.] 


e  le  métal  et  l'o 
;    plus   faillies  di 


yde.  Même  intensité  .les  lig 
is  l'oxyde  que  dans  le  meta 


i  la  ligne  33  18.60 


• 


!  [OO,  "i.  . 
I40I  ,8l  ■  ■ 


■.>.',  18 

'.Il 

'  }6g 

85 

2  5  7  3 

18 

,618 
*63g 
t668 

91 

1  • 
3. 

-7"~ 
■277.7 

-:is 

i3 
85 

23'56,3o.. 
2346,22.. 
2348,86.. 

355,19.. 

356,67.. 

368 ,  20 . . 

369,g4-. 
2376,4i.. 

3gi,8i.. 
■2392,72.. 

4oo, 18. . 

jo3,5i. . 

2 i  12 . 1 8  .  . 

•>iio,i... 
435,95.. 

'.i'.  7"-. 

4  ri ,  î  r - 


2453,13.. 
2458,73. . 
468,67.. 


Principales  particularités  relatives  à  l'oxyde. 
Ligne  faillie  dans  le  métal,  disparue  dans  l'oxyde. 
Ligne  renforcée  dans  l'oxyde. 
Ligne  ti es  faible   dans    le    métal,   disparue  dans 

l'oxyde. 
Ligne  plus  forte  dans  le  métal  que  dans  l'oxyde. 
Ligne   très   faible    dans   le   métal,    disparue   dans 

l'oxyde. 
Ligne  [ilns  forte  que  dans  le  métal. 
Ligne  très   faible   dans  le    métal,   disparue   dans 

l'oxvde. 


3729,03. 
375o,6o. 


Principales  particularités  relatives  à   l'oxvde. 
Ligne  plus  forte  dans  l'oxyde. 
Ligne  plus  forte  dans  le  métal,  de  même  que  toutes 

les  lignes  suivantes  jusqu'aux  lignes  : 
Lignes   plus  accentuées  dans   l'oxyde,   lignes  très 

fortes. 
Lignes  plus  accentuées  dans  l'oxyde,  lignes  très 


IV. 


-  Comparaison  de  l'oxyde  CdO  et  du  cadmium  métal. 


Principales  particulai 


■  xydr. 


i  faible  dans  le  métal,  supprimée  dans  l'oxyde. 
Id. 

Ligne  mi-forte  dans  le  métal,  supprimée  dans  l'oxyde. 
Ligne  très  affaiblie  dans  l'oxyde. 
Ligne  supprimée  dans  l'oxyde. 
Ligne  faible  du  métal,  supprimée  dans  l'oxyde. 
Ligne  très  forte,  moins  étalée  dans  l'oxyde  que 

dans  le  métal. 
Ligne  supprimée. 
Ligne  faible  supprimée. 
Ligne  affaiblie. 
Ligne  supprimée. 

Id. 
Ligne  lorte  moins  marquée,  mais  plus  nette  dans 

l'oxyde  que  dans  le  métal. 


•2767  ,ii.. 
•2805,7!.  . 


Ligne  supprimée. 

Ligne  très  affaiblie. 
■291 1 ,0. .  .  .      Ligne  supprimée. 

•2948,3 1,1. 

•2971,4....  Id. 

2987,4....  Id. 

2996,25...  Id. 

A  partir  du  groupe  3oi4,5-3oi7,5.  groupe  de  lignes  très  faible; 
du  métal,  supprimées  dans  l'oxyde  jusqu'à  la  ligne  3o85,io,  .1, 
même  intensité  pour  le  métal  et  pour  l'oxyde.  Les  lignes  sont  éga- 
lement supprimées  dans  l'oxyde  depuis  cette  ligne  jusqu'à  la  lignt 
3121,9a.  A  partir  de  ce  moment,  il  n'y  a  plus  aucune  diflerenct 
entre  le  métal  et  l'oxyde. 


V.  —  Comparaison  de  l'oxyde  CuO  et  du  cuivre  métal, 
s  à  l'oxyde. 


Ligne  supprimée  dans  l'oxyde. 

Id! 

Id. 
Ligne  affaiblie  dans  l'oxyde. 
Ligne  supprimée  dans  l'oxyde. 
Forte  ligne,  un  peu  moins  intense  dans  l'oxyde. 
Ligne  un  peu  plus  faible  dans  l'oxyde. 
Ligne  faible,  supprimée  dans  l'oxvde. 
Même  intensité  dans  le  métal  et  dans  l'oxvde. 

Id. 

Id. 
Ligne  faible  dans  le  métal,  supprimée  dans  l'oxvde. 

Id. 
Ligne  affaiblie  dans  l'oxyde. 


Ligne  renforcée  dans  l'oxyde. 

Ligne  très  affaiblie  dans  l'oxyde. 

Li!:ne  de  même  intensité  dans  le  métal  et  dans 

l'oxyde. 
Ligne  "faible  dans  le  métal,  disparue  dans  l'oxvde. 

Id. 
Ligne  affa  blie  dans  l'oxyde. 
Ligne  de   même   intensité   dans  le   métal  et  dans 

l'oxvde. 


irticularités  relal 


Ligne" de  même  intensité  dans  : 


métal  et  dans 
nélal  et  dans 


!26,79. 


Ligne  "de  même  intensité  dans  le  métal  et  dans 

l'oxyde. 
Ligne  faible  dans  le  mêlai,  supprimée  dans  l'oxyde. 

ld. 
forte  ligne  de  même  intensité  dans  le  métal  et 

dans  l'oxyde. 

Ligne  faible  dans  le  métal,  supprimée  dans  l'oxyde. 

Id. 

Id. 

1,1. 

Ligne  nette  de  même  intensité  dans  le  met 

dans  l'oxyde. 
Ligne  nette  de  même   intensité   dans  le  métal  ei 

dans  l'oxyde. 
Ligne  faible,  supprimée  dans  l'oxvde. 
Ligne  forte,  de  même  intensité   dans  le   métal  el 

dans  l'oxyde. 
Ligne  faible  dans  le  métal,  supprimée  dans  l'oxyde. 

Id. 
Ligne  faillie,  de  même  intensité  dans  le  métal  el 


L.  Bruninghaus. 
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'  '99 , 

o3. 

>.Goo , 

49- 

•2609, 3q. 

2618, 

5o. 

2641. 

2666, 

52. 

2689, 

56. 

2701, 

2,. 

■?-!>, 

76. 

Oxydes  métalliques.  —  Étude  comparative  des  spectres  des  oxydes  et  des  métaux  correspondants  (suite). 
V.  —   Comparaison  de  l'oxyde  CuO  et  du  cuivre  métal  {fin). 

Ligne  faible,  supprimée  dans  l'oxyde.  2-66,53. 

Ligne  nette,  de  même  intensité  dans  le   métal  et 
dans  l'oxyde. 

nette,    de  même  intensité  dans  le  métal  et 


2986,26. 

3047,10., 

''<»<»:, de- 


dans l'oxyde. 
Ligne  nette,   de  même  intensité  dans  le  métal  et 

dans  l'oxyde. 
Ligne  nette' dans  le  métal,  supprimée  dans  l'oxyde. 
Ligne  nette  dans  le  métal,  renforcée  dans  l'oxyde. 
Ligne  faible  dans  le  métal,  supprimée  dans  l'oxyde. 
Ligne  nette  dans  le  métal,  supprimée  dans  l'oxyde. 
Ligne  nette  dans  le  métal,  un  peu  plus  faible  dans 

l'oxyde 
Ligne  forte,  de  même  intensité  dans  le  métal  et 

dans  l'oxyde. 
Ligne  forte,   de  même  intensité  dans  le  métal  et 

dans  l'ox>de. 
Ligne  forte,  de  même  intensité  dans  le  métal  et 

dans  l'oxyde. 
Ligne  forte,   de  même  intensité  dans  le  métal  et 

dans  l'oxyde. 
Ligne  forte,   de   même  intensité   dans  le  métal  et 

dans  l'oxyde. 
Ligne   forte,  de   même  intensité  dans  le  métal  et 

'dans  l'oxydo. 
Ligne  nette  dans  le  métal,  un  peu  affaiblie  dans 

l'oxyde. 

VI.  —  Comparaison  de  l'oxyde  bleu  de  tungstène  et  du  tungstène  métal. 

Principales  particularités  relatives  à  l'oxyde. 
Ligne  renforcée  dans  l'oxyde. 

Les  lignes  suivantes  soiit  affaiblies  dans  l'oxyde. 
Ligne  renforcée  (huis  l'oxyde,  s'étend  en  bande  avec 

les  lignes  voisines. 
Ligne  renforcée  dans  l'oxyde.  3360,8;. 

Ligne  affaiblie  dans  l'oxyde.  3369,94. 


2813 

,10 

•>K2.j 

■283; 

,i9 

.0* 

2S77 

,97 

2883 

,o5 

2884 

,48 

2961 

,3o 

2997 

,  )0 

Ligne  renforcée  dans  l'oxyde. 

Forte  ligne,  de  même  intensité  dans   le  métal   et 

dans  l'oxyde. 
Ligne  faible  dans  le  métal,  supprimée  dans  l'oxyde. 
Ligne  nette  dans  le  métal,  renforcée  dans  l'oxyde. 
Ligne  de   même  intensité  dans   le   métal   et   dans 

l'oxyde. 
Ligne  de   même  intensité  dans  le  mêlai  et  dans 

l.i; 


Ligne  nette"  dans  le  métal,  renforcée  dans  l'oxyde. 
Ligne  faible  dans  le  métal,  renforcée  dans  l'oxyde 
Ligne  renforcée  dans  l'oxyde. 


Ligne  faible  dans  le  métal,  un  peu  plus  forte  dan; 

V    partir   de   là,    les    lignes    sont    sensiblement    plu 

intenses  dans  l'oxyde  que  dans  le  inétal. 
Ligne  forte,  surtout  accentuée  dans  l'oxyde. 


renforcée  dans  l'oxvde. 


Pb  (Plomb)  (L.  AnoNBiiHG,  As  trop  hvsic  J.,  1918,  47,  9O).  —  Spe 


5  des  isotopes  du  plomb. 


•  avoir  des  lignes  très  nettes,  l'auteur  emploie  comme  source  l'arc  dans  le  vide.  On  compare  le  spectre  du  plomb  ordinaire  avec 
plomb  de  lacarnotite  d'Australie,  dont  la  masse  atomique,  mesurée  par  T.-YV.  Richards,  a  pour  valeur  206, 3i8.  Les  concluions 
ou  des  deux  spectres,  photographiés  simultanément,  mil  été  réalisée-,  rigoureusement  identiques.  L'auteur  trouve  que  pour  la 
o.5S,   le  radio  plomb  présente  un  accroissement  de  A  de  0,0043  A.  par  rapport  au  plomb  ordinaire. 


Pb  (Plomb  et  Radioplomb  I  (  W.  L).  Harkins  and  L.  Aronberg,  Proc.Nat.  Acad.  Sri.,  1917,  3,  710).  —  Spectres  d'émission  comparés. 


Pb,  Zn,  Cd,  Fe,  Co,  Au,  Pt  (L.  et  E.  Bloch,  /.  P/iysiq.,  1921,  [6],  2.  229,  et  C.  Il,  1921,  172,  8o3). 

Spectres  d'étincelle  dans  l'ultraviolet  extrême. 
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48o6, O     8 

; ,-,(,,  ', 

O, 

5          >i'",')      1              )()(,,,')     0 

38o6,j     0 

{009, 3     o,5        4''  {2  ,'>  5o 

453o,5  20 

4842,2       2 

,.-,,.. 

I 

3433,8  r>            36o4,6    2 

38o7, 2     0 

401 1,9     8            4247,7     4 

4534,i     3 

4854 ,8     0,5 

3262,5 

6 

3438,6     8            3622,2     o,5 

3809,6    2 

{026, g  1  '            {266,  1   10 

454o,7     5 

{879, g     4 

3265,o 

3 

3453,4     o,5        3636,7     6 

3827,2  20 

4o3r,3     1            4273,0  5o 

4  5  i  5  p  2     2 

4886,0     5 

3271,0 

10 

ijCi.  i   10            3639,7   10 

3835,6    0 

io'!-,o     0,  ">           \'~~,^      4 

[566,8     2 

5 1 5  ', ,  3     4 

3281,7 

4 

3474,3     1            3646,3    8 

3838, 0     1 

40 ii, 4    2            {282,8     i 

4572,3  4o 

5524,7     ' 

3286,8 

8 

3476,6     2            3647,7     ' 

3X5 1 ,2    10 

{047,4    2           4288,2  40 

4577,9     1 

Sb,  Bi.  Ca,  Mg.  Se.  Cu,  Ag,  Al,  Cd,  Pb,  Tl,  Sn  (J.-C 

.  Me  Lknnan.  J.-F.-T.  Young  a 

id  H. -J.-C.  Irkton 

Pr 

k.  H.  Soc.  Lond.,   [920,  [A],  98. 

9-j).   —  Spectres 

d'arc  dans  le  vide,  spectres  d' 

étincelle  dans  l'hélium. 

Antimoine. 

Antimoine  (suite 

)• 

Bismuth 

(suite). 

Calcium  (suite 

)• 

Arc  au  sélénium. 

x 

A 

A                            X 

A 

X 

X         .               X 

X.         i. 

, 

étincelle.    «• 

arc.         '•            ôlince 

le.    i- 

■93' >° 

i 

[930,8      2 

[635, 

0     2 

1787,1      i 

1787,3   . . 

2103,6      7           2[03 

,6    .. 

2296,9      5 

1626,2     1 

192.6,6 

5 

1926,6      1 
[922,6      i 

i63[,5     2         

[6i3,g     1         

1776,7     5 

161 1  5 

i85['2     !         ""' 

2[64,3    6 
2 1 3g , 0     1 

[622,5  1 
1621,3     2 

1899,2 

*3 

1607,  5     i         1*107, 

7     1 

[609,9   . 

i84o '  '   10        i84o 

[617,3     1 

1890.5 
[88  -,  1 

3 

[891  ,0     ■> 

1887,-,      2 

I  6oO,6       {            ilioi  , 

[585,2     ",         [585, 

4     H 

[606,6   . . 
[601,6   . . 

[838,2  10         i838 

lSf,,n        j              I  S  l  5 

,'2    '.'. 

ÏO^O     8 

1S-S.1       2 

i574,9     '         

I    M)'.  I         2 

1592,0  .. 

,0    .  . 

",)(.)i-7      1 

i5g3,3     1 

1870,7 

10 

I870. S     I„ 

[566,i     4         [566, 

3      8 

i574,i    •  • 

1 807 ,  ->    4         1 807 

,5 

1929,7      1 

1 587.-     1 

1867,8 

8 

iéâgji    "i 

1  ', ',  i  ,6     '-         1  ', ',  j . 
1340,7     2          i5|0, 

1    2 

[538,7     2 

(564,1 
[538,3   . . 

'  7  i-* 

[68o,5     2 

,8    .  . 

[Vil'l     2 

[58o,2     2 

1829,4 

5 

[535,8     2         

[537,o  . . 

[555,1      i         i555 

,  1      3 

1897,7     3 

[53o,'g     1 

181  i.  2 

6 

1  8  1  j .  3     2 

[533,5     i         

i53J,7     (i 

i533,7   .. 

[553  5     j         i553 

5 

1,01,9     1 

1810,2 

5 

[810,1     2 

i5i4,i     ;         i5i4, 

1     4 

1321 ,3        I 

1  8  5  { ,  i      ') 

1  r>7  •  »   • 

1799,9 

1788,0 

5 

1800.0  2 

1755.1  , 

i5o4,<)    6         i5o4, 

8     2 

1497,6       2 
[462,5       1 

Magnésium. 

1759,8     2 

1721,2     1 

1448,1  2 
1446,1    1 

1780,6 

4 

1-80,  ">     2 

1  {99,2     7         1  ">oo, 

3     3 

1455,4     5 

X                         X 

[690,  1     3 

i436,8     3 

1762,6 

10 

1762,3   10 

1495,6     î 

[436,8    4 

arc.          (■             étiucf 

io.    i- 

[674, g    3 

I 43a , 8      1 

t735,9 

5 

1493,3      î 

)0)(i,  ">    10           2026 

,  5    10 

1670,8    { 

1730,7   "•} 
1725,3     ; 

(438, 7     i 
1  ',37  ,o     7 

Bismuth. 

Calci 

uni. 
2209,0   . . 

1828,1      5 

[753,6      2            1753 

1750,7       I            17ÏO 

,6     5 

A.    AlC,.9U 

suivre. 

1699,0 

; 

if»:8,'i    "1 
1674,2     7 
1667,2     3 

X                        > 
[902,6   10         1902, 

M. ,8,0     5 

2198,0   .. 
2176,  ',   .  . 

[743'o       I 

1737,5    ;       1717 
[734,3    2       1735 
[730,2    1 

.7     6 
,0     5 

1989,3      5 
1979,3     7 
'944,1      2 
i84o,6     4 
1783.7     1 

1 728 ,'  1     1 

1640,8 

' 

[•791,5     7          I791, 

5    .. 

21  il,  y     8 

2.. ■[,' g   .. 

1700,8    1 

1768,6     2 

1705,3     3 

L.  Bruninghaus. 


Emissionsspektra.  —  Emission  Spectra.  —  Spectres  d'émission.   —  Spettri  d  emissione. 


Sb,  Bi,  Ca,  Mg,  Se,  Cu,  Ag,  Al,  Cd,  Pb,  Tl,  Sn. 

Air  au  cuivre  (suite). 


Spectres  d'arc  dans  le  vide,  spectres  d'étincelle 

Étincelle  à  l'aluminium.        Étincelle  au  cadmium 
(suite). 


Etincelle  au  plomb. 
170, S     5         [822,1    1 


Etincelle  au  cadmium. 


1904,  8  4  i(i: 

1898,3  1  16 

1890,0  4  13 

1 863,0  1 


dans  l'hélium  (suite). 
Étincelle  au  lhallium. 


1300. 1 
l',92,0 

1 177.2 


Étincelle  à  l'étain. 
\.         i.  A. 

1899, 8   10         1757,3 

•  8  i I ,  I   3     1699,2 

1811,0  8    1473,2 


Se  (Scandium)  (W.  Crookes, 

Proc.  R.  Soc.  1 

.oinl.,   1919, 

[Al. 

95,  J38).  - 

-  Spectre  d  arc. 

2420,02") 

1 

2965,99 

2 

3270,ô3 

6 

3558,67 

8 

3666,65 

•j 

(082,44 

() 

4434,3. 

>687,o     3 

2429,617 

■» 

2974 , i3 

', 

3273,70 

6 

3567,81 

8 

16-8,52 

4 

[086,97 

4 

4670,50 

">7oo,5     2 

2453,353 

2 

2980,84 

5 

3353,83 

5 

3572,76 

10 

3833,  il 

4 

4i33,o7 

6 

4729,32     ! 

5? 12, 2       2 

2477,257 

2 

2989,08 

3 

3359,72 

3 

3576,  ï6 

S 

3843, 17 

5 

4i4b,3o 

6 

4734,3o     L 

6037,4    4 

2535,5g 

6 

3oi5,49 

6 

336i,34 

3 

358i ,02 

8 

3859,8^ 

(i 

4 l52,42 

7 

4738,oo     . 

6o65,9     3 

2545,52 

9 

3019,46 

7 

336i,93 

3 

3589,75 

7 

3907,53 

10 

4 165,19 

7 

4741, 3o     6          6074,0     3 

2552,63 

10 

3o3o,77 

2 

3369,07 

4 

3590,55 

7 

39ii,74 

10 

4246,96 

4744,18     6         6080,0     4 

2556, o3 

8 

3o4u,i5 

3 

3372,22 

5 

36 14, 02 

9 

3996,72 

8 

434i,i9 

9 

5o3 1,41     ( 

6io3,o    2 

2560,42 

9 

3045,92 

4 

3429,63 

1 

363o,85 

8 

loi  4, 5 1 

5 

4320,90 

8 

5081,9 

6 1 1 1 , 0     2 

2563, 3o 

8 

3o53,i3 

4 

343i, 5i 

1 

3639,66 

5 

4020,45 

10 

432  5,o6 

8 

5o83 , 8 

63o5,7     4 

2706,8! 

10 

3o65,3o 

5 

3435,70 

2 

3642,99 

9 

4023,72 

10 

4374, 7" 

8 

5o85,8 

2708,00 

8 

3667,83 

4 

3457,52 

2 

3645,  [8 

8 

4047,88 

7 

44oo,8o 

7 

5087,4 

27 11,  13 

9 

3258 j6o 

3 

3535,76 

8 

365 1,98 

8 

4054,73 

6 

îh  5,90 

7 

5671,9 

J 

,  Bi  (Antimoine,  Arsenic,  Étain,  Bismuth)  (L.  et  E. 
Spectres  d'étincelle  dans 
II.  —  Arsenic. 


Bi.ocii. 
l'ultrav 


(1821,3 
J  1817,6 
1i8i3,5 

( 1809,6 
1799,7 
'7*7-'! 
1780,2 
1761  ,5 


-  Antimoine. 


i565,6 

i554,3 
(1553, 2 
! i54o,6 

i5i3,8 
( i5o6,4 
(i5o4,8 
( i5oo,4 
0499,5 

1493,0 


C.  R.,  1920,  171,  709,  et  7.  Physiq.,  [6],  1921,  2.  2 
iolet  extrême. 

IV.  —  Bismuth. 


1x850,6 


i6ii.o 
ti634iO 
I  i63o,9 

1621 ,5 
( 1616,7 

1614,8 


(1781 

/<77> 
1758 
(I74i 
h73fl 

6 

,4 

(1732 
«1729 

8 
,8 

j 1574,7 

1 565,0 

1 
iTD 

1558, 4 

iïD 

1699,0      3 
(i655,3*      . 


i796»2 
Ji79i»8 

17 Î9,7 
(  1682,'. 

1611 , i 

1606/i 
1601 , j 
1  Ï91  ,7 
(1*73*9 

i564,o 
f  1553, 3 


j|  1  5o3 , 1 
i48?,3 

1  162,7 


L.  Bruninghaus. 


Emissionsspektra.         Emission  Spectra.         Spectres  d  émission.         Spettri  d'emissione. 


Se  «  Sélénium1)  (J.  C.  Me  I.knwn.  J.  F.  T.  ïourra  and  II.  J.  C.  Ihbton 

Spectre  d'arc  dans  l'ultraviolet  e 

c  éclaie  entre  l'éleclrodes  de  charbon,  percées  chacune  d'un  trou  dans  le 

Élément. 

Carbone 

Sélénium 


,  [3],  13,  III,  ;•. 

""» t,H„|„e. 


Elément. 
Carbone 
Sélénium 


H)3o 

19'  i 

1S9S 


1  <;:  ) 

1671 
1656   1 


ill'IlOIII 


1     Sélénium 


Élément. 

Sélénium 


Si  1  Silicium      Vngei 
Dans  ces  Tableau: 


,,  Anales  de  la 
-  B  reproduil  les 


>g'i.5i  I  A 

2808.72  4  B 

1872,25  ï  C 

Bt4>.46  1  D 

,S!..On  1  1: 

406,80  i  I 


11 


2611 ,87 


2694,08      8    .1      2593,53 

2669,08      10     k       '  ">S7 ,  !  1 

2644,68         7       L        2581,22 


ïsp.  de  Fis.  »   Quim.,  igi5,  13,  98). 
boles  pat  lesquels  l'auteur  désigne  ch 
i"  Télés  des  bandes. 


544,59       - 
486,97     i5 


"  Description  des  bandes. 


-  Spectre  de  bandes,  obs 
une  des  bandes  observées. 


V 

[2842,78 

)      : 

284-2,45 

A  2924,53  3 

284i,23 

[284o,o3 

(   '■ 

l  i83g,47 

1 

) 2838,83 

[«902,48  •■■ 

12838,23 

! 

[2837,58 

(2900,62  ... 

2837,38 

1 

l  2836, 08 

(2899,56  ... 

2835,3g 

B  /2898,72  i 

(2834,53 

2833,78 

[2896,40  ... 

| 2832, 4o 

| 

i:  2832,00 

2884,46  ••■ 

2829,99 

2881,59  ... 

[2.827,98 
2827,14 

(2876,60  1 

2875,95  . 
(2874,98  > 
(-2873,98  5 

12826,25 

{2825,66 

•2824,36 

G  j  2872. 25  2 

(2823,22 

[2822,07 

i 

[2821,72 

} 2820,45 

(-2863, 10  ... 

12819,49 

,2861,70  1 

[■2818, .1', 



2817,51 

l2858,oo  1 

[2816,60 

1>857,|8  2 

\ 2815, 62 

1ji85>;4o  4 

1.8,4.(0 

12854,06  2 

{2813,26 

1        ; 

12812,48 

\ 

1  ->.8 u  ,89 

1 28 50,22  I 

2810,90 

|2849,3o   2 

i   '810,11 

f2847,«i  3 

) 2809 , 1 0 

2846,86  ; 

2807,96 

1)  2845,46  - 

F  (2806,£0 

il' 


1     41) 
o     4U 

i     \ 


1784,55      il) 
1783,91     1 
1782,81     4" 


(j    2780.65  10D 


27  \i.( 
2731,1 

2730, i 


2684,57 
2683,83 
12682,67 
2682,29 


2681. 


2694,06 

2693,62 
i693,36 


' 

(2680,$ 
(2680,01 
2679,10 
2678,00 
2677,06 
2676,23 
2675,33 
2674,63 
2673,81 


,660,38 
»665,57 
.664,85 


2651,75 
I  260 1 ,07 


M  2627,82 
2627 , 3 7 


2640,14  î 
'2639  loi  i 


2636,64  2 
2636,35  1 
(2635,80  -, 


Ni'  2606. 57 


2598,46 
2597,63 

096,83 


h.  Bruninghaus. 


Emissionsspektra.  —  Emission  Spectra.  —  Spectres  d'émission.  —  Spettri  demissione. 


Si  (Silicium).  — 

Spectre  de  bande 

observé  dans  l'arc  (suite). 

1$.          >..          i. 

15.         >.. 

i. 

B.          X. 

i. 

B.          X. 

i. 

B.               A.                I. 

15.          À. 

i. 

B.           À.            j. 

2  5<)i,J7     4 

2546,80 

\ 

2481,16 

3 

2425,99 

4 

2375,89    4 

(2335,57 

2 

(2292,58      I 

2594,25     î 

2545,93 

G 

9<18o,6o 

2 

2425,56 

4 

2375,12     3D 

\ 2335,22 

2 

l 2292, 12     3 

X,  2593,53     81) 

2545,65 

•2  479,83 
2478,08 
(2477,46 

8 
3o 
1 

2425,08 

,' 

9.374,20     3D 
9.373,57     2 
2373,29     1 

(2334,61 

l 2334,3o 

(2333.79 

3 
1 
1 

(2291,77     2 
2-290,99  20 D 
2290,22     7U 

2591)16    4 

2544,4o 

i 

^9476,68 

iD 

2423,71 

9.379,71      3D 

1 2333, 25 

2 

2289,27  20 D 

2543,26 

3 

2  17  ),7<i 

', 

2423,21 

2371,78     3D 

2332,83 

..' 

(99.88,48    4 

2590,29     4 

2542,08 

2D 

(2475,18 

1 

2  i>  > .  7'i 

2370,98     5D 

2332,  ',2 

, 

^■29.83,  o3     4 

2588  ,'87     i 

2540,98 

7 

(2474, î' 

il» 

2422,29 

4 

2370,26    6D 

233i,72 

1D 

2287,67     5 

2539,92 

î 

2472,88 

10 

9.369, 45     3 

233o,66 

il)d' 

?  2287. 33     3 

2D 

2471,86 

4D 

2368.65     5 

(233o,24 
(2>?.9,79 
23-28, 94 

9.39.8 , 1  -, 

2286 ;73  10 

0   2587,31     7 

2537,3g 
2535, i5 

2532^42 

3D 

3 

(2471,26 
(2470,69 
2469,59 
2468,33 

4D 

2421,35 

■>.;  •).«>,  4  8 

9.  i  1 7 , 7 1 
S    2413,90 

2367, 94     3D 
2.367,38     3D 

■'366, 5o      ... 
V    2365,91     ... 

4 
5 

4d? 
4d? 

4 

2285,99     4D 
V,  2285,19     5 

2284,46     5D 

29.83,83      11) 

ri     b 

253i,88 

2 

2  16589 

j 

2)64,55     7 

2326. io 

3D 

29.83,4"     2 

2464)87 

4  d? 

2 j 12! '  5« 

4D 

(2363)67     2 

2326,01 

4 

2282,89     4D 

0,f258l'22     5 

2528, 5o 
2526,88 

2522)97 

200 

200 
20 

2464,52 
2463,74 

2462,37 

>\(\\  .98 

1 

3 
5 
4 
4 

2411,78 
2411,09 

24<'9,59 

2408,19 

4D 

l 2363, 12     4 
(2362,4o     3 
|236i,95     4 
236i,25     . 
^2360,87     3D 

239.5,  (io 
232  5. 10 

\ 2324,1 5 

3 
fDd? 

9982,11     41) 
2281,40     3D 
■2280,91     4 
9.280,64     4 
(2280,15    4 

H    2459.20 

6d? 

U4o7,49 

2 

236o,o8     5 

23)3,90 

fD.l? 

^2279,80    4 
2279,53    2 

2522, o4 

2 

^2406,62 

41) 

2359,n     41) 

2322,5g 

3 

/ 2079, 36     i 

2521,32 

3 

2458,o8 

4 

240 i, 82 

3D 

2358,43     4 

9.3  2 1,80 

41) 

12279,07     3 

99.78,46    4 

Y2  2277,43     4 

(^î;2  4 

ii!;;i 

3 

2457,19 

>j5(i,io 
2  i  3  3 . 1 0 

3 

2404, 9° 

3 

%:   ■" 

2320! 38 
9.319,69 

2 
3 

î'pioa  ; 

isiiis 

,' 

i!;i 

Lloî;" 

il» 

(2356,20     5 

"■!;s  '-"t 

l 

Ya  2274^22     5 

2575)00     ! 

25o8,gg 

2 

24  >o',38 

4  D 

[23qo'77 

il) 

2354)3?     4 

asïe)!? 

4 

■2273,33     4D 
•2-27-2,81     4D 
2272,08    4D 

(2574;06       2 

2449,59 

•Mi8,53 

4 

4 

2399;44 

(2  3<)7.8J 

4D 

f2353)88    4 
23)3, 40     4 

2.3 13,71 
23i5,o5 

2 

I&7I  I 

2  5o6,gi 

iD 

-1) 

'1  i 7,26 

4D 

1 

23g6,84 
f23g5  20 

3 

2352,96    4 
(2.352, 38     5 

J2352,,2       5 

()3')i.-3     5 

23i4,4i 
2-3 1 3, 59 

9.3 1 3, 18 

23 19, 73 

3 

2271,49    4D 
2970,81     4 
2270,28    4D 

9.269,61      3 

2571,06     I 

2502)37 

3D 
3D 

2^44  ^sî 

3 

(2394)66 
< 2394, 38 

; 

■>3m,48     5 

23  11, 37 
( 23  ri, 62 

1 
5 

9.268,97     5 
9968,27    4 

2569,90     1 

2 >oi . m 

1 1> 
3 

2443)38 

2393,  ,9 

3D 

(235o)58     3 

\ 23 11,29 

2 

2267,68    4 
2267,07    4 

2568,5g  10 
2568,09     1 

2497  ,'73 
2496,78 

2442,64 
2441,72 
2440,95 
2440,14 
2439,39 

4 

4 

h'i9>'Î7 
2390,29 
2389,55 

31) 
3D 

3i> 

( 2349,90     5 
12348,05     ... 

1)318. 60      ... 
1 2348,i 3     ... 

feS.47      • 

(9.3 10,72 

23lO,26 
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9435,58     1 

E 
E 

p6«:Jo 

3 

B 
C 
B 
A 

61 35  ^7     5 
6i89,'37     2 

A 

B 
1! 
B 

643 1,68     1 

A 

li 
1! 
C 

7361,39     9 
7362,55     1 

7393',  39     2 

A 
1! 
B 
E 

8468,17      1 

8499, 5 1     9 
8502,94     1 

E 
B 
B 
C 

959.1,87     1N 

E 

5776,65 

3 

B 

6199,21     4 

B 

6 i 52; 38     4 

B 

743i,5o     2 

E 

85o5,55     2V 

B 
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i  v.v 
5564.58 


564g,  ii 
5664,  io 
568i,  ii 
568»,  5o 
5683.6o 
5694,8] 
i6g8,  ;  ; 


"738,54 
5746,44 

5781  !  09 
81,81 
83,i2 

5783,95 


Ti.  V   Cr.  Mn.  Mo.  W.  U.  —  Spectres  d'arc  dans  le  jaune,  le  ronge  et  l'infrarouge  (suite 


5794.71 

us'ji.i';., 
5854 ,21 
5866,94 
5902,1  > 
6051.91 
6i35,75 
6190,6 i 
633o,io 
6362,83 
6394.64 
6537,95 
6572,90 
65g4,7i 
6597,55 
6612, i5 
6(330,01 


6661,09  5 

6663,93  1 

6669,25  i 

6677,20  > 

(iliSo,iS  2 

67i5,36  3N 

6729,74  IN 

6734,16  - 

6744,65  1 

6746,63  1 

6751,28  2 

6757,77  » 

6762,4»  2 

6772.37  2 
6828,81  2 
6830,42  2 
6881,62  9 

6882.38  m 
6883, o3  9 
6924,14  10 
6925,20  9 
6925,99  1 


X(i.  v). 
6978,51 

<'".):-.i.-«.t 
6980,81 
6981 ."i 

7170,63 


7726,00 

77('"-99 


7989,^ 

799°,' 

80117.1 


8o8j.<|8 

8i63,2i 
8166,64 
8235,90 
8238,26 
8287,  18 
8290,  5g 
8348,27 


s',si,r> 

85n,o8 
8537,89 

8548,82 
8555,55 
8562,63 
8583, 07 
8636,32 
8643,02 
8687,55 
8707,48 
s7»7, 9« 


902 1 ,69 
go35,  88 

91  jo,  ;- 


</.  i7-'"» 
9571,70 
9574,« 
(,(170,46 
9734,51 


Tableau  IV.  - 

—  Manganèse. 

X(I.A.).     i. 

Aa. 

À  (LA.). 

1. 

A  À. 

À  (LA.). 

i.           A  À. 

a  (LA.). 

i. 

Aa. 

À  (LA.),     i 

A).. 

Ad.  A    ).       i. 

A  A 

55o5,88     3 

B 

6047,28 

iN 

E 

6526,52 

2?          B 

730 i, 4 i 

1 

E 

7755,07 

D 

8600,39   1 

E 

>)"'.77     7 

B 

6057, 1 1 

2 

B 

6533, 5o 

B 

7302,92 

6 

A 

7764,75 

A 

8602,07    1 

E 

gpo,49     ' 

H 

6078^1 

3Mn? 

B 

65  !|.us 

A 

73o5,i3 

1 

E 

7  79' >,«.)>      = 

D 

865 4, 60     2 

B 

5537,70     7 

C 

6090 , 1 i 

2 

B 

6552, 01 

.            B 

7326,55 

7 

A 

7*"» -99 

B 

865g, 35     2 

C 

5543,  Ji     1 

E 

6095,68 

1 

C 

6558, 01 

1M11.'     B 

7342,85 

1 

E 

7816,59     ■> 

B 

8664,66     iLN       E 

55 52, 02     5 

B 

(ii  09,.. 6 

3 

B 

656g, 3o 

1            C 

7353,95 

1 

K 

7821,25     • 

B 

8666,3]      1  I.X       E 

5567,7s     4 

C 

61  1  i.  i  i 

2  Mn? 

C 

6570.82 

3             C 

7376,87 

1 

E 

7834,32     • 

L          B 

8670,85     2 

B 

5*73,io     i 

B 

6176,06 

1 

E 

6598,3i 

2           C 

7383,5g 

1 

E 

7854,34 

E 

8672,08     2 

B 

5 173.75      i 

C 

(ii  77.  [6 

1 

E 

660 5. 58 

'.            B 

7387,31 

1 

R 

79 'Mi 

E 

8674,01      <N 

B 

5602,02     tN 

B 

6 17-,  5v. 

1 

E 

6691 .  ïg 

B 

7391,68 

1 

E 

7920,44 

E 

8699,13     2 

B 

5718,1 6     ; 

B 

6 178,51 

1 

E 

6709,02 

1            B 

74' ".,85 

2 

E 

7g28,45 

E 

8701,04     2 

B 

5720,24    4 

B 

62-3.78 

1 

E 

6833,90 

A 

7425,57 

1 

E 

7942,87     ■ 

C 

8703,7}     3 

B 

B 

6237,70 

iX 

E 

6863, 08 

C 

7432,38 

1 

E 

7948,06 

C 

8710,14      1 

E 

57' 5, 84      1 

B 

6265,67 

2 

C 

6867.  18 

2         i  : 

7i47,9° 

1 

E 

8079,42 

E 

8717,31      1 

E 

5738,27     3 

B 

6268.  j8 

îX 

E 

6887,73 

3             B 

2 

C 

8.05,89 

E 

8731,76      1 

E 

574i,4<i     1 

E 

63i5,o5 

2 

C 

6931,27 

3             B 

7552,20 

1 

C 

8110,47 

E 

8734,64     1  Mn'.'     B 

3748,54     1 

B 

6344, 11 

3 

B 

6942,57 

A 

-6o3,39 

2 

c 

8160,84 

E 

8737,29     2 

B 

5780,15     3 

B 

6349,75 

3 

B 

6989,85 

4           A 

7646,34 

3  XL 

c 

8212,43     • 

B 

8740,91     3 

B 

5792,46     1 

C 

6 3 56, 08 

2 

B 

7012,22 

>X         B 

7661 .91 

3  XL 

I) 

8227,04 

E 

S7<»7.9Î      ' 

E 

58o5,9o     1 

B 

6370,81 

■>X 

B 

7052,39 

1            E 

7656,24 

2  XL 

D 

8280,73 

E 

8796,71      1 

E 

58i3^oi      1 

C 

6378,94 

3 

B 

7<  69 ,  86 

1             A 

7668,00 

2 

D 

8287,76 

E 

8798,76      i> 

E 

58i6,84     3 

B 

6382, 18 

3 

B 

7i5i,33 

8              A 

7670,46 

•2 

D 

8373,97 

E 

892g, 66     1 

E 

5822,55     1 

C 

6388,97 

1 

B 

7i58, 14 

C 

7677,80 

iXL 

D 

8380,76 

C 

8933,03     . 

a 

5835,38     1 

B 

6391,24 

■>. 

B 

7171,21 

1             E 

7680,20 

5 

A 

83g5,82 

LX       E 

9084,34     1 

c 

5848,98     3 

B 

64 13.93 

3 

B 

7174.46 

E 

7706,64 

2 

D 

8408, 36 

E 

9114,08     1 

c 

5868, 18     1 

B 

6440,95 

5 

B 

7184,29 

5            A 

7710,21 

5 

B 

8409,86 

C 

g  1 72 , 1 3      1 

D 

5879,18     2 

B 

64  43.  J8 

3 

B 

7203,00 

1             E 

7712,42 

5X 

B 

8417,37 

E 

9213,21       1 

<: 

5882, 5o     2L 

A 

6475,35 

2 

B 

7209,58 

■1            E 

7721 ,55 

1 

B 

8421, 3i 

E 

9576,02     i 

E 

5888,1».     1 

E 

64 8 3. 02 

1 

B 

7211,93 

2N         E 

7727,22 

1 

D 

8  4-2  5,5  4 

E 

6oi3,5o   10 

B 

6490,61 

2 

C 

7247,83 

5            B 

7733,23 

4N 

A 

843i,i4 

L          I) 

(io  Ki.  6  5    10 

B 

6491,71 

7 

A 

7255.2 i 

1  X,  d  ?  E 

77  3  4 ,  i'.i 

■L 

B 

8435,19 

1-: 

6021,81    10 

B 

6  5 1 8 , 79 

2 

A 

727 3, 7* 

•>.            E 

7737,i3 

| 

B 

8521,54 

E 

6*4l -76     2 

B 

65ig,38 

3 

A 

7>83.8o 

6             A 

7752,78 

2 

D 

8  5  58.5- 

L 
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m.A.).  i. 
)5oi,;6  3 
55o3,6o     ■> 


,708, o3     1 


"»<»<)<> , 

d          » 

58o6 

56u,oo 

If 

58o8 

56i3,l5     • 

B 

58og 

>6i8,5o     ■ 

B 

58i2 

,674,55     2 

lî 

586 1 , 4 

5677,93     2 

B 

586«|,3 

5687,67     1 

H 

58-i,5 

5689,22     ; 

A 

5874,2 

5694,43     1 
5696,02     1 

c 

H 

5876,5 

5698,26     1 

B 

588 1  , 5 

,  Mo.  W,  U.  —  Spectres  d'arc  dans  le  juunt 
Tableau  V.  —  Molybdèni 
X(I.A.).  i. 
6214,66  1 
6217,93  2 
6?.28,63  1 
6944,80  1 
6264,27  1 
6265,8->     2 


le  rouge  et  l'infrarouge  (suite). 


5765,33 
>766,59 

5769,78 

577i,'î7 

5775,97 


5899,72 
5901  ,  îli 
5912,  1  1 


64  53,3o 
646i,93 

6463 , 57 


/.(I.A.). 
6653,54 
6657,01 
6659,68 


6679,59 
6681,94 
668  5 , 26 


6746,24 
6753,99 
6751),  62 
6761,58 


6874,66   1 
6883,84  1 

6886,34  \ 


>,(I.A.).  i. 
6914,04  5 
6917-6.   1 


6935,75  1 

6937,12  1 

6946,71  1 

69i7, 46  2 

6953,80  2 

6937,08  1 

6959.52  1 
6960,66  2 

6961.53  a 
6978,75  3 
6980,3s  1 
6981,71  1 
6988 , 98  4 
6991,71  2 
6999,10  2 
6999,91  1 


7019.  <>i  1 

7025,3-2  2 

7o3i , 3o  1 

70^7,97  3 

7045,29  2 

7060,23  3 

7o63,34  2 

7o64,55  1 


i36 

67 

i46 
1 4f) 
i54 

1  '9 

80 

1S2 
1  S  6 

76 

7 

i9J 

34 
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T 

i,  V,  Cr.  Mn,  Mo 

.  W, 

U.  —  Spootres  d 

aie  dans  le  jauu 

-,  lo  rouge 

et  t'infrarong 

•    (,,„r 

Tableau  V. 

- 

Molybdène  ( 

fin). 

1  1 

A>.. 

X(I.  v...    i. 

A/.. 

X<r.  K.).    i. 

M. 

>,(I.,\.).    1 

Aa. 

X(I.A.).    i. 

Aa. 

X(I.A.).    ' 

A/. 

-.2*.   il         l\ 

Il 

7383,i5     1 

H 

7579,58     1 

A 

-_.-,.,  _.,(| 

Il 

8045,57     1 

E 

855 1 ,76 

B 

- 1  |o,  [8     i 

A 

7)91,36     ï 

1! 

7$8i,3-j     1 

11 

—  VI.  88 

11 

8o58,ig     1 

B 

855 > , 7 1 

B 

A 

\ 

A 

74"$ 

1! 

B 

?583, 61      1 
7591,67     1 

A 

B 
A 

7774 J53 

7776,0} 

i: 

e 

8071,05     1 

E 

l-, 

!•; 

li)l 

L         E 

\        C 
it 

:.,.,.S.'i      i 

E 

7414,27     1 

15 

7601,82     2 

A 

7795,70 

11 

8io4,66     1 

G 

8601 , 1  ', 

B 

7167,6a     3 

A 

7  i  ■' _  -  >  i     1 

li 

7617,39     1 

A 

7811 1  , 1  >. 

'■: 

8i5o,86     1 

E 

86]  i ,27 

11 

B 

743 i,38     1 

B 

7618,78     iN 

H 

780  i ,  56 

E 

li 

8617,02 

E 

--Si.'.!         1 

A 

7434,o8     2 

A 

7621,7a     1 

A 

7809,67 

e 

8192, 5 i     1 

C 

8628,96 

U 

->./>.,.;     1 

A 

7417, 3o     2 

B 

7624,98     1 

B 

7811,23 

it 

8203,76     1 

li 

8642,00 

B 

7300,19    2 

If 

'''':  ■:'    E 

A 

763i,46     1 

B 

7829,63 

A 

8212,06     1 

B 

86 >6,8 i 

'' 

7811,11     1 

B 

A 

7647,13     1 

G 

7854,44 

A 

8245,06     3 

B 

8694  •  >6 

li 

7813,91     iS 

H 

-4(11 .1)-     1 

B 

7649,52     1 

B 

7861  ,<)(> 

E 

E 

8693 , 53 

li 

7fi5,36     iN 

C, 

7475,44      1 

A 

7653,26     1 

B 

7867,22 

E 

8298,10     2 

B 

871  j,  18 

B 

-«...-.  ;     tvtl 
-33.5.37     1 

B 

C 

7485,'73     : 
7496,49     1 

A 
E 

7656,74     i 
7664,24     1 

B 

G 

7877)00 

H 
E 

8328,43     5 

B 
A 

8763)60 

N        E 
S         E 

#99,00      -N 

B 

B 

7676,63     1 

E 

7880,74 

E 

8389)28     6 

B 

8765,70 

1             E 

7931,51     aS 

A 

7*04)45     2 

B 

7879,5o    2 

B 

7887,75 

A 

8420,79     1 

li 

8777,35 

1           b 

7933,69     1 

A 

B 

7692,95      1 N 

E 

7qi7,38 

B 

8  ;  ; - , 68     1 

B 

9067,46 

1             B 

-lis.. 13     1 

A 

75i5,'37     1 

B 

77°7  • (^     ' 

B 

7923,16 

B 

845o,23     ?-N 

B 

9123,83 

1            C 

7i39,6i      1 

E 

75-21,00     1 

A 

7709,51     2 

B 

7949,02 

B 

8483, 3o     2 

li 

9'77 ,21 

1            C 

7l4i,77     1 

b 

7538,  lg     1 

B 

B 

7968.84 

B 

8491,86     1 

li 

9252,91 

1             G 

7*48,48     2 

B 

7548,71      1 

C 

;.»l,lw      2 

li 

7984,32 

E 

8498,47     1 

B 

9348,oi 

B 

1             D 

7960, 38     1 

B 

7  5  56,  2  1         1 

li 

773o, 56     1 

G 

7986, 58 

A 

85o2, 1 1      1 

E 

9422,72 

7961, 63     2 

B 

7568,78      1 

E 

7732,  J7     2 

B 

799', >6 

li 

85o7,58     1 

11 

9124,69 

G 
l         G 

7964,41     ad? 

C 

7571,51      1 

B 

7745,86     1 

B 

8008,86 

E 

85 12, 09     1 

G 

9460,67 

p65,2i     2 

c 

7572,61     2 

A 

7748,93      1 

B 

8027, 3i 

B 

85,9,87     1 

E      97"  >  "> 

E 

ÏAItLKU 

VI. 

—  Tunisien 

e. 

/(!.  V.i.     ,-. 

A"/.. 

/.(LA.)-     ». 

AX. 

'Il    V.).     i. 

AX. 

X(I.A.). 

A  A. 

>.(I.  V.).    i- 

A>. 

A(I.A.). 

i.              AX. 

c 

3700,18      1 

E 

5868,35     1  \ 

E 

6ooq,68 

B 

6 1  > 1 , 68     2 N 

B 

63o8,47 

1            B 

55o3]53     2 

c 

5715)35      . 

E 

5869,91      1 

B 

(')()!'     70 

1              A 

6153,75     2 

B 

63ig,23 

1            B 

S£o8,65     1 

K 

5723, iq     2 

B 

1871,58     1 

6021  ,   ).' 

4            A 

6i54,88     2 

B 

633 i,38 

1             b 

(; 

1728,60     1 

c 

3874.'!     1 

G 

6Ô28,32 

B 

6161,45     2 

1? 

6342,31 

1             B 

ï  ">  M     l6        1 

c 

5735,n     4 

B 

5875,68     1 

(; 

6029,83 

.            E 

6169,11     2 

A 

6355,84 

B 

s  5  ;  1 ,  >  ',    1 

C 

5739,59    2 

B 

588o,2l      2 

B 

6©35,  52 

1            E 

6173,78     1 

E 

63,7,78 

1            E 

5533,26    1 

c 

C 

5890,32      1 

t; 

6o37,33 

1             B 

6179,66     1 

E 

6359, 1  > 

1            B 

»537,8o     1 

G 

B 

5891,59       2 

B 

6o4 1 ,6a 

B 

6186,22     2 

B 

(Vitil  ,07 

1            B 

,5  ,9,60     i 

C 

Ï749»22     ' 

B 

5901,21        I 

B 

6o43 ,33 

;           B 

6187,54     1 

A 

6364,77 

1            B 

5568, 12     1 

11 

5750,26     1 

H 

5902,66       2 

B 

6046 , 66 

6188,64     1 

E 

1             B 

^76,28     1 

c 

5753,4i     1 

B 

5qo4 ,81       1  d? 

E 

6049,90 

C 

6193,23     1 

B 

637i)43 

A 
B 

>5flo,o3     1 

E 

5754,55     1 

B 

59l3,5l       1 

E 

6o53,i8 

1             K 

6196,11     2? 

B 

631 5,37 

5  5qj,65     1 

E 

5756,i6     - 

H 

5928,61       2 

B 

6o55,qo 

1            G 

620.3,54     i 

li 

638>, 5 1 

1            B 

D 

5759,66    2 

B 

5931,07       I 

E 

6057,45 

1         e 

6216,51     1 

E 

6384,68 

B 

5608)07     1 

E 

5*772  00     1 

B 

>*34 ,  lg    1 

B 

6o65,o5 

G 

6219,50     1N 

6386,47 

li 

,616,21     1 

E 

5773)54     1 

B 

5940,90    i 

B 

6066 , 82 

1            E 

6222,67     ' 

E 

6899,76 

1            B 
A 

5617,33     2 

c 

5789,83     1 

C 

5947,36     4 

B 

6067,64 

1            (1 

6224,21     1 

E 

6402,07 

1629,75     1 

G 

579i,36     1 

B 

5q4q,4*î     1 

E 

608  I  ,46 

i                  G 

6225,80     1 

11 

6404,22 

4            8 
2             B 

563i,3o     1 

E 

5793,02     2 

B 

5953,97     1 

B 

6082,86 

1            E 

22,7'78     ' 

E 

64 16, 02 

iG3i,94     ' 

It 

5796,54     2 

G 

5956,18    2 

B 

6083,82 

1            G 

6245,74     ' 

it 

(>4»5,3(, 

1             B 

SS35,5o     1 

E 

5799,53     1 

C 

596o, 83     2 

li 

6092     >q 

1            G 

6a5i,49     1 

it 

6435,3g 

2  d?        B 

563.( ,  76     1 

E 

56o3,io     1 

E 

5964,53     1 

E 

6094,76 

1            G 

6a53,fi2     1 

E 

6438, o3 

1            E 

site,  12  2 

c 

58o  ', ,  86     4 

C 

5q65,88     4 

B 

6107, 4l 

1             li 

6254,33     3 

B 

6439,72 

iX         B 

1644,49  1 

E 

58o6,25     2 

1; 

5972,46       2 

G 

6111)67 

B 

6258,93     -'N 

îtiï'lï 

■>            11 

8848,42     4 

C 

5822,60     2 

B 

5976,66      2 

B 

61 i5,55 

A 
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1            E 

6169,04 

E 

6488.34 

B 

6666 . 8 1 

1            E 

6820,74 

B 

7o3o,66 

5933,85 

1            <> 

6171,91 

B 

6495,35 

G 

6668.35 

1            E 

6824,47 

v           B 

7o33,83 

5935,38 

LN      C 

617-2,86 

B 

65o3 ,5g 

B 

6670,30 

I              E 

6826,90 

3             B 

7040,91 

5948,53 

B 

6174,42 

C 

65o6,32 

B 

6671 ,27 

1            Ë 

68  >.),"' 7 

1              C 

7045,22 

5949, 85 

1             B 

6175.44 

1            G 

65io,85 

B 

6674 , 3g 

I                  Ë 

6830.87 

1              B 

70  (6,86 

5952,o6 

1             B 

6181, 36 

E 

63 1  1,21 

L          C 

6675 , 80 

1            E 

6832,71 

B 

7"Î,S-(J7 

5955,o3 

E 

6196.46 

E 

65i5,  ig 

Ë 

66-6,90 

1             B 

6836, 04 

1              B 

7o3>,oi 

5956,89 

1          c 

6198,40 

E 

6517,73 

E 

6677 ,70 

1             E 

6839,92 

1              C. 

71.33,96 

J96  1,91 

1             K 

6202, o3 

E 

65i8,g3 

B 

6679,12 

I              E 

1            E 

706 3, 4 1 

5971 ■ 56 

>            B 

6203, 3o 

]•: 

652o,()5 

Ë 

6681 , 1  "> 

1             C 

6846 i 22 

>            B 

7073, 5g 

'".»;'.  <s4 

il,          B 

6215,37 

i            B 

6526. oj 

B 

6683,43 

B 

6848,76 

1            E 

7074,78 

5974,79 

L         C 

6222,12 

c 

6527, i 1 

B 

6685, 06 

.             E 

6849.71 

1            E 

7076,48 

5976,34 

3            B 

L          15 

6534 ,66 

E 

6687,63 

1            G 

685i  ,g3 

1            Ë 

7078,75 

5982,7a 

1             E 

6234 ,3i 

B 

6535 ,  î  1 

B 

6689, 83 

1                  Ë 

6854 '17 

1             B 

7,  ,s>  ,0-3 

5984,65 

E 

62 |6- 52 

B 

6536, 58 

E 

6691 , 16 

1             li 

685g  86 

iL          li 

7091 ,42 

1986,  1  ; 

B 

62  [8,67 

]•: 

6537, 54 

E 

6692, 1  ' 

1             B 

6862  ,'g4 

1             E 

7og5,72 

5988,  I9 

1             Ë 

B 

6542,96 

1            Li 

6694 ,28 

1            E 

6864,56 

1             li 

7101 ,61 

5990 ,  '  : 

1            C 

6254,  r6 

B 

6544,oi 

E 

6695, 5o 

1            E 

686.1.07 

1             G 

7I03, 21 
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7135,98 

7'37,o5 
7 li9,  V> 


7153,76 
7i64,93 
7168,0?. 
7170,68 


7i9'i, 

,v, 

7196, 

•7 

7207, 
72°9, 

24 

7/50,86 
725 1,94 

7236,57 
7258,99 


XII.  A.). 

5536,49 
5554,97 
5J52, 85 
5756,81 
5995,77 
6062 , 90 
6078,44 
6n4,3o 


Ti,  V,  Cr,  Mn,  Mo,  W.  U.  —  Spectres  d'arc  dans  le  jaune,  le  rouge  et  l'infrarouge  (.v 
Tableau  VII.  —  Uranium  (Jtn). 
X(I.A.).     i. 
763ij72     3 

7632,70     1  E     7875,34 

7634,78    2  B     7881,91 


73 1 4, 46  1 

7315,87  1 

733 1,86  2 

7333,56  1 

7335,8o  1 

734l,66  2 

7)61,07  1 

7368,65  1 


73-9,63  2 

7390,89  1 

7392 , 1 1  1 

7396,97  •' 

74 16, 36  1 

7419,57  1 

7i''-i'.i  ; 

7432,21  . 


7  i  i  3 

.90      1 

7ii- 

,85      1 

--i'V- 

,48      1 

■7453 

,93     2 

715- 

,76     1 

-46- 

,06     1 

7  17" 

,87     1 

7i7'' 

,08      1 

7/J80 

,49     ' 

7 

-.oc 

9» 

7 

►  10 

04 

7 

'Il 

517 

3; 
37 

7 

19.» 

t>8 

- 

53  1 

68 

7 

533 

91 

7595,06  I 

7597,46  iL' 

7600,27  1 

7605,90  1 

7609,15  2 

7610,77  1 

7615,72  . 

76i9,34  3 


■7696,88 
7707,59 

7718,87 


7768.93 

778049 
7782,38 
7784,n 
779' i24 
7802,32 


7976,86 
7978,6'. 
7989, • 3 
799i,32 
799"»,  î 4 
7998,52 
8002,91 
8019,27 
8034,69 

8035,99 
80 5 5,56 
8060,34 
8o65,6X 
8067,93 
8074,03 
8097 , 52 
8174,29 
8'75,77 
8188,18 


8îi-  i-l 
8346,74 


-  Faibles  lignes  communes  au\  spectres  d'au  moins  deux  éléments 


À(I.A.). 

i. 

Eléments. 

A(I.A.) 

6374, 5i 

1 

Co,  V 

7139,71 

6 5 29, 08 

1 

Fe,  Cr 

722  1 ,22 

6558, o3 

2 

Mn,  V 

7443, 4< 

6777,82 

1 

Mn,  Cr 

7483,43 

6789,25 

Co,  Ci- 

7552,22 

6906 , 36 

1 

Co,  Mn 

7624,7c 

6933,62 

aVt? 

Fe,  Mn 

7735,9» 

7i35,62 

2 

Mn,  V,  Ti 

8028,32 

Éléments. 

/.(I.A.). 

Mn.  V 

8o32,45 

Fe,  Mn 

8179,0.5 

Co,  Mn 

8481,76 

Fe,  Mn,  U 

85i4,o< 

Ni,  Mn,  U 

8569,75 

Ni,  V 

8734,66 

Ni,  Mn 

8945,15 

Fe,Ni,Cr,Mn 

9012,04 

838c,,i2 
839o,95 
8396,82 
8399,26 

8 i 26, 70 

844 i,a5 


85-o 

,60 

8  5-4 

,55 

860- 

•  92 

81,!- 

,82 

86,  S 

,77 

8637 

,4» 

86  11 

,09 

865' 

,74 

81',-,., 

,5o 

86,,  1 

28 

8-28 

,6  5 

8753 

6Ï 

8-," 

8i 

8860 

,62 

8951 

')■' 

•I'"" 

89 

<)<>>    ') 

i8 

9°93 

,6i 

qi36,8o 

9139 

,21 

91  |0 

,97 

9143 

,20 

9530,3 


Co,  Mn 
Fe,  Mn 
Mn,  V 
Fe,  Mn 
Co,  Ti 
Mn,  Ti 
Fe,  Ti 
Fe,  Ni,  1 


TI,  Pb  (Thallium,  Plomb)  (T.-R.  Mkrton,  Proc.  R.  Soc,  Lond.,  1920,  [A],  96,  388). 

Différences  de  X  dans  les  spectres  de  ces  métaux  et  de  leurs  isotopes. 

uteur  mesure  à   l'étalon  Fabry  et  Péiot  les  différences  de  a  de  la  ligne  535o  pour  le  thallium,  de  lu  ligne  4o58  pour  le  plomb, 

X  (Pb  de  la  pechblende)  —  X  (  Pb  ordinaire)  =  o,oo5o  A.  r±  0,0007  A. 

X  (Pb  ordinaire)  — X(l'bdela  Ihoritc)    =  0,0022  A.  ±0,0008  A. 

X  t.Tl  ordinaire)  —  X  (TI  de  pechblende)  =  o,oo55  \.  ±  0,0010  A. 
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m 


Uranium,  Terres  rares  (G.  Mbybh,  l'hysik.  Z.,  1921,  22,  583 
Spectroseopie  de  l'uranium  et  de  quelques  terres  rares. 


V    Vanadium'  (W. 
Réseau   concave  de 


Li  uni 
RowU 


,  /.  iviss.  Phologr.,  1917, 16,  i'i;). 


Spectre  d'arc  dans  le  domaine  des  courtes  longueurs  d'onde. 
20000  traits  par  inch.  Electrode  positive  soit  en  cuivre  avec  tro 
de   vanadium.  Courant  de  5  ampères  sous  ?>o  volts;  longueur  c 


îTN   -Ci-, 
iTNh65i,< 

1  T\ 

I  TN    : 


«63,  ! 

a3i8,88i 

,386,974 

■  188,916 
,390,786 

>3. r>.<)oi 
3399,968 
>4oi ,910 
2407,904 
>  41  1,695 
a4i3,o35 
i4i5,352 
•'4i  <>,;;<> 

2417. M 

2(>o,  1  i~ 
.,  .1  ,088 
8421,999 
2423,390 
2428,298 
,,;,.„„-, 
2435.541 
2439,125 
244i, 9»6 
2497,743 
a  ">o  1 ,644 
2  ïo  ; .  î  ,6 

7  Ï07 , 8  5 5 
25ii  ,658 

o)ii,955 

25i  ï,i58 

•>.5i:,i5. 
2.5 10.6)9 
2526,243 
2527,928 
25a8,858 
&53o,20i 
2534,837 
=543,746 
>-5|5,94i 
2549, 3o5 
2549,997 
2552,666 


*577,323  iX 

•».()  10. r>9>  2 

>')!',  al"!  'X 

a643,t84  2 


i,454 
5,9'.)  i 
2671,709 
2672,036 
2677,83o 
2678,597 
2678,902 


2687,993  10 

2688,759  8 

8689,918  8 

,690,276  8 

2690,828  8 

2696,815  1 

2697,03 1  i 

2697,783  ; 

2698,768  2 

2700,964  10 


',72  i 
7,893 
1,764 


715,693  10 

2721,166  2 

7722,582  3 

2723,246  1 

2728,669  10 

2731,373  \ 

2731,526  >.x 

:733,  356  1 

2739,727  i 

742,398  4 

-i2,fijf,  I 

743,731  > 

2753,205  ■> 

8759,821  I 

2760,388  I 

2765,281  4 
2766,0: 


A.I.A.). 

2773,751 
2775,213 
2775,911 
2777,'57 
2785,216 
2798,526 
2799,229 
2802,540 
28o3,3i7 
2810, 238 
2815,994 
2835,66o 
2836,546 
2836.7M 
2841,061 
2844,95o 
2845,274 
28  |6,6oo 
2847,601 
2848,807 
7849,080 
2850,791 
2851,784 
2852,899 
,853,579 
2854,o57 
2854,367 
,855,  ,5s 
2855, 5i8 
7855, 739 
2857,972 
2858,787 


2866,447 
1866,620 
1866,971 


SCS 


i3o 


2869,1  î5 

2869,481 
2869,987 
7870,575 
2873,378 
2873,711 
•s77, 7.,-, 
879,181 
880,049 
882,518 
884,798 


78SS,- 


2888,523 

2889,63) 
289'!, 654 


A(I.    A.).  i. 

2892,667  10 

2893,324  10 

2894,583  ". 

2896,216  S 

2898,822  1 

2899,207  8 

2899,602  S 

1  X  2903.079  8 

2903,700  8 

'904,176  8 

2905,600  1 

2906, i34  8 

2906,452  8 

2907,470  « 

2908,810  81 

0,021  S 

7910,3*5  8 

2911,056  8 

29 1 4 • 299  ' 

2914,924  10 

2916,021  3 

'917,371  o 

2919,994  10 

2920,384  10 

2922,582  I 

2923,627  10 

2924,024  10 

2974,C51  10 

2925,291  2 

2975,880  2 

2927,646  4 

7930,133  7 

2930,813  10 

2933, 834  o 

2934,410  10 

ï-935  ,  880  8 

'937.696  8 
2938 


'2942,354 
^43,197 

'9'-',  079 
'9 >  5 , 806 

2957,527 
'•961,  127 
'962,784 

2g63,8l8 

2968,386 
'968,981 

2072.268 


10  R 


>,l.  A... 
2989,598 
2995,617 
3ooi,2o5 
3002 ,  i"»o 
loo3,288 
3008,617 
$013,109 
$0 1 4 , 8»8 
3oi6,2o5 
1016,786 
3o3i ,009 
3o33,449 
3o33,8i8 
3o38,7io 
)H|i .  ;■><) 
3042,262 
3o43,i23 


,533 


3o53,385 

3o56,339 
3o6o,457 
3067,699 
3063,748 
3o63,725 
îo65,6i4 
$066,373 


3089,1! 

309 1,5: 


/(I.A.). 
Il  32,595 
li  13,3  16 
3i34,936 


3188,096   2 
3i88,52Q   5 

3190,688      7 
3193,919       3 
3198,017       5R 
3i99i8ig       1 
3i02,383       5R 
3104,193 
37.05,768 
370 5, 58 1 
3  .07 , 4  1 5 
3208,353 
32io,io5 
3710,  }36 

$214,752 
$215,379 
3217,1 i3 

8,*7i 
3226,106 
,'•7 


..9,604 
-3o,645 
i  1323 i,953 
10  3233,183 
1   3233,536 


976,208 

10 

3n8,382 

10R 

976,527 

10 

3i 21  ,1  ii 

ml; 

977.550 

10 

3122,896 

\ 

178,936 

2 

3i25,286 

10 

l8i,7i3 

\ 

3126,221 

5 

187,769 

3 

3 130,270 

4 

X(I.A.). 
32  .1,865 
3254,764 
3255,649 

3259,53i 
3261 ,080 
3262,063 
3263,738 
$265,887 
3266,078 
3267,705 
$271,125 
3271,635 
3276,128 
3277,939 
3279,844 
$7.8 1,  n5 
$282,530 


3288,435 
3289,389 
$291 ,678 


3321,684 
3324,3g3 
3327,983 
3328,4o4 

3379,858 
3356,358 
3363,55i 
$365,556 
3366,875 
3371,118 
3374, o36 
$$76,059 
3377,398 
3>77-fi29 
3384,602 
$387,386 
3390,767 
$$96,514 
3397,583 
3397,845 


3,7 


35o3, 

3)(>4, 
35o5,< 

3  5o6.) 
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V  (Vanad 

ium).  —  Spectre  d 

arc  dans  le  domaine  des  c 

jurtes  longueurs  d'onde  {suite). 

X(I.A.). 

i. 

À(I.A.). 

MI- A.).        i. 

),(I.  A.). 

MI- A.). 

X(I.A.).        i. 

X(I.A.)-       i. 

X(I.A.).       i. 

3568,929 

2 

3729,034 

3809,599       3 

38go,l88 

4003,937 

41 53, 33»        1 

{353,338       0 

44>6,5o5       0 

3569,o8] 

1 

3732,067 
3732,753 

38 1 3, 499       8 
38i5,5i4       1 

iS()i,  1  1  ', 
'589>,478 

ioo'i,  li'i 

4005,712 

4159,696       2 
{169,261       0 

4354,985       2 
4 355, 9 58       2 

4457,484       8 
4457,762        5 

3571)210 
3571  ,6  {9 

' 

3734,428 

3817,847      3 

isili'^s 

{171,308       1 

'35- 

796      0 

4459,766      10 

446o,3o2     10 

;  17"),  12 1 

iN 

MMg? 

ïN 

[819,967       { 

3898,007 

iX 

4024)294 

iX 

[179,421        î 

ii8'>))96       3 

[363 

247       iN 

4460,989       . 
4462,367     10 

446{,-69          ! 

4465 ,5og      1 

;")--,, ses 

2 

3745,8o3 

3822,890      .{ 

38g8 

271 

1 

joil  ,8il 

ii83,4'8        1 

[364 

22 1        1 

4466,857      0 

358o,823 

2 

3747, 1  ii 

3823,212      4 

38gg 

i3~ 

4 034,812 

i  189,841)       3 

{368, o{7       5 

4468,008       3 

3582,81  i 

1 N 

375o)873 

1 

3826)770      1 
3828)83o       1 

lE 

168 
1  5  5 
681 

ïN 
10R 

io35,622 

Ëiï  i 

4368,508        , 
{373,827        1 

[468,764       1 
4471)781       0 

3593)327 

8 

3755)699 

1 

3833)22.3       ! 

3go3,'262 

!o5i')  356 

Kl)  714     1 

{375)3l5        i' 

4475)882       0 

3600,02  1 

1 

3756,o36 

3835,563       1 

3go i ,  2  16 

4053,267 

4227,740       ] 

{379,242     n.  M 

{{80,041       2 

36o5,5;8 

1 

37  "'8.  ")  [8 

3836,  o56      ■> 

'!()(>},  )7"> 

[057,06g 

{229, 6g5       1 

{38o,57o       3 

{{88,898     10 

3609,296 

0 

(758,-84 

383g, 001       3 

3go8,3] 1 

{057,822 

{232,466       "> 

{384, 730     "oli 

{{90,815       2 

3616,727 

1 

376o,23() 

383g, 37g      2 

3gog,677 

1063,93 ' 

{232, gig       3 

{387, 2l5        2 

{{91,161        1 

3621 ,219 

iN 

5760, 800 

384o,i36      2 

>()oi|,  8<)-> 

8  H 

',067,7  i  ' 

1  X 

{234,010       > 

[38g, g86     10R 

{{96,o58     10 

3637,762 
3639.023 

1 

!"6i  ,445 

3763,142 
3766,405 

N 

3841,892 

3910,796 
3912,209 
3gi2,887 

{236)6i8       3R 

{3go,6n        iX 

1197,395       . 
{ 501,960       4 
{206,587       1 

■16  fi. >  M, 

2 

3769,072 

3844)442       i 

3g 1 i,32g 

i'".)'  ,9i's 

{5, (,196       3 

3644,709 

3 

3769,996 

3844,888        1 

391  "i,  125 

4"9,'-,417 

{24o,368       1 

4 194,81 {       1 

|5'{,'220           8 

i(','1(S,(|(,. 

2N 

3770, Ï29 

3845, 4i3      0 

3916,416 

j 092, 694 

10 

'i'ii,3'5       1 

{3g5,243      10 

{5>.8,oo3       2 

3656,68g 

3 

3770,976 

3847, 33 1       3 

3gig,ggo 

4094,283 

j)  57/J75        1 

[3g7,  [1  I       ■> 

15-29, 59i       4 

3663,582 

8 

3772,157 

384g, 324       2 

3g2o,4gi 

109').  j8  ) 

425g, 320       1 

{399,426       2 

{ 53o,84o       3 

3665,i37 

3 

3772,755 

N 

385i, 173       1 

3g2i  ,i)i  i 

(096,935 

j 26l  ,222           1 

{4oo,58g     10 

{533,9»9       1 

3667,731 

8 

3774,116 

3852,099      0 

3g 22,4  >- 

,099,796 

10 

{262,l6g         2 

[4o3,68o       1 

{537,6-2       2 

3669,  {22 

1 

3775,193 

38 55, 3-o       8 

3g2  {,66i 

i 102, i63 

{265,l62          I 

{4o5,oo8       1 

{54o,oo8       3 

S671  ,207 

8 

3775,7" 

3855,855     10R 

Uy>  j,  >\  j 

i 104,392 

iX 

{268,652       8 

4 {06, 17 {      1 

{5{i,3g7       0 

3672,394 

2 

3776,171 

3858, 680       1 

3929,736 

i 104. 779 

■>X 

{269,768       1 

44o6,64g     10 

{545,397      0 

3673,392 

7 

3776,881 

385g,336       1 

3g3o,o28 

i 10 5 , 166 

10 

4270,332       1 

[[07,655     10 

{549,653       6 

3675,698 

9 

3777,' 68 

1 

386i,5g3       1 

3g3i ,  !  Î5 

{107,467 

{271,563      6 

{4o8,2og     10 

{55i,85i        1 

3683 ' \ï\ 

8 
9 

i;:;-  i1.»' 
3778,359 

X 

1 

3862,218      2 
3863.864       2 

3g34,oi8 

'!o8'o43 

{284)06?       ï 

44 12,]  i'<       1 

{553,o5g      6 

{560,719     10 

3686, 25c) 

6 

3778,683 

3864,no       0 

3i)36,-.S6 
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T 

iBLKAU  II.  —  Spectre  d'ar< 

du 

anthane. 

>(I.A.). 

AX. 

X(I.A.). 

i. 

AX. 

À  (LA.).          i\ 

A),. 

X(I.A.).         i. 

AX. 

X(I.A.). 

AX. 

55oi,34g       6R 

B 

57o3  ,292 

3 

B 

5834,33o       1 

B 

5930,598       6R 

B 

6075,239        1 

A 

5502,229       2 

C 

5712,412 

3 

A 

5835, 93 1        1 

1! 

5935,263       3 

B 

6o84,g3i       3 

A 

55o2,656       2 

G 

5714,016 

3 

B 

5839,785       2 

A 

5q36,2l6        2 

B 

6o85,462       2 

B 

55o3,858       3 

B 

5714,547 

2 

B 

5845,021       4R 

A 

5g4o,838       2 

B 

6087 , g5o       1 

B 

5506,067       2 

B 

5720, o3i 

2 

B 

5848, 357       ÏR 

A 

5918,2.36       2 

B 

6og2,27i       2 

B 

55 1 5,3 1 5       2 

B 

5727,298 

2 

A 

5848,  ()j<)       2 

A 

5951,378       2 

B 

6100, 364       3 

A 

55i7,386       3 

B 

5;V,,95i 

3 

A 

5852,265       3 

A 

596o,583       2 

B 

6107,266       2 

A 

5529,895       i 

B 

"»7iO,tti7 

6R 

A 

58  55,582        4R 

A 

5962,582       1 

B 

6108, 499       5R 

A 

5532,071        1 

B 

">7iV.)46 

3 

A 

5863,681        5R 

B 

5965,331        1 

A 

6111,730      4R 

A 

5541,284      4R 

B 

:'>-  4  4,{i  5 

5R 

A 

5866,42.8       3 

B 

5971,096       1 

E 

6120,339       1 

A 

5544,924      2 

B 

5761,840 

5K 

A 

5869,5  54       3 

B 

5973,5i3       2 

A 

6121,274       1 

B 

5 565, 396       3 

B 

5769,070 

7R 

H 

5869,965       2 

A 

5975,78 5       3 

B 

6123,806       1 

A 

5565,736       2 

B 

5769,368 

7K 

B 

5872,935       1 

E 

5978,895       2r 

B 

6126,084      4R 

A 

5  566,938       2 

B 

5769,993 

5R 

A 

58-3,986       2 

A 

5982,337       3r 

A 

6i27,o5i       3 

A 

5568,482       4 

B 

5789, >3i 

6R 

A 

5874, 73 1      4 

A 

5992,378       3 

A 

6129,554      5R 

A 

5570,385       1 

C 

579i,33i 

7R 

A 

58-7,6 io       3 

B 

6007 , 367      4 

A 

6i34,4o3       5R 

A 

5588,346       4R 

A 

5797,594 

7« 

B 

5877,984     ■; 

B 

6017,222       > 

A 

6 136,526       1 

A 

1600, 06  5       5 

G 

58o2,o83 

1  L 

B 

588o,6i5       5R 

B 

6o>5,io8      1 

B 

6i43,994        1 

A 

56o2,55g      5 

G 

5805,767 

5R 

A 

5892,664        « 

B 

6o3i,4g4      1 L 

B 

6i45,339       3 

A 

5626,i48       4 

C 

5806,620 

1 

B 

5893,592       3 

B 

6o34,548      1 

B 

6i46,552       2 

B 

5628,678       4 

c 

5808,291 

5R 

B 

5891,826       4R 

B 

6o3  5,i2o       iL 

E 

6i65,o4o       2 

B 

563i,2i5       3 

A 

58io,372 

1 

A 

2896,690       3 

B 

6o38,5g7       4R 

A 

6165,716       5R 

A 

5632,o55       3 

B 

58i3,385 

2 

A 

5900,721       2 

A 

60 1 1 , 587       2 

A 

6172,730       2 

A 

563q,298       2 

A 

5820,533 

1 

B 

5901,958       2 

A 

60 14, 849      2L 

B 

6174,192       1 

B 

5648,260      4 

A 

5821,998 

6R 

A 

5904 , 298       2 

A 

6016,050       iL 

G 

6188,107       2 

A 

5652, 5i8       2 

C 

5823,829 

4R 

A 

5917,622        \ 

A 

6o6i,43o       iL 

G 

62o3,54o       2 

A 

5654, 891       2 

G 

5827,55o 

3 

A 

5920, 852       3 

B 

6067,154      2 

B 

6218,22.0       2 

A 

5657,7?,3       4 

A 

5828,494 

3 

B 

5923,969 

A 

6068,703      4R 

A 

6219,522       1 

B 

567i,56o       3 

A 

5829,729 

4R 

B 

5927,660       2 

B 

6072,062      2 

A 

6233,522       2 

A 

5696,193       3Gd?         A 

5832,842 

1 

B 

5928,495       2 

B 

6074 , 007      1 

A 

6234,843       3 

A 

L.  Bruninghaus. 
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Yt.  La.  Ce.  -  S 

icctres  d' 

ire  (suite). 

Tableau  H.  —  Spectre  d'arc  du  lanthane  (fin  ). 

1(1.  L). 

/. 

AX. 

>  <  1  •  V.ï. 

i.             AX. 

XI.  A.). 

». 

A'/.. 

X(I.A.). 

AX. 

X(I.A.).          i. 

AX. 

6a36,  O.» 

•> 

A 

6526,976 

4                A 

6899,545 

iN* 

B 

7345,3i  i        ' 

A 

8122,213          1 

A 

6a36,7;5 

•> 

A 

IT,    M,."    >li 

.                A 

6902, 1 17 

1 

B 

7354,84o       . 

B 

8129,808          1 

E 

6a38,586 

3 

A 

6543, i54 

A 

6903,073 

1 

B 

7379,7"       2 

C 

81 58,  (,97       2 

Ii 

6  149,921 

-H 

A 

6549,194 

.               A 

6917,244 

■>. 

A 

7380,081       5 

B 

8196,017        1 

C 

6262,297 

5R,Ei 

!    A 

6  5  5,.  1  !6 

,               A 

69(8,273 

•> 

A 

7382,668         2 

B 

8203,39!        1 

•  '- 

fa66,030 

4R 

A 

6555, o54 

,                 B 

6925,235 

3 

A 

7403,576         7 

B 

8  <  l6,3.x;         1  ;  1 11'.' 

E 

6273,780 

1 

U 

6555,95o 

,               E 

6934,981 

> 

A 

7411,391      4 

B 

8233,o54       iNair 

!      G 

6287,748 

■> 

A 

6565, 4i 5 

il.N.C.u.'  B 

6952,5oo 

-\. 

B 

7434,357      7 

B 

82  (7,475       2 

B 

6288,  'S, 

. 

A 

6570,937 

1                 A 

6954,5i4 

2 

V 

7442,896       fai 

•?         B 

83i6,o3i       1 

Ii 

6293,  571 

[R 

A 

6578,5i8 

4                A 

69-16, 176 

1 

B 

7463, 07 5      2 

B 

832  ',,69)        3 

A 

6296,095 

JR 

A 

658  •.  •••- 

1                 A 

6958,092 

3 

A 

7465,276       5 

II 

8346,547       3 

A 

63o5,  j6  ; 

2 

A 

65g3,458 

3                 A 

6961,084 

1 

E 

747i.8o3       2 

C 

8379,728       2 

B 

(.;,.-.  m, 5 

1 

A 

6».,9,484 

1 L              K 

6968,716 

2 

A 

7483; 454       3 

B 

8  |i  1,8(1            1 

I) 

63o8,  t6g 

2 

II 

6600, (66 

2                A 

6976,837 

1 

A 

7496, 564       5 

B 

8 (67,  ii            2 

C 

63o8,9gi 

iL 

H 

6605,090 

1                  A 

6978,039 

1 

B 

7498,756      2 

B 

8,7«,.,K3         ■» 

A 

63 10, 224 

?L 

B 

11607,676 

1                E 

6994,473 

.1. 

B 

75o6,766          2  1' 

B 

s'is",78     <i 

E 

6  (10,939 

3 

A 

66o8,2  53 

3                A 

6996,867 

2L,Gd? 

B 

7528,249       3 

Ii 

8484,38     <i 

E 

63i5,8i7 

1 

A 

661 6, 588 

4                A 

7011,196 

2 

B 

7539,203       2 

B 

8490,01         1 L 

C 

6318,290 

2 

A 

6628,387 

1                 B 

7023,625 

3 

B 

7560,161        3 

Ii 

85o7,35         1 

G 

6320,38g 

5R 

A 

663 1 ,218 

1                A 

7024,454 

1 

E 

7592,348       2 

B 

85i3,55         1 

G 

6325,919 

5R 

A 

6636,521 

1  Yl  ?          A 

7032,009 

■>. 

B 

7612,959       1 

E 

85i4,63         1 

C 

633o,4~6 

1 

A 

6642,779 

2               A 

7040, 8i5 

2.r 

B 

7624,922       2 

B 

85k, ,(5      <i 

E 

6333, 218 

1 

B 

66 ii, 389 

3                A 

7045,933 

4 

A 

7657,867       1 

Ii 

8526,66          2 

Ii 

6333,833 

2 

B 

6645,188 

2  Eu?         A 

7054, 83 1 

2 

B 

7664,33i       2 

B 

8543,48         2 

Ii 

6337,9i5 

2 

B 

665o,799 

4                A 

7066 , 1 94 

4 

A 

7666,731        1 

Ii 

8545,428       3 

A 

633g,249 

2 

It 

6661, 4o5 

4               A 

7068,323 

3 

A 

7691,079       1 

Ii 

8557,24     <i 

E 

6356,438 

2 

B 

riCi-i  ,  ((>' 

2               A 

7°7°,799 

2 

A 

7698,830        i 

B 

8563,54        2 

B 

6358, i3o 

3Cu? 

B 

66./|2,88o 

3                 A 

-076,368 

1 

B 

7701,922       iL 

Ii 

8590,98         1 

C 

636o,242 

3 

A 

66.', 9,  243 

1  Yt  ?          A 

7o85/,i7 

2 

B 

7716,687       iL 

B 

8595,74     <iL 

E 

6374,i44 

1 

A 

6699,842 

1               A 

-101 ,052 

2 

B 

7724,360       1 

(^ 

8600, 8(i          2 

li 

6375,no 

2 

B 

6709. 496 

4                   A 

7116,442 

3 

C 

7737,78o       ' 

C 

8624,29          1 

E 

638o,558 

1 

E 

6-14,091 

2                A 

-i3i,68o 

2 

B 

7789,29         1  IX           I) 

8634,53     <i 

E 

63go,453 

5  H 

A 

6716,011 

1                B 

7147,  J8o 

2 

B 

7809,733       1 

<■ 

8638,48          1 

C 

6394,242 

6R 

A 

6718,664 

.                 B 

7i49,7o4 

1 

E 

7826,388       1 

c 

8672,13            2 

Ii 

6399,064 

3 

A 

6732,794 

1                A 

7i58,o5g 

2 

B 

7841,856       2L 

c 

8674,383       3 

A 

6410,982 

4 

A 

6748, 125 

2                 A 

7161,192 

3 

A 

7877,226       5 

A 

8676,50         1 

E 

64 17, 22 3 

A 

6753 ,o3g 

3                A 

7,62,598 

2 

B 

7908,737       2 

B 

8703,16     <iCu? 

E 

6»43,o86 

1 

B 

67-4.268 

4                 A 

7179, 029 

2 

B 

79io,556      6 

A 

8714,70     <( 

E 

6446,6i8 

2 

B 

6776,785 

1                  Ii 

7193,674 

2L 

B 

7912,308       1 

C 

8720,40         1 

i) 

6448, i5i 

2 

A 

6778,243 

1                 B 

7211,0,5 

2 

B 

7945,013      5 

Ii 

8718,420       2 

B 

645o,33i 

2 

A 

6-83, 5oo 

iv              B 

7219,884 

2 

A 

7947,915       1 

C 

8753,64     ■    1 

E 

6454,5o8 

3 

A 

(>79fi,7(>7 

1                 B 

7-225,235 

2V 

Ii 

7964,834       1 

B 

8793,i3     <i 

E 

6455,q8o 

5R 

B 

6808, 8 5o 

2                A 

7242,873 

2L 

B 

7979,746       3 

A 

8818,95         1 

E 

6)68.438 

2L 

B 

681 3, 655 

1                  A 

7257,187 

2L 

B 

7983, 3o4       1 

B 

882.5,84         2 

li 

6485,544 

3N 

r. 

6816,290 

iL,d?       B 

7270,075 

2 

A 

8001,964       1 

B 

8839,67         1 

E 

6492,903 

1  r 

B 

682i,53o 

2v,N        B 

7282,323 

4 

A 

8oi4,83o       2 

\ 

8957,70         < 

B 

6498,187 

2 

A 

6823,785 

3                A 

7289,296 

2 

B 

8019,541        1 

Ii 

8963 , 48          1 

E 

6506,273 

iL 

A 

6834, o55 

2                A 

73o8,32i 

1 

C 

8o5o,25o       2 

A 

9078,99     <' 

E 

65 19, 332 

1 

A 

6837,912 

2               A 

7120,901 

1 

B 

8o5 1 , 36o       1 

Ii 

6120,772 

2L 

A 

6859,044 

1                 B 

7322,001 

1 

C 

8o55,783       1 

C 

632.3,904 

1 

A 

6898,414 

iN"             B 

7334,i',6 

4 

A 

8086,074       2 

A 

Tableau  III.  —  Spectre  d'arc  du  cérium. 

/.(I.A.). 

». 

ax. 

X(I.A.). 

i.              AÀ. 

X(I.A.). 

i. 

AX. 

>.(I.  A.). 

AX. 

X(I.A.).         i. 

A>.. 

55oo,gi 

1 

B 

55o6,o4 

2                B 

55 12,08 

6 

B 

55,8.52          3 

B 

5523,65         1 

B 

55oi,43 

1 

<; 

55o6,48 

B 

55 1 3, 14 

2 

B 

5519,02           1 

B 

5524,42        2 

C 

5501,79 

1 

E 

55o8,o4 

1                 Ii 

55i4  .^^i 

1 

B 

5519,78           . 

E 

5524,73         1 

G 

55o2,8o 

1 

B 

55o8,69 

<i               C 

55 1 5, 23 

1 

C 

552O,20           1 

B 

5525,58         1 

E 

55o3,55 

1 

c 

5509,02 

5  11  5,37 

1 

C 

552<),8l           1 

B 

5526,09         1 

B 

55o4,i9 

1 

C 

5509,44 

1               C 

55 16  07 

2 

B 

552i, o5         1 

E 

5526,78         2 

B 

55o4.56 

1 

C 

5510,70 

2               B 

55i6',32 

1 

B 

5521,88 

B 

"i  "127,1 5         2 

li 

55o5,n 

1 

C 

55ii,i9 

1                E 

55i7,4o 

2 

B 

5522, 5o         3 

B 

5527,56         1 

B 

55o5,52 

1 

E 

55u,6i 

2               E 

5517,86 

1 

B 

5523,01         1 

B 

5527,93         1 

C 

L.  Bruninghaus. 
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Yt,  La,  Ce.  —  Spectres  darc  (suite). 

Tableau  III.  —  Spectre  d  arc  du  cérium  (suite). 

À  (LA.). 

A'/.. 

Ml.    \.l 

i.             M. 

>(  LA).         i.             A  a. 

À  (LA.).          i. 

M. 

a  (LA.). 

A  À. 

5528,75           I 

1! 

5568,23 

<i                E 

56 16, 33          1                 A 

566o,48         1 

B 

57i3,86         1 

B 

5529,l3           1 

E 

5568,79 

1                 E 

5617,12         1                 A 

5661,19         1 

B 

5714,33         1 

A 

5529,48          1 

E 

556g, 3o 

2                B 

3617,46         1                 B 

5662,n     <i 

E 

$715,28         3 

A 

5529,90      <I 

E 

5570,  i* 

1                 B 

56i8,i8         1                 B 

5662,72        1 

A 

5716,49         3 

A 

553o, 46        1 

B 

5570,94 

B 

36 1. S,  64          1                 B 

5663,24        3 

B 

5718,42        2L,d?       B 

553i,i8         1 

If 

55ti ,6i 

1                 B 

3618,87     <i                 E 

5663 , 48         2 

B 

5719,09         5 

A 

553 1,53     <i 

E 

5572,23 

3                B 

56 1  y,  36         1                 L 

5664,oo         5 

A 

57,9,55         2 

A 

553?.  ,04         2 

C 

5573,12 

1                 li 

56 K|.  69          1                   C 

5664,68         2 

B 

5720,78        ir 

d?        C 

C 

5574,36 

1                 E 

5620,38         2                A 

5665,38         1 

A 

5721,97        3 

A 

5533,21          1 

B 

5575,08 

1                 B 

5620,77     <i                E 

5667,14         1  . 

B 

5722,62        1 

A 

5533,49     <i 

E 

)576,o4 

1                 B 

5621,76     <i                  E 

5667,67         1 

B 

5723,25         1 

B 

5534,*J4     <i 

E 

5 J77, o5 

1                 B 

5622,7.3          1                  B 

5668, 00          1 

C 

5724,47         1 

B 

5535,2')         3 

B 

5577,28 

2                A 

5622,65         2                B 

5668,94        4 

A 

5724,96        1 

B 

5535,84          1 

E 

5578,29 

3                A 

5623,oo         2                B 

5669,97         6 

A 

5725,85        4 

A 

5536   ii         1 

E 

5578,92 

2               A 

5623,76         1                 B 

5670,75  -       1 

B 

5726,15       2 

A 

B 

5579,24 

1                B 

5624,84          1                   B 

5671,4*         2 

A 

5727,27        2 

A 

55>7, 52         3 

B 

5  579 , 5o 

I                    B 

5625,23         ■>.                 B 

5671,97        3 

B 

5728,06        i 

B 

5538, 09         1 

B 

558o, 60 

<i                E 

5626,01          1                  A 

5673,73         1 

A 

5728,63        1 

B 

5538, 5 1          1 

C 

5582,58 

?.                 B 

5626,73         1                 A 

5675,10        2 

A 

5729,38       2 

A 

55,39,24          1 

C 

5582,70 

4               A 

3627,24         1                B 

5676,38         1 

B 

5730,46        1 

A 

55,39,6)          1 

c 

5583,87 

id?          B 

5627,63         1                 A 

5676,89        3 

A 

5730,81        1 

B 

55io,57         2 

B 

558 i ,72 

3d            B 

5628,17        2d             A 

5677,24         1 

A 

573i,?.8        1 

E 

554i,'>.5         1 

E 

Î585,'48 

1                 B 

5629,01         1                B 

5677,76         5 

A 

573i,9i        « 

B 

E 

5586,7  - 

2                 A 

5629,71         1                 B 

5678,33         1 

A 

5733,85        2L 

,d          B 

B 

5587,24 

<  1                E 

563o,3q         2                 A 

6678,98         2 

B 

5733,77         2L,d          B 

554a, 77        2 

B 

5588,12 

1                 B 

563o.(,8         1                  A 

5680,27         2 

It 

5736,58          1 

B 

5543,70         1 

b 

5588,33 

3                 A 

563 1, 3 1          1                  B 

5681,77         1 

B 

5737,08          1 

B 

5544,12         1 

C 

5589,25 

1                A 

5632,07         id              B 

5682,22              1 

A 

5737,49         > 

B 

554  ',, (35         2 

B 

3590,13 

B 

5632,49         3                 A 

5682,77         ?. 

B 

5737,75         1 

A 

5445,24       <i 

C 

5590,5?. 

2                B 

563 3, 09         4                 B 

5683,12         2 

A 

5738,32         2 

A 

5545,5o         1 

C 

5592,16 

1                  A 

5633,48         1                  B 

5683,77         3 

A 

5739,-7         >d 

B 

5 546,. 6         1 

B 

5592,  '-s 

<i                E 

5634,48         ■>.                A 

5684,38          1 

A 

5739,63         2 

A 

5546,52         1 

B 

5592,93 

<i                E 

563  3,7.8          1                  A 

5684.94         2 

A 

5740,20         iL 

A 

5546,86         1 

B 

2                B 

5636,44          1                  A 

568  5,86          4 

A 

574i,i3         1 

A 

5547,48          1 

A 

»'<)i,  17 

1                 B 

3636,9i          1                  E 

5687,82          1 

B 

5741,92         1 

B 

55,48, 81        4 

A 

55g4,74 

2                 A 

5637, 37         3                 A 

5888,12          1 

B 

5742,45        id 

B 

5549,29    <i 

1) 

5594,97 

3                 A 

5638, 18         4                 A 

5688,48         2 

A 

5743,52         5 

A 

555o,o3         2 

B 

5595,89 

4                A 

5638,66         2V,d?         A 

5689,90         2L 

B 

5744,35          1 

B 

555o,6|          1 

B 

5596,54 

id             B 

564o,i4         2                 A 

569o,35         iL.d? 

B 

5744,68         2 

A 

55  5i,4„         1 

B 

5597, '3 

1               A 

564o,78         2                 A 

5691,48         2 

A 

5746,o5         1 

B 

555i  ,63      <i 

E 

> 397, 96 

3                A 

564i,43        1               B 

5692,12         2 

A 

5746,48         7. 

A 

")5)2,3o         1 

1$ 

5598,96 

3d              A 

564i,7i         1               B 

,1m,.,.,  98         5 

A 

5746,92          1 

A 

5553,33     <  1 

E 

1                 B 

5642, 80         1                 B 

5694, o5         1 

B 

5747,36         1 

A 

5554,36         1 

B 

56oi ,29 

5                   A 

5643,88         1                B 

569^,93         iLd? 

A 

5748,29         1 

A 

3556,26         5 

B 

5602,09 

<i                E 

56i4,29         1                 B 

3695,88         4 

A 

5748,94         1 

A 

5556,95        3 

A 

56o2 , 79 

1                A 

5644,72        2l,,d         B 

5697,02         5 

A 

5749,36         1 

B 

5557,58     <i 

E 

56o3,63 

i                B 

5645,45         1                B 

5999  ,24         5 

A 

575o,64         1 

A 

5558,3i         1 

B 

56o4,i5 

1                B 

564  >,96         1                 B 

5699,92     <i 

E 

57  5 1 , 20         1 

B 

5558,65        2 

B 

56o4 , 39 

2                A 

5646, 60         3                 B 

5700,45     <i 

E 

5752,12         1 

B 

5559,22        4 

A 

56o5,o3 

1                 A 

5647, 09         2                 B 

5700,86     <i 

E 

5752, 5 1          2 

A 

556o,o6         2 

A 

56o6 , 1 3 

1                 A 

564", 74         1                 B 

5701,51          1 

B 

5753,o3          1 

A 

5560,96         1 

B 

56o6,47 

2                A 

5649.29         1                 A 

5702,34         3 

A 

5754, 05           1 

A 

556 i,46         2 

A 

5607.6:3 

1                 A 

5649,9*5     <'                 E 

57o3, 25         3 

A 

5754,7'          1 

A 

556 ',21         2 

B 

56o8,48 

1                 B 

565o,5g         3                A 

5704,53        id 

A 

5735,42          1 

E 

5563,02         3 

B 

5608,99 

1                 B 

565i,28         1                 B 

5706,21         iL 

B 

5756,oo         1 

B 

5563,74     <i 

E 

5609,44 

2                lî 

5652,20         1                 B 

5706,87         1 

A 

5756,5g         id 

B 

5564,26         3 

1! 

5610,27 

4              B 

56 32, 98         2                 A 

5707,44 

A 

5757,48         1 

B 

5564,99         5 

A 

5610,9:5 

3                A 

5653, 5 1          1                  B 

5708,49         1 

A 

5758,24         3 

B 

5565,28         1 

A 

56 11. 68 

1                 M 

5654,21      <i                 E 

5709,06        2 

A 

5758,79         ' 

A 

5*65,97         4 

B 

56 12, 65 

1                 B 

56  35,17          6                   A 

5709,61         1 

B 

5759,71          1 

E 

3566,49         2 

A 

56i3,7i 

3                A 

5656,21         2                 A 

5710,07         1 

A 

5760,16          1 

A 

3567,06     <i 

E 

56l4,22 

1                 B 

5656,89         ir              K 

57io,83         1 

B 

5760,59 

A 

5567,52          1 

B 

56i4,7r» 

4          -     A 

5658,25         1                 A 

57ii,45         3 

A 

5760,97         2 

A 

5567,82         3 

B 

56.5,98 

2                A 

565g,  81         ?.                 A 

5712,29         2 

A 

5762,57         1 

B 

L    Bruninghaus. 


Emissionsspektra.         Emission  Spectra.   •      Spectres  d'émission.         Spettri  d  emissione. 


Yt.  La.  Ce.       Spectres 

d'arc  {suite). 

1 

iiiLKAi   lll.       Spectre  d'arc 

du  céi  min  1  tuile  1. 

1  \ 

i. 

A) 

Ml.  V.). 

y, 

k(I.A.).          i. 

y>. 

X(I.  A.).          i 

A, 

X  (  I .  A .  ) .          1 

A/,. 

2 

B 

58ia,93        6 

A 

3  ses.  i9        1 

n 

C 

5970,25         1 

c 

1 

B 

5814,07         1 

1! 

r. 

5gi 7,43         1 

It 

li 

3d 

H 

58 1  ").  j-          j 

A 

5869,97        ' 

u 

5919,06         1 

II 

597  ■  ,08          i 

It 

3 

A 

Ï8i5,9. 

B 

1N-0.   1  j              1 

li 

5919,  i  !         1 

B 

li 

2L..I 

B 

A 

}870,8.5             1 

B 

5919,93         1 

C 

)973,  3.,           1  s 

B 

1 

A 

58i7,o6        1 

B 

5871  ,li|              j 

A 

>.)■>(>.  jo             i 

li 

■3g7  i  ,('>'<           1  1 

E 

'1 

A 

5817,78 

A 

587  >,3o         1 

B 

5921,32         il 

E 

5975,25            2 

It 

2 

A 

58i8,8o         1 

B 

5872,0.1            Ml 

li 

5922 ,11         ■> 

A 

5975,90         3 

A 

",--..    [j 

i 

A 

5820,38         il.. 

].'        B 

5873,91         2 

A 

5ga  !  ,g5        3 

B 

5978  .  i  i         1 

A 

1 

B 

5820,80         1 

A 

3s-  |  ,i|ii          1 

E 

5ga3,55         1 

li 

5979,3g         21 

A 

2 

A 

5822,99         ; 

A 

5875,85         1 

G 

5924,05        3 

A 

3<|-u.-'|          1 

li 

3 

A 

58a3 .  î'i         > 

A 

5876,44         1 

B 

5g  > j ,go 

A 

5g8o,56         1 

B 

5 

A 

5g  14,60         1 

A 

5877   12     <i 

E 

5926,28         i 

A 

5g8i,i8 

It 

3 

A 

5825,22             il.. 

[?       C 

■>*::  ,69       1 

C 

5g27,3i          1 

li 

5g8i,83 

B 

2 

A 

5826. 56         1 

A 

5878,0- 

B 

5927,76         1 

B 

5982,35     <i 

E 

3;-.5.o3 

9. 

A 

5826,88         1 

A 

5878,94         3 

B 

5928,32          i 

B 

1982, gi         1 

C, 

5775,80 

2 

A 

58 27,  !  i 

A 

5879,91)         1 

G 

5928,74         '• 

A 

5983,57        1 

li 

a 

C 

5828,00      :;  1 

B 

588o,  i  i         1 

c 

592g,  je         3 

li 

5g84 ,25        1 

B 

1 

B 

58  i8,  i<>         1  Cil 

B 

c 

5929,84         3 

li 

5g85,4o 

It 

"•---.  >6 

1 

B 

5828,82         1 

B 

588 1 ,6g        2 

B 

5g3i .71         1 

C 

5986,24 

B 

3L 

B 

5829,3  i         1 

B 

5882,69 

B 

5982,17 

B 

5986,66         1 

B 

T79!23 

2 

B 

583o,o3         iil 

1! 

5884,8g         ni 

B 

5g32,64         1 

C, 

5987,38 

B 

a 

B 

Ssi.i.ii-         1 

B 

5885,82         1 

B 

5933,00         1 

C 

5988,2g         1 

C 

1 

E 

583 1,07         'Cm 

It 

5886,26         1 

B 

5933,58 

B 

5g88,7g 

B 

578i,32 

1 

l 

583i ,92         5 

A 

5886,69         1 

B 

5g3 i .  ï  i 

B 

►989,37          ; 

B 

2 

E 

5832,29         1 

B 

5887,55        2 

B 

5936,44         1 

C. 

>ggo,22        1 r 

It 

1 

E 

5832,88         id 

li 

5888,00         1 

B 

5g36,76        1 

C 

5ggo,85 

li 

3 

A 

5834,25 

A 

5888, 5o 

A 

5937,69        ï 

B 

3991,(1'          » 

B 

5784,86 

3 

A 

5835,84         5 

A 

5888, gg         1 

B 

5g38,38        21 

B 

5gq2  ,i.ii          1 

E 

1 

15 

5837,66         1 

B 

588g. 60        3 

B 

5g3g,8o         1 

li 

5gg2,64          > 

It 

2 

B 

5838, i3         j 

A 

58gi  ,"i         1 

C 

5g4o,84         3 

li 

5993,3i          M 

u'.'          C 

5787,21 

2 

A 

5838,88         1 

,\ 

5892,48.       2 

B 

5()  |  1  ,5l               i 

B 

5gg3 ,83         i 

C 

j 

A 

583g, 36        3 

A 

5893,24        3 

li 

594 1   87 

li 

5gg 1 , 29        1 

G 

1 

A 

584o,oi      "1 

B 

i  8<  1  !.<)"           1 

C 

5942 ,66         3 

li 

5994,74 

G 

5789,95 

3«l 

B 

38  j  1 .  3<)     <  1 

B 

58g  î .  3>         1 

B 

5g43, 37         2  1 

B 

5gg5,35          i 

B 

►791,32 

2 

A 

5842,u         1 

B 

58g4,g3 

A 

5g  i4,88         3 

li 

5996,20         1 

C 

>79i,67 

» 

A 

5843,io 

A 

,8(,3.S3          3d.  X 

?     B 

5945,4o         1 

(] 

5gg7,oo          ! 

B 

1 

A 

5843,73        3 

A 

58g6,34         3L,  r 

B 

C 

5gg7  38          1 

C, 

571)2.96 

1 

B 

5844,36        2L 

B 

58g7,72         1 

c 

>g47,'o3         \i 

li 

5997,77         1 

C 

5794,3a 

1 

A 

38  i  3 .  3-         1 

li 

5898,10 

A 

)()i7,(')i         'i 

li 

5gg8,  1  1         1 

c 

5794,79 

2 

A 

5845,98          i 

li 

5898,89         1 

B 

5948,K) 

B 

5gg8,  i'i         1 

c 

►795, 27 

1 

B 

5846,73         1 

A 

58gg,23         1 

B 

5;,iS.7S           m 

B 

5ggg,3i          1 

c 

Ï7g6,o5 

3d 

A 

5847, 61          IV 

B 

58g9,7o         2 

A 

5g5o,23         1 

B 

B 

5796,  [5 

1 

A 

5848,32 

A 

{900,66         2 

B 

5<j  3o ,  60         3 

B 

(iooOjSG          1 

G 

5797,  jo 

2 

A 

5848,86 

A 

5901 ,33         3 

A 

39  3|  .  >|              2 

B 

600 1  ,83         \ 

B 

5798,09 

•2<1 

B 

5849,56         ir 

B 

5902,63 

B 

5g52,25         1 

B 

6002,27         1 

G 

5799,38 

I 

B 

585i,o8         3 

E 

59o>,<>3         1 

B 

5g52,88         ■' 

B 

6002,68         1 

G 

5799  ,8o 

3 

A 

5853,07         31. 

A 

59o3,54     <i 

E 

3i)3C>   D,           1 

C 

6oo3  09         1 

G 

58oo,33 

1 

A 

383!.;;       3 

A 

5go4w4         1 

C 

5g56  '  77         > 

B 

6oo3,66        2 

15 

58oi  .16 

1 

A 

5853,68.        3 

A 

5905,27         id 

C 

5959, °7         ' 

B 

6004, o3         1 

E 

58oi.6i 

1 

B 

5854,85         1 

B 

5906,00        2 

B 

3()3i,,7)           ! 

B 

600  1 ,  5o         1 

C 

>8o2,8g 

1 

B 

5855,19         1 

A 

5go6, 85         1  L.  d 

B 

5960  ',  17          1 

B 

6oo5,33         1 

E 

)S.,3.v: 

1 

A 

5856,64         1 

B 

5907,49        2 

B 

5960,81                   Ml 

B 

6oo5,85         1 

A 

58<»  ; .  42 

4 

A 

5857,12         ! 

A 

5908,34     <i 

E 

5962,61                   1 

E 

6006,21 

B 

5804,96 

A 

5857, 60         1 

B 

5gog, 20         1 

B 

5g63,35        2 

B 

6006,80         i 

A 

58o6,l5 

2 

A 

38  38.1., 

B 

5910,00          3  11 

B 

5964,07         1 

G 

6007,38        2 

A 

5806^53 

id 

B 

5858,56 

li 

5g 10, 68         1 

C 

5964,67 

B 

6008,  17         ( 

15 

5807,07 

1 

B 

5859,37        3 

A 

5911,28     <i 

E 

5966,26         i<1 

B 

6009,03         1 

E 

S8o7,5o 

1 

A 

5862, 5o 

A 

5912,25         1 

C 

5967,36         1 

C 

It 

58o8.43 

1 

E 

5863,86         1 

A 

5912,88         3d 

B 

5()(i7  j  -■>_         1 

C 

6010,09         1 

B 

3s,„,.  13 

id 

A 

5864,53         1 

A 

5<|I   i  ,75              1 

B 

5g68 '08 

B 

60  ro  44        2 

U 

î8o9,72 

1 

A 

5865, 16         1 

A 

5gi4,84         3 

B 

3()r,8.<;<>       1 

B 

6011,04        1 

E 

58iu.-3 

3 

A 

5865,75         1 

t; 

59i5,57         1 

B 

5969,20       1 

C 

601 i,53         1 

li 

58i  1  >3 

1 

A 

5867,89         1 

B 

C 

5969,80       1 

B 

6on,g6         1 

li 

Bruninghaus. 


Tables  internationales. 


Emissionsspektra.  —  Emission  Spectra.  —  Spectres  d'émission.  —  Spettri  d'emissione. 


Yt,  La,  Ce.  —  Spectres  d'i 

rc( 

uite  1. 

Tableau  III.  —  Speclre  d'arc  di 

côrium  (suite  ). 

X(I.A.). 

A  A. 

X(I.A). 

M. 

.(LA.). 

A/.. 

>.(I  A.).          i. 

A/,. 

>.(!.    V.). 

i.            A),. 

6012, 3i         i 

B 

6061,67          1 

B 

( 

[09,72           1 

B 

6172,91             2C 

.air?     A 

625"),  74 

B 

6oi3,4o         5 

A 

6062 , {0         1 

C 

( 

111,92          2 

B 

6 1 74 , 00         1 

E 

62  56,36 

A 

6014,06         2 

B 

6062,75          1 

C 

( 

112,90          1 

C 

6174,51      I 

C 

62.57,98         2                 A 

60 1 1,65          1 

E 

6o63,43         i 

c 

( 

ii3,3!          ( 

<; 

6175,2.8            2 

A 

6258,60 

G 

6oi5,44        1 

B 

6o64, o5         1 

E 

( 

n4,2/          1 

C 

6177,96            2 

A 

62.59,1 1 

l)v?         B 

601 5, 99        1 

B 

6064,48        2 

A 

b 

li 

6178,3.,         a 

A* 

6259,35 

B 

A 

6o66,23         1 

B 

( 

1 1  5 , 1 5          1 

B 

6180,08         1 

A 

6259,78 

C 

6017,02        1 

B 

6066,72        2 

B 

( 

1 1  5 , 4  i          1 

<; 

6182,23         1 

A 

6>.6o,36 

d             B 

6017,28        1 

A 

6067,02        2 

B 

( 

116,47         1 

c 

6184,04         ad 

A 

6261 ,06 

B 

6017,86        1 

B 

6068,17         1 

B 

C 

1 (7,71          1 

B 

6186,16         3 

A 

6262,05 

L,d?       B 

6018,41        1 

(', 

6068, 65        2 

B 

b 

1 1 8 , 56         a 

H 

6186,91          ?. 

A 

6264,26 

A 

6018, 83 

A 

6069,46       4 

A 

1 

118,87 

B 

6187,91         * 

A 

6266.23 

A 

6020,59         1 

B 

6070,17        1 

B 

61 1 9,79         ■■>■ 

B 

6 18.x,  46         1 

A 

6269,80 

A 

6021,24          1 

B 

6072,00         3 

B 

6 [20, 63          1 

C 

6 1 90 , 07         [ 

{'. 

6270,28 

A 

6021,64         2 

B 

6072,32         1 

B 

6123,66       4 

A 

6192,27         1 

B 

6271,18 

B 

6022, 36         1 

C 

6073,07         1 

B 

612.4,31        1 

B 

6192,92         i 

E 

6272,05         / 

A 

6o23,i4         « 

c 

6073,90         iL              C 

6124,98        1 

B 

619 i, 2,         ( 

C 

6273,71 

L             B 

6024,19         5 

A 

6074,26         1 

c 

61-5,4;        1 

C 

6i94,75         1 

B 

6274,35 

B 

6025,28         ad 

B 

6075,16         1 

c 

6126,09            2V,d? 

B 

6i<,5,2-         a 

B 

6275,35 

B 

6026,0  5          2(1 

B 

6075,58         2 

B 

6 1 28 , 54         1 

C 

6195,55         2 

A 

6276,45 

B 

6027,16         2 

A 

6075,91         2 

B 

6129,00        1 

li 

6196, 29        a 

A 

6276,86 

C 

6027 , 78         1 

B 

6076,63        3 

B 

6i3o,i5         2 

lî 

6(98,04         a 

A 

6277,10 

B 

6028,28         1 

B 

6077,16        2 

B 

6i3i,i3         1 

C 

6200,65         1 

B 

6279,10 

B 

6029,07             2t 

B 

6077,55        2 

B 

6i3a,o6         3d 

li 

620 1,83        2L 

B 

6281 ,58 

r              B 

6029    72             1 

B 

6078 ,44"       1 

C 

6r3a,76         id 

li 

6204,83        iL 

,d?        B 

6282,85 

A 

6o')o',35          1 

c 

6079,37       2 

B 

6i33,24         1 

<; 

6206,74         1 

B 

6283,57 

A 

6o3o,67          2  Cu?           li 

6080 ', 37         a 

A 

6i33,6i         a 

B 

6208,32         1 

B 

6283,99 

A 

6o3i,2Ô 

A 

608 î , 27 

B 

6 [34, 58         1 

B 

6208,99         3 

A 

6285,75        : 

B 

6o3a,io         1 

B 

6082,08         2 

B 

6i35,5i          2 

A 

6209,58         a 

B 

6286,34 

B 

6o32,53         1 

lî 

6082 , 80          1 

c 

61 36, 5i)         1 

B 

6211,05         2 

A 

6287,14 

B 

6o33,5-        3 

A 

6o83,3g         1 

C 

6  [37, 2.3         2 

li 

6211,67          1 

E 

6287, 6 \ 

C 

6034,20         î 

B 

6083,93         1 

c 

6  i!8,  33          1 

lî 

62l2,5l             2 

A 

6290,49 

B 

6o34,5g        -'il 

B 

6084,90         1 i 

c 

6i39,o3         3 

li 

62 14,11       1 

B 

B 

6o35,  |8        3 

A 

6o85,io         1 

B 

6i3g,82         1 

C 

6216,07 

A 

6294,36 

d            B 

6o35,85         1 

B 

6086,62         2 

B 

6i4o,63          1 

C 

6216, S3         2 

A 

6295 , 58 

A 

6o36,62         2 

B 

6087,38          1 

B 

61 4 i,34 

li 

6220.72         ni 

B 

6296,15 

B 

6037,07         1 

B 

6087,62         1 

B 

6141,88        ir,d? 

B 

6221,33          1 

B 

6296  !  99 

B 

6o38,4o         1 

1} 

6088,21          1 

B 

6.42,92        2 

li 

6222,28         1 

B 

6299,51 

A 

6o39, o5         1 

C 

6088,88        3 

B 

6143,39        4 

B 

62  23,2.3         2 

B 

63oo,23 

A 

6039,80        1 

B 

6089,40         1 

B 

6146.42        3 

li 

6223,60        3.1 

B 

63o2,i5 

A 

6040,59        2 

B 

6089,65        a 

C 

6146,95         id 

B 

622")  ,  >0             1  ( 

B 

6302,77 

B 

6041,37         1 

C 

6090,97         a 

B 

6147, 85        2 

A 

6226' 88         1 

B 

63o4,oi 

B 

6041,92         1 

C 

609 1,74          1 

C 

6149,5s        2 

B 

6227,3a         ( r 

C 

63o5,26 

B 

6o43,39         5 

A 

6092,34         2 

B 

6i5o,2o          1 

li 

6228,24         2 

B 

63o6,63        s 

A 

6o44,l4              IV 

B 

609")  ,19        3 

B 

6  r5 1 ,  20         1  v,  d  ? 

B 

6229,00       4d 

B 

63o7,55 

B 

6o45,44         3 

B 

6093, 56         1 

B 

6i5i ,73         a 

A 

6230,26        1 

B 

63o8,o8 

C 

6045,88         2 

B 

6093; 83          1 

C 

6i53,24         1 

li 

623i,43          ni 

B 

63o8,64 

C 

6046,72         id 

B 

6094,29          1 

B 

6 i53,q2         id 

B 

6232,46         3 

A 

6309,29 

B 

6047,39         4 

A 

6096,96         1 

B 

6i55,o5         iL,d? 

C 

6233, 79         i< 

u?         C 

63io,o3 

A 

6050,07             2V 

B 

6097,60 

B 

6(55,49 

B 

62!;,  45       ■; 

A 

63 10, 53 

A 

6o5i,3o         1 

B 

6098,34          '» 

A 

6(56,75         2 

B 

6a 3 8  -1         2 

A 

63 12, 58 

A 

6051,78         3 

B 

6099,40         1 

C 

61 57,63         . 

C 

6a4 1,47            ! 

B 

63i6,44 

B 

6o52,6o         2 

A 

6099 1 77 

B 

6i58,i4          1 

C 

6241,91 

li 

63i8,oo 

A 

6o53,29         1 

E 

6100,11         2 

B 

61 58, 93         2 

A 

6242,92         2 

A 

63i8,  .7 

A 

6o53,94         1 

B 

6100,79         1 

B 

6159,82.         3 

A 

6243,9">          1 

B 

6320,8a 

B 

6054, 63         1 

B 

6 1 0 1 , 2  î          1 

c 

6161, 36         1 

B 

6244,87         1  Lr            B 

632i,25 

A 

li 

6ioi,56         1 

c 

6162,14 

A 

6247,80         1 

C 

632i, 61 

A 

6o56,o8         . 

C 

6 1 02 , 7  \         2 

B 

6162,73          1 

B 

6249,64         1 

C 

6322,37 

B 

6o56,45         1 

B 

610'!,  \i         2 

B 

61 63, 20         a 

A 

6>5o,i2          1 

B 

6322,87 

B 

6057,42         \< 

B 

6104,02         ■> 

B 

6i64,43         1 

B 

6250,91          1 

B 

632.3,87 

li 

6057,99        3 

B 

B 

6164,70         a 

B 

625i,66         1 

B 

6327,46 

A 

6o58,6o         1 

C 

6107,04          1 

C 

6(65.54         ad? 

B 

6253,27          1 

B 

6328, 16 

B 

6059,52        ■>.( 

B 

6107,79          . 

E 

6(66,56         ( 

B 

6253,62 

B 

6328,8g 

L,  v         B 

6060 , 70         3 

B 

6108,74        4 

B 

6(67,88         2 

B 

62.54,72          ( 

B 

6329,43 

A 

L.  Bruninghaus. 
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Tableau  III.       Spectre 

d'arc  du  cérium  (suite). 

1      V 

/.                 A'/ 

X  (  I.  A.)  ■ 

i.               A/. 

>.(!.  \.i. 

i.                 A/.. 

/(!.    \.l. 

i.                A>. 

/(l.  V.i. 

1.                 A> . 

1                D 

643o,07 

A 

65n,  i 4 

1                       I! 

63.(8,  j 2 

I                     11 

6683, 3  3 

G 

11 

643 1 , 5 1 

I..Y               C 

65i3,6i 

;             A 

6  398,9'.) 

c 

6684,83 

B 

1                  11 

643i,9a 

B 

65 17,28 

l                 A 

6 399,  fil 

B 

6685, 3o 

1                E 

1 

A 

6433,4i 

A 

65ig, 1  a 

A 

6600. 16 

1                C 

6685,70     < 

1                E 

6334 ,  ta 

1                 H 

A 

6521 ,5i 

1               C 

6601,57 

C 

6686,5g 

1                B 

1                  11 

6435,48     < 

E 

652a,o5 

11 

6602 ,20 

11 

6687,34 

1               E 

633  ,,39 

i                  \ 

6436,4o 

A 

6522,  "'", 

B 

6(i()i.  J2 

L             C 

6688,7 j 

1                E 

6336. 29 

A 

6438,iC> 

B 

6525,33 

B 

6604,06 

t                 C 

6689,25 

i                E 

A 

6439,95 

B 

6526,i 3 

11 

66o5,37 

t.                Il 

6689,71 

1               11 

H 

644»,  4'. 

B 

6527, o3 

11 

66o6,33 

B 

66go,96     < 

.  L            E 

11 

644i,oa 

B 

6527,85 

B 

6606,87 

1                 B 

6691,93 

il,             C 

A 

6442,08 

B 

6528,76 

B 

6608, 3 1 

L             K 

6692, 5g 

1                B 

>               A 

6445,22 

E 

652g,  i 2 

B 

6609,72 

B 

66g4,35 

1                B 

B 

64  ,6, 16 

B 

(i  »!,',.  17 

11 

66 1 1 , 1 3 

C 

6696 , 1 6 

L,r          B 

1                 A 

644:,io     < 

E 

653o,7o 

r              A 

6612,06 

A 

67110.67 

3               A 

«344,87 

r            il 

64  4  s.,  10 

E 

653o,g8     < 

E 

66i  3,20 

B 

670  1 , 38 

îd             A 

B 

6448,  |6 

E 

653 1,80 

B 

66.1,38 

B 

6706,03 

1               A 

6346,7» 

air?        A 

6449-77 

E 

6532,2g 

11 

661 5, 53 

11 

6708,07 

B 

6347,35 

A 

64»",  9'     < 

E 

6534,49 

A 

6616, 3o 

L,d?       C 

6710,11; 

B 

A 

645i,38 

E 

6537,48 

tv             B 

6617,81 

C 

6713,42 

L,v         B 

A 

6951,98 

B 

6537,9g 

B 

6618,84     < 

E 

6716, ii 

B 

634g,  i» 

A 

6453,86 

B 

654o,34 

B 

662-, 98 

1                B 

6720,32 

B 

B 

6454,9a 

A 

6  3 ii, 67 

L,d?       C 

6623,72 

G 

6721,53 

1             <; 

635i,5g 

B 

6456,84 

B 

6542, 06 

E 

6624 . 39 

11 

6722,36 

1                G 

635a, 18 

B 

6458,o6 

B 

6542,96 

B 

6626,03 

B 

6725,46 

v             B 

6353,5a 

A 

6458.54     < 

E 

6543,6o 

B 

6626,50 

B 

6726,52 

1                B 

636«i..  i 

A 

6458,96     < 

E 

6544,46 

iL,Cu?     C 

6627,50 

r              C 

6728..-, 

E 

(366,6o 

B 

6460, 5g     < 

E 

6546,45 

L             E 

6628,88 

5                A 

6728,6g 

1                 A 

6367 i :9 

B 

646i,86 

B 

6548,58 

C 

6633,3a 

11 

672g, 55 

1                A 

636g , i 9 

A 

6462,77 

B 

6549,20 

C 

6634,78 

>               G 

6710. 06     < 

r              E 

6370,60 

B 

6466,86 

B 

6549,88 

C 

6636, 06 

1                B 

6733,21 

A 

•'.Ï-..I- 

A 

6467,4o 

A 

655o,og 

E 

6636,92 

Ji 

6735, 56 

B 

6372,48 

A 

6468, J6 

C 

6331.69 

A 

6637,32 

B 

6736,7g 

E 

6372,9g 

A 

6468,97 

A 

6555,65 

A 

664 1,1 3 

B 

6743,48 

E 

6374,8a 

B 

6470,96 

A 

6559,  i" 

B 

6643,i5 

B 

6744,03 

E 

6379,23 

A 

6471,7! 

B 

655g, 92 

E 

6645,oi 

C 

6744,70 

B 

6879,75 

A 

6972,54 

B 

656,'.,  7  3 

B 

6646,77 

B 

6746,89 

B 

CS80.11 

A 

6473,o8 

A 

6062,12 

E 

6647,38 

11 

6749/14 

B 

«83,1  1 

B 

6473, 67 

11 

6562, 98 

E 

6649,32     < 

L,  r          K 

6750,20 

E 

6383,50 

B 

6477,89 

B 

6563,47 

B 

6650,87 

B 

6755,08 

B 

1386, 16 

A 

6478,53 

B 

6565.71 

E 

66 5 1,40 

B 

6757, 12 

G 

6386, S6 

A 

6479,33 

B 

6567 j 85 

C 

6652,7) 

5                A 

6761,17     < 

E 

63i)o,  12 

A 

64 «0,7 3 

v             C 

6568,52 

C 

6653,oo 

E 

6764,40 

C 

6390,66 

B 

6481,98 

air?         A 

6570 , 82 

A 

6653,56 

G 

6766,92     < 

E 

6393,02 

B 

6482,51       < 

E 

6573,65 

B 

6654,29 

C 

6-6-, 65 

C 

63g4,o9 

E 

6482,84 

L             C 

6371,0  1 

C 

6654,8i 

C 

6769,29 

B 

63o5,,2 

B 

6485,97 

A 

6574,  i"' 

11 

6655,47 

B 

6769,72 

G 

ôige, 26 

A 

6487,56 

E 

6  3-3. )2 

L              B 

6655,98     < 

E 

6770, 1 5 

C 

63gg,go 

B 

6488,01 

E 

6577,47 

B 

6656,96 

L             E 

6771 , 12     •  ' 

E 

64oo,66 

E 

6488,68 

E 

6579,09 

A 

6657,71 

B 

677>/i3 

E 

64o3,66 

B 

64go,97 

A 

658o,46 

E 

6658,55 

B 

6774,25 

A 

64  n  .  68 

E 

6494,5g 

B 

658  ! , 1  \     < 

E 

665g, i3       ; 

E 

6775,57 

Cn?         C 

tti2,85 

B 

6494,93        3 

C 

658i.<)8     < 

E 

6660.011 

B 

6778,23 

11 

§?i5,4i 

E 

6496,90 

B 

6382.79 

E 

6661,41 

A 

678,,,  r. 

B 

64 1 G ,  ;<( 

B 

6497,92 

E 

6583, 13 

L             E 

6662,55 

B 

6780,72 

G 

64i8,o6 

E 

6499,56 

C 

6588,63 

L             B 

6663,72 

E 

6785,06    < 

E 

641906    < 

E 

65oo . 4  2 

B 

6  389/34 

E 

6665,65 

l..r          B 

6789,90 

B 

64*2, gi 

B 

65oi,82 

C 

6390,48 

C 

6665",  94 

E 

679*1 ,  36 

C 

6f23,34 

B 

65o3 ,26        5 

A 

65g 1 , 19 

C 

6666,57 

B 

6792,61 

C 

64*4,4? 

B 

65o4,o6 

A 

65g2  ,32 

B 

6670,63 

B 

6793,81 

C 

6425,3o 

B 

65o6,22 

1.,  v          E 

65g4,55 

E 

6675; 33 

A 

6794,68 

C 

64a5, 87 

B 

6507, 18 

A 

6596,52 

B 

6676,71      < 

E 

6795,46 

c 

6426,",; 

E 

6507, 7 j    -r 

E 

6597,00 

B 

6677,32 

B 

6801,75 

G 

6429.04 

E 

6:09.01 

A 

B 

6679,84 

A 

680  1,20 

C 

L.  Bruninghaus. 
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Yt,  La,  Ce.  —  Spectres  d'arc  (suite  ). 

Tableau  III         Spectre  d'arc  du  cérium  (suite). 

>.(I.A.). 

i.               A/,. 

X(I.A.). 

i.            AÀ. 

"A  (LA.).            i.               AX. 

X(I.A.). 

i.             A.X. 

À(I.A.). 

,\ 

A).. 

6806,  i'> 

1                E 

6928,02 

1                B 

70J.),  91         1                G 

7'277,9i 

1                 B 

7835,8i 

■2 

B 

6807,83 

2                B 

693i,3. 

1                B 

7061,61)         3                B 

7279,9' 

1                 B 

7842,37 

2 

B 

6808, 89 

1                 B 

6932,12 

1                B 

7064, 4 '1         1                B 

7287,10 

1                E 

7844,92 

2 

B 

681 1  ,7:2 

1                 ('■ 

6933,32 

1                E 

7065,68         1                B 

7288,03 

1                E 

7857,00 

1 

A 

6812,99 

1           e 

6g33   6, 

1                E 

7066,  ii          1                 C, 

7296,15 

1                E 

785i,25 

•2 

B 

6815,29 

1           c, 

••'934,02 

i                E 

7068,18         1                 B 

73oi,4o 

1                B 

7858, 5o 

1 

A 

6818,20 

1                 13 

6939, {0 

1               B 

7071,56     <i                 E 

73io,24 

1                E 

7859, o5 

2 

B 

6826,43 

1               G 

694l,97 

L             G 

707^,13     <i                E 

73io,86     < 

1                E 

7860,54 

2 

B 

6829,37 

1               B 

6943,o4      < 

1                E 

7075.7.       'i                E 

73n,75     < 

1                E 

7864,49 

1 

B 

6829,75 

1               B 

6943,50 

1               E 

7086,31         3                 B 

1                C 

7866,05 

1 

B 

6833,37     < 

1                E 

6944,3- 

L            B 

7087,0!         1                 E 

7329 ',90 

1               A 

7871,'» 

1 

B 

6834,2  1 

c 

L,  v         C 

710"), 01         1                c 

1                B 

7879,67 

2 

C 

6839,98 

1                E 

6948,29      ;; 

N            E 

7110,2.)      :  1             E 

7§37,65     < 

E 

7899,03 

•2 

B 

6844,43 

L             E 

6948,72 

N            E 

7113,10         1                 c 

7343,4i 

1                B 

790 j  ,8j 

1 

B 

6846,78 

1               E 

6949,57 

N            E 

7114,63         1                 B 

-34 5,5- 

1                E 

79i3,43 

1 

B 

6847,27 

1               E 

6953,18 

B 

71 15,07         1                 E 

736i,8i     < 

iL             E 

7924,04 

2L 

C 

6848,76 

E 

6953,54 

E 

7118,72     <i                 E 

7362,38 

i                 B 

79?v,  ?3 

C 

6849,21 

B 

(')()")  1,70 

B 

7120,07         1                E 

7363}u 

B 

i 

E 

6850,77 

C 

6955,28 

B 

7120,82         1                E 

7372,49      : 

E 

7964 , 5o 

1 

E 

6853,61 

B 

B 

7i2i,3o         id?           E 

7379,64     < 

E 

7972,34 

2L 

E 

6856,53 

B 

6957    21 

B 

7122,05     <i                E 

7383,71 

B 

7975,49 

2L 

C 

6857, o5 

B 

6957,7  ') 

B 

7123,45     <i                K 

7890,42 

G 

8002 , 66 

2 

B 

6863, 06 

(; 

6959, 1 1 

C 

71(2,08         1                 C 

7393,42 

B 

8018, 9i 

iL 

G 

686"».  68     < 

E 

6959^68 

C 

7i36,o5     <i                K 

7397,76 

1                 A 

8025   5 7 

2 

A 

6867 , 1 5     < 

L             B 

6960,69 

B 

7141,40        2                B 

740I,2I 

L              B 

8066,97 

1 

V. 

6867,98 

B 

E 

7141,71         1                B 

E 

8109,09 

1 

B 

6868,94 

B 

6963  ,'54 

E 

71,0,20         2                B 

74.7,93 

v              B 

811 i, 53 

1 

D 

6869,56 

C 

6966,32 

B 

7i5i,G6         2                B 

7424,84 

L             C 

81 16,70 

îL, 

C 

6871,07     < 

E 

6968,70 

E 

-1 55, 20         1                  B 

7433,04 

C 

8l20,)2 

2 

A 

6871,75     < 

Ë 

L              K 

7i56,96        2                B 

E 

81 65, 35 

1 

B 

6872,12     < 

E 

6970,40 

c 

7.62,10         .                E 

7440,45     < 

E 

8171 ,32 

1 

B 

6873,41 

B 

6972,33 

B 

<; 

8175,35 

1 

C 

6873,86 

B 

6973,48         s 

B 

7. 66 '04      <i                 E 

7462 '29      c 

E 

8179,81 

1L 

G 

6870,43 

C 

6981,24 

L,  r          B 

-166.71     <id             E 

-472, '39     < 

1-: 

8.95,28 

1 

B 

6876,97 

G 

6981,99     -: 

L              E 

-167.48         1                K 

7486,53     < 

E 

8'99, °9 

1 

B 

68-8,26 

B 

6983,77 

B 

-16-, 88       'i                 E 

7500,68 

E 

821  ) ,  ">o 

1 

A 

6880, 18 

C, 

6985,98         : 

A 

7170,12  '      1                E 

~5o6  46 

E 

8220,65 

1 

A 

6882,4.)     < 

E 

6<)()i  ,  j8 

B 

7174,95         1                 B 

-5o8,i2     < 

E 

822.3,69 

2N,d? 

B 

6883 ,1i 

E 

6992,50 

i<; 

7177,43         .                 B 

7509,43 

L              II 

8226 '94 

1 

B 

6885,56 

1.             B 

6993,10     . 

Ii 

7182,26         1                  B 

-5oi),-5 

E 

8234' 12 

3L 

B 

6886,33 

I'] 

6999,80 

B 

-186,18     :.            e 

-5 1 1   36     < 

E 

8237,73 

1 

B 

6887,71 
6892,29 
6893,64 

B 
B 

700 i,56       ; 

E 
E 

E 

7189,40         ir              B 
7191,70         1                 B 
7  i<>, 78     <.                 E 

7t2ï'a' 

L,d?       E 
E 

82^53 

1 
1 

B 
II 
B 

6894,55 

G 

7006,52 

E 

7201, 5i         1                 B 

7J4o,'(>.1     < 

E 

82  i,'»."<) 

1 

C 

6898,48 

H 

7009,16    < 

E 

-201,86         2                B 

E 

82  5o',j3 

1 

C 

6899  07 

B 

7009,86 

E 

7203,58         .                B 

-55i  ,2.5 

B 

825 1 ,21 

1 

B 

6901 , 5o     < 

E 

-on,.  H» 

C 

7206,23         1                 B 

7556  63     < 

L             E 

8452  ■')■> 

1 

B 

6902  .m 

R 

701 3 ',33 

C 

7208,09         1                 B 

756^47 

B 

8258' 35 

1L 

B 

690  3  ,  1  1 

B 

7014, 36     _: 

E 

7210,66          1                  C 

7562,92 

r              B 

8261.0J 

2 

-    B 

6903 ,  "1 1 

E 

7014 ,71 

B 

7213,95          1                 C. 

-563, 52 

C 

8276,36 

1 

B 

6904,56 

r             G 

70 1 7 , 1 8 

B 

7217,34         2                B 

7616,06 

B 

8278  02 

1 

B 

6907,83 

B 

7<"7,72 

E 

723 1,20         1                 B 

-646,07 

C 

8296,'  06 

1 

B 

6909,3] 

B 

7018,73 

B 

7232,44     <i                 E 

7663,3-      < 

E 

8299,84 

<i 

E 

6910,  "il 

E 

7024,70     < 

E 

72(2,95         1                 B 

7670^89             ! 

G 

83oo,58 

2 

B 

69 11 ,35 

K?           B 

7028,72 

B 

7233,96         1                B 

767 1,19       < 

E 

83 10,22 

2 

II 

6912,24 

C 

7°',-9,9<> 

B 

7 <35,7o         2                B 

7678,11 

C 

83i2,3o 

1 

B 

6914,18     < 

E 

7030,96 

B 

7238,37        2               B 

-682    4- 

C 

8322,85 

iL 

C 

6914,77 

B 

7<>4o,75 

C 

7211,69         2                B 

7689',  1 3 

A 

8327,58 

1 

C 

6916,27 

E 

7049,60 

B 

72.52,72         2                B 

7702,85 

G 

833», 3o 

«L 

B 

H 
E 

7052,93 

E 

c. 

-2.57. 58       '\                E 
7259,38         1                 K 

7732  '  32        '■ 

E 
C 

8336,8g 
8349, '9 

1 
1 

B 
C 

''9'-*  î ,  77 

A 

7057,85         1 

B 

-262,63         1                 B 

7748,35 

B 

8352,39 

2 

C 

6927,32 

B 

7058,56         1 

C 

-a75,57         1                 E 

7797,73 

C 

83  5  5,32 

2 

B 

I,.  Bruninghaus. 
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—  Spectres  d'arc  |  tuile  \, 
Spectre  d'arc  du  cérium  {Jin 


BSti.uo 

8  18  ; .  i  , 


iN.Cu'    n 


Ml.  K.). 

8417,96 
8426,16 
84a7,»4 
844 «,o5 
8442,39 

S  j,(>. 88 

8455,97 
8459.98 
8  i67,3S 
8475,78 
S  J83 ,J  i 
s  [88,  m 
8491,67 


il..  .1 


i: 


>.<1.  \.>. 

8495,64 

85o3,  '.- 

S,  M.  Il, 

85 1 3, 70 
85i6,a4 
8523,3s 
8526,88 
8535,26 
8539,04 
8543,3o 
854"),  i<> 
8548, i3 
856o,6o 


X(I.A.). 

8  56  i 

56 

8567 

(G 

8575 

,<; 

8583 

87 

8612 

1;. 

86 1 3 

18 

86  ;  ; 

>.') 

8636 

i° 

8647 

»l 

8C-2 

8677 

ï<> 

8-0. 

32 

8704 

u5 

X(I.  v .,. 
8716,64 
8756,26 
8772,08 
8782.30 
8810,77 
8891 , 1  i 
8910,98 
8927,42 
8970,41 
8993,36 
8998,80 
9024,68 


1920,  52,  286).  —  Spe 


Zn  (Zinc)  (R.  A.  Sawyer,  Astrophys 

Étincelle  condensa,  éclatant  dans  un  vide  élevé  entre  électroi 
fauteur  esl  parvenu,   dans  ces  conditions,   à   reculer  la  limite  du     , 
lignes  attribuables  au  zinc,  dont  les  ),  sont  reproduites  dans  le   Table; 

Dans  ce  Tableau,  '      ' 
et  à  l'hydrogène,  resp. 


Si6,4 

31.1.7 


5  C  et  11  de 


Î42,9 

i'i-9 
5*7,8 
43o.5 
433,3 

|3-.' 


507,6 


8  s  7.  5 
898,2 


957,: 
965,' 
976,5 


176,6    n: 
186, <;    1 

194,6     oC? 


1228,6 

1  !  V>  .  ') 
I  ».()  |  ,  o 

1273,1 
1282,9 
1293,3 
i3o6,i 


1  du  zinc  dans  l'extrême  ultraviolet. 


1342,8  c 

1376,7  1 

i45i,i  c 

i456,8  ( 

i464,3  c 

1 17  ;.  "1  0        1644 17     '       1  •  m < > . < » 

1478,5  c 

i485,6  o  1672 j 7      i         1953,5 

1 499,5  c 


Zn  (Zinc)  (A.  Hagexrach  and  II.  Schumacher,  Z. 
Spectre  de  bandes  dans  la  décharge  anm 


1  de  la  décharge  annulaire, 


>1.  \  . 
5894,9 
5753,5 
{736,5 
5694,9 
1669,3 
1659,6 
|654,o 
46i3,G 

46û8 ,2 
4596,2 
Ï59O.0 

4584,i 
1579,4 
1575,8 
457i,4 
4568. t 
f566, 7 

r><".  i 


i4:M 

iî-i. 

14<'>7, 


1(1.  A.). 

4155,7 

4448,3 
!445,o 
444>,6 
4138,4 
4433,8 
543o, 9 
4426,8 
442i,7 
5417,8 
54  «  3 , 3 
4409,6 

44o3,3 

5400,4 

4396,7 
5391,9 

4388,3 
4385,i 

438i.o 
4>7«,2 


k(I.A.). 
4370,3 


4352,o 
4318,., 
4346,3 
Ï34o,6 

5334,7 
S33i,2 

4326.2 
53i3,8 

4300.5 


{285,8 
42.83,i 
l28o,3 


voir  A.  Haï 
(LA),    t. 


4258,0  \ 

4254,o  4 

Ï249.6  4 

5244,3  S 

4240.0  1 

4>33,i  i 

;/;,,.;  2 

422.8,3  4 

4224,9  ;n 

4aa3,8  1 

4221,6  4 

4218,0  4 

4215,0  2L 

l2i3.9  3 

4209,3  4 

i"1"',"  1 


wùs.  l'/iotogr.,  1919,  19,  1  \2 

laite  sans  électrodes. 

l <  1 1  nnd  W.  I'iiey.  Physik.  /... 


4189,7       2 

A(I.    V.).      i. 
4047,0        I 

A(I.\.). 

39-7,7 

1 

X(I.A.)-    i- 

36i7,9     1 

4l86,7       2 

4o36,g     1 

3qo> , i 

2  il. 

36i4,o     3 

1 1 83 , 4     2 

4o3i,8     1 

3894,27 

1 

36ti,6     6 

1i77,9    2 
4171,0     2 

4027,3     1 

iOI7,2        1 

3885,3 
3883,i 

1 

36o5,6     1 

ii(i"p.i      2 

4oi3,4     1 

3873,7 

1 

3592,1     1 

4i5('),i)    2 

3982,9     1 

3867,7 

1 

3587.5     1 

i 148,0     2 

3978. 6     1 

3863,6 

1 

3534,6     5 

4(4^,0    1 

3977,0     ' 

386o,3 

1 

1527,8     1 

5i36,o     ! 

3975,2     . 

38  >6,4 

iN 

3526,  1     1 

4129,7    1 

3973,6     . 

385o, 1 

il. 

35qi,i     i 

i  1  *  > ,  <  >    1 

>97  [,5     2 

3842,2 

2\ 

5499,3     j 

1 1 1 8 ,  5     5 

3954,6     2 

38  |<),4 

4N 

3497,8     1 

4 1 1 2 ,2    4 

3948,2     i 

J7  ").).. s 

1 

3494,9     3 

iioi,4     1 

3934,6      1 

$7  il).  \ 

1 

(493,7     1 

4 10 1,4     1 

3928,0     1 

3672,0 

1  N 

3489,5     1 

4097,9    2 

3923,9     1 

366i,8 

1 

3485,7     1 

4091,9    1 

3917,6     1 

16  >  i  .'■ 

1 

3482,3     1 

4o88,6     1 

39l 5,2       1 

3649,6 

4 

3478,2     1 

ïo83,5     1 

39i3,7     3 

3639,3 

3 

1473,2       : 

4077,2     1 

39io,3     1 

3621  ,3 

1 

3469,5       1 

L.  Bruninghaus. 
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Zn  (Zinc)  (Eric 

HlJLTHEN,    C.  R. 

1921,  173,  5 

23). 

Description 

de  la  bande  \  4 

297  du  zinc. 

Le  Tableau 

suivant  contient  les  fréquen 

ses,  réduites  au 

vide,  des  lignes  de  la  bande  de 

X4»97duxinc,d- 

après  les  r 

nesuresde  l'auteur. 

m.           in  vaei 

0.  in  vacuo.  in  vacuo.  in  vac 

uo.  in  vacuo.  ir 

vacuo. 

m. 

in  vacuo.  in 

vacuo.  in  vacuo. 

in  vacuo. 

in  vacuo.  in  vacuo. 

i  ...     2328g 

9    23268/)    2.3268,9    2325o,5    2325o, 5    2 

3228 , 9 

i3  ... 

2.3636,8    2 

453,4    2345o, 4 

2.32.95,8 

2.3292,4    2.3109,4 

2  .  . 

23312 

2     '3277,3    23277,3    2324: 

,4    23246,7    2 

1 2  1  2  ,   i 

1  î  ... 

23673,7    2: 

i-7,0    23473,8 

233o8,9 

233o5,3    23iog,4 

3  . . 

23335 

8      23287,5      23286,8      /i2i' 

,2     23244,2     2 

Îlg6,2 

1 5  ... 

23711,7    2 

5oi,9    23498,8 

2  3323,6 

23319,7    23no,6 

4  •  ■ 

2336o 

5    23298,5    23297,6    2.32.4 

,2     23242,8     23 18 1,3 

16  ... 

237 5 i,3    2. 

528,6   2352.4,9 

2.3339,8 

23335,8    23u3,8 

5  .  . 

23386, 

4    233 10, 7    23309,6    23244 

,2     23242,8     2 

il67,6 

17  .  • . 

23792,2    2 

556,5    23552,7 

23357,7 

23353,6    23.18,8 

6  .. 

234i3, 

5    23324,2    23322,8    23241 

,0     23244,2     2 

3i55,3 

18  .. . 

23833,8    2.' 

585,9    2358i,8 

23377,3 

23373,0    2312.5, 5 

7  •  • 

i344i, 

8    23338,9    23337,2    2324Î 

,9   23246,7   2 

3i44,3 

19  ... 

23877,1     . 

....'.    236.2,5 

23398,7 

233g4,2    23.34,2 

8  .  . 

23471 

3    23354,7    23352,8    2325: 

,1    232.5o,9    2 

3i34,8 

20  . . . 

23922,0    . 

2.36  J4, 5 

23421,8 

23417,2    23.44,9 

0  •  • 

235oi , 

()    23371,.)    23369,8    23a58 

,8    23256,2    2 

3 1 26 , 7 

21  ... 

23678,4 

23446,8 

2344i,8    23.57,5 

23533, 
2.3566, 

8  23390,4    23388,0    23265 

9  23410,0    2.3407,4    2327 

;   23431, 0  23428,2  23284 

,8    2.3263,1    2 
,3    23271,3    2 
,3    23281,1    2 

3 1 20 , 1 

23  ... 

2.37i3,7 

2.3750,6 

1 2  . . 

236oi, 

i  1 1 1  ';  5 

Zn,  Al,  Cu,  Tl,  Sn,  Pb, 

C,  Co,  Fe,  Ni, 

Cd  (J.  C.  Me  Lennan,  D.  S.  Ainslie  and  D.  S 

.   FULI.ER, 

l'roc.  R.  Soc.  Lond. 

1919,  [A],  95, 

3i6).  —  Spectres  d'arc  dans 

l'ultraviolet  ext 

ême. 

Ces  spectres 

ont  été  obtenus  au  moyen  < 

u  spectrograplie  vide  d'air  des  a 

utcurs. 

Zinc. 

1720,7     8          1670,1     2 
1718,5     4          1 65 1,9     2 

I94l,0      1 
1899,8  20 

1744,2     1 
1 7  i  1 , 1     2 

i56o,5     9 
i55o,7     2 

Nickel. 

1740,2 
1737,3 

5          K)32,5     2 
5         1894,5     1 

20*5,5   16 

1670,6    4        1642,1    8 

i83i,4     6 

1726,2  10 

i548,5     3 

2005,0       I 

'732,3 

1874,5     1 

1821,8     3Pb? 

1611,8  14          i5g4,2     s 

1811,2  20 

1682,5  12 

1482,8     5 

1991,0     6 

•729,4 

3         1871,0     1 

1589,6  10 
i5io,4      1 

i6o5,6    12 

lhallium. 

1756,6   16 

1741,3      1 

1671,6  12 
1597, 6     3 

1 164,5     6 

1982,0     2 
1964,8    4 

1722,2 
.720,0 

3          1855, 5     2 
5          i816,5     4 

i49i,5      1 

Cuivre.           1907,8  14 

1699,5   10 

i555,8   12 

Cobalt. 

1902,3    2 

1714,8 

6          1827,0     . 

1486,2     G 

2037,3     6         1891,8     6 

1489,2     6 

i5u,7    4 

2i38,7     4 

i859,2     4 

1709,5 

6         1808,0     3 

1478,5     2 

2026,2    4         1827,3    2 

1475,2   i5 

i494,7     « 

i854, 5     6 

,707,3 

3         179°, 5     4 

1 477,0     4 

2.00 1,0     4          1814,2     6 

i.l  38,  i     4 

1492,7     1 

2061,5     5 
2026,2     7 
1939,5     2 
1929,5     9 

1849,7     5 

1701,3 

2         1773,0 

'457,9     4 

1 979,°    4         1792,2     s 

1437,3    4 

1434,0     5 

1846,7     6 

1698,3 

2         1745,5     2 

1457,5    4 

1748,6    4         1660,0    6 

1402,4    4 

1 4  3 1 , 9     5 

1829,4     6 

1692,5 

8         1728,0     4 

>45i,i     4 
i445,o     3 

J73(),7     4          i653,8     6 
1721,8     6          1 56 1,8   i4 

1400,5    4 

Carbone. 

1822,5     4 
1818,7    4 
1806,7     1 

1687,9 
1661,8 

4         1711,0    3 
2.         1 706 , 5     2 

Aluminium. 

1708,5     4          i559,o   16 

Plomb. 

2307,5    2 

1 9 1 2 , 2     3 

i656,5 

2         1704,0    2 

1704,9     2         1 538 , 5     5 

2.170,5     8 

2298,0    9 

Fer. 

1791,3    4 

i653,2 

6          i668,5   10 

i989,9  i4 

1693,4    4          i5o8,2     4 

2060,5     8 

2219,0    2 

1790,5    4 

i65o, 1 

2          1656, 5      1 

.935,1     4 

1692,5     1          i499,8     6 

1925,8     2 

2o88,5     5 

2.394,5     5 

1787,5    4 

Cadmiu 

i647,5     2 

i93o,4  10 

1686,7     4          M9i,o     2 

1913,7    4 

i93o,5    i5 

2.38o,2     5 

1781,7    2 

n-          1526.5     1 

1862,8  32 

1684,6     ■:>.         1478,0     4 

1904,2    2 

1758,1     9 

2.36o,o     4 

1767,8    9 

i993,5 

i854,5  32 

1681,7     1              .     . 
1679, 1     2            Elam. 

1898,7    2 

i749,7     5 

2346,0     4 

1763,2     6 

1988,0 

1766,6     4 

[895,5    2 

1626, 9  10 

2097,5     2 

.758,7     . 

1966,0 

1761,9   10 

l67l,6       2              2l52,5     12 

1821,7  i'. 

1 562,0     9 

1750,8     6 

1946,0 

1724,3    10 

167I ,5       2             2o4 T ,2       2 

1796,5  10 

1 56 1,2     9 

1746,0     6 

1940,0 

Zn,  Cd,  Mg,  Ca 

,  Cu,  Ag,  Al,  Tl,  Sn,  Pb,  Bi 

,  Sb,  Fe  (L.  et 

E.  Bloch,  J.  Plifsiq.  et  Radium,  192.2,   [6], 

3,  309  et  C.  R.,  174,  1426) 

Spectres  d'étincelles  éclatan 

sous  l'eau. 

Étincelle  co 

idensée  éclatant  entre  les  él 

îctrodes  du  mé 

Lai  à  étudier,  im 

mergées  dans 

l'eau.  Ces  électr 

ades  sont 

à  des  distances  de 

l'ordre  de  quelq 

ues  dixièmes  de  millimètre. 

Une  coupure  a  e 

tincelle  avec  élec 

trodes  d'alum 

nium  distantes  de  ionlm  et 

dans  l'air  est  placée 

en  série  avec  l'éclateur  sous  l'eau.  Au  régiiiu 

de  la  décharge 

produite,  celle-c 

est  oscillant 

,  à  raison  de  57o 

000  périodes  par  seconde.  La 

plupart  des  lign 

es  observées  sont  ren versées 

(R.). 

Zinc. 

Zinc  (suite). 

Zinc  (suite). 

a.           Symbole.           Observations. 

X-           Syr 

ibole.          Obser 

valions. 

a.           Sym 

joie. 

Observations. 

49^3,58) 

(  Doublet  d'étincelle 

3344,90  R 

33o2,9i    y- 

1 

2801,071   R 

1   La 

i,e  liane  mnsuuée 

49", 63  j 

\       caractéristique. 

_od     R.  net  e 

fort. 

1     par    Pb    2802,    les 

4680,20)  1p 

l  Émission  diffuse  vers 

3282,28)    lP 

2?5o;43)  xp- 

2558, 01) 

id  j     deux  autres  extrê- 

1    le  rouge   avec   ab- 
1  s   j    sorption    de   moins 

3o7 5, 88  j  y-s, 

_i?i\  Ligne  de 

flamme. 

(     mement  faihles. 
(  Doublet  d'étincelle 

f     en  moins  nette. 

2502,03$ 

} 

(l--2î). 

L.  Bruninghaus. 
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i.  Cd.  Mg.  Ca.  Cu.  Ag.  Al.  Tl. 
Cadmium. 


Doublet  d'étincelle 

caractéristique 
Émission  diffuse  vers 

R. 

le   rouge   avec   ab- 

'/' 

1   1 

sorption    1I0    moins 

1 

S 

en  moins  netle. 
Cd  -   émission   sans 

4,1 5,91 

i 

déplacement. 

R. 

/ 

},»<('.  1  s 

.,/ 

R.  net  et  fort. 

1  P 

R. 

i.S 

i/V 

Ligne  de  flamme. 

1 

Les   deux   premières 

R. 

lignes  très  diffuses 

1  /' 

-3rf  j 

ei  très  faibles,  la  3e 

•836, 90] 

1 

a  disparu. 

1748,61, 

Doublet  d'étincelle 

,1-— 271. 

Magr 

ésium. 

A. 

Sj 

nbolc. 

observations. 

R. 

'/> 

I  5 

i48i,3o 

1 

Ligne  d'étincelle  ca- 

i 

ractéristique. 

R. 

' 

-»* 

Lignes  diffuses. 

3829. 36* 

lP 

3336.69) 

R. 

i.i'.i  i 

1 

R.  faible. 

'/' 

— -2.Ç     ^ 

[096,91] 

R. 

Paraissant   exister. 

><H,2  .<)- 

-3rf 

niais    masquées    en 

'/' 

partie  par  bande  H*0. 

Doublet  d'étincelle 

- 

1  -  — 27. 

28  )2  , 1 1  | 

R. 
i.S 

1 

Ligne  de  flamme  très 
élargie. 

St802,70i 

R. 

! 

Doublet  principal 

I  7 

d'étincelle  renversé. 

j  Doublet  diffus  d'étin- 
celle, n'est  pas  ren- 


1776,33 
1782,98! 

ip      |V   /  Ce  quintuplct 

Lignes             semble. 
jP         l     renverse. 

nonclas.  J 

Calcium. 

A. 

Symbole.           observation 

56oi,28' 
fe7o,27 

Triplet    )  D    „„, 
non  classé!  R'  Mt' 

4456, 61 

iiiï.G; 
44*5,43 

\p  —  %d      R.  fort. 

,  Bi.  Sb.  Fe 
Calcium  1 
Symbole. 

I  Triplet  , 
non  j 
*  classé,  f 
/  Doublet 
j  non  classé! 
j  Ligne  \ 
i  nonclas. 
(    .  S  -  r  P\   . 


Spectres  d'étincelles 


'i.,3'i.66S 


::S1 


Doublet  principal 
d'étincelle  forte- 
ment renversé. 

Doublet  d'étincelle 
faible. 


/ 


363o,76}   ip  —  Zd      R.  faible. 


1 ,  92  ) 


2437,84  R. 

24 i3,26  R. 

2375,10  R. 

233i,4i  R. 

2324,73  R. 


j3o9,74     R. 


.  Doublet  d'étincelle. 
.  Renversement  assez 
'     fort  mais  diffus. 

j  Groupe  de  lignes  ren- 
f  versées,  la  2e  et  la  4e 
f  forment  un  doublet 
\    d'après  Fowler. 

luivre. 

;.  (  (bservations. 

S  Ces  trois  lignes  d'arc 
sont  faiblement 
('•mises:  toute  trace 
i  de  renvers.  n'est 
(  pas  exclue. 
R.  net. 
R.  très  intenses. 

(  R.  net. 
•  R.  diffus. 

I  R.  net. 

Fine. 

Très  faible. 

Fine. 
£  Ligne  d'étincelle. 
\  Diffuse. 
(  Forte. 


Argent. 


Faible. 

|  Fines. 

Bande  très  diffuse, 
j  Groupe  de  lignesd'arc 
I     fines  et  renversées. 


'"A  . 


2378, 

■>">-.> ,( 


2767,87) 
3229,75 ) 

258o.i4) 


2379,58] 
2  >3o,9  j 


us   l'eau   (suite  I. 
Aluminium. 

nbole.  Observations. 
{  Bande  dégradée 
/    vers  le  rouge. 

-17      R.  fort. 

28      R.  fort. 

—  >-      R.  faible. 
-38       IL  faible. 

_<,     (  R.  Doublet  absenl  1 
(  masqué. 

—48      R.  assez  fort. 

Thallium. 
-17      R.  fort. 

—  28      R.  très  fort. 

—  :>.<j      R.  net. 

Ligne  d'étincelle. 
(  R.  fort. 
-38      R.  fort. 

I  Très  faible,  douteuse. 
Ligne  d'étincelle. 


*3i;5 

*3ooi) 


*  Lignes  à  diffère 


Observations. 
R.  Fine. 
Diffuse. 
R.  Fine. 
Diffuse. 
R.  Forte. 
R.  Forte. 
R.  Fortes. 
R.  Forte. 
R.  Fine. 
R.  Diffuse. 

R.  Faibles. 

R.  Diffuse. 
R.  Forte. 
R.  Forte. 
R.  Forte. 
R.  Diffuse. 
R.  Très  faible. 
R.  Forte. 
Diffuse. 
R.  Forte. 
Diffuse. 
IL  Diffuse. 
R.  Diffuse. 
IL  Faible. 
R.  Faible. 
R.  Diffuse. 
H.  Faible. 
R.  Très  faible. 
s  (le  fréquences  constantes. 


L.  Bruninghaus. 


Emîssionsspektra.  —  Emission  Spectra.  —  Spectres  démission.   —  Spettri  demissione. 


Zn,  Cd,  Mg,  Ca,  Cu 

,  Ag,  Al,  Tl,  Sn,  Pb,  Bi,  Sb,  Fe 

—  Spectres  d'étincelles  éclatant  sous  l'eau  (suite). 

Plomb. 

Fer. 

Fer  (suite). 

Fer  (suite). 

A. 

Observations. 

A. 

Observations. 

A. 

Observations. 

À. 

Observations. 

iS:<; 

5371,49 
5328,06) 

5324, 20 j 

11.  Faible. 

>7'9,93 

R.  Forte,  diffuse. 

3oool95) 
2999,  '0 
2994,43 

R.  Groupe  fort. 

/»o57>97 

R.  Très  forte. 

11.  Nette. 

3707-9? 

11.  Faible. 

R.  Forte. 

3683, 60 

11.  Fi  no. 

H.  For  Les. 

5270,35 

R.  Nette. 

3687,45 
3677,63 

R.  Fine,  faible. 
11.  Fine,  faible. 

Hll'f 

11. 

3039,71 

)23a,96 

II.  Très  faible. 

3647,84 

II.  Fine,  nette. 

2981 '45 

II.  Faible. 

*3572,88 

R.  Fine. 
II.  Forte. 
1!.  Diffuse. 

4415,13 

4  4o4,75 

Fond  continu. 
R.  Très  faible. 

363i,46 

36 18, 77 
36o8, 85 

II.  Fine,  nette. 
11.  Fine,  nette. 
11.  Fine,  nette. 

jg:jji 

R.  Diffuse,  forte 
R.  Fine. 

'2802,09 

R.  Fin». 

R.  Très  forlo. 

4383,55 
4325,78 

11.  Forte. 
11.  Nette. 

3586,97 
3586,n 

II.  Diffuse,  faible. 

2966,90 

'U5'.),  99 

Il    Diffuse,  forte 
R.  Nette. 

2663,26 

R.  Forte. 

4307,92 

R.  Nette. 

358i,2o 

11.  Forte. 

II.  Nette. 

2650,77 

R.  Diff..  faible. 

4271,75) 

R.  Nette. 

357o, 12 

11.  Forte. 

2957,365 

*2Ô28 ' 36 

R.  Très  faible. 

4271, »6j 

3565,38 

II.  Diffuse,  faible. 

2953,78 

II.  Présente. 

261  1,26 

R.  T.  Forte,  diff. 

4260,48 

R.  Très  faible. 

3558,5a 

II.  Faible. 

2g4g   22 

il.  (Mn?) 

*'ï-o'i8 

R.  Forte. 
R.  Forte. 

425o, 79) 
425o,i3j 

II.  Faiblr. 

352^26 

11.  Faible. 
II.  Faible. 

2947^88) 

11.  Forte. 

•;  >  j  (6,28) 

R.  Faibles. 

4235,95 

R.  Très  faible. 

35i3,82 

11.  Faible. 

2941! 35 j 
294o,59i 

''  1  i3,92J 
*24u,8o 

!i.  Très  faible. 

4233,61) 

4210, 36 

11.  Très  faible. 

3497,n 
3497,oo 
1490,  58 

II.  Faible. 

R.  Faible. 

'2402,0.4 

R.  Très  faible. 

j 

Quelques  lignes 

R.  Nette. 

2937,80/ 

II.  Fortes. 

\ 

douteuses. 

3476,69 
3475,  i  j 

2936,91 i 

Bismuth. 

4071,75 

11.  Nette. 

R   Nette. 

2929,09 

11.  Assez  forte. 

1-22  -' 

R.  Fine. 

4o63,6i 

R.  Nette. 

3465,87 

II.  Nette. 

2926, 58 

R.  Faible. 

*4iaaîoi] 
*35g6,26 

Ces  lignes  sont  fine- 
nien  i  renv.  avec 

Toi';  S 

11.  Forte. 
II.  Faible. 

'Mio'qM1 

Une  ligne  forte 
"R. 

2912,16 

R.  Nette. 

Petite  lacune 

*35i 1 ,oo| 

ailette  noire  du 
côté  du  rouge. 

4005,26 
3969,26 

R.  Très  faible. 
R.  Nette,  faible. 

n\o,â\ 

diff.  vers  le  rouge. 
11.  Très  faible. 

2874^8 

avec  lignes  d'ét 
R? 

ne. 

■M';''  '     I 
3  S81 ,9   ? 

3279,9   ? 

H.  Faible. 
R.  Faible. 

3g3o,3o) 
3927^45 

11.  Diffuse. 

3407^6 
, 

II.  Très  faible. 
Lacune  offrant  sur- 

2873,40 
2858,34 

R,  Très  faible. 

3922,92 

R.  Diffuse. 

1 

tout   des  lignes 

2851,80 

II.  net. 

R.  T.  Forte,  diff. 

.....\.\ 

d'étincelle. 

2843,97) 

R.  net. 

*2989|i5| 

*  ig38,  ii 

*  2898,08 
'2780,57 
^2696, 84 

R.  Forte. 
R.  Faible. 
R.  Forte. 
11.  Forte. 
R.  Forte. 
II.  Faible. 
R.  Diffuse. 
R.  Forte. 

3899,7") 
3895,65$ 

388;, o5 
3886 , 29 \ 
3878, 7'3| 

3872 ,  5] 

R.  Diffuse. 

R.  Assez  forte. 

II.  Une  seule  ligne. 

R. 

Assez  nette. 

R.  Très  faible. 

3 25 9, 04 
3258,76$ 

322" !  80) 
3227,75) 
3193,91 

3 186,7/, 
3i-~  52) 

Faible. 

Forte. 
Forte. 

R. 

2843,63) 
2838,12 
2832,  [3 
a83 i,56 
2825,  55  j 
2823,28) 
2813,2g 
2806,98 

R.  net. 
II.  net. 

R.  Fine. 
R.  Fine. 
R.  Forte. 
II.  Nette. 

'  -*7,99 

i859,9o^ 
3856,38) 
3849,99 

R.  Forte,  diffuse. 

^Xo\ 

28o4,5i 

R.  Nette. 
R.  Mn? 
11. 

Antimoine. 

R.  Très  faible. 

3.67,89 
3i54 ,  19 

3i99,94 ) 

2"97, 7S 

S|  ;p] 

II.  Très  faible. 
R.  Fine. 
R.  Très  faible. 
11.  Fine. 

384i,o6) 

384o. {4  5 
3834,20 

R.  Nette. 

11.  Nette. 
Une  ligne 

Une  ligne 
R.' 

forte,  diffuse. 

2796,99 
1788,101 
2787,98! 
2783,71 

R. 

R.  Forte. 

*a87?'|a 

R.  Nette. 
R.  Forte. 

S3;Sj 

3824,24) 

R. 

forte. 

3oqi,57 
3o83,73 

II.  Nette. 
11.  Nette. 

2780,02  1 
2779,90' 

>y>7 ,  >  1 

R.  Très  faible. 

3820,44 

3077,17) 

II.  Nette. 

2778,84 j 

*'70<),94 

R.  Forte. 

38(5,84) 

R.  Faible. 

3o7'j  ,7''  5 

R.  Forte. 

2727,22) 

II.  Très  faible. 

R.  Douteuse. 
Une  ligne 

3067,24 

3o63,t)2 

R. 

R.  Faible,  douteuse. 

2772;!i! 

II.  Nette. 

2682 ,76 

R.  Faible. 

3798  5o; 

II.' 

3o62,22 

Forte. 

'.-<;-  •')■> 

II.  Faible. 

^670,66 
*2652,6i ) 

R.  Forte. 
R.  Nette. 
11.  Faible. 

3  '-\)K. !o.» 

faible,  diffuse. 
II.  Faible,  diffuse. 
II.  Faible,  diffuse. 

3o57.4 \\ 

II.  Diffuse,  forte. 
R.  Nette. 

2762',o3) 
2761,78! 
275632) 

II. 

R.  Forte. 

2598,08 

R.  T.  Forte,  diff. 

3767',  19 

R. 

Z\:X[ 

R.  Nette. 

2755,73$ 

■>')- 1,09 

11.  Faible. 

3763,80 

11. 

3026,47! 

R.  Nette. 

2753,3i 

II.  Faible. 

2528,54 

R.  Forte. 

;-'>s  23 

11. 

3o2i   07) 

R.  Groupe 

>~5o   \\ 

R.  Forte. 

2478,34 

R.  Faible. 
R.  Faible. 

37'19!  47  | 
3748,2.5) 

R.  Forte,  diffuse. 

3o20;64i 

3ooo,57^ 

1res  fort. 
R.  Groupe 

2746;98) 
2746,48! 

R.  Fine. 

quenccs  co 

à    dilférences   de   fré- 
îstantes. 

3737,i3 
3734,86) 

R.  Forte,  diffuse. 

3oo8, r3) 
3oo2,63 

très  fort. 

!744,52j 

2744,06! 

II.  Fine. 

L.  Bruninghaus. 


Emissionsspektra.         Emission  Spectra.         Spectres  démission.         Spettri  d'emissione. 


Zn.  Cd.  Mg. 

Ca.  Cu.  Ag.  AL  TF  Sn.  Pb.  Bi.  Sb.  Fe. 

—  Sperlres 

d'étincelles  éclatan 

SOUS 

l'eau  1  suite). 

Fer  {suite). 

Fer  {suite). 

Fer  (suite). 

Fer  (  fin  ). 

A. 

Observations. 

),. 

Observations. 

A. 

(bservations. 

"a. 

Observations. 

,-,..;, 

11.  riiic. 

2632,23 \ 

263i,o3) 

H. 

25a3,n) 

. ',     ^goj 

t.  Fies  diffuse. 

2434 
2432 

90 1 

■ 

■  1,  >S,  îo 

R.  Faible. 

.'.18,11 

R.  Nette. 

2432 

00) 

1res  fin. 

2625,66 

R.  Faible. 

25n,77 

a  j3o 

1  1 

1 

K. 

2623,53 

R.  Assez  forte. 

25io,84 

t.  Diffuse,  forlc. 

2428 

36 

1 

s6i  7,62 

II.  Nelte. 

2507,90 

t.  Fine. 

2  1''  i 

16 

•>-;•..  [6 

H. 

2612,82 

Finement  renv.? 

. 5o5 ,o. 

t.  Fine. 

24  '  7 

1 5 

H. 

261  r,8- 

11.  Fine. 

2  •„„,,  j 

t.  Diffuse,  forte. 

2  1  l'i 

il        11.  Faible. 

- 

Faible. 

2607, 17 

11.  Nette. 

2496,54 

t.  Fine. 

•'  '|  Il 

°®j     11.  Diffuse. 

Forte. 

-!'„»").  ig 

-i«)i  ,16 

t.  Très  diffuse. 

2  |  10 

1$.  Forte. 

2599,40 

R.  Nette  et  forte. 

2490,64  , 

2  [06 

67      II.  Fine. 

2598,37 

II.  Fine. 

2489,75] 

2404 

T,{     R.  Diffuse. 
1  1  ) 

H.  Ko  rie. 

25g  s, 81 

248,,, 5 

Groupe 

'4"î 

R.  Forte. 

2585,87 

Finement  renv. 

i484,ig 

II. 

■,400 

34       Faible. 

- 

S584,54 

R.  Forte. 

2483, 41 

très  diffus. 

239g 

a5      II.  Fine. 

H.  Nette. 

2377,9'^ 

Faible. 

2480,00] 

>;.,'. 

64        II.  Foric. 

»7°3,97 

2576,68 

II.  Diffuse. 

>  (()-,  ïo  ' 

238g 

.,8      R.  Faible,  fine. 

2699,0g 

11.  Faible. 

2  ">-  5,76 

II.  Diffuse. 

2474,82 

t.  Faible. 

2388 

63       R.  Forte,  fine. 

Faible. 

25-4.37 

Faible. 

■'ir'-o;. 

2382 

04       R.  Forte. 

2570,52 

2472,90 

11.  Forte,  diffuse. 

2373 

7Î 

R.  Xelte. 

2 566,91 

Forte. 

2472,37! 

2378 

56°l     R.  Faible? 

2559,95 

2468,89 

Et.  Fine. 

2368 

R.  N'eue. 

2554, 97 \ 

9 

2.467,75 

!!.  Fine,  faible. 

2364 

s  •       R.  Xelte. 

■666, 8o) 

I!.  Faillie. 

2  >5i,  >o) 

2465,17 

11.  Fine. 

a36o 

3i  )     Une  seule  ligue. 

a666,38 j 

2549,6. 

II.  Diffuse. 

2462,67 

Et.  Forte,  diffuse. 

236o 

00                 R. 

2545, 98 \ 

II.  Diffuse. 

2458, 78 J 

R.  Fine. 

235g 

n  )           diffuse. 

a65o,6o 

2544,7o5 

II.  Fine. 

2457,60) 

2348 

3o      11.  Nette. 

a647,58 

R.  Faible. 

,54a,,,  j 

R.  Diffuse. 

2454,i6 

2344 

28  i     Fn  seul  groupe. 

..,,..  Ii) 

Faible. 

2540,97 j 

2453,49 

R.  Fine. 

2.344 

o!          r: 

9645,12) 

2536, 81 

R.  Diffuse. 

!449,8a 

Faible. 

2343 

f9)             diffus. 

a643,99 

11.  Nette. 

2535,6o) 

2447,72 

11.  Fine. 

•>.338 

00       Fine  douteuse. 

2(.j[  ,65 

H.  Faible. 

Faible. 

II.  Us  1  forl 

25  Io,  îo) 

9529,27) 

11.  Diffuse. 

2446, \7\ 
5445,57) 

Diffuse. 

2332 
2320 

80       R.  Fine. 
37       R.  Diffuse. 

9635, 8o 

2527,44 
2527, 10) 

R.  Diffuse. 

2439,75 
2439,29) 

R.  Fine. 

,„, 

80      R.  Douteuse. 

Zr  (  Zirconium  1  (W.  Vahle,  Z.  wiss.  1 

hotogr.,   191 

3,  18.  84).  —  Spectre  d'aï 

Ni  lia  te 

de  Wconium  de  Merck.    Speetre 

le  réseau.   Are  au  cha 

rbon,  aliment 

é  par  4  à  6  ampères 

SOUS     I 

0  volls,    électrode   positive 

garnie  de  n 

ilraie.  Longueu 

.-de  l'arc  :  8"»  à  . 

o°™.  La  tioisième  colo 

inc  E. M.  con 

tient  l'erreur  moyenne  sur  les  mesures. 

3 1  r.  \ 

1.            E.M. 

X(I.A.).       i. 

E.M. 

X(I.A.). 

/.            E.M. 

X(I.A.).       1. 

E.M. 

a(I.  A).      i.           E.M. 

0            0,010 

2434,58o     00 

0.010 

2567,643 

'.            0,001 

2658,68g    0 

0,000 

2714,262     3           0,002 

2291 .  106 

0                O.OIO 

244i»984     0 

0,00  i 

2568, 873 

,          o,oo3 

2667,800     1 

0 ,  002 

S7I7,  |M-j       00            0,006 

0               0,010 

2449,849      » 

o,oo5 

2")  71 .  i3o 

,          0 , 002 

2669,454     1 

1,001 

2718,271      00          

23o3,i33 

0          0,010 

■-'  P7:    !  •<>         \ 

0,00". 

2579,558 

>          0 , 00 i 

2670,971      1 

►  ,002 

,720,  ;  ...i    1        0,001 

23,7,244 

0             0,010 

■>'|6),   |00        "> 

o,oo5 

2583,4io 

o.ooj 

2678,63g     ". 

i.ooj 

2722,61  ">    i        0,000 

2348, 58() 

oN       0.007 

2487,289     0 

0,006 

2583,654 

jo          0,006 

2681,769     1 

0,006 

2723,710    0        0,002 

a35i,66o 

00         0,010 

2488,167        ! 

0,001 

2588,943 

2687,753     1 

,,002 

2725,468    1        0,001 

2357, i4o 

0,004 

2496,498     0 

0,009 

2589,069 

\          0 , 002 

2689,462     2 

1,1m  : 

2726,497    i        0,001 

00         0,010 

25o4,oi3    0 

0,004 

2589,663 

2692,612     3 

o,oo3 

2727,02g    1        0,000 

- 

0          0,008 

2  V>.l  ,912      0 

0,010 

2612, ,78 

)               0,010 

2692 ,9, i     0 

0,010 

2728,576    00       0,010 

2374,  i5cj 

00         0,004 

2532,477      i 

0,002 

2626,411 

0,006 

2693,532     4 

o,oo3 

2729,953    00      0,010 

2382,  o/|8 

0                O.OOJ 

2535,158     00 

263o,353 

0,OOI 

2694,062     3 

),002 

2732,725      1            0.001 

0                O.OIO 

2538,024    (,() 

0,002 

2630,900 

0,002 

2695,433     2 

),002 

2733,45o     00         o,oo3 

2387,201 

0            0,008 

2539,668    00 

0,010 

2635,427 

1          o,oo3 

2699,614     3 

0,004 

2734,854     5           0,001 

- 

0               0,008 

2542,m     5 

o.ooj 

2638,7,8 

.i.        0.00'; 

2700,140    .", 

.,(.(). 

.;■!;, 888      00           0,001 

0               o,0IO 

9.55o,5j1     0 

o,oo5 

2639,082 

0,002 

2706,188     1 

i,oo3 

!74o,352     1          0,000 

0          o,oo3 

255o,7 îg     j 

o,oo5 

2643,  io6 

o,oo5 

2709,348     1 

),002 

2740, 5< 8     1          0,000 

00 N     0,006 

2567,090    00 X 

o,oo3 

2647,785 

,N'       0,010 

2711,512     5 

»,O0  ' 

274i,55i     3          0,001 

2410. jo5 

0          o,ooi 

256-,  J80     1 

0.001 

a65o,  I82 

D,oo3 

>,oo3 

2742,558     5           0,001 

L.  Bruninghaus. 


Taules  internationales.  1917-19^^ 


Emissionsspektra.         Emission  Spectra.  -     Spectres  d'émission.  —  Spettri  d'emissione. 


Zr  (  Zirconium  ).  — 

Spec 

re  d'arc 

(suite). 

X(I.A.)-  i- 

E.M. 

X(I.A.).   »'■ 

E.M. 

Ml.  M- 

». 

E 

.M. 

a(A.L).   1. 

E.M. 

>.(I.A.).  i. 

E.  M. 

27.13,926  00 

0,001 

2882,086  0 

0 ,000 

3028 , 04 1 

6 

0 

001 

3212,017  3 

0 

oo3 

3359,953  3 

0,001 

2745,860  5 

0,000 

2882,133  0 

0 ,  00 1 

3029,520 

6 

0 

001 

3212,578  1 

0 

001 

336o,454  3 

0,001 

2748,913  0 

o,oo3 

2883,8o6  0 

0,001 

3o3o,923 

1 

0 

002 
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{087,687     2 

0,001 

3>49»737      i 

0,001 

1727.715     2 

0 ,  002 

3896,328    4 

0,00I 

4000,963     1 

o,oo3 

4088,204     0 

0 ,  002 

t55o,466     5 

0,001 

3729,725    4 

0 ,  00 1 

3897,657    ' 

0,000 

4001,089     1 

0,000 

4089,745     2 

0,002 

Ï55i,957     s 

0 ,  00 1 

3731,267      5 

0,002 

3899,094     00 X 

O,002 

4001,218     1 

0,001 

4090,5 i5    4 

0,001 

35")  1.0711      i 

0,001 

3737,399       2 

0,001 

3goo, 5 i3     5 

0.001 

4002,553     2 

0,001 

4090,792     3 

0,001 

3 556, 602  10 

0,002 

3738,ia5     2 

0  001 

3902,462     00 

0  \  002 

4003,096     3 

0 ,  00 1 

4093,162     00 

o,oo3 

3558, 9G3     3 

0,000 

375o,644      3 

0  '  00 1 

39i4,342     0 

0,002 

joo4,4oi     2 

0,001 

4094,27       00 

3565,  i  !  5     2 

0 ,  002 

3751,596     6 

o'ooi 

3915,939     5 

O.OOI 

{004,868    oN 

0 ,  00 1 

4og6,632     1 

0,001 

3566,io5     fi 

0,001 

3-54,802     0 

0,002 

39i6,643     3 

0,002 

{007,603     4 

0 ,  00 1 

4099,085     1 

0 ,  000 

3568,145     2 

0,001 

3762,511     0 

0,002 

3917,893     1 

0,001 

{012, 25a    5 

0,001 

4099, 3i 3     1 

0,000 

3568,8-2     4 

0,001 

3764, 3g i     6 

0 ,  000 

3919.842     0 

0 ,  002 

{016,995     3 

0,001 

4102,281     3 

0 ,  00 1 

3572,474     8 

0,001 

3764, 836     0 

0,000 

J92 1 , 796      5 

0 ,  002 

4017,952    2  XL 

0,001 

4108,398     3 

0,001 

3573,o83      { 

0,001 

3765,182     0 

0 ,  00 1 

3923,7)       00 

4oi8,38i     3 

0,001 

4uo,o53     00 

0,001 

1575,796      5 

0 ,  OO I 

3766,271     0 

0,O02 

3926,790     iN 

O,O0I 

4023,981     4 

0,001 

{u3,836     1 

0,002 

3576,861     7 

0,000 

3766,719     3 

0 ,  00 1 

3927,41       00 

4024,439     5 

0,001 

4l2i,459     3 

0,001 

Î577,56i      i 

0.001 

3766,820     3 

0,000 

3929,45       0 

4024,915    4 

0,001 

4 121 , 676    0 

0,001 

3578.218    4 

0 .  000 

3766,932     00 

0,002 

3929,539     5 

0,002 

4026,928    0 

0,002   . 

{127,97      00 

3586,298     5 

0 ,  00 1 

3772,058     00 

0,001 

3931,492    00 N 

0 ,  0O2 

4037,204     î 

0,002 

4l 34, 322       0 

0 ,  002 

3587,981     4 

0,001 

3778,649     0 

0,000 

3933,187     1 

O,00I 

4028,9 jg     3 

0,000 

4i35,683    2 

0 ,  00 1 

L    Bruninghaus. 


jEmissionsspektra.  —  Emission  Spectra.  —  Spectres  d'émission.  —  Spettri  d'emissione. 


4i38,'2i2 
ii  i7,36 


(\l  30 ,  977 

(153,644 
4153,737 
4x56,23g 


42 11, 335 
4211,879 
42i3,864 
4218,444 


E.M. 

/.  (LA.). 

o'oo4 

4266,873 

0,001 

4276,720 

4277,369 

o'o02 

4«.8<v>S 

0,OOI 

0,001 

428o,3i 

ia8a,o35 

0  ,  00'2 

4282,204 

4i83,3i5 

'jl85,22 

3 

0,00, 

[293, i33 

4294,79"» 

4 1 86, 6S6 

0 

0 ,  000 

4296,739 

4187,462 

0 

0,002 

',301,591 

}i87,565 

4 

0 ,  000 

4301,809 

4  '9'  ,791 

1 

0,002 

4302,884 

î  '  '.»  '  ,<><M 

1 

0,002 

4304,694 

i  I94,00'3 

0 

0,002 

4308,937 

43,8o8     o  0,001 

53, 56g     1  0,001 

55,843     00N      0,002 


i  ■».(',;,, <Ms 


4321,45 
i323,9i 

i 324, 037 


{347,896 
4348,098 
4348,939 

i357',57 
4357,85 


4370,81 


(Zirconium).  —  Spectre  d'an-  (suite 
la.),     t.        i:m. 


4491,: 

4494,- 
449  !•! 


i3-o 

p;3 

,954 

43f.i 

4377 

37 

iiT'l 

438i 

,93 

4  i««i 

62 

|i.»o 

,16 

iii»'» 

49 

43- 11 

4<)7 

i->9i 

940 

4413, « 

44 '4, 
44M, 
44'2o,, 
4423,, 


4436,- 

',438,< 


[,307      1 
1,995     6 

[,023       1 


115-, 
4457.' 


4464,926  o 

4166,909  3 

4467,09  0 

4468,22  o 

4468,784  4 

4470,3i6  3 

4470.561  5 


i'196,: 

i'.yfi.î- 

ii99,« 
ÎÎ99- 


4527,98  0 

4533,497  0 

4533,674  0 

4535,747  h» 

4539,980  4 

4542,216  7 

454 i.49  0 


4555,525 
4556.2.53 
4557  >3 

4557,798 
4558, o36 
4558,701 
4562, i3o 
4565, 460 


4574 

i«>4 

1  '7i 

9'» 

i  5-6 

20  5 

15-7 

8o3 

4582 

292 

1584 

236 

4  584 

58o 

4584 

957 

4585 

714 

1 590 

iVl 

4590 

^44 

4592 

84 

iiio(i 

28 

46oi 

44 

46oi 

9« 

■1609, 

'1609,  ■ 

4609, > 


4626, 

1627,; 

46<9,< 


',68  5.- 
5686,1 


j  (i()o, 
1690,; 

',69-),. 

1697, 


4707,: 
4  7'".), 

4  7 1 1  '  * 
4712, 
Î7i3, 

4717,' 
4719, 


{732, 33i 
1734,365 
1734,70 


4748,q65 
4749,388 

475o,977 


h.  Bruninghaus. 
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Zr  i  Zirconium  ï. 


'    i   \ 

J761  ,6/(1 

,-"-.1  ■, 
[769,648 


I; 


i,3i6    : 


,-.,.,.. 


l7< 


.M, 


00N 


(787,316     00 

[789,120     2 

[793,1g      .-,, 

4794,953 
|8o3,  [5 

4803,871 
4806,68; 

4811,87 
481  ■ ,00 

«812,47 

4^  i-t  .<.«-, 

4821,280 
4824,288 
4826,69g 
5828,039 

48r3;7.,i 
403C  )  <8 
4838,980 
4841,  [6g 
4843,217 
4845,93 
4846,35 
[847,54* 
4848,96 
«849,15 
485 1  .  191 

4853,79 
4*6i, 573 


i:.m.       Xi  1.  \ .). 

4881 .  m  - 
4883, 600 
488.4,096 
4890,17 
4893, i'i 
[897,22 
4904,487 
[905,073 
4906, 1 10 
4906,698 
{907,938 
4908,329 
4909,32 
4909,57] 
l9<>9, 963 
4911,202 
<9ia,7'4 
4917,256 
49i8,637 
4918,893 
i9" 


0,002 

0 .  004 
o  001 


0,000 
0,002 

0,00  3 


0,001 


[924,094 

[9*4,a46  2  0,001 

4ga5 .  i 2  5  0  0,000 

49)7.067  5  0,001 

{9*8,679  iL  0,00a 

4928,821  2  0,001 

4930,949  '  °,00° 

[933,205  3  0,001 

4g33, 63g  oN  0,002 

4934,591  2  0,00. 

4948,760  oN  0,002 

1953,969  1  0,001 

1916,075  0  0,002 

4957,733  6  0,001 

49)9.1 38  o  0,001 

49)9,406  6  0,000 

4961 ,o53  1  0,002 

4971.7I  00  

197V3  4  «o  

4984,8g  00  

4990,19  00  

4994, 757  i  l,1""1 

1996,331  2  0,001 

5001,379  1  0,002 

5007,62  00         

5oio,834  1  0,001 

3017,189  o  o,OOI 

5o3 1 ,  5g  00    

5o34,i3a  2  0,000 

5o35,893  2  0,001 

5o3g,g3  o  

5o45,7i  o  

5046,579  5  0,000 

5o6o,ii6  00  o,oo3 

3060,394  3  0,001 

5062,082  1  0,001 

3o6  i ,901  5  0,000 


Spectre  d'i 
t.         E.M. 


!o65,2i2 
{070,254 

'•"73.9-1' 
5o78,25o 
"1081  ,8o6 
5o8  - .  i  j  j 
5o85,257 
5089,680 
•099 -«"i 
5jo5,528 
5107  ,■>  |> 
"h  1  > ,  10 
5i  12,267 
Ï.i5,23g 
5 1 1 5 ,  «67 
ïiai ,991 
5i33,38g 
5145,794 
5,53,145 
3i 55,700 
5 i57.349 

5i57,gg8 
5l58,66i 

5160,986 
5165,939 
5i83,6g8 
5186,345 
5187, o3i 
5igi ,5g5 
)ig4, 53o 
5201,146 
5209,295 
5219,086 
Î22  i  ,9  ' a 
5a3o,534 
5277,393 
3 280, 0  !g 
>ag4,8i7 
5296,789 
Î201  ,g63 
5311,395 
5321,260 
533o,8a5 
535o,o82 
335o,34o 
535o,«84 
535  r .901 
5362,539 
5363,352 
5369,367 
5382,347 
5382,43 
5385,124 
5386.636 
5391, 1 ig 
539i,36 
3395,869 


0,001 
o ,  00 1 
0 ,  00 1 


5407,605 
5421,846 
Ï426, 35o 

3  i'8,  J 10 

5437,237 

5437,735 

5440,24 

5448,535 

5457,588 

5464,o54 

5477,379 

5478,3io 

5480,811 

34s 1 . 1  i  ; 

5486,077 

5487.517 


5507,875 
5517, io3 
5  5 18,0 j 3 
3  3.8. }o8 
5532,293 
5536,689 
5537,407 
5545,3i  i 
5555,388 
5555,982 
5557,919 
56 10,0  [6 


5666,264 

5680,889 
5735,684 


X(I.A.)  1. 

6192,941  00 

62i3, o5a  00 

6213,672  00 

6229,38  00 r 

6257,238  0 

6267,056  00 

6299,633  1 

63 1 3, 00 3  i 

6345,205  0 

6470,202  a 

6473,645  or 

648g,632  3 

65o3,255  iN 

65o6,  155  00 

6546,n  00 

655o,52o  .. 

6558,54  00 

65gi,g8  00 

6752,68  60 N 

6762,342  il. 

6769,114  3L 


6828 

,76 

6832 

*9 

6846 

,95 

6849 

,26 

6861 

,07 

6876 
6888 

'26 

0869,480 

1 

0,002 

6994 

,341 

5879,774 

2 

o,oo3 

7OII 

,34 

588  3,594 

0 

0,008 

7O27 

,345 

5923,11(3 

1 

o,ooi 

7087 

,253 

5935,178 

1 

0,006 

7095 

,36 

5955,338 

1 

0 ,  009 

7095 

,60 

5984,221 

1 

0,001 

7097 

,70) 

6o3').5g[ 

0 

0,oo4 

7 1 02 

,899 

6o45, 8 5o 

0 

o,oo3 

7103 

,693 

6o4g,235 

0 

0,006 

710'i 

,9°< 

6062,840 

0 

0,006 

71  1  1 

,65 

6 120, 832 

0 

0,004 

-11» 

,807 

6121 ,919 

0 

0,00  4 

71 13 

,!'.»'' 

6i24,835 

0 

0,003 

7132 

,I«7 

6127,443 

4 

O,002 

7'41 

,934 

61".  i,  54o 

i 

O,0O2 

71  )3 

:7a 

6l40,447        ' 
6l43,l89        j 

6157,712     00 


L.  Bruninghaus. 


Emissionsspektra.  —  Emission  Spectra.  —  Spectres  d'émission.  —  Spettri  d'emissione. 


h.  -   EMISSIONS   DE   RAYONS    X 

,  Br   Mo,  W  (0.  B.  Overn,  Phys.  Rev.,  1921  [->],  18,  35o). 


i°  Brome  :  longueur  d'onde  de  l'absorption  critique  :  0,91 86  A. 

2°  Argent  :  »  »  »         0,4842  A. 

3°  Série  K  du  molybdène  : 
Ligne.  A.  Ligne.  A.  Ligne.  \. 

a2....     0,7132 A.         [i o,63a6A.         y 0,621  \  A. 

a,....     0,7088  0,6268 

4"  Série  K  du  tungstène  : 


Al,  C,  0,  Si,  Ti,  Fe,  Cu  (E.  H.  Kcrth,  Phys.  Rev.,  1921  [a],  18, 
476).  —  Radiation  X  caractéristique  due  aux  électrons  lents 
(lancés  par  une  chute  de  potentiel  de  12  à  1000  volts). 


Elér 


;  K. 


Carbone (2,6  A. 

Oxygène ».3,8 

Aluminium 

Silicium 

Titane 

Fer 

Cuivre 


Au,  Mo,  Pt,  Bi  (W.  Diane  and  R.  A.  Patterson,  Phys.  Rev., 
1922  [2],  19,  542).  —  Longueurs  d'onde  de  l'absorption  critique 
dans  la  série  L. 


).(A.). 
0,93  18  ±3.IO-* 

0,9008  ±  4- io~+ 
0,7871  ±  4.10-* 


0,8610  ±  9. I0_i 

0,7562  ±9.10-* 


Série  K  du  molybdène. 
a  (A.).  Ligne.  À  (A.). 

0,71213  ±  8.  io-5  jî o,63i  14  ±  7.10  ; 

0,70783  ±  7.  io_s  y 0,6198    ±>.io-' 

o,63ao    ±2.10-*  k 0,6184    rfca.uH 


B  (  Bore)  1  R.  Ledoux-Lebard  et  A.  Dauyillier,  C.  R.,  1919, 
168,  608).  —  Structure  spectrale  des  rayons  X  de  la  série  J 
du  bore. 


B,  C  (Bore,  Carbone)  (A.  L.  Hugues,  Phys.  Rcv.,  1922  [2],  19, 
429).  -  Rayons  X  caractéristiques. 

Les  radiations  K  et  L  des  deux  éléments  étudiés  ont  pour  X  : 
K.  L. 

Bore X  =  83,5A.  X  =  5o5A. 

Carbone. ...       X  =  57,5  X  =  358 


B,  C,  N,  0,  Na,  Mg,  P,  S,  Cl  (F.  L.  Mohler  and  P.  D.  Foote, 
P/iys.  Rev.,  1922  [2],  19,  434)-—  Commencement  des  séries  K 
et  L  des  spectres  de  rayons  X. 


Elément. 

Bore 

Carbone. . . . 
Nilrogène.. . 
Oxygène.. . . 
Sodium  .... 
Magnésium  . 


limite  Limite 
K.        L. 

X(A.).  X(A.). 


Soufre . 
Chlore  . 


Limite  Limite 
K.         L. 

N.    a  (A.).  À  (A.). 
j  ■•••        !)8 
|  ....      i3o 


62)3 


Cl  (Chlore)  (Axel  E.  Lindii,  Z.  Ph)sik,  1921,  6,  3o3). 
Sur  la  détermination  du  spectre  d  absorption  X  du  chlore. 


Éléments  divers  (E.  Hjalmar,  Z.  Physik,  1920,  1,  439). 
Longueurs  d'onde  des  lignes  de  la  série  K. 


Éléments  divers  (Manne  Siegbahn,  Alex  E.  Lindh  und  Nils 
Stenssox,  Z.  Physik,  1921,  4,  61).  —  Sur  un  procédé  d'ana- 
lyse spectrale  au  moyen  des  rayons  de  Rontgen. 


Éléments  divers  (Mane  Siegbahn  und  V.  Dolejsek,  Z.  Physik, 
1922,  10,  159).  —  Mesures  comparées  de  lignes  du  spectre 
de  rayons  X. 

Les  X  sont  données  en  U.  X. 

>,(U.X.) 


1432,06 

i654,6i 

1785,28 
1932,30 
2097,32 
2284,84 
2498,35 


1292,; 


Se 3o25,o3  2773, ( 

Ca.......  335i,69  3o83,/ 

K 3733,68  3446,! 

Cl 4718,21  4394, < 

S 536i,28  5oa i,i 


Zn.. 1281,11 

Cu.......  i378,o 

Ni 1485, 4 

Co. . 1 6o5 , 4 

Fe 1740,6 

Mn 189.3,2 

Cr 2067,0 

Va 2264,6 

Se 2758,2 

Ca 3069, 1 

K 3434,1 


1736,0 
1910,5 
2o85,i 


Cl. 


5oi3,o 


Fe,   Ni,  CuiRita  Brunetti,   Cim.,  1918    [6],  16,   5). 
Lignes  a  et  p  de  la  série  K  du  spectre  de  rayons  X. 
X(U.  \.) 


Nickel.. . 
Cuivre... 


1,923 

!,927 

1 ,742 

1 ,747 

1,646 

1 ,65o 

i,49i 

i,498 

1,537 

i,54i 

>,397 

1 ,  402 

L.  Bruninghaus. 
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Do  Rb  ,i  Ba    D.  Coster,  Phil.  Ma 


><  [6],  43.  1070).  —  Spectres  do  r 

Tableau  I. 
Longueurs  d'onde  en  unités  \  |  10  "  cm.) 


X.  Nouvelles  mesures  des  lignes  (le  1 


/. 

■r,. 

a,. 

3;  Rb... 

8029,0 

38  Sr.... 
59V.... 
[oZr... 

-S»i 

75o5 

6898 

<.v.,.  . 

ji  NI.... 

65og 

6i95 

5717 

,'»  Mo... 

Ï835 

54oo 

..  15'.-. 

4 8,3.67 

|5  Rh... 

,,,,;i 

4  ")()  >.  56 

(6  N... 

<939,6 

465o,2 

4  i(;f>,r>,> 

,-  Ig... 

4697,6 

44io,i 

ii  ".3,8  > 

48  Cd... 

4471,3 

h  87, 5 

39  ■»(;.  3ii 

i9  In.... 

4219,3 

3976, 1 

3772,42 

5..  Su... 

4o(J3,3 

3781,8 

36oi,o8 

'».  Sb... 

388o,3 

$599,6 

3440,75 

52  Te.  . . 

S710, 1 

3291 ,00 

55  Cs.... 

ao.83,3 

2895,60 

56  Ba . . . 

3128,7 

2857,i 

2779,02 

37  Rb.. 

38  Sr  . . 


Pi- 
7060,4 

P.- 
6802 ,8 

h- 

6769,9 

6609,2 

6385,5 

6349.9 

6198,4 

6001 ,g 

5967,8 

5822,8 

)652,7 

56i8,2 

5479,6 

533 1,4 

5295,9 

">i  (15,  8 

5o35,8 

5ooo , 2 

461 1  ,o<) 

4  >i 2,6 

i476,4 

4 364, 00 

4277,8 

42  ii,  3 

ii 37,3o 

386Î'Î 

4o»5,7 

3ooi'3 
2622,93 

2  ",  1 1 , 0 

7302,7 

68(7,8 

6434,9 

6o55,q     ".822,8     ".6)2,7     )6i8,>       5693,5  5573, 

>7II,3     *" 

5394,3 

1835, 07 

4  ".87,-8 

43  5S.5o 


Tableau  II. 

Fréquences  en  multiples  du  nombre  de  Rydberg  (  109737  cm   '.)  ( 


6738,6 

'V 

0278,8 

, î  S  1  )0 

5373,0 

4819.0 

171  1  ,  1 

4276,6 

4.72,8. 

4o35,2 

3935,7 

38i  1 ,6 

37i6,36 

3607,3 

35i4, 85 

34i8,i 

3228,00 

3241,8 

3 1  .  > , 29 

3«77,4 

2994,93 

■1925,1; 

28  j  ".,0- 

2783, 1 

2706,47 

>3o2,3 

2236, 60 

1- 

V 

a.,. 

37  Rb... 

r,3> 

38  Sr  . . . 

1 1 6 , 5 1 

121  43 

39  Y.... 

4<>  Zr . . . 

132,07 

138,22 

ii  Nb... 

«39,29 

'47. °9 

159,40 

42  Mo.. . 

i56,i6 

l68,-5 

44  Ru. .  • 

188.1 3 

45  Rh... 

.75.u, 

i85,55 

1  98 ,  29 

46  Pd . . . 

184, 48 

195,96 

208,69 

47  Ag... 

48  Cd... 

i9'5,99 

206, 63 

219,37 

2o3,8o 

217,61 

23o,3-> 

49  In  .  .  . 

213,95 

229,18 

24l,55 

5o  Sn . . . 

22  [,27 

-' t°,9G 

253, o5 

ïi  Sb... 

>3i,8  3 

253,i6 

264,84 

52  Te... 

245,62 

276,89 

55  Cs.... 

3o5,45 

314,70 

56  Ba.. . . 

291,26 

3i8.(i(5 

327,90 

Tableau  III 


Longueurs  d'onde  et  fréquences  des  satellites  de  «1  et  (3i. 


v^-v* 


7022 . 4 

....  6573,4 

4o  Zr 5793,3 

|iNb 5449,7 

42  Mo 5i38,4 

43  Rh. 4342,5 

46Pd 4u7,i 

47  Ag 3906,9 

48  Cd 3711,6 

49  In 353o,4 

5oSn 336o- 


>,o3g 


494i,2 
[63g 

436i,  i 
3887, 9 
3677,0 
348o,9 
3299,7 
3i3i,6 
2973,6 
2827,3 
2688,9 


a,. 

Pi- 

p4. 

?}■ 

Ps- 

Pi- 

•;,. 

Y,. 

124,78 

I  2<) ,  06 

i33,96 

i34,6i 

1 3o ,  7  ") 

l!),2i 

133,07 

137,87 

142,71 

143, 5i 

i4o,i3 

li 5,1 3 

i4i,6i 

147,0. 

1 5 i,83 

1  )2,7<> 

i5o,47 

. 56 ,  5o 

l6l ,2. 

1 62 , 20 

160,0 > 

i63,5o 

166,26 

169,6) 

i59,55 

166,29 

170,93 

172,07 

170,45 

174,39 

18 i,38 

168,93 

[76,  io 

180,96 

182,24 

18",,  62 

189,10 

■93,42 

188,44 

197,62 

201 ,qi 

2o3 ,  )- 

203,57 

208,91 

21 3, 08 

2i8,38 

198,62 

208,77 

2i3,o3 

214,86 

21 5, 42 

221 ,07 

225,83 

23 i,53 

209,07 

220,25 

224,32 

22.6,36 

227,42 

2)3,  62 

23g,o8 

2 15, 19 

219,80 

232, 06 

236, o] 

238,27 

239,85 

246,69 

252,62 

209,1 5 

230,82 

244,29 

248,00 

25o.5g 

252,62 

2)9,89 

266,60 

273,81 

ivi;',- 

256,84 

lyl'il 

263,22 

276,24 

265,84 

28- ,'66 

281, 10 
296,11 

288,79 

26  5 ,  5  > 

>x6. iS 

289,73 

293,22 

302,08 

3 1 1 ,48 

3 '0,29 

3i5-4 

3o3,6i 
347, 4« 

>"7,  ii 
352,i8 

3i6,84 
363,58 

37?',94 

336,6g 

329,01 

355,64 

362,89 

367,86 

379,80 

395,81 

{07,42 

247,83 
261,80 
276,17 


3 12, 18 
328,82 
346,01 


7ï-v4- 


37  Rb 70  ii 

38  Sr 65go 

40  Zr 58o7 

li  Nb 5465 

42  Mo 5i5o 

45  Rh 435i 

46  Pd ',125 

47  Ag 39i4 

48  Cd 3719 

49  In 3539 

50  Sn 3367 


129,42 

i38,28 
i56,g3 
166,76 
176,95 
209,  {5 


245,o4 

9.57,48 
270,64 


L.  Bruninghaus. 


Emissionsspektra.  —  Emission  Spectra.  —  Spectres  démission.  —  Spettri  demissione. 


De  Rb  à  Ba.  —  Spectres  de  rayons  X  (suite). 

Tableau  III  {fin). 

i-  i/¥-\/¥- 

r  /tW 

r  l/ïVft 

45  Rh...     451 

4,9       i99,6a          o,o36 

37  Rb...     7248,8       125,71           0,042 

7271 ,0       ii5,33          o,025 

46  Pd...     43b 

6,2         2  10,1 3               0,038 

38  Sr...     6797,3       i34,oG           o,o.,3. 

63 18, 3       i33,64           0,024 

48  Cd.".'.     39^ 

49  In....     37/ 

50  Sn...     35; 

3,4       220,90          o,o36 
8,8       23i,95          0,037 
4,7       243,35          o,o4o 
4,o      254,97          0,041 

ioZr...     6oi3,7       i5i,54           o,o|3 
4i  XI)...     5671,1       160,68           o,o45 
42  Mo...     5356,4       I70,i3          0,045 

6029,1        1 5 1 , 1 4           0,027 
5684,9       160, 3o           o,o3o 
537o,3       169,68           0,028 

5i  Sb...     34 

3,8       266,94           0,043 

45  Rh...     4 358,8      199,89         0,045 

4571,3       199,34           0,026 

55  Cs..-.     287 

0,8       3i7,43          0,047 

j6  1\l...     483o,9       210,41           0,046 

4342,7       209,84           0,027 

56  Ba  . .  .     27 

5,i       33ô,76          0,048 

17  A-.. .     4lI9,4       221,21           0,047 

4>3i,o      220,59          0,026 

De  Ta  à  U 

Du  Tantale  à  l'Uranium)  (D.  Cosikb,  Z.  P/nsik,  1921,  6,  i85  ).       Sur  la  syslématiquo  des  spectres  de  Ronlyen. 

Th.  U  (Thorium,  Uranium)  (D.  Coster,  Z.  Plnsik,  1921,  5,  i3g).       Lignes  de  la  série  L. 

Les  X  sont  e 

xprimées  en  unités  X,  les  v  le  sont  en  multiples  de  la  constante  «le  Rydberg  K. 

raniui 

'    .. 

Ligne.   X(U.X.).        lî  ' 

Ligne.  X(U.X.).        R' 

Ligne.    A(U.X.).         R- 

Ligne.    >,(U.\.).          P.' 

Ligne.   X(U.X.) 

R 

%■.-.     75i,68     1210,70 

Ps-  •  •     7'i- 13     1258,  ï 3 

^6...      826,2        1102,78 

Pi-Ps     76a,59     "94.94 

■ic ...      786,56 

\\\ix 

y..'.     736          1238, 14 

pi:;;  llà\V  I-S'y 

II'.'.'.  789,oS  "ss;™ 

p3. . .     752,1       121 1 ,67 

U.    Th.   W   (Uranium  Thorium,    Wolfram)  (Adolk  Smekal,       W  (Tungstène)  (A.  H.  Compton,  Phys.  Rev.,  1922,  [2].  19,  6*>. 

Z   P/nsik,  u 

)-2i.  5.  91  et  121).  —  Mir  la  structure  fine  des    1                 Largeur  «les  lignes  X,  À  =  1,742  et  a  =  i,27qA. 

spec  res  de  1 

ayons  X.                                                                                |        cette  largeur  a  été  trouvée  égale  à  0,0007  ±  o,oooi3  A. 

Du  W  jusqu'à  U  (Du  Wolfram  h  l'Uranium)  (Dirk  Coster,  Z.  P/iysik,  11)21,  4.  178). 

Mesures  de  précision  de  la  série  1,  des  éléments  lourds. 

Dans  les  Ta 

ileaux  suivants,  les  Longueurs  d'onde  sont  données  en  unités  X  et  les  fréquences  sont  exprimées  en  multiples  de  la  cons- 

lanle  de  Rydbei 

g  l!- 

Ligne.      X(U.X. 

.       R" 

Ligue.     a(U.X).       R* 

Ligne.      A(U.X.).        H' 

Ligne.      a(U.X.).        R* 

Ligne.      /.(l.V).       lt' 

Tableau  1. 

-   W. 

Tableau  3.  —  Ir. 

Tableau  5.  —  Au. 

Y.-,...       B94,2     1019,14 

Tableau  9.  —  Bi. 

1.  ...     1673,0" 

!!!s'si 

a2...      i359,39     670,33 
ïi...     i34«,34     675,84 

p3...     ii';-,.j     800  ,'82 

1 i456,54     625,63 

7.,...     1284,89     709,22 

Y,. . .       865,2g  io53,i2 

Y;...          8lO,o'     1125,00 

Tableau   7.   —  Pb. 
!•■•■      i344,54     677,75 
a2...      1 183,52     769,96 

1  . . . .  i3t2,g5  694 ,07 
a, . . ,      1 i53,3       790,20 

«i  •  . .      1 14 ' , i5     798, 3  ( 

Y)....        10  57                862,32 

Ps...  99' ,6  9i8,97 
}-t...       975,4       <f>  1, 22 

Pi...     1279,17 

- 1 2 ,  39 

Pi...      u 32, 87     8o4, 39 

:,               I08c  ■',.       84Ï.1      ' 

a, . . .      1 172,02     777.  5i 

Pi...        952,93     956,28 

p3...     1260,0c 

723,23 

P5...      uo3,o       826,18 

P2...      ,067,75     853, ,6 

7] 1087            8  38,26 

Pi-..       949,3o     959.9; 

733,76 

Yi...        988,41     921,96 

Y2...       96'5,6       943.('»7 

Y3- . .       956,6      952,64 

Tableau  A.  —  Pt. 

F,       .       :,-      ;       8'8   .;; 
Ys."        895)68    1017!  ii 

Pj...      1018,8       894,5o 

i-3...  935,7  <»73,85 
Ys...       79''  ,9     "i9,2o 

Y:,...      1059,6 

•s;  "".»-!  »7 

'J.,...       I  32  1,' 21       689  )  73 

7.,...       866,3     io5i,86 

Yi. • •       837,08   1088,37 

r,'.'.'.     7,»/''     "96)89 

y*...      1026,4 

8,s7-77 

-/.,  . .  .      i3io,o8     690,58 

Tableau  6.   -  Tl. 

Y3- ■ •        818         ii  i3,49 

Y2     •  ■           8l3,70     I  1  M),  97 

Tableau   10.  —  U. 

Tableau  "2. 

Os. 

pi- 'p',     ii39',8       799 ',52 

*,...      i2i6,o3     749,3g 

Y4...       783,6     ..62,89 

1....      1064,77     855,84 

a,  .  .  .       [3g8,2 

i     65fi'45 

Pi  .  ..       1117,22      Si  >,65 

7.1  ..  .        I204  ,71       756,42 

r,....      ii25           810, 3o 

Tableau  8.  —  Th. 

a....       920,14     99o,37 

ai  .  . .        90S,3  3    ioo3,2  ; 

s!..',   u--  ' 

î!:::  'tÙ  il 

Ps--.      io48,o       869,49 

[....     1112, ii     819,19 

i  Pi . . .        7>s."7    1269,08 

£'.".'.   n.<o' 

799,65 

y»...     925  ,'é     984 '12 

p7(?)       988'         922, '64 

Yi .. •       65 1 ,o3  1399,74 

*'''"'  ,o'22^' 

-     891,25 

Y;...         895,0       1018,17 

P »7».3       t»  ii  ,47 

Y 2 • • •       63o, 1      1 i  16,20 

1 

L.  Bruninghaus. 
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SIM  (ÏIŒS   DI-:  IJMIM.SCKNCi:,   ir.l'OHKSCKNCK.    IMIOSIMIOKKSŒNŒ,   ETC. 


CtH(  I  Benzène'»  l  V.  Henri,  Résume  des  communications ,  Société 
française  de  Physique,  1921,   >i  i.  —  Spectre  do  fluorescence 

du  benzène  en  solution  dans  l'alcool. 
\ 

Solution    — •     Incitation     A-    >".;<..    radiation    correspondant    au 


a;54;       2680 


CsHj  I  Benzène  |  (  Victor  Hknri.  ./.  l'hysii/.  et  Radium,  19^2  [6], 
3,  181).  —  Spectre  de  fluorescence  ultras  iolet  du  benzène  en 
solution. 
Solutions  de  benzène  dans  l'hexane  à  diverses  concentrations.  La 

lumière  excitatrice  était  de  a  =  -536  V.  (due  au  mercure). 
lîande.  a.  i.  Bande.  a.  i. 


9.9.1 


44 


CaO  1  Chaux)  1 II.  L.  Howes,  Phys.  /.Vc.   1921  [a],  17,  J69 
Spectre  «le  la  luininoseei excitée  par  la   flamme  de  l'hy 

gène. 

I.a     luminescence    s'oliscive    en     soumettant     la    chaux    à     l'a 
d'une  llamme  d'il  vdroKcne,   la  : 


Le 


d'onde  et  les  frequenc 
longueurs  d'onde  des 
excitées  ps 


naturelle 
Bandes   \. 


l'étincelle 

Série    \. 
1      X(Fe). 
5975     '"".177 


!'•' 


X(Ke). 
6046 


5488  5488  18220 


Ca.  Fe  1  Calcium,  Fer  l  1  A.  S.  Kin.;  and  E.  Carter,  Âstrophysic.  ./.,  1916,  44, 

Spectres  de  calhodoluminescence  des  \apeurs  do  ces  métaux. 


Dans  1 

s  colonnes  i,  1 

abréviation  ti 

.   signifie  trace. 

Spectre  de  luminescence  des  vapeurs 

de  calcium. 

Spectre  de  1 

iminescence  des 

vapeurs  de  fi  r. 

gnLel 

i       i. 

1EMcr« 

,     i. 

|  J,  el 

i. 

i. 

CRow\.d).      i. 

IRowUn.l).      i. 

X 

(Rowland).       i. 

3179, 3o 
3 1 8 1 ,43 

1       1     1\ 
lr.    H-.     1', 

3973,91 
4O93,O0 

6                !       T., 

1      . . .    1 

4355, 5o 
4425,6o 

2 
20 

3 

SL3 

T, 

3440,762^  , 
3441,  i55|  '' 

3735,Ol4      " 
3737,281     12 

384o,58o  tr. 
3856,524     3 
386o,o55  i5 

3  3»o,  25 

2     . .     T, 

4095,3o 

2         .  .  .       t 

4435,17 

3o 

8 

T, 

J570,  > ,  i     5 

336., 9» 
3624  ,  19 

4     -.     Ti 
4     •  •     T, 

4098,9 

4lo8,6o 

4      . . .     t 
lr.           4     Sr,3 

4435,88 
445'i, 00 

8 

!  - 

T. 

3609,008      1 

3886 '434     5 

363o,8; 

8      2    T, 

4226,90    I 

00  R     ioo     SL, 

4456,io 

10 

1 

T, 

363i,6o5     1 
3647,988     1 

Î920, 1 10     1 

3644,53 

3706, 18 

ii       4     T, 
1       4     P, 

424o,6l 
4283,20 

1          4     SLS 
1 5       ...     p 

45*7,35 

4578,88 

3 

8 

su 

t 

3767.351   lr. 

J923,o54     1 
3928,0-')     1 

3737,06 

2       8     P, 

4289,50 

1  ">       ...     T 

458i  ,77 

i 

t 

3680,069  lr. 

38i3,ioo  tr. 

3930,450     1 

3933,81 

80    40    PII 

4299,18 

10        . .     T 

4586,22 

8 

2 

l 

4040,975     ' 

3o.49.'° 

1     . .     T, 
4     lr.    T, 

4302,70 
4307,90 

1     p 

468», 35 
4H7K, 38 

tr. 
3 

5 

sis 

3720,084    20 

382.4,591     2 

4325,939  lr. 

3g68,63 

60     3o     PII 

i il  8,80 

1 5       ...     T 

5o4i,83 

1 

1 

SL2 

3722,729       1 

3727,778  lr. 

3826,027     >. 
3834,364     1 

Calcite  (E.  !..  Nicuols,  II.  L.  Howes  and  0.  T.  Wilbe'r,  Phys.  Rn 

Spectre  de  photoluminescence  de  la  calcite. 

bandes  observées  forment  deux  séries  A  et  B.  dont  voici  les  longueurs 

1.  —  Série  A  (Intervalle  Av  =  {•>.). 

Bandes.  >,. 


6464 
6793 


5977       .6730 


5132 
53 11 
5 195 


.918  [2],  12,  35i  I. 

)nde  et  les  fréquences. 
-  Série  I!  1  Intervalle  Av  = 

v.  Bai 


As  .-.. 
A6  ... . 

58  3 1 
.  .        5699. 

171 5o                 An J()84          19670        1        M, .r).Xc,r, 

17570                                              !    B6 5754 

i..|i, 
738 

>             M,, 5i33       19480 

0              M,, 5o2»        19900 

Cd  (  Cadmium  1  (J.  Stepii.  van  der  Lï.vgkn,  Z.  Physik,  192 

Données  sur  le  spectre  de  fluorescence  de  la  vapeur  du  ca 

,  6, 

Imii 

io3). 

Cu    Sulfure  de  zinc  au  cuivre)  ('13.  Gudoen  and  R.  Pour.,  Z.  Pin  s 

Données  sur  le  spectre  de  phosphorescence  du  sull'ure  de  zin 

/.,   1 

p.i.  â.  »o6). 
cuivre. 

L.  Bruninghaus. 
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Er203  (Erbinei  (W. 

S.  .Mallorv,  Phys.  Rev.,  1919,  [2],  14,  54).  —  Spectre  d'émission  de  l'erbine. 

L'ai 
lorsqu'o 

fort     11 

mpare  au  s 

lu   -perde, 
se    1000"  C. 

Émission 

mètre  l'émission  de  l'erbine  cliaulTée  avec  celle  du  corps  noir  à  la  même  température,  et  obtient  ce 
le   Tableau  suivant  que,  aux  températures  indiquées,   le  pouvoir  émissif  de  l'erbine  est,   pour  cer- 
celui  du  corps  noir.  Il  y  a   donc    luminescence.   On   remarquera   en   outre  que  le  rapport  diminue 

de  l'erbine  comparée  à  celle  du  corps  noir  à  la  même  température. 

(4oo      . 

W".     1000°.  1040». 

3,o6 

...      ....      4,o6 

"/.        040".     1000°.  1040". 
(g5o     [,60     (,5o     2,35 
5ooo     i,34     2,60     1,48 

3  ioo      2'  10      2,' 80      2^12 

5i5o     3,i4     6,88     3,46 

535o     i,'(i2     i'q(     2*24 
54oo     i,5i      .,79     2,04 
345o     1,2(1     1,52     1,79 

X.        940°.     1000".  1040°. 
5  5oo      1,04      1,22      1,44 
555o     0,88     .,09     1,39 
56oo     0,80     1,02     1,18 
565o     0,80     0,95      i,o5 

575o     0^70     o's',     o',98 
38oo     0,72     0,92     0,88 
585o     0,70     0,90     o,84 
5900     0,70     0,82     0,80 
595o    0,62     0,82     0,80 
6000     o,58     0,80     0,78 

635o     1 ,o5     0,82    0,92 
64oo     [,12     0,96     1,08 
645o     . ,08     . , 1 5     i , 18 
6ÔOO      1,12      1 ,26      I ,22 
655o     1,12     .,36     1,28 

>.  940°.  1000°.  1040°. 
6600  0,90  1,28  1,06 
665o    0,92     1,02    0,92 

67)0  0,57  0,62  0,72 
6800  o,52  o,56  0,62 
6S5o     o,(8     0,44     0,58 

69OO       O,  J2       0,90       0,57 

6<l5o      0,87     o,56 

Hg  (Me 

(nom 

■cure 

M.  S.  Van 
ci,  54,  i.( 

DEU  Lingen  and  R.  W.  Wood,  Astro- 

)).  —  Fluorescence  de  la  vapeur  de 

Hg  (Mercure)  (J.  S.  Van  der  Lingen,  Z.  l'Iiysik,  1922,  10,  38). 
—    Fluorescence  de  la   vapeur  de  mercure  excitée  par  les 
ra\ons  de  Ronlgen. 

Élude  de  la 

Hg 
radiation  < 

(Mercure)  (II.  W.  Woon,  Phil.  Mag.,  1922,  [6],  44,  1107). 

e  résonance  de  la  vapeur,  au  point  de  vue  de  la  polarisation  de  la  lumière  émise. 

Le  1 

ibleau 

suivant  m; 

nifeste  l'inl 

uence  de  la  présence  d'un  gaz  à  ce  point  de  vue 

llydro^c 
Hydrogi 

un.  H;. 

Ii 

1 
1 

alion. 
F 
F 
XV 

f 

(en  1 
Air  1"". 
Hvdro»( 
Air  5'""'. 
Argon  5 

t  pression      < 
nm.  Hg.) 

Intensité 
c  la  radiation    Polari- 
dc  résonance,      sation. 
o,5              Totale 
0,2              Trace 
3                  Trace 
10                Totale 

(en  mm.  H  g.) 
Argon  3""" 

de  résonance,     sation. 
5                   f 

' 

ne  1'"' 

Hélium  ■»."""..    .. 
Hélium  6""".    .  .  . 

4              f 

I 

(  Iode 

(R.  W.  W 

rooi>,  Phil. 

Mag.,  1918  [6],  35,  226;  R.  W.  Wooi>  and  M.  Kimura,  Phil.  Mag.,  1918  [6],  35,  25a). 

Spectres  de  résonance  de  l'iode. 

Le, 
eflfecluéi 

"'sur! 

de  ces  Mén 

'résoMnce0 

ipe  surtout  de  décrire  l'ensemble  du    phénomène.   Le  second   reproduit   les   résultats    des   mesures 
excité  par  diverses  lignes  du  spectre  de  l'arc  au  mercure. 

On 

re 
,u  pe. 

A(I.A.) 

5462,23 
5463,74 
5526, 35 
5528,io 

Manque. 

5658,71 
5 660, 38 

Ï726,59 

572,S,  2  5 

5795,79 
5797,5i 

5866,1 4 
5867,85 

Manque. 
6010,66 
6012, 5o 

i°  Do 

183075 

1 83025 
180945 
180894 

'76719 
176667 

174624 
174573 
.72539 
172488 
170469 
170420 

166371 
i66320 

i blets 

5o 

5. 

52 

5. 
5. 
.9 

«cités  par  la  ligne  verte  de  X  5460,7  de  l'arc 
Ordre              À  (LA.) 
du  groupe.       in  vacuo.           v.            Av. 
9 Manque. 

*     10 6160, 63       162.321       49 

6162,48       162272 
11 6237,68       i6o3.6       48 

au  mercure. 

Ordre              À  (LA.) 
du  groupe.        in  vacuo.            v.             Av. 
18 66.8,63        146657       49 

6820,01        146608 

19 Faible  et  marquée   par 

une  ligne  Hg. 
20 6998,96       142878       5o 

7001,39       142828 

21 Manque. 

22 7186,23       .39.55      48 

7188,68      139107 
23 7282,39       .373i8      48 

7284,92       137270 

24 Manque. 

25 748o,4         .33682      44 

7482,9         133638 
26 Manque. 

i  .  .  . 

3  . . . 

1-2 6216 

,16       .5832.4       5o 
,.4       158270 

,08       156346      49 

,55       156297 

me. 

,56       152426       49 

,68       152377 

,0          i5o48q       46 

,0        150443 

i  ... 

62.8 
13 63q6 

6398 
14..          .       Man 

(ï  ... 

15 656o 

6562 
16 6645 

6647 
17                      6-3. 

8  .. . 

6733 

,28       i485i6 

-688,5         i3oo6o 

L.  Bruninghaus. 


Emissionsspektra.         Emission  Spectra.  —  Spectres  d'émission.         Spettri  d  emissione. 


I  .  Iode  i.        Spectres  de  résonance  de  l'iode  (suite). 

"  Description  des  groupes  oxeilos  par  l'ensemble  îles  radiai  ions  de  l'a 
end  depuis  ce  que  l'auteur  appelle  le  «rntipc  d'ordre  0,  jusqu'au  groupe 
fondre  ce  terme"  avec  re  que  l'on  appelle  a..,  ,1  i  m.i  iio  Vmdre  d'un  spectre  de  réseau  i. 

Dans  ce  Tableau,  les  *  servent  à  distinguer  1rs  doublets  ex<  ités  par  la  ligne  verte  du  mercur 

I      \  Ml.   \.) 

in  vacuo.  •>. 

5589,  j  >     178909 

5591,02  178858 

5591,17  178853 

5591, 38  178847 

v,.|!.i;  178784 

5593,77    '78770 
Troisième  ordre. 
..       565i,o6 

5652,49 
..   5654,55 

5657,57 

..        *  Tti"»S  ,7  t 

..  *566o,38 
5661,97 
5663 , 1  5 


•5463,74  i83o25 

S464,oi  i83oi4 

5i6(i,oï  182948 
Premier  ordre. 

5520,3o  181 1  i«i 

.       55-11,33  i8iii5 

S  522, 97  i8lof>4 

5525, 17  18.0989 

5525,38  180985 

5526,20  180906 

5526,22  180955 

<    5526,47  '80947 

"  1  *5  >26 ,55  1  809  j5 

/  5526,71  '80939 

5  Vj.fi.  80  180936 

. .   »5528,io  180894 

5528,3g  180884 

553o,oti  i8o83o 

Deuxième  ordre. 

5585, 08  179048 

5586,33  170,008 

5586, 81  178992 

558g, o5  178921 


i7fi.|-)8 
,769l3 
176849 
176754 

<  ;<•-"» 
,  -<■,<•><; 
1 76617 
176580 

outre,    les    faillies 
es  su  i  vailles  : 

5656,87 


5657,98 
5658,24 
5658, 96 


5661,02 
Quatrième  ordre. 
'.'5719,  62     i74s>; 


5722,55 

5724,47 

--■i:i: 
174688 

5724,72 

174681 

)-'"),  1  ! 

174668 

5725,35 

174661 

>726,  >'i 

174624 

5726,84 

i74<n6 

5728, 23 

174573 

5728,56 

174564 

5728,95 

'7455a 

Cinquième 

ordre. 

579*,7o 
Sixième  c 


Dixième  0 
fi.49,87 


o395 


Doii/ieme  ordre. 
6294,87  i5885q 
6299,40  i58745 
<".;<»;  ,71       [58636 


Dix-septième  ordn 
6714,00      14892: 


*6;' 


3°  Groupes  excités  par  les  lignes  jaunes  X  5771,2  et  X  5792,3  (in  vacuo)  de  l'arc  au  mercure. 


Le  mol  ordre  doit 

Ordre  —  \. 
57o. ,8  ,75383 
5701,2       173278 

Ordre  0. 
5766,0       1734,0 
5767,8       173376 

"      '1,2  17327', 

5,2       1 7  > 1 5  4 

Ordre  —  1. 

5834.4  '7' 397 

5838.5  171277 
5842,5  171 iâg^ 
5847,2  171022) 

Deuxième  ordre. 
5i|,  ,  ,2        169170 
5g  1 4 , 7       1  ''9070 
5915.8       169039) 
5920,2       168896) 


encore  être  pris  dans  le  1 
a.  —  Excilalion  par  X 
>.(I.A.) 

Troisième  ordre 
598 5, 2       167078 


*  précédents. 


5988,3 
599" . 


166992 

166945) 

5995.1   i668o3) 

Quatrième  ordre. 
6060,4       [65oo6 
6064,6       164891 
6069.1       164769 

Cinquième  ordre. 
162893 
162839 


f,i3(),o 
6i4i,0 

(il. 43,i 

Sixièi 
62 1 5 , 1 
6217,0 
6218,9 


jc  ordre. 
160898 
1 608  ,'g 


>.(I.A.) 

6222,1    160717) 
6227,1   i6o588) 

Septième  ordre. 
6294,9       158858 
6299,6       158740 
6 3o3 , 5       1 5864 1 

Huitième  ordre. 
6374,3       156879 
Neuvième  ordre. 


6459,7 
6463,7 

6467,9 
6473,2 


154806 
154710 
1 546o3  ) 


Dixième  ordre. 


/;.  —  Excitatio 

i  par  X  5792,3. 

>.  (  I .  A .  ) 

Av. 

X(I.A.) 

Ordre  -  2. 

Quatrième  ordre. 

5658,6       176722) 
566o,3       176669) 

53 

6o84,3       164357) 
6o88,3       164249) 

Ordre—  1. 

3722, 1        1 74761 ) 

Cinquième  ordre. 

5723,2       174727) 

34 

6.63,9       "'2235) 

Ordre  0. 

6166,1        [62177) 

5792,3       172644) 

[68 

Sixième  ordre. 

5797,9       '72476) 

6242,3       160197) 

Premier  ordre. 

6245,0       160128) 

5873,4       170259) 

6, 

Septième  ordre. 

Deuxième  ordre. 

de.'.  5.  s       i58o83) 

5936,9      1  (i844 1) 

61 

6329,2       157997) 

5938,9       i6838o) 

Huitième  ordre. 

Troisième  ordre. 

6404,0       i56i52) 

6010,8       166367) 

69 

6406,7       i56o86) 

601 3, 3       [66298 j 

L.  Bruninghaus. 


Emissionsspektra.   —  Emission  Spectra.  —  Spectres  d'émission.  —  Spettri  demissione. 


I  (Iode)  (\V.  Steubing,  Ami.  Pliysil 

,  1919,  58,  80V 

I  (  Iode  )  (Peter  Pringsheim,    Z.   P/iysi/x,    1921,    8,    126).     — 

Spectre  de  fluorescence. 

Itelalion  entre  les  spectres  d'absorption  et  de  fluorescence  de 
la  vapeur. 

I  (Iode)  (P.  Pringsheim,  Z.  P/i/sik,  1921, 

5,  i3o).  —  Influence 

N  (Azote)  (C.  F.  Meyer,  Pins,  tîec,  1917,  [a],  10,  5;5).  - 

de  la  température  sur  les  spectres  de  ( 

uorescence  et  d'ab- 

Longueur  d'onde  de  la  lumière  île  l'étincelle  qui  excite  la  fluo- 

sorplion. 

rescence  de  l'azote. 

Na  (Sodium»  (B 

.  \V.  Wood  and  F.  L.  Mouler.  P/iil.  Mas.,  1919,  [61,  37,  456). 

Radiations  de  résonance  excitées  dans  la  vapeur  de  sodium  par  une  des  lignes  D. 

I.  Excitation  par  la  ligne 

D,. 

II.  Excitation  par  la  ligne  D2. 

1"  Ballon  sans  hydrogène. 

1"   Ballon  sans  hydrogène. 

A  220°,  on  observe  clans  la  lumière  émise,  ou 

reD,,  une  trace  de  L>2. 

A  210°,  on  n'observe  pas  trace  de  D,,  mais  seulement  D2;  l'auteur 

A  3oo",  le  rapport  des  intensités  a  pour  val 

BUr  environ 

admet  que  le  rapport  -P  est  au  moins  égal  à  20. 

î^  =3' 

A  3oo°,  on  a  environ'"' 

2°  Ballon  contenant  de  l'hydrogène,  sous  t 
0, 1'"™  H  g. 

ne  pression  d'environ 

K  =  5, 

A  220°,  on  a                   £Ei  =  2  (environ). 

2°  Ballon  contenant  de  l'hydrogène  sous  une  pression   d'environ 
o,:»5»m  H  g. 

3°  Ballon  contenant  de  l'hydrogène,  sous  1 
o,25"'m  Hg. 

ne  pression  d'environ 

A  23o°,  on  a                  ^ -?  (environ) 

A  3oo",                             Id,  _3  (envil.on) 

Oxydes  alcalinoterreux  (F. 

Schmidt,  Ami.  Plijsik,   1920,  63,  261)    —   Spectres  de  phosphorescence. 

S,  Se,  Te  (D.  Diestei.meieu.  X.  hw.  P/ioiogr.,  i<»i5,  15,  18  et  33).  —  Spectres  de  fluorescence  et  d'absorption  des  vapeurs. 

Absorption  de  la  vapeur  de  soufre. 

Absorption  de  la  vapeur  rie  sélénium  (suite). 

Soufre  (suite). 

Température  53o°. 

Deuxième  spectre. 

X.         X.         X.         X.         X.          X. 

Bandes  dégradées  vers  le  rouge. 

X.           X.          ).           X.          X.           X. 

3685     3521     3385     3243     3174     3076 

3978      ....      4"35     421 i     43oi      .... 

3654     35 12     333 1     324 1     3171     3o68 

3987     4o52     4227     43i5     4347 

3998     4072     4' 56     4248     4334     435i 
4020     4o83     4i7'>     4262     4339     .... 

3645     35oo     3374     3^35     3 1 04     3o6o 

X.             X.             X.             X.             X. 

3636     34qi     3370     3228     3 160     3o4g 

3729       386q       4021       4 "3y       43o6 

36?.6     3476     3356     3224     3i56     3o47 

375-.       3883       4o33       4'5o       4336 

4027     4088     4179     4282     

36tS     3465     335o     3219     3 1 4  7     3o38 

5776      3907      4°49      4 1 1>3       .... 

4o37     4119     4192     4292 

36oq     345i     3342     Î2i5     3i35     3633 

i7<»3       3922       4061       -i  '79       •  •  •  • 

35;,8     3447     3338     3207     3126     363i 

38o8       3932       4o73       419a       .... 

Absorption  de  la  vapeur  de  tellure. 

35g3     344  »     3329     3io3     3iai     3028 

38 1  î        ici  j  1       4<J9°       4^i3       .... 

X  des  arêtes  des  bandes  : 

3587     3434     3322     3199     3n4     3o2t 

3824       3954       4096       4225       .... 

X.          X.         X.          X.          X.         X. 

3585     3428     33o6     3i96     3io8     3oi5 

3843       3969       4099      4240 

384g     4°4i     4229     4^58     45 12     4668 

358 1     3417     3291     3191     3 104     3oio 

384  H          3g85          4 112          4232           

3857     4o65     4241     4371     4 5 16     4692 

357o     34o8     3278     3 188     3099     .... 

38)7       3997       4120       4284 

386g     4087     4257     4378     453o     4699 

3564     34oo     3272     3i83     3087      .... 

3906     41 'i     4267     43g3     4548     4728 

3556     3396     3265     3 180     3082      .... 

Absorption  de  la  vapeur  de  sélénium. 

3923     4126     4283     44i6     4568     4744 

Sélénium. 

Température  6oo°  à  65o°. 
Bandes  dégradées  vers  le  rouge. 

3q3g     4162     4295     4426     458o     4782 
3g5g    4178    4302    4448    4600    4796 

X  des  arêtes  des  bandes  de  fluorescence  : 

398o     4 1 85     43i3     4466     46i4     48i5 

X.         X.         X.         X.          X.         X. 

Selon  la  pression  de  la  vapeur,  on  a  obtenu 

4004     4204     433o     4480    4624     485o 

4439     4307     4>9'     4o64     3g64     38 16 

les  deux  spectres  suivants  (les  nombres  sont 

4023    4?.i3    4341     4497     465i     4870 
4902 
Soufre. 

4420     4271     4168     4o43     3921     38o4 

les  X  des  arêtes  des  bandes)  : 

436g    4261     4'48    4017    3go8    3797 

Premier  spectre. 

4349     4238     4108     4oo5     3874     3763 

4325     4219     4o85     3978     385o      .... 

)..             )..             X.             X.             X. 

X  des  maxima  des  bandes  de  fluorescence  : 

3293       35oo       3657       ^760       3882 

X.          X.          X.           X.          X.          X. 

Tellure. 

33i6       3">i2       366g       3771       3r,o6 

44 i5     425 1     4067     3q i 5     384o     3765 

X  des  maxima  des  bandes  de  fluorescence  : 

3338       3542       ....       3782 

44o5     4234     4062     3936     3833     3759 

X.          X.           X.          X.           X.          X. 

3367.       3576       3681        37^4       3921 

4383     4195     4o46     3927     383o     3741 

4404     4326     4240     4167     4062     3957 

3385        '.599       36.,')       38 1 4       3<)ia 

4355     4172     4028     3qio     3820     3733 

4392    43o4    42j2    4160    4o4o    3933 

3419       36.4       3708        ....        3962 

4324     4i53     4020     388o     38 11     3723 

4376     4288     42i4     4 1 3(5     4019     3920 

3437       36 16       3719       3828       3980 

i3o8     41 44     4012     3874     3802     3716 

4374       4275       4203       4l<»2       3999       3907 

346o      3635      373.)       3845      4oo3 

4272     4 '32     4oo5     385o     3795     37 11 

4365     4271     4187     4089     3982     

3487       3645       ....       3856       4021 

4260     4078     3969     3853     3770     0697 

4342   4257    4178   4077    3968    .... 

h.  Bruninghaus. 


Emissionsspektra.         Emission  Spectra.         Spectres  démission.         Spettri  demissione. 


Sucre  (Henri  I.ongchamiion.  ('.  /;. 

[I  s'identifie  avec    le  second  spectre   positif  de  b; 
îl'Siinl  l'air,  pio.liul   le  phénomène  observe. 


.  174,  i()3!  i.         Le  spectre  de  Irilioluininesconee  du  sucre. 

de  l'azote.  La  rupture  des  cristaux  de  sucre  donne  lieu  a   une  effluvi 


Sulfures  alcaline-terreux  i  E.  !..  Nichols,  Proc.  Ain.   l'hil.  Soc,  [917,  56.  258).  —  Spectres  de  pliosphoresn  hit. 


Sulfures  de  zinc  phosphorescents  (H.  Tomaschek,  Ann.  Pliysik,  199.1,  65,  189). 

Spectres  de  phosphorescence  de  sulfures  de  zinc  additionnés  de  dillérenls  sels   métalliques. 


Tl  1  Thallium  >  (GivTiiKH  Cario,  '/..  Phjsik,  1922,  10.  t85).  —  Données  sur  le  spectre  de  résouanre  de  la  vapeur. 


Uranyle  (sels)  (J.  MoiR,    Trans.  II.  Aoc  S.  Africa.  1919,  8,  in.     -  Fluorescence. 
L'auteur  calcule  la  position  du  centre  de  la  bande  de  fluorescence  (>.,)  à   partir  du  centre  de  la  bande  d'absorption  correspondai 
1  poyen  de  la  formu  le  4. 

Cette  formule  s'accorde  avec  les  nombres  expérimentaux  obtenus  par  l'auteur. 


D  1  Uranyle,  sels  1  (Edward  L.  Nichols  and  Horace  L.  Howes,  Carnegie  Institution  ll'asli. 

Ce  Volume  reproduit  l'ensemble  des  travaux  exécutés  par  H.  L.  Nichols  et  ses  collaborateurs,  sur  la  Oui 

pour  une  période  de  huit  années.   Les  résultats  numériques  correspondants  mil    déjà    paru    dans    divers  périod 


D  (Sels  d  uranyle  1  1  E.  L.  Nichols  and  E.  Merritt,  Pliys.  Rc 


,  M,  9, 


Séries  dans  le  spectt 


Tableau  I. 

)  de  fluorescence  de  [U02(N03y 


18460 

19301 

F  20182 

F  i68g5 

1--  ")0 

1 86 1 1 

1947» 

F  20345 

A  22073 

F  16990 

17831 

1 8690 

19167. 

•204 1 5 

F  15349 

16210 

17068 

17925 


859 


i8o36 
[8896 

19:»  4 


18973 
i983 1 

L    224l6 


Tf      F  16497 
Tf  17374 


1 8220 
19067 
'99^4 

1 8260 

<  i6655 

17518 
18378 

'  1923. 

L  22683 
L    24402 


S77 


(S 


ii3).  —  Spectres  d'absorption  et  de  fluorescence. 

Tableau  II. 
le  spectre  d'absorption  de  [U02(N03)2+6HSiO]. 


[>5à4] 

21968 
2  2683 
2J404 

24841 
•25  353 

[20585] 
20586 
2 1 3 1 2 

2203.S 

[20619] 
206  I  7 
2l34  I 
22073 


Série 

i. 

V. 

// 

if 

(  f 
l   1" 

21487 

22192 

2290  ' 

23594 

24301 

2  JOOO 

2l6.,'o 
22354 

232IO 

23900 

(  F 
(   F 

24643 

25332 

8 

1    f 

25528 
26233 

26950 

S' 

1    M 

25595 

263o5 

seence 

de  UO 

(N03)2-r-3Hs 

0,  (an 

S.  (2l3 

27,  22002) 

07) 

1",  22206,  23 

3'  198 

4,  20(i 

3,  207 

43? 

L.  Bruninghaus. 
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Emissionsspektra.  —  Emission  Spectra.  —  Spectres  démission.  —  Spettri  d'emissione. 


U  (Sels  d'uranyle  ).  —  Spectres  d' 
Séries  dans  le  spectre  de  fluorescence  de  UO)(N03)>-t- 3H>0 
(suite). 

II=if)43g.  17292,  i8i6r,   iqolo,    19809.  20763,(20765,  22J12) 

I  =18213;  «9089,  .9939,  (20838) 

I  =17118,  18282,  19Ô9,  20021,  (20897) 

K.=  17486,  1 8 3 5 3 ,  19233,  20098 

[,=  10672,  17550,  18424,  i93oi,  20174,  (2io35,  21892,  22779) 

Séries  dans  le  spectre  d'absorption  de  U02(XO,j  >2-t-  3IU0. 

b   B  =   20332    b  = (ao332),  21070,  21808 
c  C  =  20 4 11     c  =   204 1 1 ,  21127,  21867 

20433,  21160,  21 897 ,  226 1 o 


bsorption  et  de  fluorescence  {suite). 

Séries  dans  le  spectre  de  fluorescence  de  U02(N03)2- 
7639,   i853o,   19427,    20307 


f  F'  =  ao585 

g   G  =   20707 
h   II  =  20763 


J      J  =  (\JO9OO) 

k    K  =(20966) 


/'  = 


)-C»5,' 


i  =  20838,  21545,  22269, 

J    =     VO897,  2I620,  22354, 

k=    20956,  21667 

/'=  2io3o,  21734,    22457, 


li  = 

1(1849, 

■773-, 

18616, 

19510,  20379 

c  = 

I7806, 

18678 

D  = 

16090, 

i6055, 

1-835, 

18718,  19597,  20474 

E  = 

16 189, 

17039. 

'7944- 

i88o3,  19675 

F  = 

16253, 

I7M3, 

i8oi5, 

18895,  19771,  2o63i 

(i  = 

i6327. 

17212, 

1808 5, 

18968,  19852,  20721,  (20727) 

H  = 

16377, 

17253, 

181 46, 

19008,  19897,  20773,  (20782) 

1  = 

16415, 

1729S, 

19031,  19938 

J  = 

i6453, 

17J40, 

18212, 

19090,  19984 

K  = 

i83o5, 

19183 

L  = 

16584, 

17455, 

18349, 

19238,  20093,  (20959) 

M  = 

17310, 

18382, 

19268, 

2oi55,  (21027,  21913,  22780) 

Série 

s  dans 

c  spec 

re  d'abs 

irplion  de  COt(NOs)i  +  aH|0. 

G  =  • 

0724 

=  2072 

7,  21447,  22153 

11=  1 

0773 

li 

=  2078 

2,  21494,  22189,  22904,  23629 

J  =(• 

0837) 

.1 

=  (2086 

),  2i566,  72272,  22973 

M  =(: 

.o36) 

=  2102 

7,  21727,  22427 

V. 

Av. 

17976 

883 

i885g 

862 

19721 

862 

20  383 

1 6294 

887 

17181 

878 

18059 

875 

18934 

907 

19841 

1 3555 

8q6 

.643. 

889 

I.82IO 

881 

'9°9' 

878 

'9969 

892 

20861 

U  (Nitrates  doubles  d'uranyle)  (H.  L.  Howes  and  I).  T.  Wilber,  Pli) s. 
Spectres  de  fluorescence  et  d'absorption. 
Tableau  i. 


739  891 

!63o  880 
872 


18382 
19*59  879 
20 [38  873 


,    (  i8525  889 

(   194 «4 


,6927 

..s6,,;! 


23869 
2.4691 
262 1 9 
26939 


lev.,  1917,  UL  10,  348). 
ableau  II  (suite). 


1891 1 

19763 
206 1 9 


Séries  dans  le  spectri 


V. 

Av. 

i564o 

860 

i65oo 

833 

i7333 

835 

18168 

840 

19008 

845 

iq853 

832 

2068  3 

1  3729 

849 

i6578 

838 

17416 

829 

182.45 

840 

1908  5 

847 

19932 

837 

20769 

16645  842 

17487  835 

18322  860 

19182  863 


Av. 

21 148 

706 

21854 

6g3 

■3  23,7 

69 1  x  4 

253io 

693  X  2 

26695 

2  1  78  1 

706 

22.4s- 

726 

2)213 

7x3 

23926 

2I24.I 

23325 

693  X3 

24oi3 

688 

24722 

7°'.) 

234  i9 

700 

24'  19 

698 

24  «4  " 

681 

25528 

684 

22688  696 

23384   699 
2  4o83  691 


1  19231  849 

(  20080 

!i 3934  856 

16810  834 

17644  835 

18479  833 

.93.2  847 
201 5g 
•aie  d'uranvle 


22243  706x2 
23654   707 
1  2436i   681 

25042 


23738    698 

2^436  675 
25iii   736 


1  26575 

1  2.023 
1  2.739 


L.  Bruninghaus. 


Emissionsspektra.         Emission  Spectra.         Spectres  d'émission.         Spettri  d'emissione. 


U  (Nitrates  doubles  d'uranyle  >.        Spectres  do  fluorescence  et  d'absorption  (suite). 
.i:.u   II  (./Fit).  Tableau  IV. 

Séries  dans  le  spectre  d'absorption  du  nitrate  d'uranyle  Séries  dans  le  spectre  de  fluorescence  du 

dipotassique. 


V. 

Av. 

238J8 

694 

■•■  1  M  ' 

691 

»5a33 

69J 

a->9?7 

Tableau  III. 
lies  dans  le  spectre  de  fluorescence  1 
monopotassique. 


(  «7*53 

\  iSi38 

i  19004 

f  '9881 


i56gi  868 

i6559  868 

'7  437  87  5 

i83o2  861 

19163  8;5 

20o38  867 


'    20157 
Séries  dans  le  spectre  l'ab-orplion  du  nitrate  d'uranyle 


V. 

Av. 

21670 

713 

92383 

755 

23i38 

-23 

2  386i 

21403  : 
22112  - 
22.879? 


V. 

Av. 

7  7  5  2 

86- 

86 1<) 

9i*9 

o3  j6 

870 

62  1  3 

877 
857 

-()!; 

861 

88,,,) 

869 

9«b9 

868 

63 16 

863 

7179 

848 

8027 

866 

88g3 

865 

9728 

864 

V. 

Av.  - 

7  Vis. 

848 

8086 

855 

8941 

862 

9803 

885 

0688 

5540 

864 

604  i 

872 

7276 

856 

8<|.).> 

872 

9862 

«»"  3  7 
9068 

865 

993  s 

io-  58 

866 

iooo; 

17376   862 

[8238     874 


Séries  dans  le  spectre  d'absorpt 
dipotassiqu 


$   22109    748 
c I   22837 

r         \    ^694     75o 


■(  2.52.6 

■  i  22243 

I  ««9» 

1  22|01 

'1  23109 


du  nitrate  d'uranyle 


S   2,o5o 

'  (  21799 

i     2253. 


23251 

23969 


U  1  Chlorures  doubles  d'uranyle)  (E.  L  Nichols  and  H.  L.  Howes,  Vhy 
Spectres  de  fluorescence  et  d'absorption. 

Tableau  I.  —  Liste  générale  des  bandes  de  fluorescence  des  chlorures  c 


l   A 


6809 

1  i6q7 

6716 

14899 

6635 

1  207 1 

6  5-i 

I  5  2.1  8 

65oi 

i538i 

6436 

1553- 

643o 

15553 

6490 

i5576 

6joi 

[5623 

63-5 

1  5686 

6358 

1 572'» 

635  j 

1  "1-  18 

63  16 

1 5-85 

63o3 

1  5866 

6291 

1 5896 

628 1 

1  MJ'2 

1 5901 

622.5 

16064 

6>3 1 

16049 

6206 

|6l  I  i 

6171 

16205 

6172 

16202 

6162 

162281 

6  [56 

162  i  j 

611 1 

16365 
16525 

6io3 
6041 

16386 
16553 

6098 
6o3o 

1658! 

6oi5 

166»  5 

5983 

1 67 1  5 

5978 

16-2.7 

5967 

17759 

5970 

16750 

39'9 

16895 

5923 

16882 

5go3 

"")  1 1 

),|i  1 

«6919 

5869 

17040 

5866 

17048 

586o 

1706I 

5854 

17082 

58 16 

17I9Î 

58 1 3 

17203 

58oo 

179.40 

5780 

172-I 

5759 

•  7364 

57  5  2 

17386 

574'- 

1-416 

5729 

17454 

5698 

I7549 

5696 

'7J  >7 

5686 

.7587 

5689 

1-5-9 

56  j2 

17723 

5642 

17723 

562  5 

.—8 

563 1 

,-5o 

55g5 

17872 

5593 

'7879 

5588 

>7«94 

55,87 

'-«97 

Rev.,  1918  [2J,  11,  285). 

ulilcs  d'uranyle  à  -1-  20"  C. 
Ammonium-      Rubidium- 


5349     18696     5342    18718     5339 


900  5288 

18911 

o55  59.34 

19104 

2D0   5198 

.9,.  il 

4904  20392 

4863    2o563 


h.  Bruninghaus. 


Emissionsspektra.  —  Emission  Spectra.  —  Spectres  d'émission.  —  Spettri  demissione. 


U  (Chlorures  doubles  d'uranyle).  —  Specli 
Table  vu  II. 

Distance  entre  les  groupes  de  fluorescence  des  chlorures  doubles. 


Uianyle. 


0872 

[6708 

17540 
1 836(5 


IJi't 


Ur 


i5o53     8^. 
1588G     |~ 

,755o     1%        .7583 
18407 


839 


o56 


"     834       \'9'-  833 

,biD9  834 

17395  8^5 

,84',8  829 

!o78     ™       iSS  8'9 


Disi. 


. .     83a,2   833,8   832,6  . 

moy.) 

Tableau  III. 

Distances  moyennes  entre  bandes  voisines  dans 
fluorescence  à  20"  C. 


>2Cl,.2RbCl...      162,0       i84,3  r85,o 

LT02Gl2.2CsCl....      182,")       128,5  i86,3 

ftloy.  générales.      169,9       '"'Ji'2  182,4 
Tableau  IV. 


828,. 


aile.. 


IIS   |)il 


,1       834,o 
Tableau  V. 


Cs  '. '.  633o  j57<)S '.  ..... 

[   \i  Se    1  lUÏô  3c5£  K  fi 

C,  6o35    [6570  6016  [6621  6018    16617  >99'  '6693 

',    D,  6006    i665o  ....  .....  Ô990    16694  Ï964  1676; 

I    B,  58o3    17232  5791  17269 5;(i4  i734ç 

\   (î!  5752    i;384  07!;  i7444  5; il     i745o  5705  i75a; 

'    l>!  .  :..     .....  5677  17614  . ...     .'....  5652  17693 

f   Ai  56o3    17846  55g5  17873  !...  ""  ..].'! 

I    A2  55-3    17945  5564  17972 


de  fluorescence  et  d'absorption  (suite). 
Tableau  V  (/in). 

Potassium-      Ammonium-       lUibidium-  Caesium- 

Uranyle.             Uianyle.             Uianyle.  Uianyle. 

Sér.    T      ^^T"        a.      "   v.            X.           v.  i\.  v. 

13,     556g    17958     5546    i8o3i  55a6  18095 

554  •<    18044     552Î     18104     5)2o    18 1 1 5  55oo  1 8 1 8 1 

55o8    (8i55     54g3    18205     5489    18219  54(i4  i83o2 

....  .   .. ..  . ....   ....  ...'..  54  îo  i8382 

54(ii  i83io  544  3  18367   M'iî  i836g  54-27  18425 

\  D's  5412  18477 

I  D,  5437  [83g4  5420  i845i  5 ',19  i845>.  53g5  18537 

F  E"!  '.      5370  i8ti>«>  5338  18664 

I  A^  5354  1867(5  5345  18708  

\    A,  5326  18777  53i8  18804 

I  B,  3321  18795  53oo  18868  5286  18918 

B2  5-297  18880  527c)  i8i)4j  57-7  i8()5o  5260  19011 

Ii3  527u  [8943  ....  ..' 

|  Ci  3-262  19004  525o  190,8  3-47  19009  5223  ig>46 

1  Cs  3<5o  19046  5»34  1910b  5<3i  19117  52i4  19180 

II)',        5201  K)'227 

t     I),       522(i      n.|l35       5206      I9210       5207      I9203  5191  I9'263 

I     U'i       5l79  19309 

1  D»  5200  19229  3184  19292  5i82  19299  5n3  19370 

I  E's  3i53  19399  5i.jg  19419   5i37  îgjC" 

E'î  ...  •••••  5.4i  19450 5127  tg5< 

A2 5og8  19616  5092  i9639 

I  B,  5>9'.  19639  5o8o  19687  5073  1971/,  5o5o  19765 

I  ('.f  5o>8  19887   5oo6  19976 

B  C,  ïo3i  198711  f)oi8  19927  54i8  19930  

!  D,  5007  1997'  4989  20045  4991  20037  4979  20085 

I  D's     4g63  20149 

D2    4982    2007!     4967    20i34     4967    ■2oi3»  4g5o  20202 


ri  'i 


o3o( 


8       B,      4*57    20589 

Tableau  VI. 

Intervalles  moyens  des  séries  de  fluorescence  à  —  i85"C. 


NH4. 

Rb. 

Cs. 

Moyenn 

83o 

842 

83o 

835,3 

832 

836 

834 

833,3 

84  i 

840 

837 

841,8 

827 

829 

828 

827,8 

838 

836 

83i 

834,0 

842 

8!! 

83(5 
836 

839,8 

L.  Bruninghaus. 


Emissionsspektra.         Emission  Spectra.         Spectres  d'émission.  -    Spettri  d  emissione. 


(Chlorures  doubles  d'uranyle). 
VII.  —  Liste  générale  des  bande 


Spectres  d) 
d'absorption 


i  >  1- 

1  g022 

iao6 

19209 

!i6i 

l9376 

i;"1 
4679 

46»; 


4293 

4235 


39c,2 


38 1 1 
3789 


2090.) 
21088 


23987 
243 1 5 
24420 


a6o3o 
2fr>.38 
2638g 


il  ::::: 
1.:::: 

A  ..... 
ii 

£.:::: 

; 

h 

;: 

b 

//•;.:..: 

i 

9 

£::::: 

m 

/> 

,1 

M 

II 

i 

d ... ... 

u 

13 

d 

» 

d 

15 

d  '.    '.". 

10 

/," 

17 

18 

;{ 

b 

5  i«<) 


535o 

5  14  ! 


>iog 

».»-(. 

3029 
4996 
[978 
49  i  2 
4899 
4860 
4829 


3899 
3885 
3863 


3;i  i 
3692 


18488 

[869  • 
[8718 


19062 

H),  i  - 
19  1  '  ; 
19574 


[9885 
20016 
20089 

2023  ! 
204  I   ' 


2i85o 
22189 
224  i  ) 

22  562 
22885 
2  3  090 
23 146 

23295 

23599 
*3799 

23841; 


2588; 
2620g 
26371 

■2GC,  1 7 

26928 

27080 


)  fluorescence  ci  d'absorplion  (su 
des  chlorures  doubles  d'uranyle  ; 
Rubidium-  l  ranyle. 


»  ' 


543o 

5377 
534a 
5294 


5o6fi 
5028 
S996 
4982 
i<)66 
4938 
I892 
I860 
}83o 
4808 


I  d> 


399  1 
3g56 

393  i 
3879 

3858 

3837 
38io 
378  5 
373a 


'7*9' 
18061 
is,  i. 
[8349 
[84 16 
,8598 
187.0 
,8890 
19072 
19267 


19891 
20016 

■2007 1 
•20137 

20253 

20  i  }o 
20576 
9.0705 
20801 
20940 
2  1  1  I  i 

2l3oj 


23  180 

23337 


2493 1 

2-5o3g 

25a-8 

25421 

a5777 
25920 
26065 


1   ao°C. 

Casmin-l 


>4i6 
5i73 
533g 


4937 

i9<J9 
{894 


U47 
4205 

4169 


joo6 
3968 


38  Mi 
3793 
5-39 


h.  Bruninghaus. 


Emissionsspektra.  —  Emission  Spectra.  —  Spectres  d'émission.  —  Spettri  demissione. 


U  (Chlorures  doubles  duranyle).  —  Spectres  c 
Tableau  VIII.  —  Liste  générale  des  bandes  d'absorplh 


l 'J  î  "> 
ig535 

19566 


.9810 

198/J9 
199,0 

,.,.,(;« 
20028 
200C8 


fluorescence  et  d'absorption  (suite). 
1  des  chlorures  doubles  d'urânvie  à  ié 


24564 
25 106 

25i83 


Rnbidium-Uranyle. 


l   cl",. 

lîr 

5oi  1 
4987 
4975 
4960 
4947 

4924 

49°9 
i8g2 


4792 

477*' 
4760 


19639 
■  9739 

198 10 
19807 


20307 

203C19 


'!/; 


;  <; . 

>!■■ 
'■"  . 

Ca 

Se 

3975 

395i 

39  4  1 
3921 

39o! 


■38i3 
38o8 

37i>8 


24190 
24309 
24379 

24597 

24668 


2502C 

25i58 

25307 

25373 

2.55oi 
256 16 
25732 
26090 
26227 
26263 
2633o 
26455 

26500 

26575 


19  566 
19589 
19670 
19708 

19743 
19782 
19829 
19877 
I99i3 
19976 
2oo56 
20096 
20161 
20222 
20296 
2o34i 
2o38i 

2o4J3 
205 16 
20619 

20643 
20678 

20816 
20862. 
20927 

21004 


I4.  Bruninghaus. 
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U  (Chlorures  doubles  d'uranyle). 


/>,.... 


.i.ii 
45i5 

i  «02 


4a5i 
4a37 

4'2{  I 
4  21  1 

4204 
4i97 


2*627 
22720 
22926 
23042 
■21090 
23i3a 

23288 
234«9 

23524 

23602 

•23633 

•2i;4: 
23787 
23827 

2391 5 


4  Ci  7 
[621 
4607 
4'".)"» 
4  «$9 
4574 
i  5  jg 
4535 

4520 

4  >06 

.  i97 
.,  {86 
1478 
4  i<-7 
1(54 
i  î  i  5 
14 '9 
il.  >■ 
4408 
4398 
4388 
438o 
4364 
4355 
4346 
|33g 
4328 


,  1  .  | , 

22331 

22386 
22  i  5o 

2'2Ï97 
22630 

22663 
22686 

22738 

22787 

2'283  1 

22913 

■22.962 
■23..08 

23ui<) 

23l<.) 


d'absorption  1  suite  1. 


Tableau  VIII  {fin 


4164 
4i47 
jo88 


'   !"    i 
•2  4i0'2 

2  j634 


388o 
3865 
3849 


26864 
26976 

•27064 


H 4î»4 

c, Î256 

' i'i'1 

<>  : 4'2".) 

il Î220 

d'1 4-2o5 

>-l {196 

e'1 1i87 

a\ ',178 

I'i. 4i5g 

b 4 '49 

b3 4M<> 

r, ji3o 

Cl 4119 

d'i 4'o4 

rf! i°97 

«2 4<>9'> 

h.', 4o38 

('■, 4o3 1 

cj 401.3 

r> 4°°3 

d[ 3997 

rfj 3986 

<li 3979 

e% . . . . .  396o 

ei 3953 

al 3946 

bi 3928 

/>■, 3921 

Cl 3905 

^ 3895 

di 3877 

di 3869 

e2 3854 


2334o 
23497 
a356o 

23644 

■2.3694 
23780 

2383o 
23886 
23935 

24o47 


2.421  3 
2.4278 
24364 

2',  4o8 

24447 
2476* 
24806 
24916 
24981 
•2.5019 

25o85 

•2  5  I  32 

25253 

25297 
25343 
25455 
255o4 
256o5 
23674 
25793 
25846 
25g47 


Tableau  IX. 

Intervalles  moyens  des  séries  d'at 
ie.  K.  NH4. 


Tableau  X. 
Intervalles  moyens  des  séries  d'ahsorpiion  à  - 


708,0 
704,7 
714,0 


e). 


K. 

c'2 693 

JJYYYYYYYYYYYYYY.    690 

c  moyen.. 

di .' 698 

d[YYYYYYYYYYYYYY.     YY. 

<i> 700 

d\ 

d3. 702 

d  moyen 

e, 706 

'■'■■■■ 7"5 

e"t 

e  moyen 

""■1 719 

a  moyen 

Movenne 702, î 


Moy. 
7o3,o 
706,0 
701 ,0 

699, r 
702,8 


708 , 5 
705,0 
706,8 


706,5 
7o4,7 


L    Bruninghaus. 


Emissionsspektra.  —  Emission  Spectra.  —  Spectres  d'émission.  —  Spettri  demissione. 


U  (Sulfate  d'uranyle  et  de  potassium)  (F. 

G.  Wick 

and  L.  S.  Me  Dowel,  P/iys.  Rev.,  1918  [a],  11,  421). 

! 

Spectres  de  lluoresce 

nce  obte 

ms  par  excitation  cathodique. 

Première  détermination. 

Seconde  détermination. 

Exe 

itation  par  l'arc.                               Excitation  cathodiq 

ue. 

Excitation  par  l'arc.                             Excitation  cathodiq 

ue. 

À. 

v.              Interv.                     a.                   v. 

nterv. 

a.                  v.             Interv.                     ).. 

nterv. 

58;o 

17036                                   58;o           i;o3G 

8o5 
868 
849 
858 

5890            16971 

864 
868 
83  j 

56oo 

534o 

17857           *"                   56o5           17841 
18727             ?                     5345            18709 

3600           17837           0-                     56o5           17841 

5345    ,8-ig   m      5345    .8709 

ji  10 

19569             '                     5n3           19558 

5117           19542             „.,                   5i  17            19343 

1920 

2o32J           '                       48<|8           2041 G 

4293           2o3oi           <UJ                  4912           ao358 

U  (Acétates  d'uranyle)  (E.  L.  Nichols,  I! 

L.  Howes  and  F.  G.  Wick,  Pins.  Rec,  1919,  [a],  14,  201. 

Spectres  d'absorption  et  de  fluorescence. 

Tableau  I. 

Tableau  IV. 

Fluorescenco  de  l'acétate  d'uranyle  anhydre  à  —  18 

Fluorescence  de  l'acétate  de  sodium  et  d'uranyle  à  — 

85°. 

Groupe  et  fréquence  v. 

1.1er- 

_ Groupe  ctfréquence^ _ _ 

Inler 

Série. 

3.                           k.                           S.                            6.                            7. 

moyen. 

B, i6435    17295    i8i5o 20741 

86l,2 

A.... 

17175         1802G          i8885          19754 

85g, 7 

B iG;8o    17350    18202    iqo5o    19892    

864,3 

i!.... 
Ci... 

17243          1810.5         1896G         ig83G 
17394         18246         19125         19974 

864,0 
860,0 

C 16590    17449    18288    19153    20010    20831 

852,2 

C 

6564         17426         18285         191 44         20006 

860,0 

('/ 16648    17490    18341     19193    20049    20892 

848,8 

1».... 

6635         i75o5         i8364          19224         20086 

862,7 

D.. 16728    17Ï65    18409    19263    20113    20970 

848,4 

E.... 

6736         17585         18436         19294         20i56 

855 

D' 17585     18443    19299    20142    21000 

853,7 

F. . . . 

G806          17657         i85i5          '9375         20243 

85g,i 

E 15970    1681 1     176G1     18306    i9856    20208    

847,6 

G.... 

i8685          [9544         

859)o 

F 16880    17725    18378    1942.5    20280    2112.5 

849,f> 

H..  .. 

i8So5          .9655         

Tableau  11. 

85o,o 

F' 17778    1 8620    20336    

Gj 16955    17814    186G0    

G 17020    17859     18710    ig55o    20409    2124' 

852,7 
852,5 
845,0 

Flu 

orescence  de  l'acétate  d'uranyle  cristallisé  à  all20. 

G' 17890    18755    19610    20445    

H 17105    17969    18820    19675    2.o5i5    

85 1 ,7 

852, 0 

A,... 

201 53 

ville' 

I....      16375    17225    18086    18980    19808    20643    

r 18978  

853,6 

Tableau  V. 

A,    .. 
A.... 

18464      

19357      

Fluorescence  de  l'acétate  de  magnésium  et  d'uranyle  à  - 

-  i85°. 

B.   .. 

C 

17705      18170      19423      20285 

17761       i8633      19492      2o355 

860,0 
864 , 5 

Groupe  et  fréquence  v. 

Inter- 

Série.              2.                3.               *.               3.               6.               7.               8. 

C...  . 

18667      '9^25      2o3g2 

862,5 

A i6354    17212    18061    18908    19751     

849,3 

D.... 

18721      i958o      20441 

860,0 

B 16,70    17318    18159    19009    ig858    20714848,8 

E,... 

17066      17912      18765      19623      

852,3 

C 18265    19120    19971    20826 

853,7 

E.... 

6239      17098      17936      18789      19646      

85i,8 

('.' 20871 

F, . . . 

188  >o      19704      20563 

856,5 

D 16661     i75i8    i836o    19209    20068    

85i,8 

F.  . .  • 

6305      17168      18019      '8867      19735      20588 

856,6 

E 16748    17592    i8{4o    192.89    2oi38    20990 

848,4 

F... 

18907      19767     20627 

860, 0 

F 17632    18490    19344    20196    2io36 

85i,o 

F" . .  . 

18088      

G 16876    17731     i858o    i9438    20287    21126 

85o,o 

G.... 

18169      l()0I9      19891      20732 

85î,2 

11 16917    17816    i8665    19301    2o37f    21245 

857,6 

IL... 

I.  ... 

"827°      '9' 17      '9982      

i8376       

856,o 

L...      16270    171 5o    17998    

Tableau  VI. 

864,0 

Tableau  III. 

Fluorescence  de  l'acétate  d'ammonium  et  d'uranyle  à  — 

i85°. 

Fluoré 

scence  de  l'acétate 'de  lithium  et  d'uranyle  à  — 

i85°. 

Groupe  et  fréquence  v. 

Inler- 

Groupe  et  fréquence  v. 

Inter- 

B 17275      i8ii5      18970      19810      

mojer, 

Série, 

3.                      4.                       5.                       6.                      7.                      8. 

Joyen. 

845,o 

A.... 

638o       

(',....      i6545      17393      i8235       19075      19920      20765 

844,0 

C... 

6374       1 74'-»  '       18241       10.090      19037      20800 

845,2 

Il 1 7  5 1 5      i834o      t  c»  1 8  5      20025      20890 

843,8 

1).... 

....       1 7610      i8344       19 1 98      2oo5i       20905 

848,9 

D" iq23o     20070      20930 

85o,o 

E.... 

G770         17fio5         l844o         19289        20l3l         

84o,3 

E 16755      17603      i8435      19270     20120      

84i,3 

F.... 

....       '7690      18520      H)358      2021 1       

840,5 

F....      16820      17665      i85o5      19340      20190      21025 

84i,o 

F... 

G 18592      19448     20290      

849,0 

G..  . 

18647      h,502      

855, 0 

Il 1780      i8655       ig5o5       

845,o 

H... 

846,5 

I....      17045      17892       187J5      19589      20420      

843,8 

Ii.  Brurringhaus. 
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U  i  Acétates  d'uranyle  i.        Spectres 

l'absorpti 

in  el  de  fluorescence  (suite). 

Tablkai   Vil. 

Tabi.eav  XI. 

Fluoré 

scenco  de  l'acétate  de  potassium  el  d'uranyle  à       i85°. 

Fluorescence  de  l'acétate  de  rubidium  el  d'uranyle  à  - 

[85°. 

'_^    '          ^  _         '                                      lvni'|^; 

("■roupe  et  fréquence  v. 

Inier- 

A.... 

[64 12 

A.... 

[8006       

mojcn 

R..    . 

i8iji      i.)oo3      ig83g      848,3 

A'... 

l-2<«(, 

('.. . 

16S61      17428      18234      19093      19938     20789     845,6 

H.... 

6412        18100       ..     .. 

844,0 

D... 

17540       1SS70       ig223       200.57       20915       846,3 

(',.... 

....        17382       18218       [9080       19912       20777 
....        17Î25       18262       191'i       

848,8 

i:.... 

i<>7>5      i-(u5      i845o      19296      2oi33      si'.),5 

F. . .  . 

16847      i"<")i      i8>>'2      19370     aoaio     21059     84-2,4 

G..  . . 

19463      2o3i3      21168      852,5 

....      17492      i8323      191 79      20020      20877 

846,2 

G'..  . 

t-813      i845o      19527      20367      85i,3 

D'... 

....       17  j  !  i      [8  >(>5      19220      200.6  i      20921 

847,o 

II... 

17078      17913      18760      19604      20447      84-2,6 

F... 

Y. .  . . 

(>7il         17590        18423         19275        201  17         

679!      1766'      i85oo      19342      20190      21048 

846,5 
85i  ,0 

Tablkai   VIII. 

G..  . . 

1  77  >  »         18598         M)44o        20296        21(42 

852,o 

Fluorescence  de  l'acétate  rie  calcium  et  d'uranyle  à  —  1 85". 

II.... 

....       17800       18657       '9i97      ?.o342       

847,3 

Série 

Groupe  et  fréquence  v.                             lnlpr. 

II.    . 
1  ...  . 

....     1788)     18735     19573     20437     

85 1 , 3 

.1.                ».                .,                 6.                 7.                s,             moyen 

r..... 

17422       (8238      19084       1993-2      -20768      838,7 

Ki()20         

I6703      [7535      1S345      19186     20040     '2087-      83g, 1 

Tableau  XII. 

1).... 

Fluorescence  de  l'acétate  de  strontium  et  d'uranyle  à  - 

i85°. 

E. .  . . 

1 67  ">«'»      1759g       18426      K)'2()8      20121       841,2 

Groupe  et  fréquence  v. 

F. . . . 

G... 

(6838      17(171       i85o8      19346      20190      aio3o      838,5 
21 146      

Série. 

mo!c'„. 

2.                   3.                  4.                   5.                  6.                   7.                   8. 

G".  .. 

1781g      [8653      19493      2o333      838, 0 

C. . . . 

17386       l8239      I9086      19932      2078- 

849," 

H.... 

170  ;<i      17889      18730      19581      20429      846,6 

D.... 

1 7  iqo     l834o     19190     2OO40     2088 

85o,5 

1.... 

20310         

F.... 

....     16750    «7585    18426    19280    20125    .... 

846,3 

.1 

K,... 

Tableau  IX. 

I". .  .  . 
G..  .. 
11,... 
II... 

....     i68o5    i7658    18494    19345    20204    2io5< 

>  84g, 0 

1-801     18-40    [Q5qi    2o45q 

856,0 

Fluoré 

cence  de  1  acétate  de  manganèse  et  d  uranyle  a  —  i85". 
Groupe  et  fréquence  v.                                  ,nlcr 

[.... 

636i     17207    18868    19694     

Tableau  XIII. 

833,2 

<:. 

18210         19084          19928         20781          857,0 

Fluorescence  de  l'acétate  d'argent  et  d'uranyle  à  —  1 

85". 

D.... 

1748g         iS3i'>         191 8  4         20026         20894         85 1,2 

Groupe  et  fréquence  v. 

F... . . 

F.  . .  . 

i7'J,"         18423          [927g         20117          84g, 0 

1*191         ig35o        20194        21048        852,3 

Série. 

"T        ».        s.  ~~~~~~r~ — 7" 7~ 

vai:c 

moyen. 

G, ..  . 

••• • ">"9         

A.... 

....    17225    

11.... 

'>s73o         1957.1         20429         849,5 

C... 

....       17350      1 8 1 8  4       190^9      19892      20730 

845,o 

1).... 

....       i-45i       18297      I9i32      20022      208 3 1 

85o,o 

I  ABLEAl    X. 

E.... 

••••      '7M7      i83g4      ig23g      20086      

846,3 

Fluorescence  de  l'acétate  de  zinc  et  d'uranvle  à  —  i85°. 

E  . .  . 

G7  >;      .              

Groupe  et  fréquence  v.                               |n|c|. 

F. .  . . 

677")         17(>M         1SJC10         iqiio         'Ol6l         2IOl5 

848,0 

G..  .. 
G... 

II.... 

18590      ig45i      20286      

7012      17857      187 10      19557     20400      

848,0 

si7," 

A..  .  . 

16400    17240     18090     180.57     i98o3    20648849,6 

»...  .  . 

i654> igo5o    198(17    20751   84 1,6 

(  '. 

17195    18240    igogi    19958    -20796  85o,3 

Tableau  XIV. 

D.... 

18J16    19161    20009    2o855  844,8 

Fluort 

-cence  de  l'acétate  de  barvum  et  d'uranvle  à  — 

i85". 

D' . .  . 
E.... 

i835o    19199   20049   ao8g3  8^7,7 

1590!    17M"    1 H 4 « < »    mjoI)    20091    20940  83(),5 

Groupe  et  fréquence  v. 

l'.tCT- 

v: ... 

16758    17590    i845o    iqagg    20140    Bioig  852,2 

Série 

3                                   mm       S                       6               "     7                       8 

innlen 

Y. . . . 
Y'. . . . 
G,..  . 
G.... 

16829    17666    18480    19340    2017?    838,o 

1  s-5 1<)    19380    2021g    85o,o 

21070  ..... 

i68go    17731    i838o    i<)  j  >o    20263    843,3 

C 

1).... 

j-:.... 

65i5      17349      18188      19048      19900     20755 

17443      18278      igi35      20000      -20855 

6680      17544       18Î79      19227      20088      

848,0 

853, 0 
85o,5 

II... 

...    .     16970    17806    18600    19491    2o334    842,0 

F. . . . 

6770      17630      18467      ig3o5      20i65      2ioi3 

848,6 

I... 

.....     1-037    17880    18720    19.569    20414    844,-5 

G.. .. 

688  3       17737      18563       1 94 1 7      20272      21137 

85o,8 

J    .  .  . 

18759    ig6i3    20459    .....   85o,o 

II... 

6985       17851       1869*1       19547      20404      

855,o 

h.  Bruninghaus. 
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U  (Acétates  d'uranyle).  —  Spectres 
Tableau  XV. 

Fluorescence  de  l'acélale  de  plomb  et  d'uranyle  à  —  i85\ 
>upe  et  fréqi 


bt.. 


ir,/j  i, 


17  '7: 


18 1: 


18978  19835  20674  848,6 
19040  19890  207Î0  8  19 ,3 
19076    19924    20774  847,5 


d'absorption  et  de  fluoreîcence  (suite). 

Tableau  XIX.  —  NH4(UO,  )  (C2II302),. 
Fréquence  des  bandes  d'absorption  à  —  18.2°. 


21456       

19965R  20824 R  21634  22992 

22324   23740   24463   

20962   2  [832   22.538   23228 

21078     


16924  1-7 

8q  18624 

•949' 

20 

)'io  .. 

854,0 

1697)  178 

2!  [868 

19534 

.  853,0 

16216 

16068  178 

.EAU  XVI. 

Il    lS;> 

19608 

20 

',67  .... 

.  810,2 

Tau 

—  UOs(C 

2H302)S 

an 

îvdro 

Fréq( 

ence  des  b: 

ndes  d'ab 

sorpiion  i 

i85°. 

Inter- 

22753 

2H434 

2  î  1 1 4 

25565 

707,5 

22085 

22825 

23523 

24245 

24955 

207  56 

20777 

2i494 

22194 

tf*dt 

7<>4,3 

2..I()5I 

23648 

24365 

25o55 

707  I 

22355 

23o35 

2.3745 

24466 

25i55 

700 , 0 

2025o 
2321  5 

20975 

2 169  5 

22435 

7l3,0 

21044 

2  2  5  S  5 

20494 

2l2l5 

21925 

22643 

7l6,3 

Tableau  XVII.  —  U02(C2H302)2,  »H,0. 
Fréquence  des  bandes  d'absorption  à  —   iS.V\ 


20825R2I645 

22134 

2  [066 

23838  24568 
26215  ..... 

2.5270 

2)<)S-, 

722, 

7"3i  ^ 

20455R 

2123g  2ig56 

22694 

7  »-7 , 

20587  21295 

22025 

20625  21 325 

2205l 

22784  235o5 

720 , 

\|:(M»   •:•■• 

2.571 5 
22200 

22926  23635 

7 1 3, 

72.3, 

712 

Tableau  XVIII.  —  Li(U02)  (C2H302)3,  3H,0. 
Fréquence  tics  bandes  d'absorption  à  —  i85°. 


22345 
2o85o 
20978 R 
21000 
2026 5 R 
21108 

2Il30 


23750 

24465 

25i48 

218  »o 

22566 

24250 

2  I08  S 

2201 5 

26238 

25848 
20962 


703,9 


20^78  R  2i3oo 


23942 
2.4228 


696,2 
7'7,3 


Tableau  XX.  —  Na(  U02)  (C2H302)3. 
Fréquence  des  bandes  d'absorption  à  —  i85". 


!23g6     23nt    23821    24540    252,o    25gi8 


698 


23283  

21026R  21901  22594  2332i  24o38  24728  25424 

22.65o  23364  24091  24729  

21  noR  24789  "•     

21 177  II  22774  2343o    24i53    

21268R22114  22857    23507    24237    2)691     

21 377R  22178  22910    2.3585    24301    24994     


Tableau  XXI.  —  %(U02)2  (C2H302)6,  7H,0. 


704,6 


Fréqu< 


.     21084      

.     22660      23362     

.    2ii53R 21993    22690    

Tableau  XXII.  -  K(U02)  (G2II302)3. 
•équence  des  bandes  d'absorption  à  —  1 85 


20840 R 

20000 R 

21761 

201 10R 

20170 

21000 

2025oR 

2 1 093 

2I160R 

22030 

2I240R 

22  1  l6 

2i3i8R 

206 18R 

702,5 

687,0 


L.  Bruninghaus. 
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U  (Acétates  duranyle).        Spectres  il 
Tmhi  u   Wlll.  -  Ca(UOï),(C,H,0,)6,8HtO. 

l'i.  queiu ■(■  des   bandes   d'absorpt  uni    .1  îS.S". 


ibsorpli 


2H|8S  v  >  40  i 

.«>';.  mi      tn5i 

M'iiWl       '->-8.1 

»I3t63R 

■>.  13(56         

Tableau  XXIV. 


-  Mn<l/02i    <<-H-;:    ,    6HtC. 


11786    23436    24i5o    .... 

220)0    22779    23507    

»i299    

Tableau  XXVI.  —  Hb(T02H<:2ll;,<>2>,. 
Fréquence  des  bandes  d'absorption   .1  —   1  *.">", 


20816R 

20918 R  22467 

23923  

2 1867  22594 

2&272R  


>WÂ  ) 
23i7o 

2320  I 


23998 


ni    (M    <](>    fluorescence    (  xnilr  1. 

Tableau  XXVII.  -  Sri  ro.  1,1  c,ll,<)3  i„,6H,0. 

I  1  .  .  1 1 1  ■  il  1  e   <l"-  Ii. unies  d'à 


'  '<  2  JUKI  24900 

Tableau  XXVIII.  -  A.g(U0i)(CiHI0l)«- 

Fréquence  îles  bandes  d'absorption  à  —  i85°. 


22o4  I 

Tableau  XXX.  -  Pb(  U0,)2  (C,  H30,)«. 

Fréquence  des  bandes  d'absorption  à  —  185°. 


21070 R  2 191 4  

U1O0R  

2I250ll  

2i33o  22041  22763  23447 

Tableau  XXIX.  —  Ba(UO,)2  (  C2II302  >6,  01I,O. 

Fréquence  des  bandes  d'absorption   à   —   i85°. 


s 

22502 

22600 

23225 

2  ici  ;  1 

718,1 
711,3 
728,0 

2273s 

24190 

24869 

7'>7,o 

U  1  Sulfates  d  uranyle  | 


E.  L.  Xichols  and  H.  L.  Howes,  Pins.  Rev., 
Tableau  I.  —  Sulfate  d'uranyle  U02S 


)".)■  [2] 
,,3H,(). 


14,  293; 
Fluorés 


6223 

6046 

6009 
5976 

5942 
59'4 
5857 
D827 
574o 
5-i6 
5686 
5057 
563o 


1 5990 
1 6069 
i654o 
16642 
16734 
16829 
16910 
17074 
17161 


!(    II....  5574  1794  >  f 

\\    1....  '.55i  i8oi3  Tf 

j<  .1....  5534  18070  Tf 

A....  55o6  1816-3  f 


18379  f 
18439  Tf 
i8538  M 


5478 
54  >o 
544i 
5423 
5394 
536g 
5357 
5346 


5280  i8939  Tf 


1.  —  Spectre 
icence  à  —  1 

19026  f 
19095  Tf 
19 127  Tf 


5o54      19786     f 


(  b;: 


pi  ion  et  de  fluorescence. 


499° 
4981 
4978 


D 496', 


4912     20358     Tf 


L.  Bruninghaus. 
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U  i  Sulfates  d'uranyle  1. 

—  Spectres  d'absorption  et  de  fluorescence  (suite). 

Tableau  II. 

Tableau  III. 

Sulfate  c 

'uranyl 

!  et  d'à 

mmonium  (NH4)U02(S04 

J,2ll20. 

Sulfate  d'uranyle  et  de  sodium  Na2U0 

2(S04), 

aH20. 

Fluorescence  à  —  1 85°. 

Fluorescence  à  —  1 85° 

Gr.  Série. 

A. 

V. 

i. 

Gr.  Série.   X. 

v.    i. 

Gr.  Série.    À,     v.     i. 

Gr.  Série 

.   X. 

v.    i. 

(  E.... 

6m4 

1 G092 

f 

(  H,.. 

53oo 

18868  Tf 

1   B....  6296  i5883  Tf 

1  D... 

5374 

18G0S  f 

1   F.... 

6i85 

16167 

f 

A  u... 

5295 

18887  f 

(',....  6255  15987  Tl 

E... 

5355 

1867S  f 

|  H.... 

6100 

16393 

f 

1    «'•■ 

5 '.go 

.890}  f 

„  J  E  ...  6182  16176  f 

,];;■• 

533o 

187G0  M 

/  B 

Goo~ 

'6647 
i6_3i 

f 

5    1... 

5280 

i83g3  Tf 

j  F....  6i5i  id258  M 

53 1 1 

18827  Tf 

C 

5()-7- 

f 

(  j.... 

5265 

18993  Tf 

/  G..  . .  6122  i6335  Tf 

;    (  i  ' .  . 

5  Soi 

18869  Tf 

s  f": 

594" 
5gi  i 
5883 

F 
F 

I  A... 

B,.. 

1  B.  .. 

524g 
523o 

52l4 

190  5  2  f 
19120  Tf 

19178  f 

\   H 609'}  i(i  i  12  Tf 

j  B....   5976  16733  f 
l  B'....  5963  1G770  Tf 

Il, 

5287 
0278 
3260 

18914  f 

18947  f 
19011  f 

\    H.... 

/  A.... 

B.  ... 

5755 
571 7 

17376 
17492 

Tf 

Tf 
f 

1' 

5198 
5.94 

5igo 

192.38  M 
.9254  M 
19268  M 

1  C...   6945  16821  f 

1  D....   5908  .6926  f 

,1  \  E....   588o  17007  f 

1   A... 
1  B... 

5-226 

5 1 97 

i9i35  f 
19242  Tf 
19S01  Tf 

1  C 
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281  io     /'             28180     Cj            2D720 

c 

■.8980  /,, 

23940  V; 

24560     «î 

ai65o    ci 

2853o                  2835o     rf,           2585o 

d 

29I  ")()       C[ 

24250  ./ 

24680     c, 

21900    g 

22050       0] 

2883o     /'            285oo     d3          26060 

g-, 

2g3oo     C 

»45oo     /.' 

'i — 0     ci 

28980     d            28760     a,           26220 

7/ 

29190 

24920    ./ 
2*220     /. 

253oo    aj 
25480    <■'., 

22380      e, 

22680    /( 

29i5o    /'             28870     c5           26370 
29280     /            28980    <■",          2653o 

3oooo     f' 

2535o     l 

25950     "1 

2282O      C] 

29530     /'            29180     dt          26670 

e' 

3o4oo    //, 

Tableau  IV. 

Sulfate 
de  caesium 

Acétate 

dp  strontium 

Acétate            acétate             Nitrate 
de  sodium,     de  mercure    de  rubidium 

.Sulfate 
decaîsium     d 

Acétate             A 
strontium     de 

odi 

e            \cclate 

Nitrate 
e     de  rubidium 

et 

et 

de  cuivre                et                         et 

et 

et                  (le 

d'uranyle. 

d'uraoyle. 

etd'uranyle.      d'uranyle.        d'uranyle. 

d'uranyle. 

l'uranyle.     ci  d' 

iran 

vie.      d'uranylc 

d'uranylc. 

17950    E 

18100 

18200     C         [7980     A        17880     n 

21920     e^ 

s695o     // 

80 

/,          25320       r 

24020     /' 

i8i5o    G 

20000     D 

i873o     B        18120     B       [8070     F 

.7180     a        2>( 

i" 

i        2563o     i 

24320     // 

i845o     B 

2o5oo     H 

Mi;"in     A        i885o     B       18400     K 

22320       « 

17320     b         >5; 

h       25900     / 

m;!o    V 

[8640     C 

21280     li 

20000    D       19800     C       18520     1. 

22800      g 

>'--<>o     i        25; 

/'        26020     e 

25o5o     /i 

19000     G 

22000    h' 

20400     15        20IJO     c'       19100     I 

22900      g' 

'7990     0'       2Ô< 

ï,       26220    g 

25270     / 

.9100    I 

22700    // 

20800     C       2o3oo     c        192)0     K 

23070      fl 

»Sl  [0      C          26' 

00 

g       2633o     1 

■>  ")')oo     il 

,9520     D 

27870     . . 

21000    /       2o85o     c'       19600     D 

23200       C' 

28200     e"       26 

26600     / 

')")-()()     8 

19900    H 

23020      ./ 

21280     l>       21  5oo     /;       20  i  io     D 

23520      g 

2835o     /j       26 

L            ■,(',770      j 

!      2-.85o     / 

20180     i 

23370      A' 

2.1  j>0       //            22OO0       g             >O()')0        K 

■>  (720     a 

<.S-"x>      J          26 

5o 

c'        )7o'io     i 

25950   7 

JO  1  '"i      c' 

235oo    i 

22o5o     g-        22180     A       2I20O     /' 

>4o5o     e 

29030      II          26 

f        ''"T"     1 

26180    rf 

2o5oo     E 

24000    e" 

2263o    f,       225-20     e       21930     /' 

2  [280    gr' 

29280       II            2li 

")() 

'f\       27220     1 

26260     e 

2o63o    / 

24370     a 

22750    s       23200     e       22180     3 

24600     <■' 

loo 

h    27320  ./ 

2635o 

20800    h 

25 160    ./' 

2Î000     h       2365o     c       22700     ,/ 

24800    e' 

29650        //'           26 

38o 

20870     i 

25440     A 

23400       g             2|OJO       II'          22950       II 

2.  )000       g' 

29730       /l            27 

)3o 

'       :>l!,5o    / 

2 1 020      C 

25780     a 

2365o    A       24270    A       2338o     d 

vVioo     c' 

3oioo    b'      27 

3o 

h     27700  < 

1      26600    k 

2l38o     g 

26i3o    //' 

24IOO       S           24550       d          2)(')00       r, 

2543o     e 

30200    c        27 

>.8o 

/■     27800  / 

26700    / 

21  i;o     ,-' 

2655o    / 

24200        /             2 

93o     i       2375o    7 

255oo     e' 

iog'k 

53o 

7,      27990  ./ 

26800    /' 
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U  (  Sels  d'uranyle  ) 

—  Spectres  ultraviolets  de  fluorescence  {suite). 
Tableau  IV  (fin). 

Suif 

de  eaes 
et 

™ 

acétate            Acétate          Acélate 

destrontivnn     de  sodium,     de  mercure 

et                de  cuivre                et 

d'uranyle.      et  d'uranyle.     d'uranyle. 

Nitrate 
de  rubidium 

d'uranyle. 

Sulfate             Acétate            Acétate            Acétate              Nitrate 
de  csesium      de  strontium     de  sodium,     de  mercure     de  rubidium 

et                       et                 de  cuivre                et                         et 
d'uranyle.        d'uranyle.      et  d'uranyle.     d'uranyle.         d'uranyle. 

•25780 

i 

.....      ..      27800     h       2835o    g- 

27120     h 

>87  |'o     c         3 1(180     /'1        29250     h 

2  )<J  ">o 

c 

27.,  io     c'       28J00     A 

27300     k 

2885o    dt      ' 29390    k 

t,i 

28i3o    /{       28980     /;' 

'.'"."      !!      28500    7/        29210     // 

27000     /'' 
2755o     d 

29200    g'      2965o    d 

29280     i        29880    S 

2863o     c'       29600    ./', 

29470       C            30020       X 

2fi75° 

rfi 

"."!      '.'.      29o3o    g'      3oi5o     /' 

28020     /,• 

2975o     e'       3oioo     k 

29930     g'       3o28o     /' 

2i°f° 

£ 

29220        h               lu- C] 

29340  ./     -ji7oo  ./; 

29680     g-        

28270     rf 

ioo.o     /        3o45o     e 

30260    dt      3o75o     f 

loV-o    g       00890    / 

27700 

0 

3oo5o    /        

28  *).|i>     ,r 

3o68o     i        3i  180     e 

27890 

'• 

3o4oo      g'          

3o68o     r'        

2865o     / 
28-00     k 

3 1 33o    g'       3 1  390     x 

3 1680    d,      3i5oo    A- 

285°° 

g-' 

30970    /',      

28980     <2 

3i73<>     / 

Tableau  V 

.  -      Chlorure  de  caesium  et  d'uranyle. 

1 78  ">0 

Es 

20320    E'j        22100    d'         >\u:>< 

//.,          2->rio     //.,         267^0     a            >,-88o     d',         289^0     //,          3o2oo     e"., 

[8280 

B, 

20700       f/'              22300      <l,            24l5( 

bl         25570     63         26800     £           27930     rf,         29110     c           3o320     6 
£3         25720    cf,         26870     A;         28040    e',         29200    ^          3o43o     és 

1 H  1 5o 

Di 

2o85o     r/;         2238o     ej         2.f35< 

<■/'„         2586o     r/.,        269'io     A.         26100    e\         29300    d'v         3o55o    c 

!g68o 

D', 

21070     «*          2263o     b\         2455i 

dl         26010     e»          27020     c           28190     //          29400     rf'i          3o620     tf 
e,          2600     //;         27120    d          28280     //.,        29660     £',          10770    d". 

S: 

B:t" 

n 

E's 

A., 

2ii3o    6           22970    A        24621 
Mil.)     A;,         a3ioo    e          24741 

21470    <-/'         23370    b\         2ôo5i 

„7,      26250  bt      27220  rf,      28390  è,    .  2q73o  a:      30920  4 

b't         26320    c          27300    c           a85oo    '/          '.9800     A,         31020     b 
c           26450     d',         27360     c>o          28570     rf2        29840     c           31870     d', 
i/'n         265oo     d,         27400     e»          '.>8(')r).)     dz         29900     d          3i55o     e'„ 

!;'(Sso 

B2 

21620    d!''         2368o     tfa        25i2< 
2i85o     /;"         2388o     é\         aV<s, 

,L         26570     e"         27480     a           28740     e2         3oo3o     d, 
<;          2665o     e^          275oo     h           28840     4          3oioo     < 

lt.  —  SPECTRES  D'ÉMISSION  DES  ASTRES  Ol    DES  MÉTÉORES. 

Astéroïdes 

F.  E.  Rester  and  1).  Alteb,  Astroph) 

v/r.  ./.,  1919, 

Aurore  boréale  (]..  Ve»;aim),  (■<■>>!)  sishr puhlikationcr,  1922,  2,  1  ). 

50,  5o.  Séries  spectrales  cl  asléroides 

Longueur  d'onde  de   la    ligne    verte  'du  spectre   de  l'aurore 
boréale. 
La  longueur  .l'onde  de  celte  ligne  est  égale  à  5578,2,  avec  une 

Aurore 

boréale  (V.  .AI.  Slipheb,  4strophysic.  ./.,  n 

19,  49.  266). 

Spe 

:,';': 

„,,,,,.    .,   MJ"(|.risi!iesl'rT|,r"i'ii.)n    proli 

-s,xt:: 

erreur  probable  inférieure  a  ....  A.  Cette  lune  ne  s'identifie  rigou- 
reusement avec  aucune  autre  d'un  élément  connu. 

Etoiles  (P.  W.  Merrill,  Bl.  Bar.  Stand,  1918,  14,  487,  et  Sri.' 

1.    55 

78,0 

II.    »)7s,.,;,     111.    5578,08     .Moyenne 

:    5578, 05 

Papers  of  Bur.  oj  Stand.  318  1.  Spectres  similaires. 

Etoiles 

(j-1 

ro&TE,    Istrop/ifsic.  /.,   1918,47,  fi7  1 

—  Variation  de  X  des  lignes  spectrales  selon  la  classe  de  l'étoile  qui  les  émet. 

L'ai 

leur 

mesure  les  X  des   mêmes  lignes  observé 

:s  dans   les  quatre  classes  d'étoiles   A,  F.  C.  et  K.  représentées  respectivement  par 

'.   (\1111. 

!/V// 

oris,  a  Coins   \Hn,,ris.  a,  Centauri  et  a 

Boôtis. 

,l6l' 

A.            F.              G.              K. 

Î222 

\.            F.              G.              K. 

,43            ,41             ,42 

1.                A.            F.              G.              K. 

/,/-                           i      'OI      S       -OI      i       >°3 

i  tgo. . 

',5ô           *55            |ôi 

Î225.  . 

,60 

424' 147,°°    (46,97    !  46,96 

I'99" 

,38            ,35            ,37 

!"" 

,89              .94        27îl() 
,83           ,64           .61        

42.47 ,62          ,64 

4248 ,52 

4202 . . 

,28           ,32           ,26           ]■>- 

4235. . 

,  i<>           ,38           ,40 

42jo ,32          ,33          ,36 

}236. . 

l>'y?...'.         '.'.'       ..!'.'.        ...'..            '51 

4206!. 

.'.'.       ..!..           '.85           '88 

,.|4       39,02       3g,o4 

4210. . 

,".7           ,56           ,60 

4  ''  !"•   ■ 

,00           ,o3           ,06 

i      .54     (      ,56     (      ,55 

,77           ,73           ,70           ,83 

,57       ,66       

42  -1 1      ,52     1      ,5o     l      ,49 

4a58 ,56 

4260 ,3i 

{2l6.  . 

..'.        ,36 

,56          ,53           ,59 

!;;  ;'-;;; 

.          ...            ,46           >           |48 
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43o8.. 
£3 14-  ■ 


Variation  de  /.  des  lignes  spe 


!      ,6/     I 
|67,9o     |07 


,99  •'.»>       7' -"7 

,98     [      ,96     (75,01 
,97     I      ,95     l     ,94 


$      ,o3     \      ,02     (20,9g 
I     ,01     i»o,g6     ?20, 91 


4358... 
i35g... 
[367... 
i36g.. 
[37i.. 
4376.. 
J379... 
[383. 


[395.. 
[399... 


s   ,o4 


78     1      ,73      \     ,68 
66     |      ,66     (     ,65 


,  °9 

,  36 

i;6 

,78 

,90  ^ 

,26 
,84 

,95  l 


',533. 
4536! 


Nébuleuses  et  amas  d'étoiles  (Knut  Lunomark  and  Bertil  Lindbla»,  Jstroplnsic  ./.,  1919,  50,  H7 


Nova  Ophiuchi  1  étoile)  (W.  S.  Adams  and  Cora  G.  Bliuvell,  Jstroji/iysic  J ..  1920 
Dans  la  deuxième  colonne  de  ce  Tableau,  la  lettre  E  signifie,  comme  d'ordinaire, 
Lignes  d'absorption. 


51,  i2i).  —  Spectres  d'émission  et  d'alisorpiii 
nhanced. 


Soleil.  Elément. 

3900.68 E,  Ti 

igiJ, (ii E,  Ti 

3y3!,s>. Ca 

3970. 2") H  s 

4oi2,54 E,  Ti 

4o28,5o H,  T. 

4ioi  90 llo 

Ïi63,82 E.Ti 

i!-.;si E,Ti,Fe 

{179,02 E,Fe 

4isj  ;  î7 E,Ti 

4-226,9° Ca 

i>.33,33 E.  Fe 

4-2 ',-.o<. E,  Se 

4-290,38 E.Ti 

4294,20 E,Ti 

4296,7', E,  Fe 

43oo,  -2i E.Ti 

',3o8,o8 Fe,E,Ti 

43,4,09 E,  Ti 

43ai,i2 E.  Ti 


i  i5 


Cr.  Mg 


(  iphiuchi. 
3895,79 
3909,08 
3928,91 
3965,17 
4007,94 
4024,24 
4097,57 
[i5q,33 
4168/29 

4i8o'o3 

4222,38 

',228;  78 
4242,52 

128-,,  7  ï 

1289,6. 
4292,31 


432  1.3- 
1336, o3 
[347,  " 


Ophiuchi.      \qiii 


Lignes  d'alisot'|)ti 


Solei 
[375, 


tent. 


4385,55 E,  Fe 

4395,20 E,Ti 

1  199,94 •  •  ■  ■  E,  Ti 

i4i7,43 E,Fe,Ti 

4443,98 E,  Ti 

4468,66 E,  Ti 

[489,06 E,Fe,Ti 

45oi,44 E,  Ti 

[5o8,46 E,  Fe 

45i5,5i E,Fe 

i  Ï20,  jo E,  Fe 

i  522,80 E,  Fe 

1528,8o.......  Fe 

[534, 14 E,Ti 

4549,77 E,Fe,Ti 

4563, 9 i E.Ti 

4572,16 E,Ti 

4576,51 E,  Fe 

[584,o2 E,Fe 

4805,29 E,  Ti 

486i,53.. H  fi 

4924,11 E,Fe 


i  suite). 

Déplacement  (en  A.). 

va  Nova  Nova 

uchi.    Ophiuchi. 
),28  4,8o 

,98 


4390,49 
43(15,66 
1 4  <  •  r  ,  3  . 

il  12. 3  ; 
4439,22 
4463,8g 

•i|8j,09 
4496,56 
45o3,36 
',5io,  i3 
Î5i5,48 
45,7,94 


4571,98 
1  >79,o6 
{800, 58 


4,28 

5,io 
ï,76 
4,77 
i,97 
{,88 


qu 

la;. 

84 

21 

9« 

1\ 

10 

>1 

20 

22 

27 

>■> 

\~ 

22 

36 

22 

39 

2.2 

82 

22 

35 

22 

65 

22 

!(J 

23 
23 

i5 

86 

24 

97 
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Nova  Ophiuchi  l  étoile  ).  —  Spectr 
rades  brillantes. 

X  du  centre    Largeur  Déplacem' 


3933,8. 


d'émission  et  d'absorption  (suite). 

Bandes  brillantes  (si 


Soleil. 
4468,7. 


486 i, 5. 
4924,1- 
5oi8,(i. 


E,ïi 
E,  Mg 


E,  Fe 
l<,  Fe 


de  la  bande. 
4469,6 
4482,1 
45i3 
43-23,8 
4585,7 
4633 
{863,2 


Soleil  (\V.  F.  Meggeus,  Jstrophysic.  ./.,  1918,  47,  1).  —  Photographie  du  spectre  solaire  de  6800  à  9600  A. 


a(I  .. 

L.-). 

9°°7 

9007. 

9008 , 

,J7 

9°°9 

09 

9009 

,s.s 

9010, 

bj 

901  1 

95 

901(1 

80 

Soleil  (  l".  S.  Brackett,  Astrophj 


X(I.A.). 
9089,  )5. 


ai,  53,  121). 


re  solaire  dans 
:  plaques  sensil 


ira  rouge  de  X  8900  ; 


9900. 

ouges.    Les  1 


90  -.3,oJ 

9060,  i(| 

9061,52 


0        A',  Ni? 
o)       ...... 


yoç,.,  ,s. 

9098.  ;-x. 

9099,  s:;. 


A(I.A.). 

9!|5,79. 

9146,'). 


9160,97.  . 
9162,69.. 
9164, o5. . 
9167,38.. 
9168,01  .. 
9(68,88. . 
9169,  13.. 
9170. 78. . 
9171,76.. 


9i86,56. . 
9190,33. 

9191,71 ■ 
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X(I. 

g  t6  1,97 

9»69 . 1  ; . 
9270,14. 
9*70,88. 

9275,16 


9278,91  ■ 

g  180,  m  . 
9281,99. . 
9282,78. 
9284,  '  ■ 
9284,1 
9285,70.. 
9286,53. 
9286.90. . 
9288,09. . 


9290,59. . 
9291,  •  ' 

9".''-. 

9294,56. 

9295, ! 

9296, 5l 
9297,23. 
9297,80. 
9298,70. 

<poc>.  53. 

93oi . 1  j . 

9>oi ,98. 

9302, 77- 

g3o3,92. 

g ïo i ,66. 

93o5.4«. 

93o6,34. 

9307.30. 

9'ioS.  1  j . 

93o8,97 

9309,62 

9310,91.. 

9311,80.. 

93 1 2 . 72 . 

93i4,o8. 

93i5,2i . 

93i6,ii. 

9319,14. 

9320, 12. 

9320, 83. 

9321,76. 

9322,:'" 


H,0 


..,3  'S. S.: 

9>3o,  VI 


g336, 1  ; 
9337,23 
9337,88 
9338, 52 

i»3-.9.i7 
9  i  '.'.">  ' 
9344,05 
o!i",.li- 
9346,98 
9347,70 
9348,46 
9ii9--' 
g35o,52 
9352,oi 
9353,o6 
9353,o5 
9354,5o 
9355,26 
9'i '»('., 'jS 

9358,93 

()36o.  ■>  i 

.',;<>«>  .<><• 
9361,28 


9374,: 

9375.: 


9  18;,  -2 
9383,63 
9385,84 
g386,84 
9387,91 
9  39,,.  ss 
9391,84 
9394,43 
9396,3- 


,18 


9D-1 


H,0 

11,0 


U,<> 
H20 
H,0 
II. .  0 


HoO 

11,0 


11/ 
3) 


Ail. 

9J0S 

9416 

78.  .. 
96... 

«>!■'«• 

09..  • 

;»:;;;;, 

g 

943o 
9434 

ï»i"*7 

90.  • 

M  1  1" 

•s9-  • 

9442 

18.. 

;''■' 

,  >9-  • 

94  i(i 

1  J .  ' 

;;;;; 

79'.: 

9456 

98... 

<)jl'>'i 

96.. 

9i»'i 

12.  . 

90.  .. 

()i(,S 

68 . . . 

9i(»9 

5o... 

9i7° 

'7  ■  ■  • 

9i7' 

1 3 , .  . 

947' 

'i... 

9i7i 

36 . . . 

()!-('. 

07'.'.! 

<)i7<i 

85.. 

ujx" 

99- 

948l 

97  •  •  • 

9484 

"i  •  • 

<  )  ;  s  5 

17. . 

9486 

,10.  . 

--il/     11,0 

7-10  J       II,() 
5v-8v      II,() 


7        H20 

il)     11,0 


9>'«,« 

9>'9- 

9523,1 


ll,o 

iiïo' 

H20 


ll20 

11V0 
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X(.I.A.). 
>57i,38.. 
|57a,85.. 


Soleil.  -  Spect 
(LA.). 


d,  S 
S,A,¥e 


dans  l'infrarouge  (suite). 


H,0 

968  i,i. 

H20? 

9681,8 

S 

9682,7. 

S? 

9684,2 

968  i,8 

>.)('<.)Î-7Î- 
.,(i.,8,r;. 
9699,68., 


Elément. 

.S'.7 

/.(I.\.). 
9723,l8... 

<J7i<)!'W... 

9761 I73. . . 
9762,90  . . 
9764,14.  • 

9779146... 

'j;S;,  19.  -  - 
979I>°9- • ■ 
9793,38. . . 

9799, 52- • • 

9803,27. . . 
98 1 3,48..  . 
9817,70... 
9825,57... 
9831,97... 
9848,89... 

■  [6],  2, 


.)       $V 


,  (Fe 


/  Fe      \ 


2928,11 
2928,64 

■".)'■«, 7  '»' 


2)   .   S  Te 
7)       (Ga 

3     r     Ni 

0)   -  (Fe 

6j   J  ÎV 

8j    '  (Fo 


b$  I?. 

2949,19)  /  (Fe 

■'.(li9,2a(    '    'Mn 


îl.lï 


53)       (Fe 
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Soleil.  —  Mes 

ures  de  Ion 

;ueurs  d'onde  dans  1 

extrémité  ultraviolette  du  spectre  solaire  1  fin  \. 

!      \ 

,.     1.     r.     r. 

1    \ 

i.      1  .     r.      /  . 

Afl.V.I.               i.              Y.            i.             i". 

X(I.A.).       i. 

y.      i'.      r. 

2959,67 

1       Fe       a       . . 

1985,8  ,  | 

[Cr       ;      .. 

(009,21      2      Ca        i 

i.i'ii  ,00 

Y           2          1 

1       Fe        5       .. 

2986,02 

i       Mn         1        .. 

3009,57      5      Fe        (i 

3o3i    io       i 

Fe       4 

[Fc        ;      .. 

2986,00) 

(Cr         i 

3.  no,  20      0      Fe        ■>. 

io'ii.o; 

Fe        ï 

a      Fe        1       .. 

1986,    |  i/ 

.     (Fe       a      .. 

h  m  1,48      a      Fe       4 

3oil,M, 

Ni         3 

Il',       2      .. 

2986, [7J 

1     (Cr         i       .. 

S012.02        5        Ni         !"• 

3o32,4o      0 

L96l,l   \i 

,     (V          a       .. 

8987,29 

i      Fe       S      .. 

3oi2,53       1      Ta         i 

3o32,79      0 

Su        6 

■.-«il ii  ,ii)j 

3     JFe        !       .. 

a987,65 

i        Si           ■» 

loi3,oa]          (Cr        2       .. 

3o33, 10      d 

Fe 

igG  ;  .1,1 

0      V         2       . . 

2       Mn        2       .. 

1988,00 

a       Y          14 
0      Fe        a       .. 

Ioi3,io5          /\           1         5 
îo.3,57       ,      Co        3       .. 

3o33,48       1 
3o33,So      0 

V  2             j 

V  2           3 

1        Y?         i        .. 

■,<>S>, 

toi3,-25          (Cr        4       .. 

io  3  j  .  li  / 

(  Fe       2       . . 

1      Fe       2      .. 

2988,94 

1       lin        i 

3014,17       1       Mo      ..        5 

3o34,i85     " 

(Cr        3       .. 

.    |Pe        i      .. 

1989,18 

i      Cr        1       io 

ioii,7ij          (Cr        3 

3o34,43]     , 

Co         !       .. 

- 

'    JFe       --      .. 

2989,58 J 

(Co        3       .. 

3014,82      .,       V          1         ft 

3o34,5i  J 

1  Fe        a       . . 

s965,83 

0      IV       3      .. 

tg89,645 

1  v       .       ; 

3oi4,8i      J      Mn       4       ■• 

!  <  >  3  3  .  7  i        1 

Fe        2      . . 

ag66,a  1 

1      Fe        2      .. 

2990,40 

2      Fe        4       •• 

3oi4,92]          [Cr        3       .. 

3o37.oj       0 

Cr        3 

5      Fe        6 

2991 -i" 

1        

loi",...,       1       Cr          i        .. 

3o37,3g     10 

Fe       4       . . 

2967,6 i 

9      Cr        3       .. 

'.|(|l    ,60 

0       

3oi5,5o      0       

3o37,g3       6 

Ni       1  » 

2968,  I7) 

,     (V          i       io 

2991,66] 

0      Cr 

3oi5,93      0      Fe        3       .. 

3o38,3o      0 

Co        2 

Mn        2       . . 

V 

2969, 4o ) 

2    JFe        3       .. 

.,      Fe       a      .. 

2991 ,90  5 
2992,48 

ivâïll  3  \le   \  .: 

3038^76      0 
3o3g,o8       1 

4969,51 ) 

1    (Fe        3       .. 

2992,  ">: 

4      Ni        6 

3oi(;,i(i     0     Mn      -,      .. 

2970, 1  1 

i      Fe       c.      .. 

2993,  io 

0      C        ..        4 

ioi('.,:i       1       V         24 

)(.,(),  3  1        (. 

Im'          '' 

■97°>  .'7/ 

1      <Fe         <?       ' 

299 1.80 
t (2994,41] 

l  \f  'i  ■■ 

3oi7:i8)           ^Ti         8       .. 
3oi7, 23       0     'Ru        4        •■ 

3o59,6o) 
3o39,76) 

(Co         2        .. 

(Cr       3      .. 

SJm?! 

1  |tj    6   :: 

l<2994,43j 

•'     1  Fe        (i 

3017,28*           [Co        ■>.       .. 

3o4o,43        3 

Fe         5 

21)71  .  Kl 
2971  ,90 

0      Cr        4 

2      Cr        2        8 

2994,95] 
2995,105 

1 ls  *  ;: 

i.n-.iii      6      Fe        5       .. 
3018,20      0       

''■'■    |;      ' 

(  Fe        2       . . 
(  Fe         3 

*972 •'" 

2973, i3  / 

1       Fe        3       .. 
(Fe         j 

2996 ',00 

1       V        'i         3 

3oi8,5o       0      Cr         3 
3oi8,8oj           [Cr         2 

3o4a]o3      4 

Fe        4       .  • 

''     [Fe        -,       .". 

0  Mn       3       .. 

1  Y             3         .  . 

2996,38 

1       Fe         i        .. 

3018,98      ..      Fe        5       .. 

3o42, i7  1 

(  Co         3        .  . 

2974,12 
*974,6o 

".Cl,'.!' 
2975,30 

2996,57 

2      Cr        3       .. 

3oi9, 11  (     D     1C0        3       .. 

3o42,65       1 

] Fe         3       .  . 

2996,90 

0      Ru       3       .. 

3019,16]           (Ni         j        .. 

3042,70) 

(Mn        5       .. 

1       Ti         1 

■997)  !l 

2      Ca        4       .. 

3020,00       1       Si          1 

iV            3 

1       Na      ..         i 

2998,12 

<-       Cr 

[3020,49]     «     (Fe        2       .. 
3020,64$     8      Fe        3       .. 
T | 3021,07       6       Fe        5       .. 
J3o2i   56/           (Cr         i 

3o|3 . 3o ) 

(Mn       3 

(  Fe         1 

.  ssr    ;   •-, 

2998,33 

0       Ru        3 

3o43,35  5     ° 

(Mn        3 

2975,60) 
2975 ,80 
2976,12 

■97Mo] 
2976,58) 

(\          1 

1998,80 

■i       Cr         3       . . 

3o',3.3i       0 

V          3 

2    Fc     i     !! 

■999, 5i] 
2999,655 

r     (Fe        6       .. 
6    {C        4       .. 

[3021,72!  *  |t     3   :: 

3043.77] 

(Mn       i       .. 
ï  Ti         3 

»  12.  s  ,;: 

■999  •'.!"' 
i< nid,  \  ; 

1       

2  Fe        4 

3o2a',63)     "     (V        ..       *3 

3o43,99       1 

2976,82 
»977|5o 
2978,  >". 
2978,  ">8 

1       Ru        3       .. 
.,       Y          2         1 
1       Y 
1       Mn        3 

3 000, 86) 
3000,955 

ii  101  ,  |S 

4       V          2         8 

3o22,'75  5     '     ^Mn       5       .. 
3o,3.3i        0       Mo      ..          5 
3o24,o3       3       Fe        5       .. 
3o24,35       2       Cr         \ 

3ojj,2o        0 
3o44,5g       1 
3o44,93| 

io  |  1,06         2 

Mn      *6       '.'. 

■979 i10 
■979, 33 

Î002 .  17  1 

(Ni       i5       .. 

3o24,8o      0       

3o45,i5) 

/Ni        4 

.  '. 

3 002, 6 3 

7       Fe         3       .. 

3o45,58) 

5  Fc        2       . . 

■979,7 i 

1       Cr        a       10 

3002,73  * 

'  Ti         6 

in  M,    io            I            ..            ['.            .[ 

3o45,59 j    ° 

^Mn        3       .. 

2980,03 

a      Mn       3       .. 

3oo3,o2 

2       Fe        4       . . 

3oa5,6i)     a     (Fe        4       .. 

3oj-,.-|  1 

i,  Ru         j 

2980,54 

1       Fe        4 

3oo3,65 

-,      Ni       to       .. 

3025.84  5     8     (Fe         3       .. 

!o45,8i)     " 

(Mn       2 

2980,80 

1       Cr        4 

3oo3 ,92 

1       Cr       .. 

3026,37)     .     (Co        3 

Ti         7 

M|S    |     .      ,,, 

1        Y           1         3 

3oo4,  10 

1       Fe        2       .. 

3026,475      '     (Fe        ', 

3   '-'   '' / 

(  Fe        3 

298 i . \5) 
9981,685 
2981 ,87 

5  ^:c    !     • 

(Ni         8       .. 

a       Fe         i       .. 

3oo4 ,3o 
3oo4,63 
3oo5,o5 
3oo5,29 
3oo5,73 

1       Cr         3 
1       Fe        3 

3026,70      0      Cr       ..         6 
3028^07)           (V         ..         3 

SoJ^oJS     ' 

3o47,6 

3o48,5o) 

(Mn    ;    ;; 

Fe        6 
(Ru        i 

2983,29) 

»  Ti         8 

<»      Co       2      .  ! 

1028,185     "     (Co        1       •• 

3o48,5o5     ' 

(  Fe        2 

a9f3,44 

6      Ni         2 

3 006, 00 

0       Co         1 

3o29,,7]     ,     (Cr        3       .. 

3048.77, 

(  Ti         4       •  • 

2983,  .7) 

'  Fe        (i 

3oo6 , 58 

1       Ru        j       .. 

{029,235      '     (Fe        3       .. 

3o48,88       1 

ÎCo        3       .. 

2984, 10 J 

2  i£?    :    •• 

3ooG,8  3 

2      Ca         { 

3029,57           V      ..       2 

3o48,88! 

I Mn        3        .  . 

2984,165 

2     (Ni          i        .. 

3007,14) 

,  ^e    :    ;: 

3029,72$     '     (Ti         4       •■ 

3o49,4o      0 

Fe        2       .  . 

1      Fe        5       .  . 

(007,29) 

.  '    /l-v       3      .. 

3o3o,i3)           (Fe         5        .. 

Ta         5       . . 

a985,  13 

1       Cr        1       10 

3oo8,i3 

7      Fe        6       .. 

3o3o,23  5     4     (Cr        3       .. 

3o',o.i3       1 

Cr        8 

2985,55 

3       Fe        4       .. 

k>o8,6i 

1       Y          1        5 

3o3°.6°      °       

iu",M.X>                     \ 

Ni      20 
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II.    -   PHÉNOMÈNES  DE  ZEEMAN,   DE  SI 

ARK   ET  D'EINSTEIN. 

1°  PHÉNOMÈNE  DE  ZEEMAN. 

Br  (Brome)  (M.  Kimura.  Mon.  Col.  Se.  Kyot.,   1920,  4.  148). 

Cl  (Chlore) 

(M.  Kimura  and  M.  Fukcda,   Hem.  Col.  Se 

•  Kyot., 

Séparation  magnétique  de  quelques  lignes  simples  du  spectre 

.920.4,   13 

5). —  Séparation  magnétique  de 

quelques  1 

gnes  du 

d'émission. 

spectre  d 

imission. 

Les    lignes    étudiées   se    laissent    décomposer   en    triplets,    et    les 

Les    lignes 

étudiées   se   laissent   décomposeï 

en    triplet 

,   et   les 

posantel  exte 

anis  correspondent  à  la  distance 
rieures. 

entre  les  de 

ux  com- 

,     £•■-■    #,"•          v      «•»-•    W--- 

Valeu 

•  de  j^- 10'  pour                          Va 

-<•£ 

ité  pour 

J6?.3           3,02           t,4i               5i8a          4,00           1,49 

X.            11  =  270 

.     11  =  1 H  =  .800.                    X.          11- 

2700.     H  —  ',100 

{679           2,88           i,32              5238           5,21           1,90 

4781      1,26 

1,26       i,25             5078       I 

43            1,42 

1,41 

4720           2,80           i,25               53o4           4,00           1,4». 

4786      0,94 

5218     I 

39           l,4l 

I,39 

4743           2,54           1 ,i3               5332           3,-3           i,32 

1794       i,49 

i,48       i,5o            5221       1 

90        1 ,85 

1,8  5 

{767           3,77           1,66              55qo          4,25           1,36 

4896       .... 

1,25        1,28              5392        I 

10        1 ,08 

1,10 

5i65           5,62          a,ii 

4904       i,o5 

1,04    .... 

Fe,  Ni  (Fer,  Nickel)  (Y.  Takahashi,  /.  Col.  Se.  Tok.,  1921.  41.  11).  - 

Séparations  magnétiques  des  1 

gnes  du  fe 

Le  champ  variait  de  3qoo  à  37230  gauss.   Les  Tableaux  ci-dessous  contiennent 

es  valeurs  de  |£,,  en  unités  CT 

.S.,  pour   1 

dont  les  séparations  sont  proportionnelles  à  l'intensité  du  champ. 

Dans  ces  Tableaux,  Tr.  signifie  triplet,  n  veut  dire  composante  normale  et  p  ce 

mposante  parallèle. 

I.  —  Neuf  fortes  lignes  du  fer  de  la  région  violette. 

r.  - 

-  Autres  lignes  moins  fortes  d 

u  fer  (fin) 

A)'.W.                                               ^i-10'. 

&•«*. 

x.                     hv                      x.                 ai' 

44i5,i3       Tr.  0)         i,o56                  4271,73       Tr.         1 , 1G4 

x. 

Tr. 

n. 

i4o4,75       Tr.              1,064                  4o7",75       Tr.         0,623 
t383,o5      Tr.             1,075                  jo63,6i       Tr.         ..016 
4325,78       Tr.  C2)        o,865                  4045,82       Tr.         i .  1 56 

1528,622 

4494,572 
4476,03 

4466,556 

Tr.                                  1 , 1 27 
Tr.                                    1,032 
Tr.                                   0,960 
Tr.                                    1,161 

(')   Dans  les  faibles  champs;  3p-    et    ^«-composantes   dans   les 

444"  71' 

2p  et  ',«                     

o,985 

!,9°7 

champs  plus  intenses. 

4442,34 

2/j  et  2«                      

o,729 

1,699 

(•')   Dans  les  faibles  champs;  Zp-  et  2  (ou  4) «-composantes  dans 

4427,314 

Tr.                                i,436 

les  champs  intenses. 

4375,9^4 

Tr.                                1,429 

II.  —  Autres  lignes  moins  fortes  du  fer. 

4337,04 

4315,089 

42i)i),  26 

>pel?.n                           

0 ,  56q 
o,256 

0,957 

'  ,74' 

&•"■ 

Tr.                                 i,353 

1291 , 1 3 

>.p  et  271                       

o,475 

i,"9 

4282,408 

Tr.                                  1,182 

X.                                                             Tr.               p. 

4260,48 

Tr.                                1,475 

5615,661        Tr.                                1,120         

4200,79 

■?.p  et  2  n                       

0,808 

1,168 

5586,77!         Tr.  D.                             r,o68         

4235,94 

Tr.                                 1 ,  5o8 

5572,86          Tr.  V                               0,732         

4210,36 

Tr.                                0,987 

5455,(ii4         ip  et  3n                       1,376         1 ,  {69 

4202,04 

■ip  et  2.n                          

0,462 

i,io5 

5446,92           2/?  et  2 h                        0,921         1,274 

4'99, °9 

Tr.                                0,97, 

5429,70           >.p  et  -ni,  H  <  9500     0,744         

4181,76 

Tr.                                  1,1 85 

H  >  q5oo     o,645         1  ,  126 

4i43,88 

>>p  el  in,  II  7000          1,377 

5397,12           ip  et  in                        o,55i         1,288 

4 1 32, 08 

5/?  et  \n,  II  7000          ..... 

1,453 

5  ;-i ,4g5         Tr.                                  o,855         

H  7000          

0,186 

1,760 

5328,o6          Tr.                                 i,o57         

4n8,552 

Tr.                                  0,968 

5269,53           Tr.                                    1,101          

4005,26 

Tr.  faible  champ           1 ,407 

>2  l ■>  .'i>7        Tr.                                 1 ,  190         

5p  champ  intense         

0,100 

•227,20           Tr.                                  0,947         

5167,492         Tr.                                  1 ,o5o         

III.  —  Lignes  du  nickel 

5oi8,45           Tr.                                  1,724         

i<)5-,(,.           Tr.                                  1,091          

Trr.-iO'. 

£i'W- 

1920,52           Tr.                                  1,047         

A. 

HV                               X. 

HX- 

4891,51           Tr.                                  0,925         

5744,12 

Tr.           0.976                  44o  1,7 

7        Tr. 

i,i33 

4583,83          Tr.                                  1,118         

4714,68 

Tr.           1,1 14 

L.  Bruninghaus. 
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Fe.  Ni,  Zn  i  Fer.  Nickel.  Zinc»  (K.  Ï'amada,  /.  Col  Se.  Tok.,  1921,  41. 


I IV 


105. 


14 1 5 , 1 3 

0,88 

3856 

,38 

i4,10 

ii.>i.:'. 

io,64 

38»7 

,83 

9,56 

[383,55 

10,79 

38a  » 

,90 

10, 56 

43a5,  "S 

8,75 

18  a 

•  i  4 

1 1 ,49 

[307,92 

10,58 

38i5 

■  Si 

io.-l 

3886.29 

1  l.ga 

;-(•»; 

,80 

9  •  1  ' 

(878,78 

t3,98 

3758 

,  ,; 

11,74 

(859,90 

1  {,99 

*7 1(.» 

A: 

[2, 60 

Fe,  V 

Ac 

lion  d 

u  cha 

mp  mag 

Le  fou 

r-tube  e 

st  pla 

é  pa 

allèleme 

près  des  extrémité 

s.  La 

empi 

rature  111 

Réseai 

concave  donr 

ant  1 

ne  dispe 

3737,i3  10,80  3047,60     

3734,86  l3,I2  2756,3l  M,l) 

3719,93  1 1 . >o  2755,73  1 1 , )6 

3618,77  7,58  2746,98  [2,83 

358i,20  10,97  2746,48  9,63 

3570,12  9,99  2739,55  ]">.!> 

3075,72  13,92 

3o59,o8  i3l9-6 


g  magnétiques  îles  lignes  specl  raies 
11.       Nickel. 


1492,96 

9,59 

'•il  i,82 

1  1 ,  38 

3461 ,65 

H.35 

3392,97 

12,16 

3458,45 

8,72 

338o,58 

q,65 

3446,27 

io,33 

lo5o,82 

9,98 

Fer,  Vanadium)  (A.  S.  King,  Astrophysic.  ./.,  1920,  51, 
létique  sur  les  spectres  émis  par  les  vapeurs  métalliques 

i  four  électrique  à  tube  de  graphite  ). 
il  aux  lignes  (te  force  du  champ  magnétique.  Le  champ  Vari 


température  élevée 


(940, 885 

41  i  ;<'>:> 
[152,176 
4«7*,748 
î'74,9'7 
4 '77, 5y8 
[206,696 
[216,  i85 

4235,953 
[25o,i34 
[258,  186 

4260,489 
1271  ,17' 
4282,406 
i'9>-  i7' 
4299,254 
4315,092 
4337,052 
4347,2^9 
i  l52,74o 
4375.934 


0,17 

'-    ;; 

i85 
220 

0,270 

•    \ 

1  [6 
116 

188 

0.  1  )0 

o,'i83 

0.  [90 

o,3i 

0,17 
0,16 

i    0 
i    0 

180 

0,1 53 

0,26 

4    0 

285 

443o 

622 

4442 

349 

44  59 

128 

4461 

658 

4466 
4482 

y,: 
176 

1 86       o , 1 Oo 


e   .,83 

\.  pa 

r  milli 

Tableau 

I.    - 

Fe 

\ 

Classe. 

Emlss 

"uTsu 

ST 

Etincelk 

[489 

4494 
^5?8 

744 
571 
6-><i 

iA 

0,1 
O,  1 

78 
34 

°; 

90 
128 

0,121 

0,234     0,211 


0,173 

0,181 

0,1  85 

0,260 

0,0()| 

0 ,  266 

0,1 83 

o,5o6 

0,260 

0,169 

0,171 

0,1 63 

0,204 

0,223 

(0,288 
0,368 


(o 


6t37;; 

6173/ 


6546,: 
6592, < 
6663, 
6678,1 


',859 


.  Mesures  pour  les  pair 


i  o,239  0,234 

;  0,280  0,290 

i  0.224  . .  •  •  •      0,2  [3 

i  0,23.4  0,262 

i  o,6o5  0,636 

ï  0,191  0,216 

i  o,456  0,480" 

i  0,396  0,396 

i  0,299  0,307 

;  o',355  .....       o,38i 

5  or392  o,388 

tA  0,359  

i  0.389  o,386 

;  0.288  0,266 

iA  0,447  0,298 

i  0,2l3  0,237 

\  0,389  0,397 

1  o,3io  

>  o,258  0,273 

i  0,209  o,234 

5  0,262  0,280 

\  o,4n  o,435 

;  0,292  o,3i5 

c  Moyenne  de  deux  paires. 

L.  Bruninghaus. 


Emissionsspektra.  —  Emission  Spectra.  —  Spectres  d'émission.  —  Spettri  demissione, 


Fe,  V  i  Fer,  Vanadium).  —  Action  du  champ  magnétiqui 


Tableau  II.  —  Vanadium 


5176,95 

3        < 

)193,84 

)  1  (  )  ")  ,  (  )  5 
Ï2l3,82 

; 

3       < 
3        < 

3 

5216,76 

4         0 

>22  .,90 

3        < 

-  >  1 1 .0; 

3         0 

5  153,  56 

3         0 

1  jo->,  17 
5488,10 

3 

3         0 

3         0 

5-.l-.40 

2A     0 

5546,  (3 

2  A      0 

3  A      0 

V!W'{) 

■>.        0 
3  A     0 

5586,2i 

3         0 

5599., 63 
56oi,6o 

1         «i 
3 

6268,98 

2  A     o,458 

0,469 

6274,80 

1       } 0 , 3o3 

(",607 
Jo,3o8 

6285,3a 

1         0.379 

0,385 

6293,02 

1         o,38o 

0.371 

6296,69 

1        0,368 

0,377 

6327,oo 

i        0,268 

0,278 

(i  139,23 

3        0,257 

0,260 

634q,6i 

3         o,238 

0,234 

6357,47 

3         0,186 

0,196 

6358,99 

3         0,297 

0,278 

{,38     2A      o,348 


0,797 

0,785 

6566, 10 

3  A 

0 

o'i8i 

o,5o8 

$o,770 
0^563 

6625' 10 

3  A 
3A 
3  A 

; 

,375 


H,  Hg.  He,  Ne,  N,  0  (H.-P.  Waran,  Proc.  Camb.  Phil.  Soc, 
1920,  20,  45  1.  —  Klfet  d'un  champ  magnétique  sur  l'intensité 
des  lignes  du  spectre  d'émission. 


He  (Hélium)  (H. -.M.  Hansen  und  J.-C.  Jacobsen,  lh-t  Kgl.  Donska 
Fidcnsknberncss  Si-lsknh.  1921,3,  n).  —  Elude  de  la  séparation 
magnétique  des  lignes  complexes  du  spectre  d'étincelle  de  l'hélium. 


:  .rz?* 


î^v-lvV---:::.-:::: 


"  :*« 


-* 


i     I     1     I 


\&*l 


L.  Bruninghaus. 


Emissionsspektra.         Emission  Spectra.         Spectres  démission.         Spettri  demissione. 


N  (Azote  i  (A.  Baciiem,  /.  P/iysik,  igso,  3.  37a). 
Sensibilité  de  la  bande  1883  de  l'azote  au  champ  magnétique. 

N.  H,  Hg  (Azote,  Hydrogène.  Mercure  1  (H.   1'.  Waran,  Proc. 
Camb.  l'hil.  Soc,  1921.,  20.  i 28  1.  —  Effel  du  champ  magné- 

lique  sur  l'intensilé  des  ligues  sport  raies. 

Ne  tNéon  1  1  11.  S'agaoka.  Proc.  Physic  Soc,  1921,  33,  83  \.  —  Séparation  magnétique  îles  lignes  du  néon. 

Le  Tableau  suivant  contient  les  valeurs  de  —,•  relatives  aux  n     et   aux  /■  composantes  des  lignes  étudiées;  il  indique  e tr<   les 

types  do  séparation  observes  par  l'auteur  et  par  Takamine  et  Yamada  (troisième  colonne  intitulée  Type). 

SX 

3X 

SX 

SX 

a.              Il),           '       Type. 

a.             II  aj         '      Type. 

a.             HXa         '      Type. 

a.             HV'1     '       Type. 

6717.. .  .     p     0             0 

7 

6266....     p     0            0 

6074.. . .     p     0            0 

n      i .  S  1       a 

»      î,7'0     ^ 

1  sai'le  t                         ? 

«     6,93       -a 

6678....     p    0            0 

6217....     /;     0             0 

P    ,.■;    / 

i 

9  fl 

p     3,86      -  a 

5 

5976....     p     0 

1  i 
n      ) .  09      —  a 

4fl 

i 

-  -s     '% 

«     

6  " 

P    2,47       '," 

»    M 

n     627     —  a 

-  a 

6 

H     -   22      —  a 

'i 

_ 

'■? 

6 

6383....     />     3,8-2     —a 

10 

■'.('; 

6 

/  >  /      ., 

«     -.  io     —a 

!  > 

i 

'        '         11 

9 

/I   1 1 .  1 2     —Il 
1 1 

77" 

n     9,49        -a 

6599....     p     i.i;     4:« 

"        '"'•'  '       n   " 

ïl" 

6164....   p   0 

; 

, 

19 

5g  i  -j.. .  .     /<     1 ,08     --a 

1  i 

«     6,35      £a 

»        >.o2       —,  il 

1; 

1  i 

.. 

p     1,92     —a 

7ô" 

«    6,43    lf« 

6334....    P     '.;•'>      3  a 

1 1 

6i43....     /'     i,3"     —a 

Tia 

16 

-a 

6533....     p    0            0 

p     5,50       |» 

8 

P     *. 57     77" 

6 

. 

,3 

n     3 .  -2  i      ~  a 

8 

»      J,6o     —a 

!î 

"        '°       75  " 

10 

65o7 —     />     0            0 

.,   10         -" 

77" 

(2 

n     7,00     —a 

—  a 

1                15 

'  ■•*  r5« 

n       ,  4 1       -a 

il" 

(2     ^a 

12 

«     7,89     ^'' 

18     1 

1 2 

n      3,84     —a 

13 

»     7,'"'      jû 

77" 

"     "•'"     77" 

77" 

5882....     p    0 

.      ,          17 

,j     8  86     -V" 

n      >, 12     — î  " 
1  > 

1  1 

11 

12 

P     "-77       ga 

12  a 

n     6,98     Ha 

63o5....     p    0            0 

6096....     p     0             0 

//     6,32       -a 

Ha 

6402....     p    0            0 

p     [,08       -a 

4  " 

p     o,84     f6a 

7  " 

n     7,08       -a 

ia 

p     0,80       la 

'  "  '      9 
11 

4 

"     ''''8    77" 

7° 

"     -SS     ï" 

tt' 

»     6 , 1 3     -i  a 

'         ;    ''       6 

9 

ï 

7 

585......     p     0            0 

'  r         '' 

1 3 

(i 

«     6,q5     '—.<> 
'         ib 

10 

'   9       6  " 

,,   ;     -a 

1  " 

7" 

Sn,  Pb.  Sb,  Bi  (P.-A.  van  deb  Harst,  Proc.  A.  Akad.  Il  et.  Amst.,  1919,  22,  3oo).  —  Phénomène  de  Zeeman. 

Réseau  concave  de  Rowland,  de  3m  de  rayon  et  1  1 'ps  traits  par  inch.  Grand  électro-aimant  de  Du  Bois.  Source  de  lumière  à  étincelle 

condensée  et  avec  self  réglable  entre  électrodes  du  métal  ou  d'un  de  ses  alliages.    Champs  magnétiques  utilisés  de  l'ordre  de  3oooo  gauss. 

2 a). (H  =34930).                     (A).  :  II V- )  10". 

2AX(H  =  35930).                        (  A>.  :  II  >•'  |  10'  >. 

Vibration  1.          Vibration  II.              Vibra-    Vibra- 

Vibration  1.          Vibration  II.              Vibra-     Vibra 

a.                      2AX.         i.             2AX.        i.                  1.            II. 

À.                     2AX.        /.          TÂT.        i.                 1.            II. 

Etain. 

.Élain  (suite  ). 

2535 0,322       3          0             ...             84,6        0 

2496 0,242       3          0.1/j        0               >">.7       32 

254; 0,227        ;           °              •••              "»°;'         ° 

•  j  /., 0. 18        ■>.          0            ...             43            0 

2572 0,291       3          «>            ...            63.i         0 

"iS; °-'1        "          °'20a      "              '"''           iM 

2594 0,-210      3          0            ...            44,7 

L.  Bruninghaus. 


Emissionsspektra.  —  Emission  Spectra.  —  Spectres  d'émission.  —  Spettri  d'emissione. 


Sn,  Pb,  Sb.  Bi. 

-   PI 

A>.(  il  =  341)30).                     (Jù:H 
Mi.         Vibration  II.             Vibra- 

»)10 

Yibn 

53,2 

69-7 


59,6 

29, G 


Phénomène  de  Zeeman  (suite). 


9.4  |6 


67,3 

5o 

45,3 

43,o 


2598 
2612 
•26 1 7 


3248 
3268 

3383 
35o5 
3638 
3683 


2628., 
2898., 
2938.. 
2989., 


3596.. 
3793.. 


4260. 
4723. 


0,367  a  °  3 

o,3 10  4 

o , 327  4 

o,3o<)  ; 

o,233  3 


o,523 
0,28 


o,65 

0,496 


«.,3.4 
0,260 
o ,  29a 


(a>.:Ha 
Vibra- 


0 

56,o 

0 

63,2 

0,124 

66,7 

60,7 

0 

69,8 

0 

48,7 

0     : 

39,8 
71,1 

38' 

».'>'.  0,3 

),3i       J 

trop  f. 

(-33,0, 

1          /+38 

o,47 

$-49.0, 

+  5o 

(")  H  =26290  gauss.  —  ("-)  H  =  3o5oogai 


!..  Bruninghaus. 


Emissionsspektra.         Emission  Spectra.         Spectres  d  émission.         Spettri  d'emissione. 


-2° 

PHÉNOMÈNE  DE  STARK. 

Ag 

Au.  Co.  Cu.  Fe.  Mg.  Mn.  Mo.  N.  Na 

Ni.  0,  W  (T.  Takamink.  dstrophysic.  ./..  1919,  50,  a3).  —  Effel  Stark. 

L'auteu 

■  emploie  la  méthode  d'Anderson      Istro 

,/iysic.  ./..  1917,48,  .-i)  légè 

emenl    inoililiée.   Speet  rograplie  .1    réseai 

.  On  pousse  le 

ride  jusqu'à 

l-C    ,1110     IY*p..ee    ,.1,,,-lir    île     1    ,,.,,!,,  s    ,,tte 

-ne    nui"    longueur    île .. 

'""'.    On    alimente    par   un    yrnerateur    .1 

haut    potentiel 

i    V„.     Nolls    .     l,ni,    n, v. ,m|                 ,      ,    i    11)1  1  ll.llll  [>.    T,   -.     1..'    ■    I,,l 

ii|>  électrique   v. . riait   île     *<"» 

a  75ooo  volts/cm. 

Dans  ci 

s  Tableaux.   l.i   première  colonne  omlirnl 

les  a.  la  seconde  les  désigna 

Lions   de   séries    lorsqu'elles   sont    connue 

s,  l.i  troisième 

sont  mesun 

ème    donnent    lo  déplacements   des  ,       , 
s  dans  la  région  du  champ  électrique  m. 

1  «-composantes  respei  tivem 

eut,    avec    leurs    intensités   relal.ws.     Le 

5  déplacements 

Tableau  1.        Argent. 

Tableau  3.  —  Coball  {suite). 

/i  Composante,     n  Composa 

te. 

p   Composante.            n   Composante. 

,, 

À. 

Séries.               a'a.          i.            a'a. 

i.         vohs/cm. 

A. 

A).            i.               A  a.           i. 

Ton-  cm. 

Y     —     ')    00         > 

\ 

(,29,86 

i      1,7".        3                1,76 

333oo 

Iv»-      r',5q     6       \->      1,84 

"i 

{•4-1,18            2                  -HO, 98             I 

;■;  loo 

5Ï 

',  i3o.(V>. 

4-1,36         4             +1,"          i 

333oo 

168  ■ .  i  "> 

îi  ;>.  ii 

4-0, 70           7                 -HO  ,20            7 

333oo 

fi'i—   1,35     2      ri  -+-4, 90 

1     •  1 3 . 00     1       

4133,94 

-4-1,20             (                  -HO, 96             ( 

333oo 

■  J 

(i35,85 

i 1 37, 5 2 

-Hi,65        5            4-i,33 
o,52        3            4-0,41 

33  loo 
333oo 

vs—  7.1")     6       vs— 4,78 

3\ 

3 

(139,60 

4-0,64        5            +0,49         5 

333oo 

\   '          ''r     .,       v2 

,o(       .8ooo 

4i4o,5o 

4-0,70        4            -ho. 71 

">  !3oo 

38m,85 

IN.  16      •    '       ()-  '       .         '     "'  '  ' 

4141,35 

4-1,08       I          

333oo 

1 ..      .       -      ,  .        ;          ..     ■     "      >(; 

il 

4 1 43 , 98 

4-0,63         ")            4-o,52         i 

333oo 

,g       -- 

1  r,  -1-1 1  ,04      >        

..] 

41  >8,5q 

4-0,88         5            4-0, 65         1 
4-2,06        2            

333oo 
333oo 

UN. 11  5          "  -+-  o,i5     2               0,08 

2         I8000 

3981 ,>- 

UN.  15            -l-  o,i3     3          -Ho, i4 

3         {8000 

4164,7 

-4-0,87        2             

333oo 

i v,—  S .  '19 

Ki  —   5,20     8       Vt— 3,21 

-i-o,53         3            4-0.1  "         2 

33  >.... 

Rr 

4 198  ',61 

—  1 .71           !              +1,111         2 

33300 

[o55,  i  i 

3         ",G,,"° 

(200,0 

4-1  ,27          2               +1  ,00           1 

333oo 

'r,4-  3,33   10      nH-3,29 

(201 ,6 

4-1,53         i             +1,37         3 

333oo 

;  < .  s  1 .7 

4-  o,S8     3          +0,86 

3         Viuiiii 

(212,2 

4-0.78         'i             4-0.78         2 

liio.i 

(206,8 

+1.46     2          +1,28 

2         55ooo 

(2J  5,70 

4-0, i5          1              4-0,08          1 

iiioo 

l V'î  —  3,54 

3  1 

(220,  ")>) 

—0,12         2              -+0,26 

333oo 

y           0           6              0 

10 

4221 ,21 

—0,06        2            — o,o5        2 

;  ;  loo 

4210,87 

l0\      56< 

422Î,q3 

4-1,25            2                  4-1,25 

333oo 

[Ti-t-  4,23     5       rt-i-3,99 

5) 

4307,57 

—o,53        3            —0,40        2 

333oo 

IV  -  3,47     3         -2,98 
IN.  [5                 0           5              0 

3) 

(459,8 

—0,40         i             —0,27         3 

4  M  ■'  •  76 

4-o,46         1             4-0.60         3 

333oo 

3) 

(5l2,8 

4-0,70         2             4-0,82 

333oo 

\  2ï6,55 

......             -   2',33      3           -r-  •'.,'  14 

3         56ooo 

(5i4,3 

— 0,06          i             — o,o5         4 

333oo 

4476,3l 

......            +  0,04  10         -4-0,02 

10         48000 

i  J  1  7  ,  ■>  ( 

—0,6')         2             4-0,10         2 

333oo 

{668, 58 

+  °-(,i   IO         +  °>°3 

10         48000 

j  j  5o .  s 

— 0,77         2             — 1,02          >. 

-4-1,23            2                  4-1,25            2 

!33oo 
333oo 

Tableau  2.  —  Or. 

4>9'! 8 

-0,08          8              —0,10          8 

333oo 

(660,2 

333oo 

/?-Com  posa  nie.            n-Composante. 

Emax. 

4 704 ,57 

—  0,24             2                  —0,25             2 

333oo 

A>..          i.                   a'a.           i. 

5336,36 

54i8,o 

—1,06        V            —0,65         1 

•>  5  200 

3796,15 

-'•<''   6      |vî-ô;52  si 

2IOOO 

5546,1 

— o,45         5             —0,1  S         "1 

25200 

4nS  i  .ii 

4-0. o5       7                  +0,04       7 

3oooo 

56i6,5 

i     0             4               0             4 
{4-0,37         1            4-0, 5o         1 

25900 

4128,80 

4-o,32       i                   +o,25        i 

ïoooo 

5636,i5 

2Ô200 

Tableau  3.  —  Cobalt. 

5637,6 

-°'68        6            -°''6        6 

25200 

/^-Composante.           n-Composante. 

Tableau  i.  —  Cuivre. 

^^-  — ^- — -              "»»^^»»»-     - 

',"',"' 

jO-Composante.  /;  -Composf 

nie. 

A/..              i.                  A"/..             /. 

volis  cm. 

►664,7 

-HO, Il             I                  

333oo 

A. 

Séries.                   A'a.            i.              A'a. 

i.           tolui/cm. 

37o>  ,4 

-Ho.oi          5              

333oo 

3654    '"i 

in.  11 6     iv  7  '!'''    \     v7o'!;- 

')         ., 

(r  -h  4,80     ,       t-4-3,45 

l)         Il 

3732,52 

— 0.0")        6            4-0, o5        (i 

333oo 

3686,67 

(045,54 

-i-0.11         6            -Ho,  20        5 

;;;,„, 

[  v>  — 10, 3o     1        

"i 

4096, 1 1 

-Ho, 44         5            +o,35         4 
-Ho,  71         5             +0,47         i 

333oo 
333oo 

3688, 60 

in.  n;    p  0       l    ■■■;;■■ 

•■         (4ooo 

Ai              """" 

(126, 1 

— 0,84        2            — °,74         1 

333oo 

[r  4-  6.72     5       r   -  ..  16 

51 

ji  >s.  ; 

+  1:"         '             

333oo 

3825, i3 

UN. II 5            —  0.16     3         -0,10 

3         (4000 

L.  Bruninghaus. 


Emissionsspektra.  —  Emission  Spectra.         Spectres  d'émission.         Spettri  demissione. 


Ag,  Au,  Co,  Cu,  Fe,  Mg,  Mn 

,  Mo,  N, 

Na,  Ni,  0,  W. 

—  Effet  Stark  (suite). 

Tableau  4.  —  Cuivre  (fin). 

Tableau  7.  — 

Molybdène  (fin). 

//-Composante.     /(-Composante. 

Emax. 

//-Composante. 

//-Composante. 

X. 

Séries.                  M.          i.               A'/,           i. 

volts/cm. 

\. 

M.              i. 

A  A.                  /. 

folû/cm 

383o 

+I.79         2            -M),(')I          2 

44000 

4652,49 

-4-0  j    |2              4 

-4-0,33        3 

386oo 

386i,88 

UN.  15         -0,11      3        —0,12      3 

;  j;;;;" 

',688,41 

—0,20         3 

-0,20        3 

386oo 

28600 

[01  ">  ,8 

— 0,47         2            — 0,  [3          2 

33ooo 

4764,64 

4-0,25           '1 

4-o,25        3 

28600 

4022, 83 

IN. II 5           +o,46       7         4-o,33       7 

33ooo 

"/>  71  ,33 

4-0,49        4 

4-o,94        •'• 

386oo 

{o56,8 

P,               —0,62       'i         -o,65       3 

33ooo 

"7>,  i4 

—0,1 3         5 

— 0,04        5 

386oo 

[062, 1  j 

1  N.  I",           +0,60     10         +o,14     '<> 

33ooo 

"7i  •  35 

—o,33        6 

-o,33        6 

386oo 

joli).  ")l> 

IX.I".         -t-0,37       i        4-0,33      4 

33ooo 

«.  —  ',4'         W 

i  is", 59 

UN. Il  4          +0,,,,,      6        +0,11       (i 

14ooo 

5238, 41 

—i,48       10 

Î8600 

i  53 ]  ,  0  i 

UN.  14           +0,04       (i         +0,  o3       6 

j4oo(» 

1 — o,5o        2) 

5i53,33 

IN.  II 4           —0,10       (i         — o,o5       6 

253oo 

5241,09 

0 

386oo 

«18,45 

IN.  14           —  o,o<>     10         —  0,07     10 

'.  j'Jrxi 

(+0,47        il 

>220,23 

IN.  14           ',        —0,06      4 

Tableau  5.  —  Fer. 

Ï243,o, 

S     0              a) 
?  4-1 ,07         3^ 

386oo 
386oo 

//-Composante.          «-Composante. 

Cmax. 

5260^76 

-i-o,  81        10 

-4-0,64       i" 

386oo 

(  —  1,22         2 

A'/,              i.                  Aa.             i. 

386oo 

'11  33  .(\-'i 

-0,14         5             -o,i5         5 

2980O 

' 

-t-o'  iS           1 

-0,7'i          \             +0,28         4 

29800 

(-1,22         21 

i0;6o    1! 

V>>i.  196 

29800 

5367,3o 

0  ,.      M 

386oo 

5364,85g 

— 0,06         2              

29800 

l-o,48          11 

(4-0,57    !j 

ï36-,455 

— o,i3         3             —o,<>)         3 

29800 

54o6,64 

4-0,49          1 

386oo 

54o4, 1 3 1 

— o,o5       '  5             — o.o5         3 

2980O 

5544,78 

4-o,34          1 

+<>,49         1 

386oo 

5j  10,900 

—  0,02         3            — o,o4          > 

29800 

5413,189 

— «»,  1  1          6             — 0,06         6 

'.9800 

Tableau 

8.  -  Nickel. 

5'>"I7 

— o,i3       10             —0,12        10 
—0,06         2             — 0,06         2 

29800 
29800 

//-Composante. 

/(-Composante. 

Emax. 

5455,  i  3  1 

—  0,3»         8            — o,38         s 

298QO 

A. 

AX.            i. 

A  À.             /'. 

volts/cm. 

Tableau  6.  —  Magnésium. 

3826 

+0,69        3 

-4-0,57         3 

//-Composante.          /(-Composante. 

Em,x, 

383 1 .89 
38g3 

o'96 

-4-0,17         1 
-o,83         2 

>.. 

7T?       /.         7>T  J   t. 

volts/cm. 

3  896 

—O.S.. 

—0,82         2 

>r>').  mu 

—0,08      »        —0,0-     3 

3909,10 

-4-0,17          3 

4-0,18         3 

3832,45o 

— 0. 1 1      7          0,06     7 

3oooo 

39i8,7 

0.17          1 

— 0,23             I 

3gooo 

3838,  [35 

—  0,12          10                  — 0,0">          ÎO 

'>9'21 ,7 

-0.9I        4 

-o,93        4 

39000 

3939,3 

+0,49        3 

4-0,57        'J 

39000 

Tableau  7.  —  Molybdène. 

394 1 

— 1,01         3 

—  1,02         3 

39000 

//-Composante.            n-Com  posante. 

.. 

3q44    1 

S     0 

0              2 

29000 

?  -t-o,  39         7 

-4-0,40         7 

V 

Aa.            i.                   A5V            i. 

vohs"/cm. 

3953,o 

4-o,65         1 

4-0,64         1 

3  9000 

tul7  •  "' 

0.  \\       2                 —0, 18       2 

386oo 

3U54 

— 1,21        4 

— 1,21          \ 

îgooo 

|0>   I.C,  j 

-4-0,41.     1                  -+-0,39       1 

386oo 

3955,2 

-t-o, 57         I 

-4-0,47         1 

3<j  00 

{028,85 

—  1,49      4              — 1,06      4 

386oo 

V>7-s 

4-0,62        1 

-4-0,57         ! 

39000 

4o32,65 

—  1 , 5 1        3                 —  1 , 07       3 

386oo 

3960,7 

—  1 , 36        1 

1 

39ooo 

[060,  \ 

— 1,01       3                — 0,62        ! 

386oo 

)()(')'  ,2.5 

—1,16        4 

— 1,22         4 

39000 

[07 1 ■ 5 î 

— 1,17       1                 —  1 , 09       1 

386oo 

3964,4 

4-o,54        3 

-4-0,42        3 

39000 

(     °             2)             (0            •>) 

3968,3 

—o,65        1 

— <>,5i          1 

39000 

Ji57,58 

1  :%  i\    i-HÔ.8,  i\ 

386oo 

3970,65 

+0,19        8 

-4-0,25           S 

39000 

3972,0 

4-0,40        3 

4-o,4o         3 

39000 

iv; — 1*78   31            .    . 

''97-1, 8'i 

-(-0,4s         6 

-4-0,44         (i 

39000 

[284,79 

(r,+î,45       il          l|'  +  '.w;      »i 

386oo 

3984,i8 

3987.2 

-«,46        7 

-1-1,12             2. 

—  1 , 3 1         7 

-4-1,06         2 

39000 

3994  ,' 

-4-0, 5o         5 

+o,57         5 

39000 

[290,  [o 

-4-0,47       3                -4-0,36        ! 

386oo 

3998,5 

-M>,36         2 

—o,3fi 

39000 

In  -0   1i       ■>)           (  v— o,31  ■     il 

3999,8 

4-0,18 

-t-o ,  1  S 

39000 

i529,53 

■    '        '  '           [                  0             i\ 

386oo 

4007. s 

—0,73           1 

"■-■--'■'"■»       l)          |r-4-i,53       aj 

{017,67 

-1.04          S 

—0,91           s 

'!i,ooo 

[535, 09 

4-0,  "p  i       3                -t-o.  58        i 

38600 

4 02 2, 5 

—  1 ,00          2 

—  1  ,00           ■'. 

39OOO 

4567,87 

-+-0,20       1                 4-0,22       1 

386oo 

/      / 

S-0.48         3 

O                    2 

39OOO 

[582,69 

(—0,89       3) 

J86oo 

i-  ! 

l     0 

39000 

t     0            2$ 

4°2'l  ,9 

4-0,99        2 

29OOO 

h.  Bruninghaus. 
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Ag,  Au.  Co.  Cu.  Fc.  Mg,  Mn.  Mo.  N,  Na.  Ni,  0,  W.  —  Effel  Stark  (suite). 

Tableau  s.  -  Nickel  [fin). 

Tableau  9.       Azote. 

/'  Composante.          n  Composite.                 Emij 

/'  (  posante.            n  Composante. 

K„mx. 

a.                           A/..             ».                    A/.              r.                      toUs  i  m 

A.                            Va.               i.                     y... 

»oU»"cm. 

\<y,-,.S                      o'.jo           !                    </'.           3                       Î90OO 

i 100.7                        o.i5            ",                   -0,27           5 

Miooo 

io.-.s             -t,54         ">           -i,44         5                 39000 

il  IO,3                     —0,  )0            ')                     — 0,  JO             ") 

56000 

i<"'.i.'.i                 "-7"         '            39000 

|o  ;  j                  -■-<>, '7         '            H  0,2  i         •                  I9000 
,,.;-.-                  0,0,6         i                0,70        3                  39000 

Tableau  10.       Sodium. 

.;  [10,66            —0, 18        (I            -   0,08        G                  !g 

p  Composante.  n-Composanie. 

1937,45            -..'<         .             -i,34         1                   !85oo 

foi8,48               0,70         -            

a.                   Séi-jes.                Aa.         i.             A/..         i. 

vol'l"ii„. 

0,44         ;               0,25        3                 385oo 

5682,90          IX. M',           4-1,82     2        4-1,72     2 

25200 

[v  —  1  ,29         7             -- 1  .  î«>         i  1 

S   ■     0              i                0                ' 

5688,26          IN.  1  i               -/./i      >         +-2,08     ! 

***>™  I,  :    r,  ,,92  :: 

[r,      ,.70         1         n  -  4,62         il 
S|oo,|2            -+(..!..        s                o,iî        8                 38$oo 

Tableau  H.  —  Oxygène. 

ji  ia.>)i             —0.09         J                0,07          i                   mS..,i 
îi46.(h             -o.i3         3                0,07         3                  21800 

p-Com  posante.     n    Composa  nie. 

Em«K. 

5i55,9o                0,79        5            —  0,79         5                  21800 

A.                    Séries.              A/.            i.              A'/..             i. 

volwcm. 

5176,7?             -  o,i5         i             — °,°9         4                   21800 

6i56,i98          TNI          -4-0,37       «         4-o,48       1 

1  S200 

>  1 S  j  .  7 S                  0]2()          3                 -o,3o           i                    2ï8oo 

5462,69             —0,86          1              —  <>.5G         1                    21800 

6136,993          TM             -o,5i       2        4-o,3g      2 

18200 

i588,og            -0.1,        a               -o,u         2                  21800 

6?58,4J5          TNI           -4-0,60       3         -4-o,3g       3 

18200 

Ca,  Li  (  Calcium.  Lithium  1  1  J.  T.  IIowell,  Astropliysic,  J.,  1916,  44,  97).  —  Pépatation  des  lignes  dans  lo  champ  t'-lect 

tique. 

La  cathode  du  tube  à  vide  est  rerouverte  d'une  mince  couche  de  chlorure,  soigneusement  desséchée;  le  bombardement  du  - 

el  par  les 

rayons  de  l'anode  produit  1111  spectre  très  brillant.  C'est   dansée  spectre  que  l'on    distingue  les   séparations    produites   par   le   eli 

mp  élec- 

trique  intense  existant  au  voisinage  de  la  cathode.  L'observation   peut   être   transversale    (dans  une   direction    perpendiculaire   ; 

ux    lignes 

de  force  de  champ)   ou  longitudinale  (dans  la  direction  même  de  ces  lignes  de  force). 

Dans  ces  Tableaux,  sont  indiqués  les  écarts  fen    Vngstrom)  des  composantes   à   la   position   de   la   ligne  en    1  absence   du    cl 

amp.    Les 

signes  -+-  correspondent  à  un  déplacement  vers  le  rouge.  —  à  un  déplacement  vers  le  violet.  Il   signilie   :   composa  nie    polarisée 

tarallèle- 

ment;  J.  signifie  :  composante  polarisée  perpendiculairement. 

1"  Lignes  il  el  K  du  calcium.  Champ  :  20000  volts  par  cm. 

Effet  transversal.                                                                                 Effet  longitudinal. 

)..                               A'aII.         i.               AAJ..          1.               Remarques.                             Aa  II.        ;'.               Aa  j..         i.               Remarq 

ues. 

}g68,63 -4-0,22      6          -ho, 16      (i          Non  polarisée.                  -+-1,27       !          -t-i,23       !          Non  pola 

risée. 

— 0,86        :>.            —0,74        2                                                               -1-0,01        8            —  0,10.        8                          » 

3933,83. .. ... .       -1-0,22      9          -+-0,22      <i                     »                             4-1,42       4          -+-J  ,38       \                     » 

— o,<)->       3           —0,74       3                                                     +0,06      9           —0,02       9                      » 

2°  Lignes  4602  el  }i33  du  lithium.  Champ  :  20000  volts  par  cm. 

Effet  transversal.                                                                             Effet  longitudinal. 

; 

a.                               A>  II.         i.               A'aj..          i.               Remarques.                             Aa  II.         i.               AXj..         i.               Remarq 

4602,37 —1.00       8           -4-0,48       8                                                        -ro.i;       8           +0,34       r> 

—  2,48       <i           —2,00      6                                                     —2,0!       <>          —i,53       3 

4i3-2,<)3 -t-  2,26       2           +1.78       2                                                     +1,16       1           — t— *> . 77       1 

—  0.18       5           — 0.18       -,           Non  polarisée.                   — 0,26       5           — 0,26       5           Non  |iola 

—  3,io       i           —2,24        t                                                     — 1,99       0          —  i,5o       0 

isce. 

Cr  >  Chrome  1  1 .1.  A.  Axdf.iison.  .-tstro/rfn  de.  /..  1917,  46,  104  1.    -  Action  du  champ  électrique  sur  les  lignes  du  spiriiv  d'< 

mission. 

L'appareil  employé  comporte  une  anode  en  aluminium  ayant  la  forme  d'un  disque,  sur  l'axe  duquel  est  disposée  un  peu  plu 

s  bas  une 

1  cathode  du  métal  à  étudier.  On  établit  entre  les  électrodes  une  chute  de  potentiel  de  6400  volts,  au  moyen  d'une  série   de   gin. 

haut  voltage,  l'intensité  du  courant  étant  d'ordiuaire  de  l'ordre  de  4o  milliampères.  La   pression  qui  règne  dans  l'appareil  correspond  à  un 

espace  obscur  de  Crookes  de  4  à  6°"°  et  l'atmosphère  résiduelle  consiste  en  oxygène  du  commerce  desséché  partiellement,  de 

,orte  que 

I(.  Bruninghaus. 


labiés  internationales,  1917-1 


Emissionsspektra.  —  Emission  Spectra.  —  Spectres  démission.  —  Spettri  d  emissione. 


Cr  (Chrome).  - 

-  Action  du  champ 

électrique 

sur  les  lignes  du  spectre  d'émission  (suite). 

les  lignes  de 

'hydrogène  apparaissrn 

t  dans  le  spectre  de  1 

ï  décharge 

et  permettent  de  déduire  de  leur  observation  l'intensité  du  champ. 

Pendant  le  fo 

"■lionne,. t  ,1e  l'appa 

ge  blanc,   et  c'est  alors  qu'on    peut  observer  dans   le  spectre  de  ce 

d'ordinaire  l'espace  ol) 

cur  de  Crookes  les  1 

s du  11 

s'accroît  de  f 

çon  linéaire  en  fonctio 

1   de   la  distance  du 

loint  de  T 

ixc  considéré  au   bord   inférieur  de   la   lueur  négative,  où   le  champ 

Le  Table 

u  suivant  contient  les 

-ésnltals  obtenus  rela 

ivemenl  à 

celles  dos  ligues  du  chrome  qui  sont  sensibles  au   champ  électrique, 

dans  le  doma 

me  qui  s'étend  entre  le 

a  ;<)7u  et  54io.  Les  ( 

champ  de  12000  volts 

/cm.   Les   e 

lionnes    i  et    7   reproduisent  les  intensités  des  p-  et  /(-composantes, 

respectiveme 

t,  telles  qu'elles  se  pr< 

sentent  dans  la  régio 

1  où  1  iulei 

site  du  champ  est    maxinia.    Les  colonnes  5  et  S  indiquent  comment 

supérieur  à  î 

;  I  veut  dire  que  la  pi 

issanec  en  question  « 

st'volsme' 

leTr^qu^le'esT'inh'riéuI^r."  ^"^"^  ^  r,nle,,sité  <»«  champ 

Legraph 

([tie  qui  suit  le  Tableai 

représente    la   façon 

la  cathode  (i 

La  partie   A-B  corresp 

nul  aux  ligues  obser 
2000  volts/cm). 

ées  dans  la 

lueur  négative  (champ  nul);  C  à  l'écart  des  lignes   à    la   surface  de 

i°  Tableai 

d'ensemble  «les  déplacements. 

/j-composamc 

/(-composai 

tes. 

//  composantes.                  /(-composantes. 

a. 

i.            Aa.              i. 

itoT"             Aa. 

i.       lion'.' 

a.                    i.               AÀ.                  i.     Vion!'               AA.                 ('.      i"'0a." 

3719,12. .. 

■2        —0,76 

=        

i  m<>,  14...     3         —0,1 3         ..     =         Complexe      ..      .. 

3720,7 i . . • 

5         +o,48 

=        Complexe 

42i6,45. . 

3         —0,1 5         ..      =         Complexe 

Î72  1,8  i .  .  ■ 

-1-1,07 

-t-        

|3oq,()).  . 

a         -+-0,71          ..     -+-          -1-0,71         ••     -+- 

2     -..,9<; 

=         

4333,97-. 

3         +0,86         ..     =           -+-0,86         ..     = 

!;'!i  ,85.  • 

î     +0,40 

—         Complexe 

4  189,37. . 

2         — 0,11         ..      ?           — 0,11         ..      ? 

-H<-, 91 

=         

4 (22,68. . 

3      Complexe      ..      ..         Complexe 

>-44  ,73.  .  . 

I              —0,29 

=         

4 4 '.3, 1 5. . 

a       Complexe      ..      ..         Complexe 

3-|-,  Ji  .  .  . 

5         -+-0,32 

=            — 0,1 3" 

= 

1 4 ''3.  i  i . . 

1       Complexe      . .      . .         Complexe 

;: ')('..  1  j. . . 

1         +o,63 

=           

i453,96.. 

2        -1-0,79         ••     =           — o,43a       ..     — 

3862,07. . . 

;                 (,  ,4-2 

—               — O.  (2 

— 

4472,o3.. 

-+-o,65         ..     =         Complexe      ..      .. 

3863^1... 

I                 -4-0,29 

?                -+-0,29 

? 

4490,86,. 

1         —o,32         ..     =         

3865 ,02. . . 

î             -+-0,25 

=           -+-0 , 1 8 

= 

4494,92. . 

a         +0.54         .  .     =           —o,25         . .      = 

3870,28. . . 

4        -+-0, 11 

'.'           -+-0,0  \ 

? 

4649,59.. 

3         -+-0,18         . .     —                 >>             .... 

38i|(i,  14. . . 

I         —  1 ,  54 

-+-         

4900,8... 

1         -4-0, 3o         .  .      =          

3926,20... 

1         —0.1  G 

=           —0.16 

= 

4918,25.. 

2        -+-o,34         ..     =        Complexe 

3929,87... 

1          -4-0,06 

?           +0,06 

? 

,9x3,84. . 

1         -4-0, 5  j         ..     =        Complexe''    .. 

4oi 1 ,96. . . 

4         —  0,  3  5 

=        Complexe 

19*1,97- • 

1         -4-0, 3o         ..      =         Complexe 

4oi3,26. . . 

4         — o,56 

_       (       0,00 
-      \  -o,44 

'.'.        = 

l  —  r  ,41           4     =           —0,43           3     = 

4013,99. .. 

3        -o,54 

=         Complexe 

i-+-i,'5o          3     =         ....' 

1096,94.. 

1         

--0,66 

1        = 

1  —  1 ,  60           3     =          

1         

-+-0,21 

2       = 

1027,74...     2      -,-+-0,06         •>.    =         -t-o,  ai         4     = 

4097^80. . . 

3        —0,68          8 

-+.         

(  -t-o ,  4 1          2    =        

(    —0,18/' 

,1028,37...      1          -+-0,92           3     =          

5055,69...    2     JT2'!9       l    Z.       +°'"!       2    z. 

4098,.  1... 

\         +o,84           8 

••       i   +0,19 

-4-0,84 

l      - 

iio3,^o.. . 

1          +0,06           1 

?         -+-0,06 

I         ? 

5o56,93...      1         -t-o, 42          ..      =          

iîii',02!! 

')     T."//.. 

+-:■-. 

io     = 

5275,92...     2         —0,24           6     -4-              -0,18           3     -+- 

iui,49.  ■ 

4     -+-0,59     10 

=               — 0,69 

•>.     -+- 

5276,16...    2         0,00        3    ..      S    -?■??        ;     ? 

(     —0,21 

t   -+-o,4a            >     = 

1 1 1 1 ,    ' . . 

'     

•'           l     -+-O.I, 

■>.     -+- 

5280,81...    I          -+-          

i  1 1 2 , 1 8 . . 

1     

-+-o,58 

2     = 

1296,88...     1          -0,04          2      ?           — o,o3           4      ? 

ji 17,0s.  . 

1         -0)47          '6 

+           -o'Ji 

"2     -+- 

5297,5o...     3         -o,34         10     =       j    ~l\\]           l2      \ 

(    -oioo 

5     = 

5298,18. ..      2           -0,28             1       ?                -0,12            8      — 

+0,06 

4     = 

5298,43...     a         — 0,06           3       ?            — o,o3           5      ? 

|r>9,;<>.. 

7        -t-o,  3g          8 

-+-    <!  -+-0,20 

4     = 

5298,92...      1          -t-o, 49           8     -+-          

J     ho,33 

4     = 

5324,19...      1          -1-0,43            3      ? .. 

\   -+-0,46 

3     = 

5328,52...     4         -+-0,16         10     -h       \       °'00-           î     ■• 

3         -+-0,26          6 

=          -+-(>,  ?6 

'                                                               (    +0,14           5     -+- 

4 1 3o , 79 . . 

1         -+-0,40 

?           -(-0,40 

? 

5329,34...     1        +0,11          4    -+-         —0,32         4    -+- 

i  1 36 , 2  ") . . 

1         -+-0, 08 

?          -+-0,08 

? 

5329,94  •  •  •     1        —0, 16         2     ?         

4 21 4, 89. . 

3         — 0 , 1 3 

=        Complexe 

533o,i8...      1         -+-o,38           i     = 

4215,20.. 

3         —0,20 

=        Complexe 

"  Il  v  a  aussi  une  /«-composante  du  coté  rouge. 

»  Il  y  a  d' 

utres  faibles  n-compo< 

anles. 

b  Cette  n- 

omposante  est  particul 

t  est  cons- 

''  Cette  //-composante  se  comporte  d'une  façon  particulière. 

tant  à  trave 

s  tout  l'espace  sombre. 

r  II  y  a  a 

ssi  une  /^-composante  du  côté  violet. 

h.  Bruninghaus. 


Emissionsspektra.         Emission  Spectra.   —  Spectres  démission.  -     Spettri  d  emissione. 


Cr>  Chrome1.         Action  du  champ  électrique  sur  1rs  ligues  du  spectre  d'émission  (suite). 
■   Graphique  relatif  à  quelques  lignes  particulièrement  intéressâmes. 
'. .  ,<  98.  >..  il  II.  a.  4129. 


23B5 1 


LAJ 


Œ 


Fe,  Ni,  Co.  Ti,  V  (G.  A.  Axderson,  /'//;. 


.[a],  8, 


He  (Hélium)  (G.  Lierert,  Ann.  Physik,  1918.  56,  5g-2  et  61 

Effet  du  champ  électrique  sur  les  lignes  ultraviolettes. 


He  1  Hélium  1  <  J.  Stark,  Ann.  Physik.  1918.  56.  Î79).  —  Nou- 
velles séries  principales  de  l'hélium  apparaissant  sous  l'action 
du  champ  électrique. 


He  (Hélium  )  (J.  Stark, 0.  Hardtkk und G. Liebert, 

191 8,  56,  573).  —  Action  du  champ  électrique  s 
de  la  série  de  Fowler. 


,  [a],  20,  ai',). 


He,  Ne  |  Hélium, Néon  1 


II.  Nvquist,  Phyi 
Tableau  I. 


Chaque  ligne  du  Tableau  se  rapporte  a  une  coiii|.o>,nHe. 
trique.  La  seconde  indique  l'intensité  Y.  du  ebamp  électrique, 
parallèle  au  champ  est  désignée  par  la  lettre  /;  :  par  s.  si  le  v 
les  deux  images,  on  emploie  le  symbole  p  s.  La  quatrième  co 
un  accroissement,  et  réciproquement.  Knlin  les  deux  démit 
AX  =  a  +  6E.  Le  champ  est  compté  en  volts  par  centimètre. 


ïev.,  19 17,  [>.],  10,  226).  —  Effet  Star 

Hélium. 
:re  colonne  donne  les  a  des  lignes  non  afl 
troisième,  intitulée  f,  la  composante  donl 
ctrique  est  perpendiculaire  au  champ.  S'i 
me  le  changement  de  a  du  au  champ:  ur 
nés  fournissent  les  valeurs  des  constant 


E. 


6678.... 

S876 

5047. . . . 
5oi5 . . . . 
Hjm  .... 

:  :'r: 

47i3.... 
4686.... 

386oo 

ii-'  '■'.  '. 

ÎGioo 

P. 


ps      —11,90 


5,5o 
î,67 


L.  Bruninghaus. 


Emissionsspektra.  —  Emission  Spectra.  —  Spectres  d'émission.   —  Spettri  d'emissione. 


He,Ne  (Hélium,  Néon  >.  —  Effet  Slark  (suite). 
Tableau  I.  —  Hélium  (fin  |. 


P         - 
ps 

ii6g 

26200 

4,44 

ps 

ps 

s 
ps      - 

Les  ligi 

es  de  ce  T. 

ps       — 
bleau  ont 

a  est  ici 

X. 

E. 

A).. 

j«°6 

3ogoo 

°o,lill 

6170 

0,80 

6i5i 

i),  5o? 

".)')' 

0,  iî 

5988 

o,53 

5976 

0,70- 

5q66 

0,57 

5962 

o,3o? 

J9'9 

0,  a 

'9>t 

o,5o 

5907 

590  j 

5S7i 

0,35 

3820 

58 1  > 

22500 

58o5 

SogOO 

0,99 

5765 

0,62 

3761    

2.2  DOO 

0, 1 1 

5748 

SogOO 

0,74 

5719 

22500 

0,27 

Ce  Tabl 

;au  contient  les  ligne 

X. 

E. 

P. 

536o 

20000 

ps 

ps 

5i45 

29600 

ps 

5 122 

ps 

5o8i 

ps 

5074 

ps 

ps      - 

ps       - 

5o38 

ps 

5o3i 

ps 

ps        - 

ps       - 

5oo5 

ps 

9,64 
1,12 
6,90 


Néon . 
ie  parallèle 


569o. . 
5657.. 
3653. . 


34«9 

54i3 

5383 

5375 

5356 

5333 

5327 


520  1  . 


0,69 

°,9° 
i,38 


8,18 

t,3o? 

-i.ii 

2,85 

0,96 

1  ,   )0 

0 

3,89 

0 

1 , 3 1 

0,16 

—i,38 

o,4i 

2,59 

—3,o6 

0,16 

7.  ï; 

—  4,09 

—  1,1 4 

à'17 

0"  ' 

-1,69 
1 ,06 

—  0,54 

-  o,54 

—  °,7<> 

—  3, 16 

-  o,54 

—  1,08 

X. 
5i 17.  .  . 
5u4... 

194  5 . .  . 

{892..  . 
J866.  .  . 

4822. . . 
4819... 
4790- ■ • 
Î789.  ■  ■ 
4730... 
47i3... 
4712. . . 
4709... 
4703.. . 
4646... 
46i 5. . . 
4583... 
4575... 


SX. 


hjCoo  0.71 

0,32 

386oo  1 ,oo 

386oo  u',44 

3,54' 

4,65' 

o,33 

6,96' 

2,12' 

7,96 

1,68 

2,48 

0,14 

363oo  i,25 

1 , 1 3 

3 ,  3o 


o,44 
b,64 
0,04 


2,03 

0 

0,69 

4 , 1 5 

0 

I...S 

1 ,55 

0 

0,40 

0,28 

0 

0,07 

9)12 

0 

2,37 

6,95 

0 

1 ,  80 

{,65 

0 

I  ,20 

2,  i5 

0 

o,56 

4,87 

— 3j92 

0,2J 

6,70 

0 

1,73 

o,33 

-i,54 

o,47 

6,64 

—4,65 

—o,52 

6,77 

0 

1,7.) 

0 

1 ,4o 

0 

—2,33 

0,60 

6,96 

—  5,21 

-0,45 

7,85 

0 

2,04 

L    Bruninghaus. 


Emissionsspektra.         Emission  Spectra.         Spectres  d'émission.  -      Spettri  d  emissione. 


-  Effet  Slark  (suite). 


)7H> 

/" 

/'* 

P* 

P* 

/'«• 

p* 

i 

i:»' 

1*48 
1   "'i 

i  se, 

i">i' 

t,65 

,-.  ÎS. 

l,o5 

3,06 

1 ,69 

i-7" 


Li.  Na  (Lithium,  Sodium  1  (Riciivro  Bbcker, 

Z.  Phytik,  1922,  9,  332).        Effel  Sla 

1,. 

Na,  Cu,  Ag,  Al  1 .1.  Stark  und  0.  Hardi  kk.    Inn.  Pfijsift,  1919,  58,  ; 

16).  —  Influence  du  champ  électrifjiie  s 

îr  les  lignes  spectrales. 

Zn,  Hg.  Li,  Ca  (M.  Ritter.  Ann.  Phjrsik,  1919,  59,  177  1. 

Effet  du  champ  élecrrique  sur  les  lis 

ncs  spectrales. 

3°    PHÉNOMÈNE    D'EINSTEIN. 

C2N2  (Cyanogène)  (L.  Ci hebk  und  A.  Bachem  i,  Z.  Pliysik,  tg2o,  1,  5i). 

Déplacement  des  lignes   du   cyanogène  dans  le  champ   de   gravitation   du    Soleil. 


Éléments  (L.  Ghrbe,  /..  P/iysik.,  1921,  4.  r.c-5).        Gravitation  solaire  et  déplacement  vers  le  rouge. 
En   comparant  les   longueurs  d'onde  des  lignes  du  spectre  solaire  publiées    par    Uliler  et    Patterson   avec   les   nombres   de    Rowland 
uleur  obtient  un  déplacement   moyen  vers  le  rouge  égal  à  0,0082  A. 


Mg  1  Magnésium)  (A.    Pérot,  Résumé  des  communications,   Société  f m 

Longueurs  d'onde  comparées  de  la  ligne  b,  du  magnésium  sur  1; 

L'excès  relatif  de  la  longueur  d'onde  de  6,  sur  le  Soleil,  par  rapport  à  celle  observée 


cuise  de  Physique,    192 
Terre  et  dans  le  Soleil 


N  (Azote  1  (L.  Grèbe  und  A.  Bachem,  X.  J'/nsil,  1  <)»,>.  2,  ii5).  —  Déplacement  de  la  ligne  À  3883xdans  le  spectre  solaire. 


N  (Azote;  (C.  E.  S1  John,  Astrophjsic.  /.,  1917,  46,  249).  —  Déplacement 
îarbon  et  dans  le  spectre  solaire  sn 


i  des  bandes  X  3883  attribuées  à  l'azote. 
;s   en   réalité   à  l'azote.   L'é 


Les  bandes  "/   3ns.'-!  observées  dans  l'a 
pour  contrôler  le  déplacement  des   lignes  spectrales  vers  le  rouge,  à  la  surface  du  soleil,  déplacement   que  prévoit  la  tbéori 
tivité.   Le  Tableau   l  contient  les  déplacement*  relatil*  des  lune-   ,1e  celte   bande,  observés  par  différentes  méthodes  et    pour    le    centre    du 

du  centre  du  disque  solaire  et  par  la  section  équaloriale  d'un  arc  au  charbon   de   6   a    7""1  de   longueur,   et    alimente    par   un   courant    de 
6  à  •)  ampères;  la  colonne  suivante  correspond  à   des  mesure*  de*   lium*  *,,lane*  delà   bande  considérée,  dans   le  système  de   Rowland 

tantes;  enfin  dans   la   colonne   pends   figure   ce   qu'on    appelle   le  poids  de  chaque  mesure,  c'est-à-dire  le  degré  de  précision  plus  ou  moins 
onsidérable  que  les  auteurs  estiment   lui  être  affecté. 

Le  Tableau  II  correspond  à  de*  comparaisons  analogues  portant  sur  le  bord  du  disque  solaire,  de  façon  a  pouvoir  tenir  compte  d'un 
nouvement  de  convection  ascendant  possible  des  ^az  absorbants:  la  colonne  a  contient  les  a  absolues  des  lignes  sol. mes  r„iiM,l,;nr.. 
observées  au  bord  du  disque,  par  rapport  aux  lignes  étalon  de  l'arc  au  fer;  ces  mesures  résultaient  d'exposition*  simultanées  sur  le 
re  de  l'arc  au  fer  et  sur  le  bord  du  Soleil,  à  la  latitude  de  ,,,>"  ;  la  troisième  colonne  reproduit  le*  déplacements  /.  1,1,1,1  —  "/.  or,-  <l'ie  l'on 
déduit  de  ces  mesures. 

La  colonne  Séries  des  Tableaux  I  et  II  donne  les  symboles  de  chaque  ligne  correspondant   à   la  classification    J'Uhler  et   Patterson. 
Le  Tableau  III  donne  les  résultats  d'ensemble  de  cette  série  de  mesures. 

Enfin,  le  Tableau  IV  permet  une  comparaison  des  résultats  de  l'auteur  avec  ceux  obtenus  par  Évershed  au  Kodaïkanal  Observatory. 
La  conclusion  de  l'auteur  est  que,  dans  les  limites  des  erreur*  expérimentales,  ses  observai  ions  n'indiquent  pas  le   déplacement  vers 
juge  des  lignes  du  centre  ou  du   bord  du  disque  solaire,  de  l'ordre  de  0.006  L' .    A.,  que  prévoit   la  théorie  de  la  relativité. 
Remarque.  —  Toutes  les  comparaisons  entre  les  sources  terrestres  et  solaire  ont  été  corrigées  du  mouvement  de  la  Terre. 

Ii.  Bruninghaus. 


Emissionsspektra.         Emission  Spectra.  —  Spectres  d'émission.  — -  Spettri  d'emissione. 


N  (Azote  l,  —  Déplacement  solaire  de  la  bande  A  3883  (suite). 
n  ^  Tabi.kau  I. 

Lignes  d'intensité 


Lignes  d'intensité 

solaire 

)0-i. 

lie  du  S. 

X  S. 

XArc. 

si.       1.  A.      I.  A. 

>.  Arc. 

(Row.)  Sér 

Poids. 

*'"   )'•'!!   rY, 

-OjOOl 

i  Nd     B, 

Grand 
Grand 
Moven 

-+-0    002 

38">8,->  3 

.')<)! 

,  "»)•' 

-  0,001 

0 

lîi 

Moven 

— 0   002 

3867  I  16 

,980 

,983 

o,eo3 

0 

A.? 

Grand 

+0,002 

3867,200 

,(i(i  \ 

,061 

-4-0, oo3 

0 

A, 

Grand 

-4-0,  oo3 

3867,908 

.-"6 

>779 

— 0,000 

I 

A, 

Grand 

0  ,  ooo 

3868,542 

,  }io 

,410 

0,00  > 

I 

A, 

l'élit, 

+0,004 

3868,624 

.  {89 

,486 

+  o,oo3 

00 

B2 

Petit 

o,ooo 

3868,702 

,  >"'> 

.  572 

— 0.002 

0 

A, 

Grand 

:::::::,' 

3868.782 

•k! 

,644 

+  0,004 
— o,oo3 

— o,oo3 
— ».oo5 

I 

A -2 

A2 
A, 
Ai 

Petit 
Grand 
Grand 
Grand 

-1-0, OOl 

3879,716 

.  58o 

•  Ï79 

-t-o ,  00 1 

I 

Ai 

Moven 

+o,oo3 

388o,ioi 

,966 

,964 

-i- 0,002 

1 

A. 

l'élit 

Section  B. 
aire  2-4  et  doublets  partiellement  1 


21)0 


290 


Poids 
Petit 

Petit 


B.  170 

li.71"'  o         B, 

0,000     383o,774     ,63o  ,637     —0,007  Petit 

II, 801  o         B, 

-t-o, 004     38ii.i7',     .0(8  o,34     -t-o, 004     3  A,d  Petit 

II, 63g  1         A, 

-o.oo-.      3836, 6(io      .120  ,5i6     +  o,oo4  Petit 

B.68.)  1  A, 

+o,oo",     385',, 377      ,238  ,>3)     +o,oo3     4  A,rf  Petit 

—o.oo)     3846,  i3i      ,<)<)>  .999     —0,006     2  Bi  Grand 

R,777  1  A, 

o,ooo     >  s  ',(>.—<  >(i     ,(',")-  ,(ij6     -4-0,001  Petit 

B.81  ',  1         A, 

-+-0.00J     38,1,  \>a\     ,)0)  .  )8C,     -4-0.006     2N     A,r/  Moyen 

-+-0,006     38V),-,',i     ,408  ,402     -+-0,006     >N  A,^  Petit 

-o,oo3     3853,621     ,487  ,49"     —0,004     2N  kxd  Petit 

+  0,006     38->6,8oo     ,667  ,66-")     +0.002     2.N  Ai(l  Petit 

-+-0,004     3858.8.)     ,692  ,684     +0,008     2N  Atd  Moyen 

+0,002     3862,626     .  i<)3  ,  i8()     +0,004     2  A,  b  Petit 

+0,004     3863,534      ,402  ,3gg     +o,oo3     3N  A, 6  Petit 

+0,004     3864, i>8     ,  3o8  ,3o3     +o,ooJ     3  Ai  Grand 

+o,oo3     386-), 284     ,1,0  ,i5o        0,000     3  A,*B,  Petit 

0.000     3866,125     ,989  ,993     —0,004     3N  A, s\U  Petit 

»  "■  Section  B. 

Lignes  d'intensité  2-4  et  doublets  partiellement  résolus. 
),  Bord. 

(a)  minus 

Lignes.                       X  Bord.  a  Arc.             i.  Séries.  Poids. 

S::;;;:';s ^  ~.«*  \\  t\  ™> 

;»:::-::( «>  —  \:  t\  •«" 

383o,745^                    ,,fi  n  nni       {o  B,  p    . 

;sio,y„o '"6  ~°'001       io  B,j  Pellt 

383i  ,174. o3g  +o,oo5         3d  Axd  Petit 

33:3;j .»»  -.-7  s:  t\  ™ 

38 ',',,378 ,2.3g  +0,004         \d  A,rf  Petit 

38/,(i,i3i ,997  —0,002         2  Bi  Grand 

3{S:Sîi 66°  *°-°«  i:  â;|  ** 

3851,427 29Î  +0,009         2N  Axd  Petit 

3852,54i ,406  +0,004         2N  Aid  Petit 

3853,62» ,492  +0,001         2N  Aid  Petit 

3856, 802 671  +0,006        2N  Aid  Petit 

3858,822.        ..          ,692  +0,008         >N  Aid  Petit 

386». 6,6 494  +0.00)         2  ktb  Petit 

3863,533 401  +0,002         3N  Atb  Petit 

3864,438 3o8  +0.006         3  Ai  Grand 

3865,282..    ...         ,  1 54  +0.004        3  AjjB,  Petit 

3866,122 ,995  +0.002         VM  Ai.vBj,  Petit 

L.  Bruninghaus. 


Section  A. 

ignés  d'intensité 

1  Bord. 


B, 

Grand 

Ci 

Petit 

Ci 

Moyen 

Grand 

Bi 

Moyen 

Moyen 

Hi 

Grand 

B, 

Grand 

Bi 

Petit 

Moven 

B, 

Moven 

A2 

Petit 

At 

Grand 

Emissionsspektra.         Emission  Spectra.  —  Spectres  d'émission.         Spettri  d'emissione. 


N  i  Azote  i.  —  Déplacement  solaire  de  la  bande  ! 


:   III. 


\„  centre  .lu 


,  \.    Sei  n 


Intensité 

i   Comparaison  directe 

b  |   À  centre  S.-  X  arc 

ej  (R-Ii  —  (R-I)  étalon..  ....... 

7  i  j  Xbord-Xarc  i  minus  i  a  boni  - 
Moyenne  I  centre       arc  i.  .    . 
\u  bord  du  Soleil. 

Intensité 

«)  X  bord  S.  —  >,  arc 

(X  centre  — X  arc) +(X  bord  — 

Moyenne  I  bord  —  arc) 

Tabi.ka 
Centre  mi 


oc—l  >.-!\ 

-(-(». m  »  )(')  +o,00'24 

—0,0002  -1  0,0012 

— (i.im'lii  —0,0010 

0,001  1  0,0008 


lignes. 


". 3 

lignes. 


Lignes. 
»63,533..  . 
1864,  138... 
3s-C>.  148... 

38;G.5J(i   .  . 
1876,622. .  . 


3N 


Mi.  Wilson, 

+0,002 
+o,oo3 
— o,oo3 
—0,00  5 


j,oooo     +o,oo36 


Très  petit 

Grand 

Grand 

Petit 


3877,481... 
3877,587... 
3877,646... 
I879,33i . . 
1879,394... 
3879,458  . 
3879,796... 
(879,8ji... 
388o, J65.. . 
388o,532.. . 
3880,596. . . 

388o,8i5... 
388o,93i... 


3883  {fin). 

Tableau  IV  {fin  1. 


— o,oo3 

+0  001 


1  '  ! 


<  ^  1 

>    A,   ) 

jt; 

I    A", 
S    A,    j 
I    A,    ) 

\t[ 

I    A,    \ 
I    A2    ) 

1  a!  \ 


Très  pe 


Petit 
Petit 


Moye 


III.  -  STRUCTURE  DES  LIGNES  SPECTRALES. 

i  (Bismuth)  (L.  Ahonberg,  Astrophjsic.  /.,  19:8,  47,  102).  —  Structure  de  la  ligne  X4722. 
Gehrcke 

Wali-Mohami 


réseau  avec  celles  d'autres  aut 
Le  Tableau  ci-contre  reproduit 
différents  résultats  : 


v.Baeyer.  Takainine. 
+o,3i8  +0,320 
+o,283 


+-0,2 


.,238 


L.n.eli.nd. 
— o,o3i  (  =+o,3i  \  1 
-o,o62(=+o,283) 
-o,io5(=+o,24o) 
+0,1  o3 
+  0,0)9 


— o,029(=+o,3i6) 
— 0,061  (=+0,284) 

— 0,I03(  =+0,242) 


Bi  (Bismuth)  (  H.  Nauaoka  and  Y.  Sugiub 
Les  auteurs  ont  étudié  la  structure  des  ligne 
;c  un   fort  courant   électronique  émanant  d'ui 


,  Jslroplns 
1572a,  43o8 


■.  /.,  1921,  53,  33oj.  —  Structure  de  certaines  lignes  du 


bismuth. 
n  le  bismt 


I.  —  Structure  de  X  472-.? 


Ce   table 

»u   donne  le 

s   positions 

des  salell 

ligne  princ 

Spectres 

croisés. 

Spectre 

croisés. 

—       "" — 

- — -—""■ 

- 

' 

de  verre. 

de  quartz. 

de  verre. 

Echelon. 

o,3i6A 

0 .  ;  1  i  a 

o,32oA 

o,3i8A 

0.281 

0,282 

0,28a 

0.287 

0.2',I 

0.2  38 

0,243 

0,243 

0,179 

o,1;0- 

? 

0 ,  1 02 

0,101 

o,  io3 

0,  102 

O.o  jli 

o,o58 

o,o56 

0.0  J8 

O.OOO 

0.000 

(  p  .  1  IO(  > 

0.000 

0 ,  o(58 

—0,076 

—0,078 

— O. 122 

-  0,124 

—0,109? 

—0,126 

0,l67 

—0,168 

-  0, i55 

— 0,1 6q 

—0,219 

—0,219 

—0.218 

0,216 

— 0,^.95  D 

-0,293  D 

-  o,2.63 

—  0 .  26  "1 

— 0,328 D 

— o,33oD 

—o,322 

—o,32i 

ites   par  rapport  ; 


II. 

Les  lignes  principale 
ont  rapportées  à  P. 

Spectres  cre 
de  verre,    de  q 


-  Structure  de  X  4122. 


t  Q.  Les  positi 


Spectres  c 


Lan 


La 


Écl.e 


23  A 


o .  000 
—0,201 

,  —0,321 


124  A 


de  verre, 

o ,  1 2 1  A  o ,  1 20  A 

o .  000  o ,  000 

-  0,202  0,198 


-  Structure  de  À  j3o8. 


L.  Bruninghaus. 


Emissionsspektra.   —  Emission  Spectra.  —  Spectres  d'émission.   —  Spettri  d'emissicne. 


Éléments   divers  (Aoolf    Smekal,   Z.  Physik,    1921,  4, 

Sur  la  siructure  fine  des  spectres  île  Rôntgen. 


Éléments  de  numéros  atomiques  allant  de  12  a  28  (A.  Sommer- 
feld,  Z.  Physik,  igar,  5,  1  j.  —  Kemarques  sur  la  structure 
fine  des  spectres  de  rayons  X. 


Éléments  divers  (A.  Sommerfeld  und  G.  Wenzel,  Z.  Physik, 
1921,   7,    86).  —  Sur  les  douillets   réguliers  et  irréguliérs. 


H  (Hydrogène)  (T.-Ii.  Merton  and  J.-W.  Xiciiolson,  P/iil. 
Trans.  il.  Soc;  Lond.,  [917,  [A],  217,  2;5).  --  Siructure  des 
lignes  IIa  et  Hp. 

posantes  de  Ha SX  =  o,  i33  A. 

unies  de  Hs SX  =  o,o33  A. 


'  Séparation  i 


'  Sepa 


up« 


H  (Hydrogène)  <  T.-R.  Merton,  Proc  H.  Soc.  Lond.,  1 
97,  3o;).  —  Structure  des  lignes.  Ha  et  Up. 

jj    _  _  _  (  Séparation  des  composantes o 

"  '  '  /  Demi-largeur  des  composantes o 

jj  {  Séparation  des  composantes o 

P"  '  '  '(  Demi-largeur  des  composantes 0 


20,  LA] 


028  A. 
093  A. 


H  (Hydrogène)  i.I.-C.  Mo  Lennan  and  P.  Lowe,  Proc.  B.  Soc 
Lond.,   1921,   [AJ,   100,   217).   —  S  riiL-Lure  des  lignes  de  la 


6563     o,i54A. 


les  doublets  de  la  série  de  Balmer 
;r.  La  source  de  lumière  était  u 
tubes   de   Wood.   dont   la    part 
eut  la  série  de  Balmer.  Lesrésul- 


43{i     0,062     o,33 
1 • o i     0,049     o 


He  1  Hélium 

.  (  W.  E. 

Tableaux  suivan 

s  donne. 

Ta  1)  LE  Al   I.  - 

-  Détails 

638 1 ,21 
6370,02 
6359,22 
6348,8g 


.    6415,92      1 

Ï558l  ,;| 

.      644o, 38        2 

;     6465 ',32      2 
.     6478,12      2 

[5522,75 
15492,9! 

15462,80 
i5432,3i 

ris.  Proc.  II.  Soc,  Lond.,  1922,  [AJ.  101.  38).  —  Siructure  du  spectre  de  bandes. 
'/.  /'.  v  el  répartition  en  série  des  bandes  du  spectre  d'émission  de  Phélium. 

À  6400.  Tableau  H.  —  Détails  de  la  Bande  ).  4546. 

Série  Q. 
X(I.  A.),      i.    -i(invacuo). 
{545,8o        i     21992,21 

4546,21  4  21990,20 

4546,93  6  21086,75 

4547,91  6  21082,00 

4549,i6  6  21075,90 

455o, Si  5  21967,96 

4552,72  4  21958,80 

4555}o4  3  21947,56 

Série  P'. 

X(I.A.).  i.  -i(invacuo). 

!55i,8o  {  2 196}, 20 

4558,20  6  21932,35 

4564,82  (i  21900,56 

{571,69  C)  21867,63 

4578,75  6  21833,92 

4585,97  6  21799,55 

4593,45  3  21764,04 

1601,12  i  21727,70 


6474,5g     10 


m. 

X(I.  V.). 

(.    v(invac 

*::::: 

i.;7i 

;     aazîj 

H 

ï 

i5«,'92 

'i       22108, 

3'! 

(i 

i 517,62 

i       22129, 

38 

*;;;;; 

45i3j66 

I       22  148, 

:9 

. 1564,27  o  21903,2.' 
4570,48  i  21873,42 
{576,98       1     2i842,36 


:\u  111.  —  bc'tîils  de  la  Bande 
X(I.  V.).    i.  • 


21743, 


,96     I'   (2) 


•2,98  P  (7) 
'9,35  F  (8) 
,6,28     P'(9) 


P   (8) 


P(ii) 
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Emissionsspektra.         Emission  Spectra.         Spectres  démission.         Spettri  d  emissione. 


Hg  i  Mercure  i  i  X.  Gai.i.i  und  K.  I  .">hm-krum..  Phjsik.  /.,  1917.  18,  137).       Structure  des  lignes  uli raviolcttcs. 


Hg  1  Mercure  1  (L.  Wilson,  /êstrophysk.  /.,  1917,  46,  3"4o).       Structure  de  la  ligne  X  2536. 
'..•ne  ligne  esl  un  doublet,  dont  les  composantes  -ont  séparées  par  un  intervalle  de  0.01  \  \. 


Hg  (  Mercure  1  l  II.  ('..  Bcrgbr  en  P.  II.  van  Cittert,  Proc.  A.  Akad.  il  d.  dhisl.,  1920,  23,  790). 

C.iurlu'  de  repaililiun  des  inlonsités  suiviiiil  les  lnii>  (0111  posant  es  de  la  ligne  verte  di >rcure  X546i. 


Hg,  Cd,  Bi  (Mercure.  Cadmium,  Bismuth»  (  II.  Nagaoka,  Proc.  P/trsic.  Suc,  191;,  29,  91). 

Distribution  îles  satellites  des  lignes  spectrales. 

L'appareil  employé  était  un  interferomètre  Fabry-Pcrot  croisé  avec  un  échelon  ou  avec  une  lame  de  Lummer-Gehrcke.  On  a  étudié 
)ar  ce  procédé  quelques  lignes  compl.'xes  du  mercure,  du  cadmium  cl  du  bismuth.  Les  résultats  ohlcinis  s,, ut  représentés  ici  sous  une 
01  nie  graphique,  permettant,  le  cas  échéant,  d'indiquer  de  façon  simple  comment  les  divers  satellites  d'une  ligne  complexe  donnée  se 
•éparli-sent  en  groupes,  li.ins  ces  graphiques,  les  longueurs  des  lignes  sont  prises  proportionnellement  aux  intensités  correspondantes: 
es  nombres  surmontant  chaque  ligne  sont  le-  différences  des  nombres  d'ondes  au  centimètre,  prises  par  rapport  à  la  ligne  principale 
11  arquée  0. 


Hg3663 


Hg3655 


Hg3650 


Hg546i 


J L 


Hg  4359 


Hg5769 


Hg4078 


I   I   r, 


[«._  0.391,-  *; 

Cd5086 


a_L 


H  g  4047 


-f7=H- 


|««20»)" 0.61 ^-V2!>, 

B14722 


<-.0.3SJ__^tQftH# 

Cd  4800 


U-O.'iOI  -*, 

Cd  4678 


_L 


J_c_L 


>J»  M3k  _>| 


Li  i  Lithium  )  (J.  C.  Me  Lennan  and  D.  S.  Aixm.ik,  Proc.  fi.  Soc,,  Loncl.,  1922  [A],  101,  342).  —  Structure  de  la  ligne  l  =  6708. 
Cette  ligne  consiste  en  un  quartet,  dont  les  composantes  sont  séparées  par  les  intervalles:  Aa  =  0,128;  0,173  et  o,i65  A. 


Ne  1  Néon  |  1  Walter  Grotrian,  Z.  Phjsik,  1921.  8,  1 16).  -    Le  doublet  L  du  net 


I,.  Bruninghaus. 


Tables  internationales,  1917 


Emissionsspektra.  —  Emission  Spectra.  —  Spectres  d'émission.   —  Spettri  d'emissione. 


IV.   —   INFLUENCE  DES  CONDITIONS  DE   TEMPÉRATURE   OU  DE  PRESSION 
SUR  LA  CONSTITUTION  DES  SPECTRES  D'ÉMISSION. 

lVa.  —  SPECTRES  ÉMIS  PAR  LES  VAPEURS  MÉTALLIQUES  DANS  LE  FOLK  ÉLECTRIQUE. 

C2N2  (Cyanogène)  (A.  S.  King,  Astrophjsic.  /.,  1921,  53,  161). 
Différences  d'intensité  des  lignes  de  bande  du  cyanogène  dans  le  four  électrique  el  dans  l'arc. 
L'auteur  étudie  à  ce   point  de  vue  certaines  composantes  de   la    bande  X3883.   Les  résultats  obtenus  sont  indiqués  dans  le  Tableau 

X.                 Sér.     Vie    Foui-.             a.                 Sér.     Vrc.    Four.              X.                  Sér.    Arc.    Four.              X.                 Sér.    Arc.    Four. 
3872,057...     A,      M       FR        3874,190...     A.       F        M           387C,  4  1  5.  . .     A,       F        F           3877,989...     A,      F        Fit 
387-2,180...     A,       F        M          3874,602...     A,       1'         F           387t., 481    ..     A,       F        F           3878,303...     A,       M       FR 
3872, 252...     A,       F        M          3874,727...     A,       F        M           3876,843..     A,       f         FR         3878,389...     A,       F        FR 
3872,73c,...     A,       F        FR         3874,791...     A,       F        M           1876,918...     A,       F        F           3878,448...     A2       F        FR 
3872,965...     A2       M        M          3875,3io...     A,       F        M           3877,005...     A2       F        F            3878,749...     A,       F        FR 
3873,371...     A,       f         FR         3875,375...     A,       F        M           3877, 35 1...     A,       f         FR          1878,828...     A,       F        \<l{ 
3873,5oi...     A,      F        M          3875,772...     A,       f         F           3877,446...     A,       F        F           3878,891...     A,       F        FR 
3873,567...     A,       F        M          3875,873...     A*       F        F           3877, 5o6...     A2       F        F 
3874,004...     A,       f         F           3875,939...     A2       F        F           3877,832...     A,       M       FR 
3874,123...     A2      F        M          3876,3i5...     A,       f        F           3877,925...     As      F        FR 

Fe  (Fer)  (C 
Les  expéi 
à  -'700°  C.  Le 
correspondan 
les  lignes  du 

.-A.  Ili'.usALKcii,  l'hil.  M«g.,  1918,  [6],  36,  209).  —  Spectres  d'émission  dans  le  four  électrique  et  dans  les  flammes. 

Tableau  suivant  reproduit  les  résultats  obtenus,   comparativement  avec  ceux   qui   donnent  diverses  llammes.  Les  nombres 
à  ebaque  rubrique  sont  les  intensités.  La  colonne  classe  correspond  aux  classes  1,  2  et  3,  entre  lesquelles  l'auteur  répartit 
,peclre. 
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Emissionsspektra.         Emission  Spectra.         Spectres  d'émission.         Spettri  d'emissione. 
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Fe  (Fer)  (A.  S.  Kixg,  Âstrophysic.  /., 


120,  52,   187).  —  Influence  d'une  différence  de  potentiel  sur 
du  four  électrique  à  tube. 


Fe  (Fer)  (A.  S.  King,  Astrophysic.  /.,  1922.  56.  3 1 8 ).  —  Spectre  des  vapeurs  dans  le  four  électrique  à  tube  de  graphite. 

Dans  ces  Tableaux,  la  cinquième  colonne  (a 
Tare  et  au  voisinage  des  pôles.  C=  ligne  forte 
polaires. 

La  classification  des  lignes  du  four,  donnée  dans  la  dernière  colonne  (classe)  des  Tableaux,  a  été  faite  conformément  aux  conven 
tions  posées  dans  les  précédents  travaux  de  l'auteur,  et  que  l'on  trouvera  dans  les  volumes  antérieurs  des  T.  A.;  seule  la  classe  1  B  di 
premier  travail  relatif  au  spectre  du  fer  se  trou\e  ici  remplacée,  comme  cela  a  été  fait  pour  les  autres  métaux  étudiés,  par  la  classe  1. 

On  trouvera  dans  les  Tableaux  I,  II  et  III  une  élude  successive  du  spectre  d'absorption  du  fer,  puis  du  spectre  d'émission,  tels  qu'oi 
les  observe  dans  le  four  à  diverses  températures,  de  A  r.i<>S  à   A  3K-8. 

Haute  température  =  23oo°  C.  —  Température  moyenne  =  aooo"  C.  —  liasse  température  =  1600°  G. 

Le  Tableau  IV  contient  une  classification  revisée  Tics  lignes  du  fer  comprises  entre  A  3884  el  a  4.531,  déjà   classées  dans   un   précéden 


Mém 

Enfin,  le  Table; 
de  fer  à   14000  C. 
Dans  ces  Table. 


V  est  constitué  par  une  liste  des  lignes  de  basse  température  les  plus  persistantes,  et  qui 
x  :  HR  =  ligne  fortement  renversée;  tr  =  trace  d'une  ligne  à  peine  observable. 

Tableau  I.  —  Classification  de  température  des  lignes  du  fer,  a  2298-X  2808. 
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Emissionsspektra.  —  Emission  Spectra.  —  Spectres  d  émission.  -     Spettri  d'emissione. 


Fe  (  Fer).  —  Spectre  des  vapeurs  dans  le  four  électrique  à  tube  de  graphite  (suite). 
Tableau  I.  —  Classification  de  température  des  lignes  du  fer  X2298-X280R  (fin). 
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Tableau  II.  —  Classification  de  température  des  lignes  du  i'çv  ).  >8i3-À3|3-. 
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Emissionsspektra.  -     Emission  Spectra.  -     Spectres  démission.  —    Spettri  d'emissione. 


Fe  i  Fer  ».        Spectre  des  vapeurs  dans  le  four  éleclrii|iio  à   lul>e  de  ^nipliile  i  si/i/r  \. 
Table  ai  II.      chissiiicaiion  de  température  des  lignes  du  fer  '/  >xr;->.  î  j>:  («uite). 
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Emissionsspektra.  —  Emission  Spectra.  —  Spectres  d'émission.  —  Spettri  d  emissione. 
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Emissionsspektra.  -     Emission  Spectra.  —  Spectres  démission.  -      Spettri  d  emissione. 


Fe  (Fer  i.  —  Speclre  des  vapeurs  dans  le  four  électrique  à  tube  do  graphite  (suit 
Tableau  III.  —  Classification  de  température  des  lignes  du  fer  X3441-X3878. 
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Emissionsspektra.  —  Emission  Spectra.   —  Spectres  d'émission.   —  Spettri  d'emissione. 


Fe  (Fer).  —  Spectre  des  vapeurs  dans  le  four  électrique  à  tube  de  graphite  {suite). 
Tableau  III.  —  Classification  de  température  des  lignes  du  fer  ?v  344  i-X  3878  (suite). 
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Emissionsspektra.         Emission  Spectra.         Spectres  d  émission.         Spettri  d'emissione. 


Fe  (Fer  I.        Spectre  des  vapeurs  d  ms  le  four  électrique  à  lnhe  de  graphite  I  suite  ). 

Tableau  III.  —  f.lassilieaiion  de  température  des  lignes  du  fer  X  344i-X  3878  (fin). 
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cment  designées  comme  basse,  moyenne  el   h/iule  température. 
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Emissionsspektra.  —  Emission  Spectra.  —  Spectres  d'émission.  —  Spettri  d'emissione. 
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Emissionsspektra.         Emission  Spectra.         Spectres  d  émission.         Spettri  d  emissione. 
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Se  1  Scandium  .1  (A.  S.  King.  dstrophysic.  J.. 


,  54.  28  1.  —  Le  spectre  de  four  électrique  du  scandium. 
•nipéi  atuics,    sont  comparées  a\ ce  celles    fournie 


Les  intensités  des  lignes  observées  dans  le  four,  à  diverses  it-nipci  -attires,  sont  conip; 
dans  le  four,  dans  le  cas  du  scandium,  deux  sortes  de  lignes.  Les  unes  restent  inaltérées,  ou  même  s'affaiblissent,  tandis  que  d'auli 
renforcent  et  fréquemment  manifestent  de  larges  renversements  lorsqu'on  élève  la  température.  Les  premières  forment  ce  que  l'auteur 
appelle  la  classe  1.  les  autres  la  classe  2.  A  la  température  moyenne  du  four,  un  grand  nombre  de  lignes  apparaissent,  qui  forn 
classe  .3:  une  température  encore  plus  élevée  produit  les  lignes  de  la  classe  i.  Los  lignes  absentes  ou  1res  faibles,  même  aux  températures 
les  plus  élevées  du  four,  forment  la  classe  5. 

Dans    ce    Tableau,    on    dénomme  température-  basse,    moyenne    et   haute  les   températures   de  1900"   à    2000'  ('..,  de   2  >~>o"  et  de   3600" 
respe.  livement. 

La  première  colonne  contient  les  X,  empruntées  a  Exner  cl  Haschek  |  spectre  d'arc).  Quelques  X  sont  dues  à  Fowlcr.  La  lettre  E  plat 
après  le  numéro  de  classe  indique  que  la  ligne  considérée  est  du  type  enlianced.  Certaines  lignes  sont  relativement  fortes  dans  le  foi 
par  rapport  à  ce  qu'elles  sont  dans  l'arc.  Ces  lignes  sont  désignées  par    \  dans  la  dernière  colonne. 

Dans  la  colonne  des  intensités.  /;•  signifie  trace. 


L.  Bruninghaus. 
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DEGAGEMENT  DES  LIGNES  SOLS  L'ACTION  DE  IA  PRESSION. 


C2N2  (Cyanogène)  (A.  Pkrot,  C.  M..  [920,  170,  988).  —  Variation  do  longueur  d'onde  dos  lèlos  dos  bandes /ji< 

sous  l'action  d'une  variation  do  pression  de  1  air  atmosphérique  entourant  l'arc  au  charbon. 
On  passe  de  l'arc  ordinaire  à  l'arc  dans  le  vide.  Dans  ces  conditions,  la  longueur  d'onde  s'nrcmit  très  légèrement.  On  a 

—  =1,6.  ro  ». 


s  sous  no  volts.  Le  Tableau  sui 
léries;  les  groupes  non  classé*  en 
mpruntées  à  Kayser.  La  seconde  c 


;int  contient  les  résultats  obtenus,  divi-és  en  deux  partie-  :  I 
séries.  Les  désignations  de  séries,  lorsqu'elles  existent,  figure 
lonne  donne  les  déplacements  produits  par  un  accroissement  1 


L.  Bruninghaus. 
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Ca  (Calcium).  —  Changements  de  longueurs  d'onde  dans  l'arc  au  calcium  sous  l'action  de  la  pr 
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ique  vers  le 
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e  (Car.)  indique  le  caractère  de  1  clai-issement  de: 
•gisement  symétrique:  11  =  lignes  qui  conservent 
jlct  respectivement;  Il  =  renversée  par  1  accroisse 

Groupes  apparlenanl   à  des  séries. 
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H  (Hydrogène)  (J.  Hoi.ts.mauk,  Ann.  P/nsik,  1918,  55,  293).  —  Influence  delà  pression  su  rie  rapport  des  intensités  des  lignes  Hp  et  Hy 


H  (Hydrogène)  (E.-O.  Hui.it nu-,  A.st/op/nsic.  /.,  1922,  55,  399).—  Élargissement  des  lignes  de  Balmer  par  accroissement  de  la  pression 


He  (Hélium  1  (L.  \Y.  Tayi.or.  Jstroplnsic  ./.,  1922,  56,  16).  —  Largeur  de  certaines  lignes  du  spectre. 
Le  Tableau  suivant  donne  les  demi-largeurs  ( colonne  W),  en  U.   \.,  en  fonction  de  la  pression  du   gaz,  exprimée  en  cm.   Hg,  poui 
atre  lignes  du  spectre  de  l'hélium. 


1876(1/5)  -(md). 


J87G  (  Principale  ). 

W.  Pression. 

,0543     7.3...    . 


»iG  (iS)  -  (»iP). 


V.  —  INFLUENCE  DES  CONDITIONS  D'EXCITATION 
SUR    LES    CARACTÉRISTIQUES    DES    LIGNES    SPECTRALES. 

1°  INFLUENCE  DE  LA  TEMPÉRATURE. 

I  (Iode)  (W.  Stedbixg,  P/ijsik.  '/,.,  1921.  22,  J07).  —  Spectre  de  bandes  et  température 


Fe  (Fer j  (.1.  À.  Anderso.v,  Astmpliysic.  ./.,  1920,  51.  37).  —  Spectre  de  fils  exploses  électriquement. 


NH4(Sels  d'ammonium)  (0.  Reinkobiïh,  Z.  Phjsik,  1920,  3.  1  et  3 18). 
Influence  de  la  température  sur  le  spectre  infrarouge  des  so's  d'ammoniur 


Pb,  Sn  (Plomb,  Étain  )  (G.  A.  Hiuisalech,  and  A.  de  Giumont,  P/iil.  Mag.,  19  ■>• 

Observations  sur  l'apparition  des  lignes  d'étincelles  dans  l'arc. 


6],  43, 


Des  observations  faites  par  les  auteurs  résulte  cette  importante  conclusion  que  les  lignes  d'étincelle  disparaissent 
athode  de  charbon  est  à  3ooo°  C.  Elles  sont  émises  au  contraire  de  façon  intense  lorsque  les  électrodes  sont  refroidie 
ar  immersion  dans  l'air  liquide. 


h.  Bruninghaus. 
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2°  INFLUENCE  l>KS  CONDITIONS  ÉLECTRIQUES.        EFFET  POLE 

ETC. 

Ag.  Bi.  Cd.  Zn.  Air,  Cu,  Na,  K,  Ca,  Sr,  Ba,  Mg  (  B.  E.  Moorb,  Astrophjsic.  /.,  1921,  54, 

191  et  2,1 

)■ 

Les  divers  stades  d'excilalion  des  spectres  d'arc  éclatante  l'air  libre. 

La  niellante  emplowc  cousine  à  séparer  les  divers  états  (l'excitation  qui  régnent  dans  l'arc,  en  l'alimentai 

t  par  un  co 

iranl  peu 

nteiise 

s,m-  un  Y.di.ut'  ele\e  c,,.;  ,(  ,,.  ;  ampère  sous  'ooo  volts).  L'arc  peut  ainsi  être  grandement  allongé,  de  son 

que    la    ir: 

ion  moyenne  est 

liien  séparée  des  |...le-.  \.r-  intensités  des  diverses  lignes  sont  approximativement  mesurées,  pour  diverses  vali 

us  de  l'inli 

nsilé  du  courant. 

1. 'auteur  distingue  cin<[  étapes  d'excitation: 

1.    —  Lignes  des  courants  les  plus  faibles,  qui  s'étendent  sur  toute  l.i  longueur  de  l'arc,  tic  sont  en  généi 

al   des  liyn 

;s  de  rés< 

nance: 

,11, mprennent  le  premier  membre  de  la  série  principale  de  doublets  du  sodium  et  du  potassium  et  delà 

série  prini 

pale  de  s 

mplets 

du  calcium,  du  strontium  el  du  baryum. 

II.   —  Lignes  qui  apparaissent  avec  des  courants  légèrement  plus  intenses  ;  elles  sont   relativement   plus  faibles  au  n 

ilieti  de  1 

arc;  ce 

sont  eu  général  des  lignes  d'ionisation;  elles  comprennent  les  séries  secondaires  diffuse  et  étroite  de  Na,  K,  Ca,  Sr,  Mg  et  la  sérieyj 

deBa. 

111   et  IV.—   Chacun   de  ces   stades  requiert   une  intensité   de  courant  considérablement  plus  grande  que 

les  précéd 
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lignes 
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u   milieu    d 

e  l'are    bi 

n  plus 

considérables  que  pour  II. 

V.  —  Henferiiie  les  lignes  qui  ne  sont  pas  apparues  du  tout  dans  l'arc  étudié  par  l'auteur. 

I.  —  Intensités  de  Ds  du  Na. 

II.  —  Calcium  (s 

uite  1 . 
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Ag.  Bi,  Cd,  Zn 

Air,  Cu,  Na 

K,  Ca,  Sr,  Ba,  Mg.  - 

Divers  stades  d'excitation  du  spectre  d'arc  (suite). 

III.  - 

—  Baryum. 

VI.  —  Cadmium  (suite  t. 
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Classement  de  quelques  lignes. 
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Ce  Tableau  donne  le  classe 
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3299                                    598 

Stade  I.            Stade  I 

I.         Stade  11 

Stade  IV. 

VIII.        Zinc. 
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Cadmium. 
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4924 

Intensités  limites  de  courant  (e 

1  ampères). 
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Etincelle 

a.               Pôle—      Pôle  + 

condensée. 

Stade.                 Type. 

IX.        Cuivre. 

Classement  de  quelques  lignes. 
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57oo      3                                                     536o     .. 

f)IO        2 

6325 

IV              1P-4S 

*  Numéros  de  la  classification  de  King.        5355      .. 

Al,  Zn,  Cd,  Hg  (T.  Masiiimo, 

Mem.  Coll  s 

'.  Kyot.,  1918,  3,  73).  - 

Lignes  produites  par  l'étincelle  sous  l'eau  i  .Méthode  de  V.  Hem  i  ). 

Dans  ce  Tableau,  la  prem 

ière  colonne  e 

st  relative  à  la  série  à  la 

1  u e  1 1 e  appartient  la  ligne  considérée,  la   troisième  donne 

l'intensité  « 

dans  l'air,  la  quatrième  i 

dique  le  lype  de  ligne  :    a  =  ligne  d'absorption  ;  e  =  ligne 

d'émission  ; 

la  cinquième  donne  l'intensité 

observée  ï. 

Aluminium. 

Zinc. 

Série.             a.        i.    Type. 

Série. 

>•■       '■   Type.  /'. 

Série.              >..         i.    Type.   i.               Série.              À. 

'•    Type.   i'. 

1 S  3  î      5       e 

1           IN.  II, 

5       2-JC7     'î       a       2 

P. 2         2026     3      a      2                           2491 

>.      e       1 

|K">7       ,',         C 

1            IN.  I, 

~>       ■>'>-''>     3       a       2 

P. 2           2062     3       a       2                P.I            »jo2 

">       e       4 

1862     (i       e 

2632     4       e       2 

2064     3       e       2          UN. III, 5      2V»7 

fi      e       5 

1930     5      a 
i935     7      a 

3          IIN.II, 
i          UN.  1. 

!       2661     3      a      2 

2o87    l     a      '         in.  H,5    2771 

2097      ;'       '!        ',             1X-    '■'       ,So1 

2      e       2 

1990     8       e 

\             N. 

IN.  11,8         220  5     2       a 

3o57     3      e       3 

2102     3       à        1                              f3^ 

a  .      1 

IN.  1,8        2210    2      a 

>ofi5     2      e       2 

2io5     2      a       1                             j0. () 

e      1 

IN.  II,  7        2263     3      a 

IN.  11, 

3082     -j      a       'i 

Un.                ai3q     5       a       2            IN. III, 4      3282 

IN.  1,7        2268     3      a 

>           IN.  I, 

3og3     5       a       3 

2265     3       e       2            IX.  11,4      33o3 

5      e      2 

IN.  11,  fi        2367    <>      » 

3587     5      e       4 

2288     2      a       1           IN.   1,4      3345 

')      e       2 

IN.  1,6        a378     fi      a 

IIN.II, 

>      3944     5      a      2 

UN;     1,7     2487    2      e       1 

L.  Bruninghaus. 
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Al.  Zn.  Cd.  Hg.  -  Lignea 

produites  par  l'ôlii 

celle   S0U8   r 

>au  1  méthode  de  V.  Henri  i  {fin  i. 

Cadmium. 

Mercure. 

•>n    :     a      î 

X.       i.  Type.  f. 

loi;,)     >      a      t 

Série. 

a.       i.  T\  pe.  ,".            Série. 

2848 

'•  Typ 

., 

"0">     5       e        i 

io8g    2      e       1 

2225    4      e       >           IN.  III.  ; 

2967 

1        0 

3 

2265     6       c        3          1 IX.  Il,, 

I095     i      a?     1 

h  M    a      0       1 

2260     1      e      2           IN.  11,3 

ii  12 

3      c 

•  >ss     j      a       >        UN.    1.  i 

$253     3      0       >. 

2264      '       C       ' 

3  1  i  ") 

3      c 

a3i3     i      o       j            N 

I.iit      2       a        2 

iN.m,6 

1378     2        e         1               IN.     1.  j 

3655 

î       0 

>i.i     ;     <•      -        in. m,  j 

!  loi      4        e 

2398     1       el     1          UN. III, 3 

;,,j- 

c 

•;,,,     •      g      .        IN.  11,4 

*i-o    i      e      i         IN.   l.j 

$468    4      e(J)  2 
Î6i3     ".      ci  '  1  - 

IN.  [t,6 

2482     1       a        1 

(078 

2         0 

2 

i      e      5            Cd  - 
'•>:<-.»     i     e     5 

i  i  1  (i     1       0       1 

JN.111,5 

2603     1      e      1          UN.  Il,  i 

4340 
435g 

4      e 

i      e 

3 
3 

IN.   1,5      2981     i      <■      1         .  (  )  Cette 

ligne  se    renverse 

2605     1       c       1 

M)S-      i       c       1         aisément, 

C.  Ti,  V  1  Carbone,  Titane 

Vanadium  1  (G.  A.  Hehsalech 

Pliil.    lfag„  1920,  [6],  39.  241 

)■ 

Spectres  omis  par  le  passage  des  courants  Ihermoélectronic 

ues  dans  les  vapeurs  métalliques. 

Ces  spectres  m*  manifestent  de  la  façon  sui\ 

nte  :  on  porte  une  lame  de  grapliit 

e  recouverte  de  carborundum  à  une 

température  , 

levée 

(plus  de  .iooo")  par  le  moyen  d'un   courant  élec 
courant  de  chauffage  ;' .Test  sc„'~  îl'il.-'a  l'a,  lî'.n'. 

rique;  la  lame  se  borde  par  en  de 

"^"\'' r'"K'1"'  llll,lilie"^  ,'"s';c 

,  a  laqi 

elle  l'a 

iteur 

11   champ  mV'né'l'i  .'ne'.  "|  !',''"'.',  ht  i  ■.' 

examen  '-[!!, 7nis!'<'pi',|mUlàepclinis'1 

de'rév* 

el    '.l.'i! 

s   ce" 

apparences  l'existence  de  deux  »,.rlt's  •  1  ". ■  1 1 1 1  —  1. »  1 

sup    1  [.'   -,  -s.   m. us   |,,ui   ;,  fit  1 1   dist 

neles  ;   ru,,,.  dépend  de   la   tempér; 

■  ,1, 

la    I.i i> 

e,  et 

résulte   dune   excitation    lhermoclnii.i.|uc   :    le- 

s  affaiblissent   graduellement  lois, 

lame.  La  deuxième  émission  est  0-, ,!,,„■,    au  v,,i 

domaine  coïncide  avec   celui   de   1 

[rang. 

elle 

est  due  à  une  excitation  ihermoélert  1  i,j  u<-  :  a  l'i 

unies 

qui  la  constituent  s'éteignent  brusquement   lors. 

u'on  arrive  au  bord  inférieur  de  1 

frange  rouge. 

Le  spectre  de  la  première  émission  est  com 

losé  des  lignes  ou  bandes  (Jeg  méti 

iix  les  plus  volatils  l  \a.  I.i.  Sr,  K. 

U.  Ca,  S 

•te); 

celui  de  la  seconde  émission  est  constitue  par  h 

rouges  caractéristiques  d'aspect  très  nébuleux,  ( 

t  qui  paraissent  dues  à  l'oxyde  et 

au  carbure  de  calcium. 

Les  Tableaux  suivants  donnent  les  spectres 

de  la  frange  rouge  relatifs   au  ca 

rbone,  an    titane  et  au    vanadium. 

Dans 

ne  /. 

F.R.  signifie  frange  rouge. 

Carbone. 

Titane. 

Boni  rouge  de-  bandes. 

• 

• 

X.(I.A.). 

A.(I.    \.). 

F.R.      Arc.   Étinc.           )..(!.  \.i. 

F.R. 

Arc.    1 

Tin7. 

3861,71              4      j                               I 

387«,39            6 

3883, 40          m     \                           [ 

3635,47 

000       1  j          ".               407S ,  J7 

000 

8 

4 

Bandes 

3642,68 

000       i5         3               {3oi ,08 

0,7.5 

1 5 

3 

dites 

3653,49 

1 

20 

i":7-'!'       '  ./               1 

•  lu 

3671,66 

000         i         >              }3i4,8o 

000 

5 

; 

îis.1.8?.       i.:>f               1  , 

vanogène. 

3689,89 

3        2              ^93,93 

00 

5 

2 

1197,09       %  t               I 

3717,39 

00 

1  "i 

4 

421 5,9(1       3   '               / 

;7>9-77 

1             8         î               {5i8'o3 

00 

1  "1 

i 

$684,76      00   , 

3  7  1 1 .  14 

1            1  ",         2               î  Ï22 ,8o 

00 

r  i 

\ 

[697,39            o,ï      GroupeIV.     j 

1752,87 

1           i5        5              4527, 3i 

)    , 

li 
i  20 

5 

fcj7;oo      \  1            f 

Spectre 
de 

3;7i '('>', 
39oo,53 

00  °        5       5o                5:î5o2 

s 

(   i5 

i     8 

4, 

î;S;S      ,  !  G™?°m-  i 

Swan. 

3904,77 

10         ".              4536  ,'00 

t  20 

4 

Î924  .  )2 

1             8         3               1544,7° 

0 

10 

3 

5635 'a?           î     !    Groupe  II-      ' 

3929,87 
3947,75 

'            .8         3               1548,77 

00 

8 
8 

3 

Vanadium. 

3948,66 
3956,28 

1 ,  ">  1 2  4  46G7 ,  59 
i,5       i5         1              1681,91 

" 

10 

10 

,_ — -^    -  _ ^» — 

— -*w  ■'— — —  - 

3958,2i 

2           1  j         5               1991 ,08 

' 

20 

10 

F.R.      Vrc    Étinc. 

3q62,86 

0            S         3               4999, 5  ' 

' 

•>o 

10 

3902,25       0              i          2                4128,10 

0,5          Kl          10 

3964,27 

o,5         S         3               5007,22 

o,5 

20 

10 

|092,68          00              1  5              i                      .jl'îl  ,98 

0,5          Kl          !0 

'>9S'-:- 

1           1 5         3               5o i 4 , 26 

1 

20 

8 

4099,80      00        20        •>.             4 i 34, 47 
4io5,2.o      00        10        4             4329,24 

000  10        10 

1  3oR    3..R 

3982,54 

3989,77 

0  8  3  5o3g,96 
2           20         6                5064,66 

','' 

10 

4 

(109,78       000       i5       10               4384,73 

o,5       3o       5oR 

3998,8, 

■>          20        6              5173,74 

0 

i5 

5 

8 
10 

4ui,8o      o,5       3oR      2              4389,98 
4ii").i;       00          5R     2              4408, 5o 

0            3.0        20  R 
o,5       10       iîR 

4009,14 
4009,68 

o,5  8  4  5192,97 
000       4       ''            5210,39 

o,5 

20 

4n6,5o      000       i5         ">              4586,37 

ot)         10         8 

»°2  1 ,  J7 

0,5      10       i 

4 1  23 .  65      000        5        3              4^9  4 ,  09 

00         10       10 
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Eléments  divers  i  B.  Reismann,  Z 

iviss.  P/totogr.,  1914,  13,  2691.  - 

-  Spectres  de  pôle  dans  les  tubus  de  Geissler. 

Fe  i  Fer  |  (J.  Lant;,  '/..  n-iss.  P/iotogr.,  1 9 1 5 ,  15,  23 1  ).  —  Li 

mies  variables  du  spectre  d'émission. 

1). 

ns  les  Tableaux  suivants, 

a  colonne 

ntitulée  Gr.  contient  les  lettres  co 

respondant   aux    groupes   auxquels  les  dillére 

rtes   lignes 

appart 

ennent.  a,  b,  c,  d  désigne! 

t  les  grouf 

es  de  Cale  cl    Vdams  (voir  T. A.,  1 

|I2,  3.  211).   e  correspond    aux    lignes    qui    se 

déplacent 

vers  le 

•ession. 

Table 

vu  I.  —  Etude  du  domaine  specli 

al  du  jaune-vert. 

I 

ifluence  de  la  longueur  de 

'arc. 

Influence  de  l'intensité  du  co 

ura  n  t. 

Différence  polaire. 

Arc  court      Arc  long 

9 amp                    3 amp 

Gr.                  Cathode*.        Anode. 

A),. 

(3  à  4 ;        (14--; 

(arc  court)    (arc  cour 

) 

d 5393,i85           174 

O   nu 

Gr.                        ),.                     X. 

A  A. 

Gr. 

A.                            A. 

ta. 

e 5364, 847  N       866 

— 0,019 

— 0 

001 

e  . 

. .     536g,g4gLN     q7oN 

c )367, 44  3  N        466 

— O,02I 

— 0 

00/ 

a 

..      5371,495          495 

0 ,  000 

e 536g,  g5oN       g63 

—  0,0l! 

a 5403,780            780 

0 

000 

e 

.  .      5383, 35o LN     37aN 

—  0,022 

" > '71,495          i«>> 

0,000 

e 5410,888           900 

0 

,012 

d. . . . 

.      5393,188           177 

-|-O,0I  I 

e 5383.  3  igN          .-> 

—0,023 

e 5415,172            1S6 

— 0 

013 

ii 

..     5397,134           i36 

—  0,00'.» 

d V;(,!,i,S(,N          179 

— 0,010 

e 5424,o38           o53 

—0 

oi5 

r 

. .      54o4,  u5LN     iU)N 

—0,024 

0,000 

a 5429,700           700 

0 

,000 

e 5404,1171%'        f  4 1 

r..... 

..      54 10, 886  LN     907  N 

-o',02l 

-0,024 

e 5445,'o32           0Î7 

54i5,i68LN     ig5N 

a 5405,782           780 

+0 ,  002 

« 5446,922           923 

<:... 

5424,o33LN     o63N 

— o,o3o 

c 54io. 889N       909 

— 0,020 

a   .  .  . 

5  ['<()    -(Il                -o'i 

— 0,002 

c 54i5,i66N        198 

— 0,032 

0 

il  .  .  . 

5434    V'-              ~y>- 

<),000 

c 3424  ,o3iN       o65 

— o,o34 

c 5463,2lii           270 

—0 

.009 

e 

.     5445,023  LN     o38LN 

— O.OI  '1 

a .5429,703           702 

+0,001 

(' >476>296           '95 

+  0 

,001 

((.... 

5446,912                <|2". 

— o,oo3 

a 5434 ,527           527 

0,000 

d. 5476,594            579 

+0 

,01  . 

a  .  .  .  . 

5455,617                6l7 

0,000 

e 5445, 027N        0,4 

—0,017 

a 5497,52i           520 

+  0 

001 

<•..... 

.     5 ,(.!,-.  56LN     273LN 

— 0 ,017 

a >4 40,920           92  i 

— o,oo3 

a 55oi,470            468 

+0 

002 

il.... 

.      5476, 589N        Î74N 

-1-0,01 5 

a .34  55,6i(i           616 

0 ,  000 

a 5506,784            784 

0 

.MHi 

- 

.       5497,321                 .20 

..      5501,467           J68 

+  0,001 

d.......     5476, 586  N        576 

+  0,010 

a 5535,4  iSfN       4'^fX 

e 5554, 864  LX      887  IN 

—  0 

009 
,02  1 

a 

. .      5535 '4 12 1.N     ... 

+0,001 

d 3563,6i4IN      6091N 

+0 

,OOJ 

e.. 

.      5554, 862  LN     886 

n 5506,784           784 

0,000 

c 5565, 677  fX      699  fN 

—0 

,022 

il 

. .      5563, 608 LN     6o5 

+0,003 

n 5535,4i6 

d 556g, 63 1           632 

—  0 

01 > 1 

e.  ... 

.      5565.  C-'il.X     702 

—0,029 

t» 5554, 866N        8871X 

— 0,02  1 

d 557>.,858            858 

0 

(1(1(1 

<l .... 

.      5569,633          632 

+0,001 

d 5 563. 604  N        611 IX 

—0,007 

d J'7r>,°99           10( 

—0 

,002 

<l..... 

. .      5572,807           85g 

—0,002 

e.. r.6  5, 677  X        704  fX 

—  0,027 

0 

000 

il 

d 

. .     3576,100          099 

+  O,001 

d 556g, 632  L        63o 

d 5572, 858L        854 

+  0,002 

c 5598,259  IX      285  fX 

—0 

,026 

. .      5598^270  LN     297 

d 5576,102           102 

0    000 

d 5602,956            959 

— 0 

00  i 

d 

56o2,g55          957 

— 0,002 

d 5586, 772L        772 

0,000 

d 56i5,662           662 

0 

000 

d.... 

.      56i5,65g          660 

— 0,001 

e 5  59S,,7  >X        29SIX 

— 0,026 

d 5624,556           558 

— 0 

002 

d .... 

. .      5624,555           555 

0,000 

d 5602,937            962 

— o,oo5 

d 5638,270           27.5 

— 0 

III)  ) 

d.... 

.      5638,271           276 

— o,oo5 

d 51',  1  ■-1.6  38  L         657 

—0,001 

d 5658,839            83.) 

0 

000 

d .  ... 

5658,836           836 

0,000 

,/ 5638?68N       271  IX 

-0,002 

d 5658,836          836 

o,'ooo 

*  Longueurde  l'arc  14-».  Inlensit 

7  à  8  amp. 

Tableau  IL  —  Élude  de  l'ult 

a violet. 

\ 

rc                           Arc 

14  amp.                   3  amp. 

(longueur  d'arc  :  3  à  '1 ; 

Cathode.                   Anode. 

( 

3  amp.,  220  volts). 

A  A. 

150  volts). 

A  A. 

(5  amp.,  220  volts). 

A  A. 

241 3 

3ioR               3io 

±0,000 

24i3,3io                  3 10 

±0 , 000 

24i3.3ioR                3 10 

±0 ,  000 

2 /(■>() 

878 N               878 

0,000 

2.429, 884  N               87', 

+  0,010 

2429, 882 N               875 

+O,007 

2438 

187R               189 

— 0,002 

2438, 186 R                i83 

+o,oo3 

2438,i86                   i85 

+  0, 

301 

2i.13 

878  II               880 

— 0 , 002 

2,443. 875R               87-4 

+0,001 

2443,87411                874 

0, 

2  î  4  - 

7.8R               716 

+0,002 

2447,7 14 H             7"  >R 

+o,oo3 

2447, 7i4R              7'3R 

+0, 

Mil 

2  r»  "> 

481 R              4S1 

O,000 

2,53. 478 R               478 

0,000 

2453, 477R                477 

0, 

l(l(, 

2.J5- 

60  Jll              602 

+0.002 

24  37,601  R               602R 

—  0,001 

2.457,60111                 599 

+0, 

KI2 

2463 

735                 7J7 

—  0,002 

2463,73411               736 

—  0,002 

2463,7.33                    j3 1 

+0, 

•>/,r>8 

885  R              .ss'» 

0,000 

2,468,88511                 883  R 

+0,002 

2468, 882R                 881 

+0, 

un 

?-474 

819R               819 

0,000 

2474,82oR                  821 R 

— 0 , 00 1 

2474, 818R                 817 

+0, 

101 

2_|8j 

33j  I  i               534 

+0.00  3 

2.483,  536 R                536 

0.000 

2483, 537 R                53  5 

+  0, 

502 

2  |8/| 

i93R               189R 

+0,004 

2484, 190R                189R 

+0,001 

2484.1 89  R                n)3  R 

—0, 

H>4 
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Fe  1  Fer '.  —  Lignes  v;iri;il>les  du  spech 

3  d'émission 

1  suite). 

ABI.KA1    II.  -  Éti 

de  do  l'nllr.n 

lol.M   (suite 

\1Y 

Lrc 

,14  amp.    ,. 

.3  amp. 

(5  amp..  2 

long 

Aa. 

longueur  d'ar< 
150  volts 

3  ..   1 ; 

A  A. 

(5  amp  .  >3i 

\ le. 

A  A. 

a486,6g6R 

695 

a486, 696R 

693 

0,001 

2486, 6g3R 

il.,  5 

non, 

a487,o69R 

06g 

::r:: 

a  iS-...(H|K 
2488,g5oRN 

069 
99oN 

— 0,001 

'187. o(m, 

09 

'.',.  m  ;.■.'.- 

oo3 

l>  .oo.j 

aîg4,oo3R 

004 

— 0,001 

2494,007 

00  ; 

0,00  i 

•  [98  ,go5 

903 

ho,ooa 

2  ig8,go3 

go  3 

— 0,002 

2498,904 

90  5 

-     0,001 

2  5.)  i.(>7<> 

067 

+o,oo3 

25o3,o74N 

066 

■  0,008 

1507,907  R 

906 

+0,001 

a5o7,qo5  11 

go4 

f-0,001 

2.507,90  i  H 

go5 

—0,001 

i5io,84  >R 

84aR 

0,001 

a5io,843R 

84aR 

+0 ,  00 1 

25to,84aR 

81  1R 

—  0,001 

2J12.370R 

*•'.' 

0,000 

251*2,368» 

368  K 

0,000 

2512,371 R 

371 

0,000 

.5i:.GG.,R 

67 1 

—  0. oo' 

25 1  ^66611 

668 

— oïoo" 

.5 17. 670 R 

668 

Ï.Vnn', 

»5i9,638R 

63/ 

+0,001 

25ig,633R 

G  3  5 

— 0,00a 

25 19. 636 R 

635 

0,001 

a5a  ;.(.;..|; 

66g 

0,001 

a523,667R 

667 

0.000 

.5-1. CCS 

(lii- 

0,00] 

a5a  i .  3o4  R 

ioi  R 

o,oo3 

2324, 297 R 

299  11 

— O.O02 

2524,3oi R 

3o3R 

—0,002 

»')»>).  1  1>R 

ilill 

0,00  1 

252-9,  14  311 

1  }3K 

O.OOO 

2529,144 

i.{> 

0,002 

»533,8i5N 

810 

--   0,003 

2533.8i  1  RX 

80g 

+0,002 

2533,8nRN 

810X 

;  0,00] 

a535,6i5R 

6i3R 

2535, 6i4R 

612R 

-HO.  002 

2535, 6i4R 

6i3R 

+0,001 

'  M  '.  1 1  1  K 

1 10 

+  0,OOI 

'3,2..,»SH 

106 

+0,002 

254a, 109R 

106 

+o,oo3 

a544,7'8KN 

71-X 

-f-0.001 

a544,7i6RN 

718X 

— 0 , 002 

•"»  15, 988  R 

g87R 

+0,001 

2545,987» 

987  R 

<>.' 

2545, 986 R 

987 

— O.OO] 

> 3  [6,90  i\ 

882 

+0,02  ' 

2546, 888  RN 

886N 

+  0,002 

2 5 46, 908 N 

887N 

+0,021 

a  ru  .  106  N 

ioi 

+0 ,  Oo3 

255i,ioiRN 

101 

ip.noo 

2551.1 11X 

102 

-i- 0,009 

à553,i94 

.98 

—0,004 

2553,196 

192 

+  O.OO4 

2533.193 

192 

n.ool 

..•.•V.».-,,  1  R 

54  1 

OjOOO 

2562, 54i R 

54i 

0  .  OOO 

2562,54i 

54 1 

0,000 

.".C.;.  [85 

483 

+0,002 

2566,921 

919 

-i- 0,002 

2566^920 

9i7 

+o,oo3 

2.566,  gi  g 

(,17 

+  0,002 

a570,536 

53  1 

-o,oo3 

2570,534 

520 

-+-0,00  3 

2570, 53  1 

5  15 

— 0,001 

a575,76aN 

7  '  ' 

-  0,010 

-373.-}  ;  rx 

-3.N 

-f-  0 . 1 10 1 

2  5-5  7G1 X 

748 

+0,01 3 

?.57fi.6qGR 

696 

0. 

2076, 6g4R 

6g4R 

0.000 

2576, 694R 

694 

0,000 

■r.8.).ï.sx 

102 

0,02(5 

2582,3o5RN 

309  X 

— o.ooj 

2  58-..  329 X 

lio 

-+-(.,..19 

■2582.  5gi 

59i 

0,000 

2582,587 

58g 

— 0.002 

a  58a .  5gi 

588 

+o,oo3 

'".>;.  m  >.R 

54' 

0.00O 

2584, 542 R 

53gR 

+o,oo3 

2584, 543R 

542  R 

-+-0.00  1 

a587,999RN 

88,004 

— o.oo5 

2588,oo3  RN 

006  N 

—0.003 

2  588.  02< )X 

011N 

+  0,018 

2  591 ,550 

55o 

0.000 

25gi  .3  jg 

3 '.3 

+0.001 

.5.,i.55i 

548 

-+-o,oo3 

a5g3,728 

729 

— 0 . 00 1 

25g3,727 

728 

— 0,001 

•25.,!,-.- 

729 

— 0.002 

2598, 375R 

375R 

0,000 

25g8,374R 

375 

— 0,001 

2  5. ,8,  37  3  R 

372R 

-(-0,001 

2 606. 832 R 

833 

—0,001 

2606, 833 R 
2607, ogi R 

83o 

091 

-+-o,oo3 
0,000 

a6oô,83oR 

83o 

0,000 

2608, 58oR 

583 

-ojôÔ3 

2(1 1  r,88oR 

878R 

+0,002 

26 11,87911 

s79 

0,000 

2(1 11, 877  R 

875  R 

—0,002 

2618, 021R 

02J 

— o,oo3 

2G  18,022.11 

OH| 

-+-o.oo3 

261 8, 020 R 

021 

— 0,001 

2G21 ,673 

G7  3 

",000 

2621, 673R 

673 

0,000 

2621,673 

671 

-:  0,002 

262 3, 5 29 R 

53g 

0,000 

2623, 538R' 

3  15 

-+-o,oo3 

2623, 538R 

535 

+o,oo3 

2628, 296 R 

296 

0 ,  000 

2628, 2g6R 

2()G 

0,000 

2G28 , 29G  R 

296 

0,000 

263 1, 32.3  K 

)>-]{ 

—0,004 

263 1, 3a3 R 

32  \ 

— 0,001 

a6.3i  ,3a.4R, 

3*7 

— o,oo3 

263 5,8i 2 R 

81  1 

— 0 , 002 

2635,8n  II 

811 

0,000 

2635,8i  -.R 

812 

0,000 

2fiii ,649 

G  3. 

—0,00a 

'G11.GI9R. 

1118 

+0,001 

2641 ,65o 

648 

+  0,002 

2643, 999 R 

i  1 ,00a 

— 0.00 3 

2644,001 R 

001 

0,000 

264  1 .001  R 

002 

— 0.001 

26  i-.  565 

563 

—0.00» 

2647, 562R 

56o 

—0,002 

2647,56a 

56 1 

+0,00] 

2651,710 

71! 

— 0,00 3 

265 1,709 

707 

—0,002 

265i  ,70.1 

708 

-+-0,001 

2636, 1 jg 

1  Î9 

0 ,  000 

2656, 1  io 

1  17 

—0,002 

2656, i5o 

0,000 

2662,061 

060 

-f-0,001 

2662  ,060 

o58 

—0,002 

2662,061 

061 

0.000 

a666,8i  i 

81G 

—  0 . 002 

2666,81  lit 

8i5 

—0,001 

2666,81  ,11 

81  5 

—  0 ,  002 

«66g .  Î97 

19G 

0  ,  0(  1 1 

2669,49g 
2673,215 

i9; 

-+-0,002 

...'.:.'.  .11 

Î95 

0,000 

9679,065 

..'? 

+o,oo3 

2679, 060 R 
268o,453 

061  K 

-+-O,001 

2679,062 

2680, {55 

ri 

— 0 , 00 1 

3681  ,587N 

589!' 

—0,002 

268 i,584 v 

593  Xf 

—0,00g 

a68i,584N 

Sof 

— 0 , 00G 

2689,211 R 

21  3 

—0,00a 

2689,212 

21 1 

-+-0,001 

2689,21  iR 

+0,001 

*694,537N 

539  f 

—0,002 

2694, 5a3N 

5!oX 

— 0,007 

2G9  "1.991  X 

99  '  N 

— 0,001 

2695J990N 

992  N 

0 .  002 
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Fe  (  Fer 

).  —  Lignes  variables  du  spectre  d'émission  (suite). 
Tableau  II.  —  Étude  de  l'ultraviolet  {fin). 

Arc 

Arc 

ionS 

14  amp.                   3  amp. 

(longueur  d'arc  :  3  à  .'r™; 

Cathode. 

An  ou" 

(5  amp.,  '2-20  v 

A  A. 

150  volts). 

A~A. 

(0  amp.  2-20  v 

)1(S). 

Aa 

2696, 282N 

2.86  N 

—0,004 

2696, 283  N               2.8  iN 

+0,002 

2696, 283 N 

283  > 

0,000 

2699, 104R 

107 

— o,oo3 

2699,105                   io3 

+0,002 

2699,10511 

107 

—0,002 

2706,581 R 

">8i 

— 0, 002 

2706,581 R                .81 

— 0,00  i 

2706,581  II 

")8| 

0 ,  000 

2708,572 

573 

—0,001 

2708,572                  271 

+  0,001 

2.708.272 

569 

+o,oo3 

27 11, 654 R 

271 \,  ii  \ 

655 

-  0,001 

27  n,  654  R               637 

— o,oo3 

— o,OOI 

2-ii,6)3ll 

622 

—  0,002 

27ig,o3oR 

029  R 

+0,001 

2719I028R               029 R 

—0,001 

27 ii; 028 r 

028 1 

0,000 

2720, go3R 

go5R 

— 0,002 

2720,90311               905  R 

— 0,002 

2720,903 R 

902.1 

+0,001 

2723, 079 R 

•.78  II 

-t-0,001 

2723, 577 R              579 R 

— 0,002. 

2723,57811 

578  n 

0,000 

2727,  ">'|0 

5'ii 

— 0,001 

2727,539                  542 

— o,oo3 

2727,539 

540 

—0,001 

-1-0,001 

2730,737                  738 

— 0,001 

2730,737 

736 

+0,001 

2733, 583 R 

58iR 

+0,002 

2733, 582R                58311 

— 0,001 

2733, 582 R 

58  iR 

+o,ooi 

2734, 278N 

27  iN 

+  0,007 

2734, 283 N               272 

+0,01 1 

2734, 276N 

268  r- 

+0,008 

2735, 621N 

609 

+0,012 

2735, 626N               6i3 

+  0,01  3 

2735,61 8 N 

606  N 

+0,012 

2739,550 

55o 

0,000 

2739, 55oR                >>o 

0,000 

2.739,  5 5o  11 

J5o 

0,000 

274  1,072 

071 

-1-0,001 

2744, 072R              071  R 

+0,001 

2744,o7iR 

069 

+0,002 

2749,48g 

491 

— 0,002. 

2749,490                  187 

+  o,oo'! 

2749,488 

18- 

+0,001 

2750, 883N 

S;  | 

+0,009 

275o,875RN            87C 

—  0  001 

2730, 886 N 

870  N 

0,0  [6 

2754,o36R 

o38 

—0,002 

2754, o34R              o34 

0,000 

2754,034 

o3  J 

+0,001 

2756,333 

33o 

+o,oo3 

2756,33i  R               33oR 

+o,coi 

2756,33o 

329 

+0,001 

27 59,816 

818 

—0,002 

2759,816                 81  1 

+0,002 

2729,816 

817 

— 0,001 

2764, 334N 

)2- 

-1-0,007 

276 1 .  M  î  N               327 

+0,016 

276'',;  336  N 

327 

+0,009 

2772,  n3R 

109 

2768, 119N              io4f 
2768, 439N                 {271 
2772, 112R                112R 

-1-0,01  2 

i  11 

+0,00 

2772, 1 

-o,oo3 

0.77  i .  73  J 

7^o 

+  o,oo3 

2774,729                   7^0 

— o,oor 

2774,732. 

73i 

+0 ,  00 1 

2778, 220 R 

220 

0,000 

2778, 220 R,             219 

+o,ooi 

2778, 220 R 

218 

+0,002 

2783,690 

691 

— 0,00  1 

2783,69111              692 

— 0,001 

2783,691 

689 

+0,002 

2788,10611 

104 

+0,002 

2788,10611                10 ',R 

-f-0,002 

2788,  io5R 

104R 

+  0,001 

2789, 473N                179 
2791, 465N)              }58f 
2-.,  1,8i  811                 816 

— 0,006 

2794,81611 

8 1  5 

+o,oot 

-t-0'002 

2794,8i5R 

*\'l\\ 

+  O,O04 

2797, 776R 

775 

-+-0,001 

2797- 775 R                777 

— 0,002 

2797, 774R 

776 

— 0,002 

0.801. 082  R 

078 

+0,004 

2801,  o83R              080 

+o,oo3 

2.8oi,o8iR 

07  s 

+o,oo3 

2804, 5 19R 

5  21 

—  0 , 002 

2804, 522R                       52.1 

+0,001 

2804, 5  2.3  R 

219 

— o,oo1 

2806, 984 R 

985 

—  0,001 

2806,986                  y86 

0,000 

2806, 98  ',R 

985 

—0,001 

28 1 3, 290 R 

290 

0,000 

2813,29011               29c 

0,000 

>8i3,29oll 

290 

0,000 

2817,509 

5o8 

+0,001 

■281 7,509                  208 

+o,ooi 

2817, 5o8 

5o8 

0,000 

2823, 279R 

280 

— 0,00  1 

2823, 278R              279 

—  0,001 

2.82.3, 279  R 

■--s 

ho, 001 

2828,81--. 

811 

+0,001 

2828.811                  810 

—0,001 

2828.811 

812 

— 0,001 

2832, 439 R 

^38 

+  0,001 

2832.Î 38 R                 i39 

—  0,001 

2832,438R 

Î39 

— 0,001 

2838, 121 R 

124 

—  o.oo3 

2838, 122 R               122 

0,000 

2838, 124R 

121 

-ho,oo3 

2843, 635 R 

636 

—  0,001 

2843,632.11                636 

—0,004 

2843, 634R 

634 

0,000 

2848,718 

721 

— o,oo3 

2848,718                   718 

0,000 

2848,718 

717 

-1-0,001 

285 1, 800 R 

800 

0 ,  000 

2821, 800 R               800 

0,000 

285i ,800 

800 

0,000 

2808,899 

898 

+0,001 

2858,902                   898 

+0,004 

2858,900 

898 

+0,002 

2863,  r>  1 

{34 

0,000 

2863,435                   434 

+  0,001 

2863,428 

432 

—  0,004 

2863, 868 R 

867 

—  0,001 

?.863,865  R               867 

— 0,002 

2863,86711 

866 

+0,001 

2869 ,  3 13 

li  1 

+0,001 

2.869.  h  1R               'ni* 

0,000 

2869,31 1R 

3i  î 

0,000 

2872,338 

338 

0,000 

2872.;  339                  336 

+o,oo3 

2872  34o 

34i 

— 0.001 

2874, 176 

176 

o,ooo 

28-î,!76R               176 

0 ,  000 

2874,'i76R 

176 

0,000 

Tableau  III. 

Arc 

Arc 

A 

rc 

Arc 

Vrc 

Arc 

Anode. 

Cathode. 

A/,. 

"n 

M. 

ùl. 

A  A. 

oampiTes 

■/"i''!"n. 

M. 

m 

sovoTu. 

,;u\olN 

AX. 

iil""!. 

mVSi,. 

A), 

MO  volts. 

2912,  I57R 

2920,693 

±0,000 

693'" 

— o,oo3 

69c 

+0,002 

692'" 

+0,000 

692 

±0,000 

692  " 

-1-0,001 

693 

—0,001 

(y- 

2929,OI9.l{ 

-1-0, OOI 

u3 

— o,oo3 

01  I 

— 0,001 

0 ,  000 

010 

oi3 

on 

2929 , I 2 I N 

-t- 0,00  4 

i55N 

-0,008 

1  i- 

N 

+0,004 

121  N 

+o,oo3 

I2.4N 

—0,006 

118 

+  0,002 

120N 

+o,oo3 

123  N 
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Fe  |  Fer  |.  —  Ligues  vai 

iables  du  spectre  d'émission  {sui 

e).        Tableau 

III  {fin  1. 

court. 

A>„ 

Vie 

\iv 

A/.. 

\rc 

A).. 

\rc 

\iv 
Ion;;. 

Uode. 

Cathode. 

WVOIU.' 

AX. 

**?ZL. 

!::\Z: 

k'«Zu. 

A>.. 

■ZZXL 

■::zù. 

A>„ 

HOtJii, 

■».»S-, Si".  IN 

,,  006 

8  m  T.\ 

0  ou 

810N 

+  0    00) 

8 1 3  TN 

— O   00' 

80.,  T,\ 

+  0.00  3 

812  N 

-1-0  00 3 

8 1 5  N 

H-o,ooi 

M16TN 

..,.,,.    .,s   |  \ 

0,001 

.',-T\ 

0,007 

2.3oX 

+0.00  3 

>3  3TN 

+0.00  3 

'38  TN 

0.007 

25 1 N 

0.000 

25  iN 

+  0,001 

2.52TN 

1957, 368  R 

-  0. 

16g  II 

■4-0,002 

371 11 

0.001 

37oH 

+  O,002 

372R 

0,001 

371 R 

—0,002 

369 

o.ool 

368  R 

1937,489 

0,002 

(91 

0 ,  000 

(91 

+0,001 

i92 

— 0,002 

490 

0.000 

19" 

+0,001 

191 

0,004 

îs7 

..,<;,..>- 11 

0,000 

>3-R 

+0,002 

2.<|  Il 

+-O.00'' 

261  R 

0.001 

260  R 

0.001 

...,ll 

-  0,002 

•'37 

0,001 

2.3811 

1972,  S78N 

0,000 

>-SX 

-i-o,  002 

280 

0 .  000 

280  N 

0  ,  OOO 

280  N 

-|-o,ooi 

28  1 

0,00  | 

27- r 

-+  o,oo3 

280  N 

1973,1  16R 

—  0,001 

1Î7R 

0.001 

1  I6R 

+0,002 

i38  R 

+0,001 

i39R 

0,OO2 

1 37  R 

O.O,  H 

i37R 

0.001 

1 36  R 

1973,  ï38R 

-0,001 

■>3-|{ 

-t-0   ool 

238  II 

0  ,  OOO 

238  R 

+0,002 

24oR 

o,oo3 

337  R 

+  0,0O4 

2Î1R 

0,00  i 

238  R 

2991 ,65 1 N 

:    0.007 

661 N 

o,oi3 

648 

-4-  O  ,  0  I   \ 

662  X 

0,002 

660  N 

0...19 

61. 

0,002 

643 

+0,016 

65gN 

2999,51 5R 

,1    OOO 

ÏI5R 

+0,002 

»i-ll 

O.OOI 

3  Hi  II 

+  0,002 

5i8R 

0,002 

5i6N 

0  ,  OOO 

3.6 

+  0,001 

3 1  7  II 

3©o8 . 1  j  1  H 

-hO, OOl 

1  i'Il 

0 ,  000 

142  R 

+  0,001 

Mi  II 

+  O,002 

i45R 

0.00  1 

Mi  II 

+0,002 

i.',3R 

—0,001 

1I2R 

Soi  5,923 

+  0,  00  > 

i)>"> 

0.001 

«i'i 

+0,001 

92  3 

0,000 

92  "' 

0 .  000 

+  i 

+0,001 

926  f 

T-O, 001 

927 

3o24,o35R 

0.001 

o34R 

-11.011) 

o37R 

0  ,  OOi  1 

o3-ll 

0,O02 

o35R 

0,001 

o34R 

+o,ooa 

o36 

0,001 

o35  II 

Jo3 1,217 

•  0,00] 

2  [8 

—  0,001 

■>i- 

0,001 

2  I  8 

o.ool 

217 

0.000 

217 

+0,001 

2 1 8 

0,000 

2 1 8 

to3i  ,64  ! 

0,001 

642 

0.0.1  ! 

63g 

+  0,001 

6jo 

0 .  002 

638  R 

+0,004 

642 

— 0 , 00 1 

6  |i 

—  0,002 

63g  R 

to37,  I94R 

D,001 

395R 

0,000 

39.311 

0  ,  002 

393  R 

+  o,oo3 

396  R 

0 ,  00  3 

3g3R 

—0,001 

3ga  II 

+0,001 

393  R 

3o39,32i 

—  0,00 3 

3a  i 

0 ,  OOO 

324  1 

0,001 

323 

+o,oo3 

326 

0,00  3 

321  f 

+0,002 

323 

0,001 

i' i  f 

So4o,43i 

-0  ,< IO I 

[3oR 

o.ool 

429 

+0,002 

43i  « 

o.oo3 

l'SH 

+  0,004 

432. 

0,000 

432 

+0,001 

13  3  R 

—  0,OOI 

641 

+0,001 

642 

— 0,004 

638 

+  0,001 

639 

+o,oo5 

641 

0,000 

644 

—0,002 

642 

3o  1  •  ,0  ".1 

O.OOl 

028 

—0.00  3 

025 

+  0,002 

027 

+  0,001 

028 

0,000 

028 

—  0,00/| 

0,001 

02  3 

So  j 5 ,084 

0,001 

o83 

0,00  • 

081 

+  0,001 

082 

0.000 

082 

+0,002 

08 1 

— 0,000 

081 

+0,004 

083 

3047, 61 1  II 

O.OOO 

611R 

-  -0,00 | 

607  R 

+  0,002 

609  R 

0,000 

609  R 

+  0,001 

(iloll 

0,000 

liioll 

0,000 

610R 

3o 30,821 

0,000 

821 

+0,001 

822 

0,OOI 

82I 

0,002 

819 

0 ,  000 

819 

+  0,001 

820 

+0,001 

821 

3o  33.07 ■>. 

O.OOO 

072 

0 ,  00  1 

071 

0,00o 

071 
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H.  He  i  Hydrogène.  Hélium  i  i  T.  R.  Mkhton  ami  .1.  \V.  Xicnoi.so.v  l'hil.  I mus.  li.  Soû,  Lond,,  1917.  |  A  |.  217. 
Intensités  relatives  «les  lignes  de  l'hydrogène  et  de  l 'hélium  dans  ddleientes  conditions  d'exeiial  ion. 


Connaissait 


,l,n 


I    foi 


.le 


.  pe 


iode  du   Coin  a  teinte  neutre  placé  devant    la    fente   «In    spectrograplli 

il  onde.    île    la    hauteur  du    min   et    de    la    hauteur   de    la    ligne   à    elui 
il    ion   intensité    eu   \aleur   relative,  en   se  basant   sur  les    résultats   obtenus 

une   loi-  pour  toutes     Les  a urs  nul    pi  i-  pour  relie-»  i   le  cratère  positif 

ant    aux   dill'ereules  régions   du    spectre    de    celle   soiirrr,   mil    du    reste   été 

n   les  do 1  -  expérimentales  les  plus  probables,  et  lui  appli- 

tensilCS    réelles    des    lignes    spectrales,    c'est    adiré    exprimées 


dans  la 

de  l'are   au   ri .on.    Les  drus, 1rs  d'énergie  relalnes,  , orn-pondant    aux   d 

calculées,  en  considérant  le  craleie  connue  un  corps  noir  à  .K">o"  ahsolus  s, 
quant  la  loi  de  Wien.  La  méthode  fournil  donc  les  valeurs  relatives  des 
par  de--   nombres  proportionnels  aux  énergies  relalnes  correspondant  a   leur  émission. 

Pans  le  ras  des  lignes  de  largeur  non  très  petite,  il  \   a   lieu  de  distinguer  deux  g 
précédente  : 

Ie  La  densité  d'énergie  maxinia  I  au  rentre  de  la  ligne,  nombre  tel  que  l'énergie 
voisinage  de  son  centre  s'exprime  par  la  quantité  1  ci /.  : 

2"  L'énergie  totale  de  la  ligne,  qui  représente  l'intégrale  /  I-,//a  calculée  entre  les  limites  (li 

En  résumé,  on  trouvera  dans  les  Tableaux  ci-dcs'sous  des  nombres  relatifs  à  trois  grandeurs  différentes 
1°  L'intensité  /i/m/.i; ra/ihiijue.  résultat   brut  des  mesures  de  hauteur  des  lignes  sur  la   plaque; 
T'  L'intensité  absolue  centrale,  qui  correspond   au  maximum  de  densité  d'énergie  qui  existe  au  rentre  d'une  ligne 


us.  l'une  et  l'autre  mesurables  par  la  méthode 
pondant    à   une    largeur  </'/.   de   celle   ligni 
11    d'onde   de  la  ligne  considt 


3°  L'intensité  totale,  qui  représente  ( 


lative)  l'énergie  totale  correspondant  s 

I.  —  Hélium. 

Décharge  ordinaire  et  décharge  condensée. 


de 


sidérée. 
-  Hydrogène. 

absolues  centrales 
déoharge  ordinaire. 
hydrogène  sait  pur. 
lilionné  de  néon. 

Il  pur.         H-f-Ne. 


Hr... 


He  1  Hélium  1  1  K.T.  Comptons  and  É.  G.  Lillï,  Astrophrs'ic.  ./..  1920,  52,  1), 
Influence  du  voilage  sur  l'intensité  des  lignes  spectrales. 


Voltage  excitateur. 
30.      42.     "oÔT     62.    ~75.      85. 


7066  {ip)  —  (ms)  o,3  o,3  0,2 

,,,,->  iP)_(mD)  ...;  0,7  ...7 

5876  (ipy  —  (md)  1,0  1,0  i,o 

5048  (iP)-(mS)  o,5  o,5  o,4 

)oi6  (iS)  — (/wP)  0,8  0,9  0,8 

4922  (iP)-(/»D)  o,5  0,6  0,5 


X. 

Séries. 

Voltage 

95.      110. 

30. 

W 

50.      6-2 

0,0     0.0 

47i  3 

dp) -(nu) 

o,6 

o." 

0,6     0, 

0,7    0,6 

[686 

enhanced 

<>.<> 

<>,< 

0,0     0, 

1  .<>     1 ,0 

(472 

11/n  —  (md) 

0,7 

(>,r 

o,3     o,3 

ii'lo 

(iP)-(mS) 

0, 1 

«).  t 

0,1     0. 

0,9     1,0 

1  $88 

(iP)-(mD) 

o,3 

0, 3 

0,2     ". 

0,6    0,6 

75.      85.      95. 


He  I  Hélium  >  1  T.  li.  Mkrton  and  .1.  \V.  Niciiolson.  l'hil.  Trama.  R.  Soc,  Lond,   19.0,  [A],  220, 
Intensité  des  lignes  du  spectre  en  fonction  de  la  distance  à  la  calhode. 
Les  intensités  sont  déterminées  photographiquement,  à  des  distances  croissantes  de  la  cathode. 


cathode.     1""". 
1  6,25     20 .  6 

i    14,8    42,8 


i.82      3,48      2,01 


29 .  s 

1  i .  j 

),  <  i 

3.67      2.1.3    .... 

7,94 

3,07 

2,69 

1,67    

10,7 

6,195 

3,27 

i,73    

L.  Bruninghaus. 


Emissionsspektra.     -  Émission  Spectra.  —  Spectres  démission.  —  Spettri  d'emissione. 


He  (Hélium)  (A.  C.  Davies,  Proc.  R.  Soc,  Lond.,  192?..  [A],  100,  599). 
Speclres  de  l'hélium,  en  relation  avec  l'énergie  des  électrons  qui  traversent  le  gaz. 
La  première  et  la  seconde  colonne  de  ce  Tableau  donnent  les  X  et  les  séries  des  lignes  de  série  de  l'ortliohéliuni  {s,  p,  d)  et  du  par- 
léliuin  (S,  P,  D).   La  troisième  colonne  donne  leurs  intensités  i,  pour  un  voltage  de  19  volts,  avant  que  la  valeur  niinima  du   voltage  ne 
oit  atteinte.  La  quatrième  reproduit  les  intensités  /,  pour  19,0  volls,  mais  après  que  la  valeur  minhna  a  été  dépassée. 

X.                              Séries.  /,.  L.  a.                              Séries.  ir                   i2. 

7066 2,p—m.s  5  1  5oi0...    .  2,  S  —  m,  P  i">  1 

6678..    ..  2,  P  —  m,  D  i5  3                         {922 2,  P  —  m,  U  10  o,5 

5876 ■>,/>  — m,  d  20  S  171'i.....  2,p  —  m,s  10  o,5 

5o18 2,  P  —  m,  S  3  i                         {472 2,p  —  m,d  i5  3 

Mg  i  Magnésium  1  (A.  de  Grammont  el  G. -A.  Hemsalech,   C.  /?.,  1921,  173,  :'>of>  >. 
Expériences  sur  le  spectre  d'arc  du  magnésium. 

Mg  (Magnésium)  (A.  de  Grammont  et  G. -A.  Hkmsalech,  C.  R.,  1922,  174,  3j(>). 
Élude  du  spectre  d'émission. 

Ligne  Série 

de  Lignes  de  lîydberg  Ligne 

la  (lamme  des  triplets  X5528-  d'étincelle 

,      „  .  ...  .  .  X4571.  [6J  X5l8i  et  X38:ï8.  a  4703  et  4352.  X  4481. 

1.  Sans  champ  électrique  ci  teneur. 

Flamme  air-gaz  d'éclairage;    temp.  =  i85o°C.  prédominante  absentes  absente  absente 

Flamme  oxygène-hydrogène;  temp.  =  25oo°C.  assez  forte  fortes  absente  absente 

Flamme  oxygène-acétylène;    temp.  =  27oo"C.  assez  forte  fortes  absente  absente 

Cône  bleu  de  la  flamme  air-gaz  d'éclairage  ;  tem-         assez  forte  fortes  absente  absente 

pérature  =  env.  i7oo"C.  (actions  chimiques). 

2.    Champs  électriques  faibles. 

Four  électrique  à  tube  de  résistance;  intensité  forte                    fortes                       incertaine                           absente 

'  1  champ  :  de  o,5  à  2  volts  :  cm.  environ. 

Frange  rouge  du  four  électrique  à  lame  unique;  relativement             fortes                         absente                             absente 

champ  :  de  <>  à  8  volts  :  cm.  faible 

3.    Champs  électriques  modérés. 

Arc  électrique  ordinaire  dans  l'air  ;  champ  de  relativement  fortes  assez  forte  et  nébuleuse  traces  près 

>  à  220  volts  :  cm.  faible  des  électrodes 

Arc  ordinaire  dans  l'azote;  champ  de  180  volts  :  relativement  fortes  très  marquée  et  lignes        relativement  faible 

cm  environ  (actions  chimiques).  faible  assez  bien  définies  mais  bien  définie 

4.    Champs  électriques  assez  forts. 
Seconde  phase  do  l'arc  à  goutte  liquide;  champ        relativement  fortes  fortes,  quelquefois  forte 

1 3  5oo  volts  :  cm  et  plus.  faible  diffuses  et  ailées  et  assez  étroite 

5.    Champs  électriques  intenses. 

Première    phase    de    l'arc    à    goutte    liquide;  relativement  très  fortes                fortes  el  ailées  très  intense  el  élargie 

champ  :  au-dessus  de  10000  volts  :  cm.                      faible  .                                 du  côté  rouge  symétriquement 

Phase  des  oscillations  d'une  étincelle  de  capa-  relativement  très  fortes        fortes (4352  assez  forte)  très  intense  et  élargie 

cité;  champ  :  au-dessus  de  10000  volts  :  cm.             faible                                        et  ailées  du  côté  rouge  symétriquement 

Mn  (Manganèse)  (S.  Brëndel-Wirminghaus,  '/..  iviss.  P/iotogr.,  1921,  20,  229).     -  Effet  pôle  dans  le  spectre  d'ar.\ 

N  (Azote)  (H.-D.  Smyth,  Pins.  7îer.,  1919,  14,   jog).  —  Données  sur  les  potentiels  d'émission  de  l'azote. 

N,  H,  0,  He,  A  (R.  Seelinger  und  E.  Pommerenig,  Ami.  Physik,   1919,  59,  5g5). 
Spectres  d'émission  dans  l'espace  obscur  cathodique. 

Ne  (Néon)  (R.  Seelinger  und  G.  Mierdel,  Z.  PhjsiK,  1921,  5,  182). 
Speclres  d'émission.  Influence  des  condhions  d'excitation.  Excitation  du  rayonnement  de  l'atome  par  les  chocs  électroniques. 

h.  Bruninghaus. 


Emlssionsspektra.  —  Emission  Spectra.  —  Spectres  d'émission.  —  Spettri  d'emissione. 


Lignes 


ibsorvées  li 

par  mu 


c.ii-s. . 
6.199. 


le  (Néon)  (F.  Norton  and  A.C.  Davies 
ssion  du  gaz,  dans  ses  rapports  ncc  la  < 

Tableau  I. 

rsque  la  vitesse  îles  électrons  esl  produi 
chute  de  potenliel  de  4"  volts, 

ies.                         X.                  i.  S 

-*I*            5674 1  .  '/'. 


/'/ni.  Itfag.,  m -a  1.  [6 
itesse  des  électrons  <| 

Table 


6 1 1-  i . 
6i43. 
6096 . 


i,5*i 


i,5ss       ipi 


Lignes  1rs  pins  intenses  olilenin 
lorsque  le  1 1 1  iss ion  coinnienre  à  se  produire. 


Tableau  III.  —  Lignes  les  pins  brillantes  de  celles 
qui  apparaissent  soudain  dans  lo  spectre  de  la 
lueur  vers  '23  volts. 


2/>9    —   \d\ 

■*/>■.,       4,5*5 


ul, 


3°  INFLUENCE  1)1    MILIEU  AMBIANT. 

H  t  Hydrogène:  (T.  R.  Merton,  /'roc.  R.  Soc,  Lond.,  1920,  [A],  96,    S87). 
Influence  de  l'hélium  sur  le  spectre  secondaire  de  l'hydrogène. 


L'auteur  coi 

mercure)  el  cet 
l'hélium  d'envir 
en  intensité  par 
dans  II  pur:  i..  = 

),.  i.. 


63g3  ,26 
63i8,9-i 
6287,21 
6276,3g 
626o,33 


111  |o ).  Décharge  non  condens 

l'.-iHjonction  d'hélium.  Les  lignes 
'     s  le  mélange  II    Ile. 


ci-dessous 
raire  alfaihl 


à  liasse  pression  (quelques  m 
l'hydrogène  inférieure  à  1""", 
onlient  les  lignes  renforcées  1 
es  par  la  présence  de  l'hélium. 


6-24(1.98 
6a36,i  i 
6194,03 
6186,74 
6181,74 
6161,82 
6159,73 
6141,12 
61.9,19 


lu  12,98 

6089,97 

608  5.  J8 


60 56, 3 3 
6o45,59 


',• 

1 

5998,28   1   2 

5920,99   ;   8 

5838, o5   ?'   '1 

J779,'7   3   6 

5689,42   8   8 

1 

5<)()i,"i   "i   .5 

)9l6,34    _   8 

583 1,26  ■>,      7 

5772,62  ...   2 

5684,28 

4 

1) 

\ 

5987,52  ...   0 

i9oo,7i  ■>       3 

5829,00  ...   0 

'1766,08   ?   7 

5682,67 

4 

5 

5982,92    8   10 

(896, 1  i   5   "• 

3824,78   1   3 

5760,59    2    2 

5676,33  .. 

1 

3 

3 

mi- i  ''iu   3   3 

■'*.;':  '        : 
58i,<..  i.,   5   5 

58l9,6o   2   8 

5756,73  ...   3 
5755,81   1   2 

5674,26  .. 
5672,95   < 

1 
•   3 

3 

5971,16   0   1 

'.880,7!   2   2 

58 12,84   6  10 

5754,H3  ...   0 

566; ,54   < 

i 

1 

5 

5963,71   5   7 

>**- -,  .6  ...   0 

)8|  1  ,72    i    5 

5732,12   7   7 

5659,63   1 

1   3 

1 

| 

5q-><>.8<)   7   8 
5956,53   1   1 

588 1,7",  ...   2 
5868,  V.   ...   2 

58o',,<)6   1       4 
58o [ , 34   2   4 

5723  ,'59   2   2 

5657,99   < 

5652,73   ( 

>   I 

10 

12 

5<)47,55   "1   6 

5857,36   i   2 

5799,15   3   3 

1716,17   '   2 

5647,5g  .. 

0 

6 

8 

5i)j8.88   8   10 

>85i,nS   2   2 

5794,84   3   8 

57o3,86   2?  7 

564-2,88 

10 

5936,26   3   3 

5849,54   i   8 

5791,97   4   8 

5700,84   1   4 

5627,6.5   0   2 

3 

593i, 63   8  10 

")8J7,ji|    0    ) 

5-88.  ^   ■».   3 

5697,61   1   4 

5572,68  .. 

I 

9 

5929,70  ...   0 

5839,37   ?   1 

)783,l8    l 

5692,64  ...   2 

5560,29  .. 

0 

Kr,  Xe  (Krypton,  Xénon)  (Charles  Moureu  et  Adolphe  Lepape,   C.  R.,   1922,  174,  908). 
Étude  spectrophotométrique  des  conditions  d'émission  des  deux  gaz  dilués  dans  l'argon. 

I.  —  Solutions  titrées  de  krypton  dans  l'argon. 


5,9.10' 

7,8. ia 


L.  Bruninghaus. 


6-28  Emissionsspektra.  —  Emission  Spectra.  —  Spectres  d'émission.  —  Spettri  d  emissione. 

Métaux  divers  (lîoi  ciiktal  de  la  Roche,  Bl.  Soc.  Cfiim.,  1919,  [\\,  25,  3o5). 
Modifications  des  spectres  avec  le  milieu  ambiant. 

k°    \  UlIATION    DES   LIGNES   SPECTRALES   EN   FONCTION   DU   TEMPS. 

Al,  Ca.  Pb,  Tl,  Bi,  Mg,  Zn,  Cd  (G.  Polvani,  Cim.,  1920,  [6],  20,  119). 
Variations,  en  fonction  du  temps,  du  spectre  de  l'étincelle  oscillante  éclatant  entre  électrodes  de  ces  métaux. 

Éléments  divers  (C.  Ramsaukr  und  F.  Wolf,  Ann.  PhysiA;  1921,  66,  3;3). 
Données  sur  la  durée  d'émission  des  lignes  spectrales  dans  l'arc  électrique  en  train  de  s'éteindre. 

H  (Hydrogène)  (G.  .Mie,  Ann.  Plnsik,  1921,66,  •>'>-).  —  Extinction  de  rémission  de  lumière  de  l'atome  d'hydrogène. 

H.  N  (Hydrogène,  Azote j  (W.  Wien,  Ann.  Plnsik,  1921,  66,  229). 

Mesures  sur  la  durée  d'émission  de  l'atome  et  l'amortissement  des  lignes  spectrales. 

Mg,  Zn,  Cd  (G.  A.  Hemsalech  and  A.  de  Gkamo.nt,  Phtt.  Mag.,  1922,  [6],  43,  834). 

Durée  des  diverses  phases  qui  caractérisent  la  llammo  de  l'arc  électrique. 

i°  Magnésium. 

Instant  de  la  séparation  ées  électrodes 0,0000  seconde        ces  nombres   résultent    d'obser 

Fin  de  la  première  phase 0,0001         »  vations  avant   porté    sur   l'ar 

Chute  abrupte  en  intensité  de  X  4481 o,ooi5         »  'le  80  volts  éclatant  sous  l'eau 

Fin  de  la  flamme 0,0048         »  e,Ure  électrodes  de  magnésium 

2"  Cadmium. 

Instant  de  la  séparation  des  électrodes 0,00000  seconde 

Fin  de  la  première  phase 0,00009        »  R,     ,         .,  ,  .  ...  . 

Première  chute  en  intensité  des  lignes  d'étincelle  5338  et  53-9 0,001 3  »  su   a  s     o  serva  ions  sur    ar 

Fin  de  l'émission  des  lignes  d'étincelle  et  de  la  ligne  enhaneed  4  J16. . .     0,0024  » 

Fin  de  l'émission  de  la  ligne  d'arc  44i3,  marquant  l'extinction  de  l'arc.  . .     o,oo5o  » 

Le  Mémoire  contient  en  outre  de  nombreuses  données  fort  intéressantes  sur  les  variations  que  subissent  les  spectres  d'arc  de 
nétaux,  selon  le  milieu  où  l'arc  se  forme  (gaz  ou  liquides  divers).  Ces  résultats,  d'ordre  principalement  descriptif,  ne  trouvent  pas  a 
nent  leur  place  dans  ces  Tables  de  Constantes,  et  nous  renvoyons  sur  ce  point  le  lecteur  au  Travail  de  MM.  Hemsalech  et  de  Gramoi 

5"  VARIATIONS  DES  LIGNES  SPECTRALES  EN  FONCTION   DE  LA  CONCENTRATION 
DE  LA  SUBSTANCE  ÉMISSIVE.   LIGNES  ULTIMES. 

B  (Bore)  (A.  de  Ghamont,  C.  P.,  1917,  166,  4;*)-  —  Réaction  spectrale  du  bore. 

L'auteur   fait   éclater  l'étincelle   condensée  sur  du  carbonate   de  sodium  fondu   contenant  des  teneurs  décroissantes  de   bore.    Les 
apportions  limites  de  bore  décelé  sont  les  suivantes  : 

X (LA.) 345 i,2o ïôtôô;  X([.  A.)  2497,82 lou'uuui  X (LA.)  2496,87 100500U- 

(Ces  trois  lignes  sont  les  seules  qui  apparaissent  dans  le  spectre  ultraviolet  du  bore.) 

B  1  Bore  1  (  A.  Lacroix  et  A.  de  Ghamont,  Bl.  Soc.  jr.  Min.,  1921,  44,  67  1. 
Sensibilité  des  lignes  du  spectre  d'étincelle  condensée  du  bore. 
La  sensibilité  des   trois   lignes  d'étincelle  du  bore  est  donnée  par  les  nombres  suivants  : 

X 3451,20  2497,8a  2496,87 

Proportion  de  bore  décelée io4  io-s  10-5 

Éléments  divers  (M. -A.  Catalan,    Trabitjos  clef  laborutorio  de  investigacioncs  fisiens,   1917,  39,  5 
et  Anales  de  la  Sociedad  Espanola  de  Fisica  y  Quimica,  1917,  15,  487).   —  Étude  des  lignes  ultimes. 

l>.  Bruninghaus. 


Emlssionsspektra.         Emission  Spectra.         Spectres  d'émission.         Spettri  d'emissione.  (h>!) 
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L.  Bruningaus. 


Emissionsspektra.  —  Emission  spectra.  —  Spectres  d'émission.  —  Spettri  d'emissione. 


gtÇ 

eî  o 

W     M     « 

:-:- 

oc         c-. 

oo 

»" 

1 

o 

•       •    "                                               ;             '.      !          00 
:     •"  £             »                   ^                        r£ C 

■ '    •  .r      ~  •*'             **       •         °  ■* 

;  te  -.'-1       ^co                 ..         •     '•        'Je 
"T  ?■  '  "       *°   "                 oo          '     •       "i  OC 

^.  S  ©       ?£    5,  <m  ;  2       j;          ".  m        &* 

Oi  O   O           v~  ,CV  ^  **            "            C~.  00           CO    5£ 

:      :           5*    "4        £   : 

•                          e°           00                    '?.     j 

oc~      co            >6 

;     j        £  o      si 

-     _"          r!   O»           o,"          CT>   2   <N    2 

:         •  -  «         . .   •  •        **         •<••-•-.. 

t^    -"        oo  «tf         in         OMION 

cô*  -^       co  -a-        -<t        co  oo  ^  oo 

1 

:?; 

I 

i~5 

.?  î 

■5  c 

:    O 

,n      '■        c 

1 

1 

L    Bruninghaus. 


Emissionsspektra.  —  Emission  spectra.  —  Spectres  démission.  —  Spettri  d'emissione. 


Éléments  divers  l  A    de  Gramont,  C.  /?.,  1922.  175 


Tabi  k  m   1  (Groupes  1  el  3  1. 
Série  des  doublets. 


m  1 .  v  .  1 


Lithium  . 
Sodium.. 


IVl.i- 


liulii.liu 


'      (dédoublable)      | 

I  (895,9  !  >K8g,g6  1 

|33oa,g4  33o2,34  a 

17699,01  :cr.i,9i  1 

> 4047.20  4o44,i4  a 

»"Mi~(M  7800,2g  I 

Î4ai5,56  4201,82  ■>. 

Caesium 15q3,i(>  [555,2.6  ■ 

Cuivre 3*73,97  3247,55  1 

Argent 3382,86  3280,66  1 

Or 2675,9")  2427,98  1 

Bore 2497 , 7-*  2  Î96 ,78  ? 

Aluminium...      ipèi ,  5.J  3g44,o3  1 

Gallium i'172,06  4o33,o3  1 

Indinm 011  .>;  i  101,72  1 

lhall.um ")>'.(»,  JC»  3775,72  1 


-  Los  lignes  ultimes  dans  leurs  relations  avec  les  séries  Spectrales, 
ertain  nombre  d'éléi 
ces  séries.  (  Les  groupes  1.  2  <-t  3  son 

Tableau  II  1  Groupe  "1 1. 


s  triplets. 


/il.  \ .  1 . 

Ml   \.i. 

X(I. A  ).     m. 

KL  \.i. 

.Magnésium. 

5183,6? 

5172,70 

5167, 38       1 

285a, 1 1 

Calcium.. .  . 

4226,73 

Strontium.. 

4607,34 

Barvum.... 

5535,53 

Radium. . . . 

189.5,94 

Zinc 

48io,53 

4/22,  l6 

4680,20       1 

2i38,5i 

Cadmium  .. 

5o85,88 

i 799,9' 

4678,19       1 

2288,02 

).(I.  V.). 


Chrome. . . . 
Manganèse . 


>.(I.A.).  X(I.A.).  X(I.A.). 
428g, 72  42-4,80  4254,34 
4o34,48     |o33,o6    4g3o,8o 


onisô(  ■  )]. 

KL  A.)!  m 

2802,70     2795,52  1 

3g33,66     3g68,46  1 

42i5, 52     4<>77,7i  1 

4934,i»     4554,o4  1 

38i4,43     3682. 18  1 

(2061,96)  (2025,4g)  ' 

2265,04  2144, 3g  1 


Kl.  A.)-  /.(I.A.). 
55g3,48  3578,68 
2593, 73     2576, i5 


Ga,  In  |  Gallium.  Indium  1  |  !..  M.  Dexnis  and  .1.  A.  Bridoman,  /.  4m.  Chem.  Soc, 


-  Sensibilités  speetroscopiquos 


Li,  Rb,  Cs,  Au  (A.  G.  G.  Léonard  and  P.  Whelan,  Se.  Proc.  H.  Dub.  Soc,  [N.  S.],  igi8,  15,  27.4). 
Persistance  des  lignes  spectrales  fournies  par  les  solutions  salines  de  plus  en  plus  étendues. 


.  Zr  1  Niobium.  Zirconium)  (A.  de  Gramont,  C.  />.. 
Niobium. 


Spectre 

de  l'étincelle  cond 

ensée  éclatant 

de  niobium 

Le  1  ableau  suiva 

nt  donne  la  se 

placé  des  ci 

oix  dans  les  cas  0 

1  'a  >'gne  appa 

KL  A.). 

19000    10000    100000 

X(I.A.). 

4164.66 

-+- 

Jo58,97 

il  63, 64 

— 

3885,43 

4i 52, 63 

— 

(739,82 

ii39.74 

-+-                     » 

3717,05 

4137, i3 

-+- 

37i3, o5 

4 12.3,85 

-+-         ? 

3697.85 

4100,97 

-4-        —         '■' 

3664,6g 

'.079,73 

-4-         -H         -+- 

j6o2,5; 

Kl.  A.). 
35g3,g7 


3537,5o 
3358,38 
3225,47 


HlllH 

s  et  de  grî 

nde 

sensi 

oilité. 

Z 

rcon 

ium. 

Éti 

ncelle  sur  1 
dans  le  car 

bon. 

1  ZrS 
te  de 

04  di 
ithiu 

A(I.A.).        100- 

7^ 

ïblôb" 

ïôoôû 

3698 
3572 

16        ■+- 

+ 

? 

3  5o  5 

66       + 

-+- 

? 

3496 

20       -+- 

-+- 

-+- 

-1- 

Si  1  Silicium  |  I  A.  de  Gramont,  C.  H.,  1921 .  173,  i3,  et  SI.  Soc.  jr.  Min.,  1921,  44.  771. 
Lignes  ultimes  observées  dans  le  spectre  d'étincelle  des  sels  fondus  et  des  aciers. 
Le  premier  Tableau  correspond  à  des  quantités  décroissantes  de  silice  dissoutes  dans  le  carbonate  de  sodium  en  fusion.   La  deuxième 
colonne  de  ce  Tableau,   intitulée  s.  i..  indique   les  lignes  qui   persistent  (P)   par   intercalalion  d'une  self-induction   de  o,o3  henry  dans  l( 
circuit  secondaire,  et  celles  qui  disparaissent  (D),  dans  ces  conditions. 

Présence  des  lignes  du  silicium  pour  des  teneurs  décroissantes  de  celui-ci  dans  les  sels  alcalins  en  fusion. 


Si  02  pour  100... 

20. 

5. 

Si  pour  100 

9,35. 

2.34 

M  LA.).        *•«'. 

[4574,7          " 

? 

4567,8          1) 

-4- 

'4552,6          1) 

— 

y 

$4i3o,2          1) 

-+- 

-+- 

Ui*7,9          l> 

-+- 

— 

39o5,5           P 

(3862,6          H 

-4- 

'3856. 0           h 

— 

— 

13853, g          1) 

? 

Si02pou 

rlOO... 

Si  pour  100 

a  (LA.). 

s.  1. 

(38o6,8 

D 

379<i,i 

1) 

(3791,7 

1) 

1590.., 

1) 

J3093.5 

1) 

(3o86,5 

1) 

20. 
9,35. 


0,5. 


masquée  par  3590,4  de  la  bande  du  carbone, 
masquée  dans  la  bande  [de  la  vapeur  d'eau. 
masquée  dans  la  bande  de  la  vapeur  d'eau. 


P        -+-       -+- 


L.  Bruninghaus. 


Emissionsspektra,     -  Emission  spectra.  —  Spectres  démission.  —  Spettri  demissione. 


Si  (Silicium).  —  Lignes  ultimes  observées  dans  le  spectre  d'étincelle  des  sels  fondus  et  des  aciers  (suite). 
Présence  des  lignes  du  silicium  pour  des  teneurs  décroissantes  de  celui-ci  dans  les  sels  alcalins  en  fusion  (/in). 

0.1.    0,05. 


Si  0,  pour  100.. 

20 

Si  pour  100 

9,3 

a(I.a.).      s.;. 

2541,8        I) 

-+- 

( 2528, 5           P 

-t- 

0,047.  0;(I2J.  (),(] 


Présence  des  lignes  du  silicium  pour  des  tenen 
5  07.    2,79.    1,16.   0,45.    0,15.   0,11.    0.05.   0.03. 


SiO,  pour  H 
Si  pour  100. 

A    (LA.). 

2435,2 


/.(LA.). 

(4574,-7 
4567,8 

Ui3o,9 
l  i"-7,9 
3  go5,  "> 
f 3862, 6 


3796,4 

(  »7'.i'  ■; 
3590,9 

(  ii»|i ,  i 
?3o86, 5 
2987,7 


masquée. 


2,31.  0,91.   0,47.  0,23.  0,047.  0,023.  0,005. 


rs  décroissantes  de  celui-ci  dans  les  aciers. 

Si  pour  100..      14.     5.(17.    2,79.    1,16.    0,45.    0,15.   0,11.    0,05. 


Ad.  a  1. 
288156 

+ 

_,_ 

263 1  ,(i 
2541  ,8 

mas 

|uee 

p.ée 

V:;;.; 


Ti  (Titane)  (A.  de  Gramont,  C.  R. 

ÉLincelle  condensée  éclatant  entre  fils  d'alliages  contenant  du  ti 
Les  croix  indiquent  les  lignes  qui  persistent  pour  les  teneurs  in 

i"  Lignes  plus  sensibles  à  l'observation  oculaire 
qu'à  la  photographie.    Déterminations  au  spectrnscope. 


A(I.\.). 


V   5l9'2>97  ■+ 

II  •'  5064' 66  4 

(5039,96  -+ 

5o38,4i  ■+ 

5o36,47  -4- 

5o35,Q2  -+ 
"  Lignes  àsensih 


M  LA.),  îêôô- 

5o  1 4 ,  26  +■ 

5007, 11  -t- 

4  999)5'  + 

4991,08  -+- 

4981,35  -+- 

(   49' 3, 63  + 

\  4899,9'i  -+■ 

v  1    4885,09  H- 

,     4«70,l4  + 

f  4856,oi  + 

|84o,88  -1 
\       4533,25 


graphique.  Emploi  du  spectrographe. 


1917,  166,  96).  -- -  Lignes  ultimes, 
ne,  ou  sur  un  mélange  de  l'oxyde  fondu 


,(1.  \.). 
376l,32 

;-  xi. 3ci 
374i,i4 
3685, rç 
3653, • 


XI 


3642,68 
1635,47 
35io,84 


3>.ii,.r 
3239,0-3 


(»)  Ligne  Pdu  specl 


L.  Bruninghaus. 


Emissionsspektra.        Emission  spectra.        Spectres  démission.        Spettri  d'emissione. 


V  (  Vanadium  i  |  \.  ni:  Gramont,  C.  /«'..  1922,  175.  1129). 

Sourcr:  .-lui, vile  condensée  (capacité  o,o23>  uf),  sans  ou  av 
,1,--  (eneurs  décroissantes  de  V.O..  dissous  dans  <lu  carbonate  de 
,lu  vanadium,  groupe  VV   Dans  ces  Tableaux,  une  croix  indique  qi 

Tableau  1. 

Sensibilité  oculaire  au  s;>eclroseo|>o  dos  lignes 
dans  les  sels  en  fusion. 


Sensibilité  des  lignes  du   vanadium   dilué   dans 
C  self  induction.   Les  Taldrai 
odium  purilié  (  mais  donnant 
:■  la  lii;ne  considérée  est  obscr 


"     l    * 


>tn,8  .  -,  j 


Sensibilité  photi 


ÎTw-    ïom'     X(ï.A.). 
i  i6o,  >., 

I  |o8,  ">o 

i  i"», '<; 
[384,73 

4379." 
Tableau  11. 
rraphique  des  lignes  dan< 


£460,29 

4io8.5o 

L      (400,57 

1  <395,a4 
1  4389,98 

'  438_j,7;      + 
s  4379,24 

'  4i34,47 
1i3i.«)S 
i  _i  1  >S,  1.) 
I  îi*3,  "><i 
I  [115,17 
,  4111.80 

i  4io9, 78 
I  4105,20 

4099, Ko 
[  1095,49 

4092,68 

1  4090,59       - 

4o35,6?         — 

$023,35         — 

« 00 5, 7 3 

§973,65 

3909 , 8  »  ' 

3oo3,l5 

5878,77 

3855,84 

384o,44 

J8a8,57 

3745, si 


a  (LA.). 

3688,07 

3683,12 


3oq3 

la 

3o5(i 

38 

3o5  3 

5o 

3oi8 

18 

3o33 

48 

3oo  i 

18 

21)76 

49 

2q68 

37 

2944 

56 

294' 

42 

2924 

(12 

292 , 

01 

2908 

79 

2906 

4« 

v-.8(,3 

32 

ix  quantitatifs  I  et  II  on 
souvent  très  faiblement 
vahle.  à  la  teneur  à   la. pu 

Tableau  II  (fin  1. 


tels  fondus. 
('■  dressés  avi 


l  3276,13 

327.,. 3 

(  8267,62 

323-, 88 

' 

3217,12 

32.2,4o 

3190,67 

3i88,5o 

3187,70 

-r 

(  3i85,4o 

-4- 

•  3i83,98 

/  3i83,4i 

3i36,53 

CO,  C02    K.  IIof.  /.. 


(.'  1NFLI  ENCES  DIVERSES. 

4,  14,  '!()  el  69).  —  Spectres  d'émission,  étudiés  dans  diverses  conditions  d'excilali 


H.  He    Hydrogène.  Hélium)  (J.  Hoitsmark,  Ann.  Physik,  1919,  [4],  58,  577  et  Physik.  /.,  1919.  20,  162). 
Klargissement  des  lignes  spectrales. 


Hg  1  Mercure  1  (St.  Proc.opih,  C  /ï.,  1922,  175.  217  ).  —  Variations  des  spectres  d'à 


'.  les  conditions  d'émis-ion 


L.  Bruninghaus. 


3V     Spektroskopie  (Serien).  —  Speetroscopie  (Séries).  —  Spectroscopie  (Séries).  —  Spettroscopie  (Séria). 


Hg  »  Mercure)  (  Chr.  Fuchtbauer  und  G.  Joos,  Pltysik.  Z.,  192?.,  23, 
Données  sur  l'intensité  et  la  largeur  des  lignes  spectrales. 


Li,  Na,   K,  Cs,  Ca,   Sr,  Ba,  Cu,   Zn,   Hg,   Mg,   Al  (A.  Hornle,  Jahrb.  Radioak.  und  Kleclronik,    1921,  18,   297). 
Distribution  dans  l'espace  de  l'émission  de  lumière  des  métaux. 


VI. 


GROUPEMENT  EN  SERIES  DES   LIGNES   OU   BANDES   D'EMISSION   OU   D'ABSORPTION. 


A,  K,  (Argon,  Potassium)  (  P.  Zkeman  and  H.  \Y.  J.  Dik,  Terli 
A.  Akad.  U  et.  Amst.,  1922,  31,  1 4 1  et  Proc.  K.  Akad.  Il  et 
Amst.,  1922,  25,  67  ).  —  Comparaison  du  spectre  d'arc  d( 
l'argon,  et  du  spectre  d'étincelle  du  potassium. 


1"  Spectre  d'arc  de  l'argon 
(spectre  rouge  j. 

Ce  spectre  comporte  des  ré- 
gularités, qui  se  manifestent 
par  des  différences  constantes  de 
fréquence.  Les  relations  par 
lesquelles  se  traduisent  ces 
différences   constantes    sont    les 


■1°  Spectre  d'étincelle 

du  potassium. 

Possède    la    même    propri 

lécouverte  pour  le  spectre  d': 


.695 


Al  (Aluminium)  (.1.  C.  Me  Lennan,  J.  F.  T.  Young  and  H.  J.  C.Iheton, 
Traits.  R.  Soc.  Canada.  1919,  [3],  13,  9).  —  Séries  dans  le 
spectre  d'absorption  de  la  vapeur. 


==  (a, /*)-(«,<*,) 

i°  Membres  de  la  série 


et 


v  =  (a, />,)  -  (m,  1). 

(2,   Pt)-(,H,   rf,)- 


X  =2263,83    2204,73    2169   2146   2i3o   2119   21  II    2IOJ 
•>.°  Membres  de  la  série  •/  =  (a,  pt)  —  (m,  s). 


Al  (Aluminium)  (H.  Deslandres,  C.  R.,  1919,  168,  1179).  —  Séries  dans  le  spectre  de  bandes. 
L'auteur  a  adopté  les  nombres  de  Lauwartz  après  les  avoir  ramenés  au  vide  et  à  l'étalon  international.  La  formule  rectifiée  des  lignes 

v  =  368a5,9+^(«  +  o,873)*- ^(,  +  0,424)*, 

variant  de  69  à  75,  et  p  de  122  à  1 14. 


B,  Cu  (Bore,  Cuivre)  (M.  A.  C\tai.an,  Trabajos  del  laboratorio  de  investi^aeioncs  fisicas,    1917,  38,  5  et  Anales  de  la  Sociedad 
l'.spaàola  de  Fi  sien  y  Quimica,  1917,  15,  432).  —  Données  sur  les  séries. 


Ba  (Baryum)  (J.  C.  Me  Lennan  and  J.  F.  T.  Young,  Proc.  R.  Soc,  Lond.,  1919,  [A],  95,  273). 
Séries  dans  le  spectre  d'absorption  de  la  vapeur, 
nr,  en  étudiant  le  spectre  d'arc  du  baryum,  a  observé  une  suite  de  lignes  qui,  dans  certaines  conditions,  appara 
appartiennent  a  la  série  v  =  (1,  5  S)  —  (m  P).  En  voici  les  longueurs  d'onde  et  les  fréquences  : 


5535       3275       2.845 
10864,6    3o534,4    35i49,4 


2542 
39339,: 


249B 


2470  2455  2441 

4o486         40733,2         40966,8 


Ba  (Baryum)  (  J.  C.  Me  Lennan,  Proc.  P/iysic.  Soc,  1918,  31,  1).  —  Série  v  =  (1 ,5  S)  —  (m  P). 
été  obtenue  en  éludiant  le  spectre  d'absorption  des  vapeurs  du  métal. 


À  = 

5535               3a75 
10864,6        3o534,4 

2845              2J97              2542 
35i49,4         38502, 1         39339,1 

249» 
4oo3a 

2.470          2.455              2.441 
40486         40733,2         40966,8 

Ba  (Baryum)  (F.  A. 

saunders,  Astrophysic.  /., 

1920, 

51 

2.3).  -  S( 

ries  dans  le  spectre. 

Série  fonda 

Tableau 

mentale  de  triplets,  (\d)  — 

(mf) 

(\dx) 

(  .  d3  I 

=  32p3,o 
=  32814,1 

=  32995,6 

~k. 

v.                    Av,. 

X                                  V. 

Av2. 

1. 

v.        Termes  (mf).  m  +  a  +  \\.     m. 

3997)92---- 

3995,66 

3993,40 

25oo6, 1          38 1 ,2 
a5oao,a        38 1 ,0 
25o34,4        

3937,88         25387,3 
3935,72         25401,2 

l8l,5 

39<>9  >92 

25568,8         7426,8         3,8438           1 

7412,8         3, 8474 

7398,6         3,85u 

3596,33.... 

3593,20 

3579,67.... 

27798,3        38i,2 
27822,7         38o,g 
27927,7         ..... 

3547,70         28179,5 
3544,66         28203,6 

181,6 

3524,97 

•>836i,i          4634,6         4,8658           2 

46io,4         4,8786 

45o5,3         4,9352 

L.  Bruninghaus. 


Spektroskopie  (Serien).      -  Spectroscopie  (Séries^.         Spectroscopie  (Séries).         Spettroscopie  (Séria).     (}:!;> 


I262,  •  , 
{261,96 


3ig3,97 

3193,91 


1173,72 
3173,69 


3  146,90 
Si  3;.  80 
3i3o,6. 


Ba  1  Baryum  ï. 


3377,3g 
3376,98 


—  Séries  dans  le  spectre  ( 
ÎABl  BAI     1   I  fin  ). 


rmc(m/j. 
Î2i3,8 


io645,5(»)    38o,8 


3i3oo,8         

âi499»7(*)    38i,8 


3i35,; 


3 ioa3, 6 
3io26,o(») 


3iC5,6o        3i58o,6 


3i37,7o 


!  1  ') 


0(*) 


3i88i,5    181,9    3117,94    32063, 4 


i7'.K>/ 
[788,  '( 
1783,-, 


932  ,'9 


6,8315 
6,8352 
6,8387 

7,8284 
7,833g 
7,840. 


3i65i,i(4)  38o,5    3121,02    >>n 
31768,3    38o,6    3109, 63    3.1 

3i86o,6    

3i934     

:oup  trop  fort;  n'est  peut-être  pas  un   membre  de 


781,7  11,848 
664,7  12,848 
572,4       i3,846 


(')  Beaucc 

(')  Ces  lignes  sont  quelque  peu  douteuses,  n'étant  pas  nettement  résolut 
(3)  Cette  ligne  peut  ne  pas  appartenir  à  cette  série;  ce  triplet  est  in 
(')   Une  plaque  indique  la  présence  d'une  composante  non   résolue. 
(5)  Faible  ligne  à  3io3.i  pouvant  appartenir  à  la  série,  mais  qui  foui 


Tabi.i 


!    II. 


Série  dilluse  de  Lriplets,  (1  p)  —  (nid) 


(ipi)  =  285i  i,8 
(tp2)  =  29392,8 
(ipî)  =  29763,3 


2  »  j  1 3 , 7 . 
2.3255,3. 

2.3i3,i. 
58 18, 91  . 
58oo , 3o . 


1493,66.. 

i489,oo. 


[7180,7 

1723}, 8 
i73o3, 2 


24459,3 

2447^,8 


3898, J8.. 
3894,34.. 


878,2 
878,0 


5Î35,93 
5519,12 


4332,96 
4323,63 


3947,5i 
3945,6i 


377i,« 

3769.' 


3667,93 
3667,60 


27258,1 


30933,8 
5425.55 


323 1,9 

18429,6 


4264,43  23443,3 

3890,57  23696,0 

37i9,92(*)     26874,7 


'erme(md).. 
32',33,o 
32.8i4,i 
32993,6 

11211,6 

11279,0 
1.333,9 

6244,2 

6267 , 3 

6320, 1 

4041 ,0 


1646,8 
16 j9,i 


L.  Bruninghaus. 


G3G     Spektroskopie  (Serien).         Spectroseopie  (Séries).  —  Spectroscopie  (Séries).  —  Spettroscopie  (Séria). 


Ba  (Baryum)    —  Séries  clans  le  spectre  (suite). 

Tableau  III. 

(ipi)  =285i4>8 

Série  étroite  de  triplets  (ip)-(ms)               (i/j2)  =  29392,8 

(tpî)  =  29763,3 

\.                                      v.                    Av,.                   )..                      v.                   Ay,.                   X.                       v.            Termes  (ms).     m. 

7qo5,8o i26{5,5           878,2           7392,44           i3523,7           370,*')          7195,21;           i38g4,3           1 586q,3           1 

4902,90 2ô3qo,5           878,2           4700,45           21268,7           370,)           4619,98           21639,2            8124,3           2 

4239,56 2358o, 9          878,4           4087,31           24^9, 3  (1)      370/,           4026, 3o           24829,7             4934, 0           3 

3975,32 2oi48,3           878,3           384i,i3           26026,6           Î7o,5           3787,2)           26397,1              3366,;»           4 

3828,98 26110,3           878,2           37o4,23           26988,5(2)       24o4,5           5 

(>)  Voir  Tableau  II,  note  (2). 

("■)  Le  dernier  triplet  est  présenté  ù  titre  d'essai,  car  sa  faiblesse  rend  très  difficile  sa  séparation  d'avec  les  bandes  existantes. 

Tableau  IV. 

Série  principale  de  triplets  (is)  —  (mp)        (1  s)  =  1 5869,3. 

X.                                       v.                    Av2.                   X.                        v.                     Av,.                    X.                         v.            Termes  (mp).    m. 

7195,26-...                i3894,3           370,6             7392.  \\           t35'23,7           878.2             7905,80           12645,0           285i4,8           1 

29392,8 

2Q763.3 

,3  cale.         171,5  c.t,- 4826,8  cale.      II042,5               2 

21477, 2  obs.        4655,1  obs.         l71,gobs.      20712, 0  obs.           4827, Oobs.      11286,4 

,o               80,1            10189,1               9812,1             6057,2           3 

6i3-7.3 

6186,9 

(')  Découverte  récemment  par  Randall. 

Tableau  V. 

Tableau  VII.  —  Série  (ïD)  —  (mP). 

X.                                                v                     Termes  (  m  P).            m. 
i5ooo,4 6664,9                 23969.2                 I 

(iS)  =  42029,4. 

4726,46' 2ii5i,7                   9482,4                 2 

3905,98 25594,7                  5o3q,4                3 

5535,53 18060,2                23969,2                 1 

Tableau  VIII.  —  Série  (iS)-(mF). 
X.                                             v.                   Termes  (m F).           m. 

2702,65 36989,9                  5o39,5                3 

2596,68 38499,5                 3529,9               4 

2785,26 35893,0                   6i36,4                 2 

2543,2 3g3o8                      2721                     5 

2646,5o 37774,8                    1254,6                 3 

Tableau  IX.  —  Série  (àS)  —  (nzP). 
X.   ■                                          v.                       m.     Term6s(»iP). 

(')  Non  positivement  identifiée  comme  appartenant  à  cette  série. 

69  18, 2  cale               2             [9182] 

Tableau  VI. 

'  J''w    ^u36o,9  obs.  S                                 y 

"66,80 \l7%l°'\c*}c-\          4               35*8 

Série  fondamentale  de  lignes  simples,  (iD)  —  (»?F). 

"      '                                  (  12781,8  obs.  )            4 

(iD)  =  3o634,i. 

Tableau  X.  —  Série  1 1  d->)  —  (mP). 

A.                                                v.                    Termes  (m  F).            m. 

X.                                           v.                  Termes  (mP),          m. 

5826,29 17108,9                   13475,2                   1 

1284,90 2333i,2                  9482,9                2 

3789,74 2^397,7                   4254,4                 3 

34i3,84 29284,3                3529,8              4 

Be  F2  (Fluorure  de  Béryllium)  (S.  Datta,  Proc.  R.  Soc,  Lond.,  [A],  1922,  101,  187).  —  Séries  dans  le  spectre  de  bandes. 

Spectre  de  l'arc  au  charbon,  alimenté  avec  le  fluorure  double  de  béryllium  et  de  potassium. 

Dans  la  région  étudier,  «j ut  s'étend  de  2200  à  6700  A,  Be  l\,  présente   six   groupes  de   bandes,    toutes  dans   l'ultraviolet.    Ces  groupes 

sont  dénommes  E,,  h„,  E,,  E,„  Es  et  KG.  Le  Tableau   I  donne  les  résultais  des   mesures,  ainsi  que  les  différences  (  0  — C  )  entre  les  nombres 

d'ondes  observes,  et  ceux  que  l'on  a  calculés  au  moyen  de  l'équation  de  série  du  type  v-a-bm  -cm\  Le  Tableau  II  fournit  les  valeurs 

Enfin,  parmi  ces  bandes,  dont  les  structures  sont  analogues,  on  a  étudié  plus  en   détail  la  bande  3oon,85,  qui   se  décompose  en   trois 

séries  a,  <x[  et  a'„,  représentées  par  les  formules: 

Série  a v=  33^,65  -  o,7>5q,» ._  o,o52S™2-  o,oooi5  m*.      1      Série  a.'.. v-  332ô',,o5  -  1  6235w  -  0,10a  m*-h  o,ooi3  nr. 

Série  a( v  =  3320,,o5  —  1,624  m  —  o,ia5   m2  — 0,0022   7ra3;      1                   '       ■ 

Le  Tableau  lit  donne  une  description  de  ces  trois  séries. 
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E„ 


BeF2  (Fluorure  de  Béryllium).  -     Séries  dans  le  spectre  de  I 

T\i!ii\i  I.  —  liandes  du  fluorure  de  béryllium. 


3oog,85     33  >  i  j  ,65 


;,;-. 

81 

,,.„; 

»836,3i 

;-,.,„ 

-ii 

-f-i,i8 

•S,l,.   ,  , 

35iao 

m 

0,  1  ! 

i85fi  65 

i  [gg  > 

87 

M>,c3 

»866,6G 

;  ;s-  ; 

58 

-0,  [a 

1876,68 

M  "  '■  > 

1  ') 

0   %  1 

(463a 

-"> 

,.  ,,- 

345io 

72 

(,o6 

28 i6,33 

35496 

87 

0,00 

»8a6,53 

35368 

67 

0,02 

2836,6g 

V.2J-2 

0") 

+0  06 

2846,78 

1 5 1 1 7 

"  i 

-1-0,1 5 

a856,86 

3  [g93 

2q 

—«,06 

3866,87 

348-1 

o3 

—0,34 

8876,86 

34749 

97 

-0,98 

2818,26 

35472 

ii 

o,oo 

1828,41 

35345 

18 

-i-o,o4 

•2838, 61 

35-2  18 

2) 

— 0,23 

28|8,7S 

3  ïoga 

3q 

-  o,o5 

•2839.0» 

3  j()<;<; 

-  j 

— o,  10 

286g, 36 

3j84o 

78 

—  I  ,  1 Ii 

2879,48 

34-18 

3; 

-  "■;■ 

•2908,94  34361'»,:; 

•2918,39  34 •».)). 49 

2927,77  34145,78 

2937.07  34037,119 

2gj6,33  33930,89 

2955,69  33825,4g 

2909,  >■»  34362,25 

2918,74  3425i,27 

29-28,09  34i  i-2,(>7 

2937,28  3  Joli.  1  4 


2920,9g 
>9>o.  i3 
2939,18 


!•"-,  ■  ■ 


2  io>6,S6  33o27,93 

3  3o35,4i  Î29$4,8a 

0  3oi2,gg  33i8o,o4 

1  >(i»o.  3  i  33og9, 32 


31979,95 
3igo4,64 


3i}i,o5 

11827,26. 

■3  1  35,71 

3162,98 

!i('»79.46 
!  1606.66 

3l70,22 
3177,46 

Ji534,5o 
3i  [62,57 

-4-129,6      —o,7s 


355oi ,66 
35496,87 
35472,44 
34366,73 
343fo,25 


Série  a. 

•/.(LA.),  v(twc).    v 

3oog, 85  33214,65 

3oog,g2  33213,87 

J010.00  33212, g8 

3010,09  33-211,99 

3oio,i8  33-210,89 

3010,29  33209,67 

3o  io,4i  33-208,3  5 

3oio,54  ,33206,93 

3010,67  33205.48 


-0,78 


— o .  3o 
-0.76 
-0,96 

Tableau  III. 


El  . .  . 

e.;... 

El  . . . 

E{  .  .  . 


:alcul  des  constantes. 


34333,00 
33217,  ">i 

33zi4,65 

33i8o,o4 
3«979,95 

-  Séries  oc,  1. 
Série 

Ml- -M.  ■ 


•-    188,  5       o,  il 

+-  9»,  >>6  — o,oi( 
+-  g3,46  — 0,06 

+■  go,  72 

+-  75,65  —o,34 
de  la  bande  X 3009,8 


0  3249,34 

.076-, 61 

1     1255,26 

30710,64 

.    3261,28 

3o653,97 

i     3267/30 

3o">97,  5p 

i     3273,26 

3o54i,8g 

5     3279, *7 

3p485,86 

(,      l.s.      - 

>0|3o,   1    J 

7     3291,36 

3.0373, 91a 

s     ",79-,  4» 

3o3i8,oi 

9     33o3,5o 

30262,22 

10     3309,40 

30208,28 

il     33 15,54 

ioii  ».iC) 

12     )32i,6i 

3oo<j6 ,  g  1 

.1     3327,75 

'•0041,76 

.,     3343,93 

'9986.09 

0     3249,40 

30766,10 

1     3255,45 

30708,8 j 

37 

J0263 

25 

30208 

38 

!oi54 

X(I. 

\.). 

33{g 

-'.)' 

336 1 

,56 

3363 

,67 

337i 

,  26 

3378 

,o3 

3392 

,59 

> 301 1,80 

6 3oi2,oi 

7 3oi2,3i 

8 3oi2,58 

<) 3oi2,86 

0 3oi3,i8 

1 3oi3,5-2 

2 3oi3,8g 


33'oo.ii 
33ig8,ii 
33ig5,68 
33i93,o4 

33 190,28 
33i87, 41 
33i84 


,26 


33t* 
33177 


33170,02  — 0,34 


Non  arrangée  en  série. 


M  LA.).       v(vac).     v 
0910,80     33204, o5 
3910.96     33202, 3o 


ion.  78  33  193, 2  5 

3oia,oi  33190,74 

iol',12  33 188,1  g 

3oi2,4g  33 18 5, 43 

3012.75  33182,57 

3oi3,o3  33179,49 

3oi3,35  33175,97 

3oi3,75  33171,67 
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Br  i  Brome)  (M.  Kimurv,  Mein.  Col.  Se.  Kyot  ,  1920,  4,  127).  —  Séries  c 


le   ,,;,- 


,lé, 


t  une  lumière  bleu 
Par  accroissement  de  la  pression,  cette  dernière  devient  rose; 
lueur  jaune  chamois  des  parties  larges  du  tube  est  formée  pai 
laire  consiste  en  un  spectre  de  lignes.  L'auteur  désigne  les  plus 
bleu  est  formé  principalement  d'autres  lignes,  qui  sont  les 
l'énergie  de  la  décharge.  C'est  parmi  les  lignes  d'arc  que  l'autei 
équidistants  les  uns  des  autres.  Le  Tableau  I  reproduit  ces 
(colonne  />.).   Le   Tableau    II   donne   les   diverses    séries    enti 


Tableau  III  c 

ifïere 


nbre  de  doublet 


ectrique  dans  de  la  vapeur  de  brome 
■ri,  tandis  que  les  parties  plus  larges 
même  temps,  la  nuance  bleu 
n  mélange  de  lignes  et  de  bai 
rtes  lignes  du  spectre  rose  for 
nés  d'étincelle,  et  qui  se  trou 
*  pu  observer  l'existence  de  gi 
Hérenls  groupes,  avec  leurs  1 
lesquelles   se   répartissent  les 


!656o,i7  i5243,5  \  1 

635i,02  15745,5    ioi6,8( 

6i49,95  16260,3)  \ 

|  5423,oi  18439,91  \ 

5395,69  i8533,3J 

1533-2,49  1875 1 , 1 1  J 

]53o4,3t  18852, 6[  J 

30272,89  18964,9  /  1001,6  \ 

15238,47  '9°89i5[  I 

I5i82,57  19293,41  | 

[5i64,56  19362,7 j  1 

I  ">i 43,63  1 944 1 55  | 


Série  A. 
16260, 3\ 
•7854, K 


I     6660,17       1 52.43, 


le  spectre  d'émission. 

basse  pression.  Lorsque  la  pression  est 
>nt  le  siège  d'une  lueur  jaune  chamois. 
Mt  du  capillaire  vire  au  rose  foncé.  La 
es;  au  contraire,  la  lumière  du  capil- 
sous  le  nom  de  lignes  d'arc.  Le  spectre 
nt  en  effet  renforcées  lorsqu'on  accroît 
ipes  de  largeurs  voisines,  et  à  peu  près 

argeurs  (colonne  L.)  et  leurs  distances 
lignes  des    différents    groupes.   Enfin   le 

ble  de  lignes  d'arc,  et  caractérisés  par  des 


),g5  20080, 5  \ 

),5i  7.01 63,  >.\ 

>,6j  20895,8! 

),52  20918,21 

i,oi  20946,7! 

1,47  21041,7/ 


37a, 9^  2iSV3,i, 

57."),  82  22095,41 

513,99  22t53, 41 

5o8,20  22  181  ,4' 

190,68  22268,3/ 

4-7,96  27.33 1,6 

472,83  22357,2! 

44l,93  225l2,7| 

22597, 


4407,80  22687,1 


ï>.o(i, 

t3 

23  — 

,"! 

4193, 

67 

'• ;,s  4 

,7 

4179, 

7^ 

7J92 

,8 

i  4012, 70 
3955, 5o 
'>939,86 
3891,79 
3857,36 


*  49799,5 

5  46059,0 

6  42915,4 

7  40127,0 


4i5i,52  7. '1087,6. 

3891,79  25695,1 

422.4,00  23674,2 

3955,50  25281, 2^ 

4860,19  20575,3 

45o8,29  221 8 1,4 


<i6i2,3) 
i63o,8 
i5go,4 
1619,2 
1 60 1 , 4 


3  5182,: 

4  4780,; 


453o,oo  22073, 
4224,00  23674, 
3955,5o   25281, 


=  (2X  l6ll,2) 

i"»99,  1 
1 607 , o 


3  5274,89 

4  4860,19 


4206,23 
3939,86 


•538 1,6 
>.  )()95, 1  \ 
-592i,5j 


i89<ii,9> 
23774!  3^ 


4774,oi 
443i,i3 
4140,37 


20946,7. 
22.567,6^ 
24152,4 


1 584,o 
1620,9 


1607,5 
>      1607,0 


Tableau  III. 

fférences  de  fréquence  conslantes. 

~h.  V. 


4206,23  2.3774,3^ 

3939,86  3538i,6" 

4224,00  23674,2 

3955,5o  25281,2 

6149,95  16260,3^ 

5600,90  17854,3-" 


4780,52  20918,2^ 

444l,93  22512,7"" 

4508,29  22l8l,4^ 

4206,23  23774,3^ 

5600,90  17854,3^ 

5i43, 63  19441,5-' 


i594,5 
' 592,9 


5 164, 56  19362,7^ 

4774,01  20946, 7P 

443i,i3  22567,6^ 

4140,37  24lÔ2,4^ 
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CtHs  (Benzène)  (Victor  Hknri,  C.  A'.,  1922,  174,  80g  ci  /. 

Phjsiq.  et  Radium,  1922,  [6],  3,  181).       Séries  dans  le  spectre 

d'absorption  de  la  vapeur. 
i«  Le  spectre  d'absorption  ultraviolet  de  la  vapeur  de  benzène 
se  compose  de  quatre  séries  de  bandes,  représentées  par  les  formules 
suivantes  : 

(I)      V=  37703  -1-921,41         MM|/>    -•//»-!     H2(/»2-<72), 

(II)  v  =  3;  ',[)',  -t-i.V'i  .  i"  (i59/>  +  2/»2)-t-2(m!  -  q*), 
,111)  v  =  3 7 6 1  >  —  921,  ,'//  -(i5g/>-t-2/>»)-t-a(ms  -q*), 
(IV)     v  =37 426  H-  921,1  n—    166/)  +î(m'-  q*), 


i,  (i: 


?='«±i 


el 


Aux  huit  valeurs  de  11  correspondent  huit  groupes  de  bandes 
Aux  dilïérentes  valeurs  de  p  correspondent  les  positions  des  tête 
de  bandes  dans  chaque  groupe.  Les  valeurs  de  m  donnent  la  struc 
ture  fine  de  chaque  bande. 

20  Le  spectre  d'absorption  infrarouge  se  laisse  représenter  tré 
exactement  par  la  formule 

v  =921,41       1  "•!>/>. 


C2N2  (  Cyanogène  )  (  K.  T.  I?ir<;i;,  .Istrophysic.  /.,  1917,  46,  8ï  ). 

Fongiilc  représentant  la  série  A  de  la  bande  388:5  du  cyanogène 

L'auteur    a    constaté    qu'une    formule    hyperbolique    en    Av    s< 

montre  entièrement  satisfaisante.   L'équation  correspondante  est   I: 


ZW»-+-  BAv.i 


«H-DAv-t-E/ 


/7ïï! 


Bm       D    ,        //»*-  4C\  /Ml)       _\      ~     \V- 

to  —  T  -  2 ±  V  (  -T-)  w  +  (t  -  E)  "l  +  T 

La  portion  connue  de  la  série  étudiée  correspond  au  signe  — 
devant  le  radical.  Les  valeurs  des  constantes  sont,  pour  la  série  A 
de  la  bande  3883,  et  en  prenant  pour  unité  de  Av,  ^-  (  X  étant  comptéi 


-7,23836g4; 

-  2  101 ,  i<>7'.  ; 


C  =  —  1 3 ,  2  58 1 07  ; 
2  ;         E=+2  929 ,  55o2 . 

coté,  donnée  par  la  relatior 
=  v„  +  XAv. 


Ca  (Calcium)  (F.  A.  Saundkrs,  .Jstrophysic.  /.,  19- 

Pour  les  notations  se  reporter  à  un  travail  antérieur  de  l'auteur 

Tableau  I.  —  Série  étroite  de  triplets  (i/>)  —  (ms). 

Limites  33988,7;  34094,6;  34146,9. 

X(I.A.).           Av,.          ).(I.A.).          Av.,.         X(I.A.).  Termes. 

6162,18   io5.n   6122,22   ")2,>   6102,72  1776'),! 

3973:-'   loi..")   39i7,oi   ")>,-    ic)i8.<)o  SS3o,3 

3  {87,61   iofi,o   3474,77   J2.1   3468,48  i  3 .> 3  ,S 

3286,06   io5,8   3274,66   5-2.1   3269,09  3565,6 

3i8o,52   toi, 8   J169, 85   52,i   3i64,62  2556,2 

3 117, fiti   ioi, 9   3107,39   52,2   3 102, 36  1922,4 

5°76j99   io,,7   3067,01   ">2,7   3062,  o5  1498,6 

3o49,oi   to5,s   3o39,'i   io.s   3o34,52  1200,1 

3o>8,97   lo4,9   3019,37 982,') 

3oi4,oi   8 19,  S 

Tableau  II.  —  Série  diffuse  de  triplets  (ip)  1  md). 
Mêmes  limites  que  dans  la  série  étroite. 

X(I.A.).          Av,.          m'I.A.).        Av,.         X(I.A.)-  Ternies. 

19917,3       ici, fi       19506,8       5>..t        ig3io,3  28969,1 

[9864,3       io(i,fi       19452,6 28955,' 

i9777,i        28933,5 

4456,6i       105.9      4435,67      5»..i       4425,43  n556,4 

4455,88       toi, 9      4434,95       n552,6 

4454,77       n547,° 

3644,99       n>6,o       363o,97       52, o       3624,11  656i,j 

3644,76       io5,g       363o,7i       655g,7 

3644,4o       6556,9 

3362,28       toi, 8       335o,36       52,2       3344, 5 1  4255,5 

3362, i3       io5,9       335o,2o       (254, o 

336i  ,92       i25 ■>. ,  2 

32i5,33       52,3       3209,93  3oo2,4 

3226,i3       io5,8       32t 5,1 5        3ooo,6 

3225,88       2998,2 

3i4i,i6       52,4       3t36,oo  2268,2 

3i5i,28       106,0       3140,78       2264,5 

3i5o,75        2259,3 


o,  52,  265) 
:  Astrophysi 


-  Séries  clans  le  spectre  du  calcium. 
./.,  io.5,«,323. 


Tableau 

11  (suite) 

—  Série  ( 

lill'use  dt 

triplets  ( 

p)-(md). 

Xi  t.  \.i. 

A',. 

X(I.A.). 

Av,. 

X(I.A.). 

Termes,  m. 

3  100," 

5i,4 

3095,29 

1848, <)        7 

Siol^S 

1  0  i  .  1 

3099,34 

1838.7  .. 

1 828 .8  .  . 

3o8i,  )5 

loi.  j 

3071,97 
3071, 58 

)2,6 

3067,01 

ïff'o       8 

3o8o,82 

t539,i      .. 

3o55,*55 

1 0  i  ,  I 

îo"î:>*7  5 

3o4i ,o5 

1272,7  9 
1270,7 

3o55,32 

1268,7     .. 

3o34,52 

104,4 

3024,93 

5a,  3 

3020 , 1 i 

io45,4     10 

3oi8,5i 

Sfi9.fi     11 

3 006, 22 

loi, 9 

2996,67 

733,8     12 

a996,67 

627,9     i3 

2988,98 

i  i 1 , 0     14 

2982,89 

473,5     .i 

I.  —  Série  fondamentale  de  triplets  (  1 
Limites  28g33, 5;  28955,1  ;  28968,8. 
Av,.         X  (LA.).         Av,.         a  (LA.). 

21,5       1 58 1 ,  1i        i3,6       4578,57 


d)-(mi). 


4585,87 

4098,55 

21,5 

4o94,94 

13,7 

4092,65 

454i,5 

2 

3873,81 

21,8 

3872,55 

i3,5 

3870,51 

3i3g,5 

3 

3753,37 

21  ,D 

375o,35 

1 4  -.  1 

3748,37 

2298,1 

4 

3678,24 

21  ,6 

3675, 3 1 

i3,8 

3673,  15 

1754,1 

5 

3628,6o 

22  ,  1 

3625,6g 

12,0 

3624 , 1 1 

i382,3 

6 

3594,o8 

21,8 

3591 ,26 

i3,8 

3589,49 

1 1 '7,7 

7 

3568,91 

24,3 

3566,12 

i3,9 

3564,35 

923 

8 

355o,o3 

23 , 5 

3547,38 

1 4 , 3 

3545,58 

9 

3535, 5 i 

660 

10 

L.  Bruninghaus. 


640     Spektroskopie  (Serien).  —  Spectroscopie  (Séries).         Spectroscopie  (Séries).  -     Spettroscopie  (Séria). 


Ca  (Calcium).  —  Séries  dans  le  spectre  du  calciun 
Ta  h  le  au  IV.  —  Système  de  séries  de  simplel 


cipalc(iS)-f»iP). 


398, 58 

7625,9 

»2?5,49 

•371,4 

1200,78 

3879,6 

.150,78 

2824,6 

1  18,68 

2120,3 

•™)7  ,  49 

1 638,2 

Etroite. (j  P)-(mS). 


4226,73 
io345,o 
55i2,98 


Diffuse(iP)-(mD). 

XCI.A.).  Termes. 

(5,55p.)  27455,3 

7326,10  12006,3 

5 188, 8 5  638  5,5 

4685,26  ',  3i  1,7 

4412, 3o  2994,*7 


i3o5,9 


Fondamentale 

X(I.A.). 


3972,58 
3889,14 
3833,96 


6961,3 
45oo,o 

3122, 6 

2289,7 

1749,8 
i379, 8 
iu6,3 


Cs  (  Caesium  1  (P.  D.  Footk  and  \V.  F.  Meggers,  P/ijs.  Rev. 


,[2],  15,  322). 


Cs  (  Caesium)  (K.  W.  Meissner,  Ai. 

.liions  de  l'auteur  ont  porté  sur  l'émiss 


n.Phydk, 

ion  de  la  v; 


(invacuo). 

>.(I.A.). 

173-4,335 

6983, ISS 

I2374, 485 

6.(73,291 

12472,072 

6870,450 

12584,856 

6870, 4iq 

(3i.38,899 

68?4.,-646 

!  3  L  3  ■>.'. 1(58  2 

(Wi2S,(r,  ; 

[38 30,27 ' 

6586,oi9 

i,  65,  38o).  —  1 
ir  enfermée  dans 

A(I.   V.). 


6326,20 i 
6288,54 
6250,20 


série  de  Bergmann  du  c 
n  tube  à  vide. 


6217,598 
6213,096 

60 3 4. 0X9 


16043, 85 
1  (1078,936 
16090,586 
16567,927 
[6632,979 


Éléments 

G.  A.  Ânslow,  l'Iijs.  Rev.,  1919,  [2],  13,  323).  —  Numéros  atomiques  dans  les  séries  spectrales. 

Éléments  1 .1 

E.   I'aii.son,  A&tj-ophjsic.  7.,    1919,  49,  7761.   —  Relations  de  séries  dans  les  spectres  d'émission. 

Éléments  (  Arthur  Haas,  Z.  i'hjsik,  1921,  4,  08).  —  Spectre  de  rotations  et  isolopie. 

Fe  (Fer)  (G.  A.  Hëmsvlech,  Phil.  Mag,,  1 9 1 7 ,  [6.],  33,  1). 
L'auteur,  par  des  observations  du  spectre  du  fer  dans  les  llamnies 
principales 


Képai 


Classe  I  :  1 

gnes  sensibles 

aux 

actions  tl.er 

n)i<| 

.es  (  ligues  de  fiai 

Classt 

//  . 

Imnes  sensibles  aux 

actions  chi 

uni 

les  (  lignes  supplé 

II  cbe 

nsuite  à  form 
Lignes 

-,'  dai 

de  ta 

s  chaque  cl 

classe  I. 

des  groupes  de  li{. 

X(I.A.). 

/. 

a  (LA.). 

i. 

a(LA.). 

i. 

A(I.A.).          i. 

3570,12 

00 

3722,57 

4 

3886,29 

1  j 

4 46 i,65l 

3  58i, 20 

00 

3727,63 

0 

3895,65 

6 

446i, 99 i 

36o8;85 

00 

3733,32 

3 

3899,70 

8 

4482,27      1 

3618,77 

00 

3737,i3 

8 

>')o(>,  '17 

4 

4489,74)    0 

363 i,46 

0 

374r>,55, 

3920;26 

6 

i 490, 08) 

3647,84 

0 

3745,90 

3l)22,92 

8 

jo 12,07       0 

•2 

3748,25 

4 

3;)27,94 

8- 

5167,49       0 

3687, ',5 

00 

3824,44 

8 

;<)3o.3o 

10 

5269,53        1 

3-o 5, 56 

3 

38  56,38 

8 

i».  16, 18 

2 

5328,o6     00 

1707,'.)' 

00 

3859,90 

12 

4375,93 

4 

537i,5o     00 

3709,24 

0 

3878,67) 

10 

4427,3. 

<* 

3719,93 

10 

3878,73)  • 

tition  des  lignes  du  fer  en  classes  et  en  groupes, 
'étincelle,  réussit  à  en  répartir  les  lignes  en   deux  cla< 


Lignes  de  la  classe  II. 
(LA.).    i\        )(I.  \.). 


3565,38 
3584,65 
3586,97 
3734,86 
3743,37 
3749,47 
3758,23 
3763,80 
3767,19 
3787,88 
3795,00 
3798,5o 
3799,55 


38^9,99     2 

4132,90)     °          43o7,( 

> 86 5, 53     2 

4.43,43)     „          437.5, 

3872,51     3 

4i43,88)     °          4383, 

3878,02     2 

4177,60.    0          ',4o4, 

3888,52     4 

4202,04      5          44i5, 

3897,88     t 

4207, i3      o,5      4528,  ( 

3902,95     5 

4227,44      4 

!..  Bruninghaus. 
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Fe  [Ter).  —  Répartition  des  lignes  d 
Groupes  de  la  classe  1. 

)..                           v.                      A,v.                   A.,v.               A,v. 
''              *7,"4,  '»              |S^   n 

\    ;-.,,.,('.         26986,5          ^,'3          64,7 

,  :>-■>>. '1-         26863,2              ' ,          4  >.n            ' 

(    l733,3a          26783,8            •"' 

1    !375,93           t2852,3            g.    , 

S    1  !■■•:■ 5l          ■"',s->'          f-3o           '■"'; 
1 ',    i46i,65d?     22413,2             .I'-            70, ! s 

'     iiS..»;            22310,  1              '     ''' 

1    5012,07           19931 ,8          -        : 

8               ">K':,i-.i          'y3"ii,7          L,'            225,4 

0 >■»«.).  53           iS,r-.„             -'■-,           [66,3           J-''' 

(    5328,06           18768,6                 •  ' 

|    38  16,  18          25g3i  ...            ,     , 

\    t878,73d?      25781,6          [;»'*            37,5 

■J ,    iS<)5,65            >566ç,.  :           '"'9              [0,8 

'    3906,  i7           25598,6 

i   3719,93           26882,2               , 
{  3737,13          26758,5          V.   " 
(  3745, 55 d?      26698,4 

,    38 39, 90          25900,7              . 

3886,29          2573i,5            gg'g 
'    (899,70          25643,o 

1  fer  en  classes  el  en  groupes  1  mite  1. 

Groupes  de  la  classe  li. 

A.                           v.                        A,v.                 4,v. 

(    3767)19            26545)0              a3'9 
(   4271, 75d?       23409,6               6  - 
.    ,!..-,. 1-2           232i3,i            1-).'' 
!   4325)78             i3u7;a              95'9 
Groupes  de  la  classe  III. 

a.                             v.                    A,v.               v,v.                A,v.            Av. 

4466,56            "iss.ti          ,_   , 
l    1  [76,03           22341 .2          '■  '  '           ii,7          / 

1494)57            22249)»         ,?;•}          87,6          g'jj        34,o 
1    [53i,i6            22069,4         ,-,-/';         i64,5          "g'9        28,3 
f    [602,95            21725,2        6*J'          269,7         ""''' 
l    Î736,79            21111,3              '•' 
1    i859,76            20576, 5           ,. 
\    I87i,33d?        20528,3          *8'2          33,5 
•     iS.j0.7Sd'.'        20446, 6              'Z          35,6             ,'\' 
i  49i9, oïd?       20329, 3        '!:''          39,8            !'1 
f    ig57,3id?       20172,2            " 

Groupes  dans  le  speclrc  de  l'étincelle  avec  self-induction. 

3\.                            v.                          A,v.                  A,-/. 

t    {903,32           2o394,3              ,6  6 

1   4938,83            20247,7            '  '"'"            3.5,4 

)  1966)10     20,36)5      '::••;      33,8 

'   498  »,26d?       20059,1              "  '  ' 

Fe  (Fer  1  (G.  A.  Hejis\lecii,  /"////.    Uag.,  1918.  [6],  36.  209). 

Modifications  dans  la  classe  1. 
A  la  suite  d'un   travail    sur  le  speclrc  du  fer  dans  le   four  élec- 
trique,  l'auleur  a  Ole  conduit  a  créer   un    nouveau    groupe,   désigné 

par   s,    dans   la   classe   I.    et    ceci   entraine  la   ditication   Miivantc 

des  groupes  de  celle  classe. 

(  4375,93         1285*2,3            '                           '  iB 

\  ii<-.;i       t2587,i          '''        91,3       ni 

Y S46i,65         224i3,2             .;'•;           70,8         .15 

1   {482,27        223io,i            _              66,0         1  li 
[489,74        22273,0           ,/'1                          iA 
301-2,07         i995i,8        6 

\    5l67,49            19351,7             ;-',            '■>■>-> 

8 5270,35        18974,1        .,;_',,        17".  i       2 

/   5238,54         18766,9          ','.'           i(',!.  ; 

1    534i,o3?       18723,0           ''•■' 

[    5269,53         18977,0                 ,                          1 13 

\   5328,o6         18768,6           -''  ''           56,6         iB 

e '   537i,5o         18616,8           '"'',          63,  \         1  B 

1  5397,12       18528,4             -        58, 7       'B 
(  5405,78       18498,7        '■'•'                    ii$ 

Hi  Hydrogène  1  (  T.  H.  Merton  and  -i.  W.  Nicholson,  Proc.  R.Soc, 
Lond.,  1919.  [A],  96,  1  i-2).  —  Intensité  des  lignes  spectrales. 
Les  intensités,  données  ici  en  valeur-  relative-,  ont  élé  déterminées 
par  photométrie  photographique. 

Gaz  émissif. 

C.                        L). 

T.                     Vapeur                    llMlrniriii-                  'l'i  r'  -i"n":'                   ï'n--  'mi'" 
Ligne.         d'eau.                       pur.                    •  ;  i-,.,  h-.                U»i»ilg. 
lla.  .  .  .        I<">                          100                           100                           IOO 

1 1 3 -  -  ■  •       22  ,9               4^,4               6o,3               3i ,8 
11......         5,7S              ,-.,,                13,7                 6,80 

11;....         1.06                3,qo                2,42                i,o3 

Hs lusle  risiblc.               1,17               0,1 84 

H  (Hydrogène)  (R.  T.  Bikge,  P/ijs.  Rei:,  1921,  [a],  17,  58g). 

Élude  théorique  de  la  série  de  Balmer. 
L'auleur  obtient  pour  la  con-tanle  de  lïydberg  relative  à  l'hydro- 
gène la  valeur  109(377,7  ±  0,2.  11   parvient' également   à   une  valeur 
de  la  constante  de  livdberg,  pour  un  noyau  de  masse  infinie,  égale 
à  109736,9  ±  0,2. 

H  (Hydrogène)  (R.  W.  Wood,  Proc.  R.  Soc,  Lond.,  1920,  [AJ.  97,  15  3).  —  E\lension  do  la  série  de  Baltner. 
1  >n  e-l  d'ordinaire  forleuieiu  gêné,  pour  l'observation  des  membres  successifs  de  la  série  de  Ualrner,  par  le  fond  continu  et  par  le  spectre 
secondaire  «le  l'hydrogène.  Kn   prenant    un   luhe  a  vide  1res  long  (■>."•),  et   s'arrangeant   à    n'envoyer   dans   le   speetroscope    que  la    lumière 
émanant  de  la  portion  médiane  du  tube,  la  série  de  Balmer  apparaît  seule,  ee  qui  permet  de  reculer  la  limite  de  la  portion  observable  de 
cette  série:  on  peut  obtenir  dans  ces  condition-  sur  un    cliché  les   >o  premières  lignes  de  la  série,  tandis  que  les  tubes  ordinaires  ne  four- 
nissent jamais  que  les   \>  premières.   Voici  leurs  A,  comparées  avec  celles  mcsuiées  par  Dyson  et  par  Evershed  dans  le  spectre  solaire  : 

N» 12.                  13.                    14.                   15.                  16.                    17.                  18.                   19.                   20. 

Xwood 3722,12         3712,22         3703,92         3697,35         3691,72         3686,9y         3682,96         3679,46         3676,44 

XD,SOn. 3722,05           3712,12           3704,0             3697, 29           3691,70           3687,0             3682,90           3679, 5o           3676,54 

L.  Bruninghaus. 
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G'»2     Spektroskopie  (Serièn).  —  Spectroscopie  (Séries).  —  Spectroscopie  (Sériés).  —  Spettroscopie  (Séria). 


H  (Hydrogène)  (B.  W.  Wood,  l'hil.  Mag  ,  1922,  [GJ,  44,  338). 
Élude  de  la  série  de  Balmer. 

He  (Hélium)  (P.  VV.  Memull,  Astrophysic.  ./.,  1917, 
Séries  dans  le  spectre  d'émission. 

46,  364). 

L'auteur  observe   la    série   de  Balmer  l.ien   développée  clans   les 
parties  moyennes  d'un  1res  long  tube  à  vide  en  activité. 
N«             a(I.A.).                N"            A(I.A.).               N°            a(I.  V.). 
1....    *656?. ,79'5               8...      1797,910             13...      3697,1 5f) 
"2....   V,8Gi,32f>              «J...     3770,634             16...     3691,553 
3....     43_îo,46i            10...     3750,132            17...     3686,833 
-t....     4101,731            11...     3734,371            18...     3682,825 

3 0970,073             12...     3721,948            19...     3679,372 

6 388q,o64             13...     3711,980            20...     3676,378 

7 383  3,397             14...      3703,861 

*  Valeurs  empruntées  à  Curtis. 

la 

Le  Tableau  suivant  d 

présentant  les  séries 
>artir  des  valeurs  de 

PREMIER    Cinot 

m  ne  les   v 
Kunge 

le  l'hélium 

PE. 

leurs  des  constantes   A,  B,  C  de 

Le  calcul  a  été  fait  par  l'auteur, 
d'onde,  déterminées  avec  pré- 

DKUXIÈME    GROUPE. 

pr£&!. 

H  1  Hydrogène  )  (  V.  S.  Buackett,  Asirophysic.  /.,  1922,  56,  1 54  ) 
Séries  dans  l'infrarouge. 

s,.co"uai„.      secoure. 

1 

Source  :  Long  tube  (environ  im)  de  verre,  où  circule  l'hydrogène 
à   basse   pression.  —    Courant   de   décharge  :   environ    o,5   amp. 
sous  6600  volts.  Le  spectre  secondaire  est  absent,  sauf  au  voisinage 
des  électrodes.  On  observe  le  spectre  émis  par  les  parties  médianes 
du  tube,  qui,  clans  le  visible,  n'émettent  que  la  série  de  Balmer.  — 
Spcclroscope  :  à  prisme  de  sel  gemme  et  tliermopile. 

Lignes.             Xobs.              À  cale.                           Séries. 

Consta 

A  1  38469,22 
B    1  io5oi,7 

îles  calcul 

29225,53 

109843,2 

ées  à  partir  des  termes  m  =  3 
de  chaque  série. 

29147,131  32o3o,82|  27176. 66 
io2<)G3,4    109318,3    109783,2 
96030, 4  |— 1887,8       '226,2 

4,5, 

iot^s's 
38826,8 

N«.. .        jo5oo±3oo       (  v  =  109677, 7  /'-i  _  -LV 

Ns...       263oo±20o       j                          M"      '""/ 

m 

Obsc 

rvc  moins 

calculé  (A.) 

Pa...      [ 18800]               18730  ) 

Pp...      [.2800]                ,2820               0(/)-7;./_L_J_V 
Py...        iogoodrioo       10940  V              J  -<    '  \S%       miji 
Pj...        .o.oo+too       iocôo  \    ,»  =  4,5,6,7,8,[9],.o. 
P, . .  .         g5oo±ioo        9350  ) 

6 

8 

!» 

—  1H.2 

0 

+  0,18 
+  o,:>4 
+  0,45 
-1-  o,56 

+0,021 
+0,047 
+0,078 
+0,096 

+»,i3i 

—  1,06 
— 2,2 

—  3,2 

-4,0 

—  0,091 

—  0,1  o3 

—  0,19 

—  0,21 

—  o,23 

+o,o3G 
+0,022 
+0,068 
+0,069 
+0,072 
+0,090 

—o,34 
— 0,71 

—  1,07 

—  i,3o 
— 1,34 

H,  He  (Hydrogène,  Hélium  )(.!.  Holtsmark,  Ann.  P/iysik,  1918, 
[4],  55,  245).   —    Répartition  de  l'intensité  dans  les  séries 
spectrales. 

H,  He  (  Hydrogène,  Hélium  i  (  II.  A.  Kiumehs,  Mcm.  Acad.  Roy. 

Se.  et  Letlr.  de  Danemark,  [919,  [8],  3,  287).  —  Calcul  des 

intensités  des  lignes  spectrales,  en  appliquant  la  théorie  du 

quantum.  Étude  de  l'crlet  Stark. 

Important    travail    tbéorique.    Les    données     numériques    qui    y 
figurent  résultent  d'expériences  antérieures. 

He  (Hélium)  (A.  Lande,  P/iysik.  Z.,  1919.  10,  23>).  - 

-  Séries. 

He  (Hélium)  (L.  Silbersikin,  Astrophysic.  J.,  192», 
Données  sur  les  séries  du  spectre  de  l'hélium  ne 

56,  .19). 
itre. 

Hg  (Mercure)  (  11.  Dingliî,  Proc.  R.  Soc,  Lond.,  19 

>i,  [A],  100,  167).  —  Séries  dans  le  spectre  d'arc. 

Dans  les  Tableaux  qui  suivent,  la  colonne  intitulée  Av  donne  les 
tuantes  de  chaque  composante  de  la  série  diffuse. 

séparations  des  composantes  des  quadruplets,  ou  des  lig 

ves  consli- 

(Juadruplets  principaux. 

Quadruplels  principaux  (suite). 

il  — wll| 2,5,* —  mP     — Combinaison. 

1  £  —  rnUi 2,5*  —  nij)t  \ 

iX  —  ///1J3 2,5x  —  mp.,  .  —Triplels  principaux. 

iS-mns 2,5s  — mp3  ) 

1  £  =  2i83o,8 

3. 

X(I.A.)eti.                   v.                     Av. 
,072,63  (5)            .6462,9 
907,53(io)         i4473,o          |3g'i 
082,01  (4)            1 i 1 1 6 , 1 

)        \                    ,       a                           20,2 

092,20  ( 1 r)           14096,2 

m  tr. 
5367,6 
7357,8 
7714,6 
7734,4 

( 

m.                  '/.(LA.)  et  i.                      v.                       Av.                   m\\. 
1 —12070,23                  —8282,7                            3on3,5 

—  5460,74  (10)       — i83o7,5          Un'',1,-         4oi38,3 
-4358,34(io)       -22938,.            f^°J           44768,9 

-  4o46,56  (10)      —247o5, 4            ''             {6536,2 

11287,15(10)            8857,3         "-/-'A         12973,5 
r3673,og  (6)              7311,7               l\'  \         1 4 5 1 9 , 1 
i3g5o,76  (2)              7166,2            '  °^        14664,6 

•4 5675,86(5)             17614,3            3884 

58o3,55  (4r)           17226,1                   'J 

5859,32  (4  r)          17062, 1 

5872,12  (a)            17025,0              17'' 

0 53i6,69  (3v)           i88o3,6              3i 

5354,05(40           ,8672,4             Io6;3 

3184, 70  (3r)           1 8566,1 

5389,01  (1)             i855i,2               "'!l 

4216,3 

4 Go 4, 7 

1768,7 

48<>5,8 

3027,2 
3 1 58,4 
3264,7 
3279,6 

L.  Bruninghaus. 
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Hg  (  Mercure  |.  —  : 
Quadruplais  principaux  (suite). 
X(I.A.)el«.  v.  Av. 

5ioa,  j  '  i  >  \  t  u)k) '!.  i  ,     _ 

5i2o,65  I  Ir  i  ig523.  i  (|(|". 

Si  t8,og  (1)  I9457,i  '-'(• 

5i4o,io  (i  1  ii)i  j.)."» 

[970,13  (iv)  2011  |,7  ;, 

5980,82  (3r)  20071 ,5  ! ,'o 

[991  ,5     (2)  -0028,  ".  ' 

|883,i     1  1  I  20474,5  ,     , 

[890,27  1  >  r  1  204  [3,1  '* 

4896,9    1  1  1  204i5,  i 

[822,3  (  1  I  20731,3  . 

[827,1   1 2 ï  20710,7  ' 

[832,2  I  1  1  20688,8  "'  9 

Deuxième  composante  seulement. 

[782,  I    1   I   I  >ooo">  .(i 

Ï718. 1(1)  2io55,2 

4722,8    1  1   I  'il  I  (iS.., 

Î701 ,8(1)  21262, 5 

4685,3  (1  )  21337,3 

[672,7  !  1  i  21394,8 

i(K)2.  î  1  1  1  21  ;  ; ■».  ; 

(653,  [  (1)  2i483,8 

Quadruplets  étroits. 

Désignation  coui 
-m2... 2  P  —  hw    —  Combinaisoi 

-  w- •>/>,  —  w*  j 

-  m?. j./>2  —  ins     —  Triplets  élr< 

-"'- ipz  —  ms  ) 

»u3,5;  in,  =  4oi38,3;  1  II  ,=  44768.9;  1  1 1 v  =  1 
(  I.  A.)  el  1.  v.  Av. 

12070,23  8282,7  >     V 

5460,74(10)  i83o7,5         'JjgJ'g 

iojii.-jii  (10)  2  [705  .1  '  ''  '  2 

5oa5,56(3)  19892,7         ,„„.-,,         1 


' 76; - i 


',i4o, o3  (  1  ) 

24l47,9 

2576,29  (il 
2464,06  (2) 

388o4, i 

38i5,84  1  1  1 
2446,90  (2) 

2345,43  1 1) 

26199,3 

36223,  i 

jo856,i 

2379,9g  1 1  ) 

37372,5 

i 200 i,6 

2625,24  (2  1 
234o,6o  1  I  ) 

38080,7 
[2711,5 

«•tic  d'arc  1  suite  1. 

Quadruplets  étroits  1  lin  1. 
Deuxième  composante  seulement. 
/.(I.  \.)  et 


1371,70  1  1  1 


iS-,',8,, 


396o6,3 
39674,2 
39728,9 


Quadruplets  diffus. 


ill2 
ilf.  - 


2P—  md"   j 

2P       W    * 


Désignation  courante. 

—  Simplets  diffus. 

Combinaison. 


1—  ml)     —  Combinaison. 

,,-mrf') 

1,       w//'     -  Triplets  diffus. 

,    -  md    ' 


(LA.),  et*. 

5790 ,66  ( 1 o  r j 
5789,69  (2) 
5769,60  (  10 r) 


3i3i,84  (7) 
3i3i,55  (7) 
3 125, 66  (8) 

2967,52  (1) 
•..967,28  (5  1 

[347,5o  Min) 
[343,64  (2) 
1339,23  ,  \) 

3027,48  (2) 
3o25,6i  (2) 
3o23,47  I  i) 
3o2i,5o  (5) 

2655, i3  i  i  1 
2653,68  (  i  t 
2652,04  '  3 ) 


î—md'  S  ~  Tr'PIets  difTus- 
>i — )«1)      — Combinaison. 
^  —  md"    —Triplets  diffus. 
111,=  [4768,9;  1 1 1  -.  =  46536,2. 

Av.  m\,  clc. 


17267,4 
17327,5 


33688,5 
33691 .2 


37652,0 
37672,5 
37695,8 


7096, 


L.  Bruninghaus. 


Mk     Spektroskopie  (Serien).  —  Spectroscopie  (Séries).  —  Spectroscopie  (Séries).  —   Spettroscopie  (Séria). 


Hg  (Mercure). 

Quadruplets  diffus  (suite). 


2810, 5i   (0) 

35570,5 

2806,84  (1) 

356i6,9 

28o5,42  (  1  ) 

35634,9 

28o4,46  (2) 

35647,i 

2803, 48  (4 ) 

!    )(.    >().(> 

2801,22  (0) 

35688,4 

2483,83  (2) 

(0248,6 

2482,72  (3) 

40266,6 

2482,01  (4) 

40278,1 

i    (2) 

S  (3  ) 
)'(*N) 


4i665. 
43420 


26 îi ,  11 

(0) 
(0 

37832,2 
37851 ,8 

tîîlïî 

(  3N) 

(0 

37884,2 

2.358,48 

(  .  N) 

42493,8 

2258,87 
3524,27 

(2) 

44-256,8 
28366,7 

35a3,oo 

ii) 

28377,2 

;;■';;.;  >g 

(0) 

3838o, 5 
38393,6 

ttol'M 

(2N) 

384o3,« 
384 [5,i 

4492,2 

4367,8 

432. ,4 
45o3,4 
4491,2 
4478,7 

iiï9,9 


ns  le  spectre  d'arc  (suite). 

Quadruplets  diffus  (  fin). 
m.  X(I.A.)eti.  v.  i 


232.3, 3o  (iNj  43029,5 


Les  deux  premières  composantes  seulement. 
3478,98  (I)  28736,4 


1477,85  (1)  28745,3 

:3;(),38   (o)  38754,6 

^78,91   (o)  38;6 ',. 8 


1377, 1 
i368.o 


2578,44  (iN)    38771,9 

3447,22   (I)  2ÇJOOI, o 


i366,4 
1112,5 


3j6o,o 
3 124, 7 

256., 

8  (  1 N 
1  IL  — 

39o33, 1 

„, 

uo5,2 

3io5J2 

!o<)6,  > 
3074,8 

il  !<»,.. 

10.. 

il.. 

1"2.. 
13.. 
14.. 
In,  . 

»3  (.X) 
»o  (iN) 
ig  (  1  N 
34  (  1  N 
'i  (  1  N 
3  (  1 N 

39215,8 
39226,6 
39374,i 
39487,8 

i''l<'>Vl,3 

922,5 

9  «  1 , 7 
764,2 
63o,5 
559). 
486,8 

3io3,7 

3no,3 

2289, 1 
2277,6 

16.. 
17.. 
18.. 
19.. 
£0.. 

2  3 1 4 , 
•>5.  1 . 
25og, 

■>3o3,' 

it  (iN) 
i  I  i  1  N 
-  (oN 
\:  (oN 
^7  (o'N) 

Iruplets  fondamentaux 

376,9 
335,4 
3oi,o 
269,2 
243,8 

N 

m  '1». . 

Désigna 

lion  ce 

urante. 

23o(),  I 

2 
2 

y 

A" 
A" 

—  m<t>. 

3^_^5  — TripleU 

;  :/"     ..-./    -  Triplet 

fonda 

fonda 

mentaux. 

2286,  i 
2269,6 

mentaux. 

•(A  = 

=  I 

2749,9; 

À  (LA 

2785,3;   >A"=  12845, 
)  el  i. 

3;  a  à 

Av. 

"=  12848,1. 

W<1>. 

3.. 

i7"j'! 
17108, 
i6o/38, 
16918, 

.)                 58i4,8 
3i(.)          5843,5 
$6  11  )           5902,0 
32(2)           5909,2 

28,; 
58, 

7,- 

6935,1 
6941,8 
6943,3 
6938,9 

;;:■•;; 

2279,4 

4. 

12020, 

20(1)           83i7, 2 

4432,7 

i:i(i,s 

1  .886,64  (0          s',  10,6 

j     4434,7 
1      {437,5 

e  rfc  quadruplets  de  cooibit 


w^     —Combinaison. 
14768,9;  1  IL  =  46536, j 


L.  Bruninghaus. 
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Hg    Mercure).  - 

Série  de  quadruplas  de  combinaison  (suilci. 

».  X(I.A.)ct(.  v.  Av. 

3..      [3i3,3     (iv)      23177,7     „„„;  - 

toi  i  ,o5  i  i  \  i      i  !>"i .  i        ,  .       ' 
:"S!°-'       ,;Gil; 


v(calc).    to(calc) 
23173, 7 
33i98,5 


dans  le  spectre  d'arc  1  î«t/e  1. 

Système  de  simplets  <  li 
if.  Série  de  combinaison  :  1  n,      wjP..  .  . 


1002  I  .s 
[6  lo,6 

1 -h- .  i 


iS.p.S.,  (  iN  1  ■>.  >(i;.i.> 

■.-Mo. si  (-.  \  3.70c.  1 

■  178,66  (  1  )  ',o33>.,6 

•!-;....  1  2N  1  i2iio,2 


25679, 1 
357o3,9 
io334,5 


Sj  slème  de  simplets. 
I.  Principaux  simplets  :  1 1 1 3  —  m? 


X(I.A.)eti. 
->VÎC,  ïa  i  10R) 

,,,-.s,  (7r) 
28 '.6. 9,  11  ) 
1563,90  >  1  ) 
fc44',o3  (1  > 


V.  BIP. 

-394i2,6  84,81,5 

245i5,g  20253,0 

34992,4  9776>5 
38991,7         5777,2 


io.p. 


38k 


II.  Simplets  diffus  :  1  P 
■819.07 


,7'-»(- 


54o65,7       3ou5,8     I 
71290,6       12890, 9(?X' 


Simplets 
icipaux  (i) 


Ml.  i.)e 


1 11,       3ou3 
Désignal 


54o65,7 


■  9859,7     —  <|8C..,5 

?  ? 

14884,8       1 J886, 1 


.  Simplets  étroits  :  iP  —  mU3.. 


2536,52  i 

10R) 

3g  i  1  ■ 

,6       1 

1768,9     ) 

Com 

1435, 63 

696) 

:8       1 

'>>'>,:    ) 

r,5  S 

■3ns    2Pi 


I2  (Iode;  (R.  Meckk,  Z.  Phjsik,  1921,  7,  73).  —  Séries  dans  le  spectre  do  résonance  de  la  vapeur  d'iode. 
Spectre  fondamental,  excité  par  la  ligne  verte  du  mercure.  Les  lignes  de  ce  spectre  sont  représentées  par  la  formule 
v  =  i83<>7, 5  —  213,667/M  -4-  o,  )9'2/«2+  0,00207/w3         dans  laquelle        m  =  o,  1,  2,  3,  . . . ,  28 


Ir,  Pt  (J.-E.  Liliknfeli)  und  II.  Seemann,  Plivsik.  '/..,  1918,  19,   >(">•>  ).  —  Lignes  de  la  série  K. 


K  1  Potassium]  (S.  Datta,  Froc.  R.  Soc.,  Lond.,  1902.  [A],  101,  53g 

Le   mêlai   est   vaporisé   dans   un   tube  d'acier  de   20   inclies  de   longueui 

des  lentilles  de   quartz.    Le   tube   est   vide   d'air,  el    la   pression    de    la  "\ape 

pendant  un   temps  suffisant.    Soiuve  de  lumière  :  cratère   positif  de  l'are  au 

de  la  vapeur,  de  façon   à   obtenir  successivement   les   lignes   fortes,  puis  les 

Dans  le  Tableau  I.  la  colonne  v0bs.  —  vcalc.  correspond  à   l'emploi  de  la 


ries  dans  le  spectre  d'absorption  de  la  vapeur, 
-lie  de  diamètre,  chauffé  électriquement,  et  fermé  pa 


v  =  35oo8,48o 


">-'<>.' 


Le  Tableau  II  c 


ient  deux  suites  de  ligues  ol.h 
Taiîi.eai;  I. 


Série  principale  du  Potassium,     ic  —  mp,  is  =  35oo8,48. 

À(I.A.).            i{vac).            Av.  mPl,.  m.      vobs— vcal. 

"7664.94         13042,82       -_  _  21965,66  0,00 

7699  ,OI              1 2f)8  5,11           "  29.023  .'27  '  ' 

ft4o44-'4o      2.4720,18        „  ,  10288, 3o  ,            0,00 

[048.201      24701,49          '  '"  306,99 

-  Nombres  empruntés  à  Meggers.  —   '•  Mesures  de  l'arc  dans  le  vide. 


,29667-    ^-1) 

ant  notablement   la  pression  de  la  vapeur. 
Tableau  l  ( suite) 
X(l.A-).  v(««c).  Av.  mp,,. 


3io 


,..       3934,26       ,,         0,07 

•"  38,69         W 


h.  Bruninghaus. 


Gif»     Spektroskopie  (Serien).  —  Spectroscopie  (Séries).  —  Spectroscopie  (Séries).  — -  Spettroscopie  (Séria). 


X(I.A.)- 
3o34,78 


•2916,11/1 
2902,203 
2900, 126 


K  (Potassium).  - 
Tableau  I  (suite). 

.).  Av.  mPi^.- 


Séries  clans  le  spectre  d'absorption  de  la  vapeur  (suite). 
Tableau  I  (fin). 


34387. 

34i7i, 


■»sc,s,  ('.■-: 
2867,676 

2866,832 
2866,075 
2865,407 
2864,778 
2864,  ?.i  3 
2863,703 
2863,244 
2862,823 


34S61 ,'î 
3487i,5o 
34880.72 
3488S,8/, 


3  1920,33 


i36,98 
,27,76 
119,64 

111,96 
1  o  5 .  1  o 

98,88 
93,3o 
88 , 1  ") 


(26) 

0»7) 

(28) 
(29) 
(3o) 
00 

(32) 

(33) 
(34) 


2861,07 
286o,83 
286o,5i 
2860.32 


34925,23 

>i9>9,  ">i 
3  1933,89 
34937,9* 
34941,73 

5 4944,6! 

34988,66 
34951,10 


(37) 
(38) 

(3g) 

(4o) 
(40 

(42) 


Suite  co 

nvergente 

v(vac). 

Av. 

IH'-i- 

M  LA.). 

New 

Fond  contii 

New 

l:::::,'1" 

j::-;; 



New 

3461,7 

■.S.S79/> 

I  17.4 

34 ',6.722 

2900.1.70 

IOI,6 

New 

3434,7 

29106,3 

New 

3221,8 

31029,9 

46,9 

32I-.66'; 

310(1!). 7(1 

M  1) 

3217,176 

31074.22 

0 

NVw 

32i  3,8 

3iio7,i 

j  ,9 

New 

3io3,4 

Î22I3.4 

/  •• 

i,(5) 

3I02.023 

32227,71 

^.> 

>i(5) 

New 

iioi,8o6 
3ioo,5 

32229.96 
32243,5 

1 3,  3 

>,,,((>) 

Nouvelles 
pour  êl 

lignes  ti 

op  faibles 

New 

E 

p(u>) 

»  New 

M'O 

New 

Dan 


X(L> 

-So 

y(vac.). 

32941,76 

3o33,o 
2992,140 

2.990.45 
'()(')  '{.260 
2961,71 
2942,718 

961,09 

331 11. 18 
43o,o6 

;;7!6.7s 
74  5.47 

33<i7'-.  ■'■« 

294 1  • 

il!  2 

9X9.90 
3  ,i  i-.CS 

>.>><;. 

10 

i65,25 

2Q.6. 

I  1 

34280,20 

2914- 

31 

01,08 

19,33 
18,88 

■7,69 
17,62 

17,57 
18,88 

gnifie: 


K,  Na  (Potassium,  Sodium)  (S.  Datta,  Proe.  R.  .Soc,  Lond.,  1921,  [A],  99,  69). 
Séries  dans  les  spectres  d'arc  dans  le  vide. 


s'est  servi  au  cours  de  ce  travail  de  la 
tes  (même  celles  appartenant  à  la  séri 
ont  été  faites  dans  le  S.  I. 

I  contient  les  résultats  de  ces  mesures  pour  le  sodium, 
îc  ceux    de  Kayser  et  de  Zickendraht ;  il  indique  les 
lv  des  doublets  et  les  séries  auxquelles  ils  appartiennent. 
i;nes  de  la   série  étroite  sont  exaciemenl  représentées  par  une 
nule  du  type  de  Hicks,  savoir  : 

Si(i»)  =24476,18  \ 109678,3 

s2(»0  =24493,35  j      f/m+0j65o835_ 


les  de  Lord  Rayleigb,  q 
ad  possible  de  très  pié< 


5  brillantes  extrc- 


Le  Tabli 
comparés 


o, 01 3290 \ 


différences  entre  les  v  o 

Tableau  I. 

Kayser     I  I 

et  Runge       av  '  '" 

X(Row.).  '>>('•- 


é  calculées  à  partir  des  comp 
lires  3,  4  et   6.   Le  Tableau  îc 

Lignes  de  série  du  sodium. 


Série  principale. 


589o,i9  „ 
5896,16  |  • 
*  Employé, 


XX9  jC->|:Go;a  351 
1 5895,932| 169)6,17! 
ir  le  calcul  des  consla 


■'4476,i8|. 
,''.449i,36|. 


Tableau  I  (suite). 

I      Datla      \hvOC)     I     Av 

Â(I.À.).       l         ''  " 


tpi-n 
ipî—n 


ipt 


=  24476,  18. 
=  24493, 36. 


6161,  i5 
6i54,62 

17,22 

6160,72.5 
6154,214 

16227,37 

16264,31 

17,17 

(3) 

8248,81 

5 1 53, 72 
5 i49, 19 

'7,07 

5i53,645 

3  1  J9  ,ot)0 

19398,34 

'7, '7 

(4) 

5077,84 

4752,19 
4748,36 

'6,97 

473i,89' 
47l^,<'i6 

2ioi,s.;7 
2io55,55 

17,18 

(5) 

3437,81 

4546,o3 
4542,75 

i5,89 

151  >,2i8 
151 1 ,671 

22012' 18 

17,18 

(6) 

2481,18 

Zicken- 

draht 

X(I  A.). 

4  1'>.2 

16,88 

4423,3 1 

22601 , 16 

1873,00 

14 19,9 

44i9,94 

22618,40 

i,  .  .., 

U  ) 

4344.7 
431i, 4 

•7,1'.) 

1341,8 
434i,5 

2,3009,5 
23027, 1 

'7,5 

(8) 

1466,47 

L.  Bruninghaus. 


Spektroskopie    Serien).         Spectroscopie  (Séries).         Spectroscopie  (Séries).         Spettroscopie  (Séria),     (i'i? 


K.  Na  i  Potassium,  Sodium  i. 

T  VIII. KM     I    |   fill). 


Kayseï 
et   Rtmge 


.  .   .      .....           \   i  r;,       mil 

Série  diffuse.  \  ,J,J     w:( 

l/J,= 

=  M 

76,18. 
93 ,36. 

S688,  •" 
568  i,qo 

16,  >g 

5688,  ■>  11 
5682,675 

i7575,3o 

I"    H|».    \- 

17,17 

1  ; 

6900,88 

;98a,864 

20o(>5  .20 

' 

(979<3° 

17,04 

[978,608 

10080,34 

;  1   1 

kl  J 

[669,  1 

19,  28 

[668,  »97 
[664,858 

■>.  ,1  ■;.-■; 
21  i  ;<>,s<) 

17,16 

(5) 

3062,  |6 

i  )oo. (i 

i  [9  i  •  ! 

18,19 

5497,7*4 

i  i'.ii.  ■•<■<' 

22227, 1 1 

222  14 ,  25 

.;.-i 

1  C,  ) 

2249,09 

Zicken- 

(1  rah  t. 

X(I.  \.i. 

|3g3,5 

1-  6a 

1393,45 

2*754,77 

1-  10 

1-21    '1 

i  ''.)°i  ' 

i  î9°  ■  ■  i 

22771,96 

Le  Tableau  II  contient  les  données  correspondantes 


tt(i»)  =21963,06  l 
*(m)  =  22080,84  j 


dont   les   constantes   ont  été   calculées   au   moyen    c 
es  des  paires  5,  6  et  7. 

Tableau  II.  —  Lignes  de  série  du  potai 


~\~ 


Série  principale. 


ioii,  29 

18  76 

4047, 36 

>  t  »*'» ,  i9 

s.  il 

>ii7-  l'.l 

3217,27 

;,,;  76 

■'"' 

;(•)(•)',  ,9  i*  j  l'io  |->,  S-.. 

7699.01*!  12985,04 
1  }o  24720,  18 


t.ç  =  35oo5,88. 

5-     8|/j    |2i963,o6| 
*7.7»K';  220*0,84 


Série  étroite . 
57, 56 
57,64 
58, 14 


5782,6- 
531o,o8 
5323.55 
5099,64 
5<»sî.i9 
§956,8 
1943, 1 


Ï8, 


6939,50 

691 I ,80 

5802,16 

5782,77 
533c).(i;o 
532.3,228 
5099,180 

5oS',.2l2 

5956, 043 
5941,964 

',S(i3.C.i 
I849.88 
5800  ]  16 

;      »:■     >!,; 

Î7  5  4 1 S 


i/>i=  21963,06. 


iiio(5,3  5 
1  5464, 10 
[7230,21 

17287,97 
1S722,  5(i 
1S7S0.  ',0 
i960 5, 51 
19663,28 


2061 3, 33 

2082(5,82 
2098.'! ,  58 
21026,7 
21084,0 


58 , 1 
57,76 


(moy.). 
7556,71 

{732,85 

3240, 5o 

2357, 5 

'791!  i 

1407,90 

11 36, 2, 

936,36 


s  les  spectres  d'arc  dans  le  vide  (suite). 

Tableai    il  (fin  1. 

el  Runge      Av         Dalla       v(uac  \       Av 


Série  dmuse.  J  ^      '^       ^      ™. 


5832,23 
58 12,54 
535q,88 
5343  35 

i8,08 

1 "i  i  1  .  1  3 
[7198,91 

57.78 
57,80 

(5) 

1821,93 
3309,86 

5i 12,68 

57,28 

|9555,6i 

'7,77 

(*'>) 

2407,45 

i965,5 
'1932,2 

[791  ...s 

20866 /ï  3 
21066  ',38 

'7) 
(8) 
(9) 
(10) 

(827,83 
[433,6o 

957,48 

Combinaison. 
4642,172  21535,62 

161 i,585         2i538,36 

Les  Tableaux  Ht  et  IV  ? 
le  lignes  solaires,  faites  pi 
obtenus,  avec  des  lignes  d 


v(cal.). 
2i35,46 


relatifs  aux  nouvelles  identification! 
auteur  au  moyen  des  nombres  qu'il  ; 

tes  du  sodium  dans  le  Soleil. 


Sx  (3).. 
*i(3).. 

./.,(  ii.. 


(Rowlanili. 
6l6o,956 

61 54, 438 

5(588,13(5 


Ï«jS-*,SÙÎ 

',978,  (5o8 
1(5(58,597 


rfi(6).. 
rfi(6).. 


94,356      00 
Tableau  IV.  -  Ligi 


du  po 


MO-. 
Pl(l  )•■ 

rfi(3).. 

d,,  •>). 

*(4).. 

d-2(A). 
rfi(5). 
*(5). 


7,".»'.l-'".)7 

69(i5  /i'O 


7699 , o 1 
7664,94 


C?(Rowland). 
Masquée  par  l'e. 
Masquée  par  Cr. 


-1-0,28     D'après  Meggers. 
+o,25     D'apr.  Saunders. 


+-o,ij     Déjà  observée. 


Mg.  Hg,  C  (Magnésium.  Mercure.  Carbone»  (E.  Geiirckiï  uni 
!,.-(..  Glaser,  Ami.  P/ijrsik,  192.1,  65,  606).  —  Structure  tics 
spectres  de  bandes  do  ces  métaux.  Photographies. 


L.  Bruninghaus. 


GV8     Spektroskopie  (Serien).  —  Spectroscopie  (Séries).  —  Spectroscopie  (Séries).  —  Spettroscopïe  (Séria). 


MgF2,  CaF2,  SrF2.  BaF2 1  Magnésium.  Calcium,  Strontium,  Baryum  -fluorures)  (S.Dvrn 

,Proc.R.Soc,  Lond..iQ2i,  [A],  99,  .',36). 

Spectres  de  bandes  des  fluorures  alcalino-terreux. 

L'auteur  représenle  les  bandes  observées  au  moyen  de  formules  du  type 

v  =  a  —  b/u   —  cm'-. 

Ou  trouver.)  ci-dessous  des  Tableaux   fournissant  les  valeurs  des  constantes  a,  b  et  c  pou 

r  les  différentes  séries  observées  dans  les 

bandes  des  fluorures  étudiés. 

Tableau  I.—  Constantes  pour  le  calcul  des  séries  de  MgF2. 

Tableau  II. 

—  Bandes  de  MgF2  {suite ). 

Séries.                  a  =  v0.                                                  c. 

Datta 

Dalla 

1),.... 

28543  38        —20,98            -Ho,  11 

A(I.A.) 

a(I.A.) 

D\ . . . . 

28535  88        —20,91            -+•<>, 11 

l<      )■            l 

0 

If,.... 

.     27861)28         -28,03            -+-o,oi5 

Série  E,. 

Série  E", . 

B', .... 

,     27825,47        —28,85            +o,oi5 

0  3682,82   27145,44 

0.00 

0    3685,79     27123,57        0,00 

B", .... 

27814,55          —28,2601           -+-0,OIJ 

1     3677,92     27181,69 

-0.00 

1    ■5C.8o.8o    27160,14      +0,02 

\r;.... 

■      27775,61          -27,57              

_0'05 

2    3675,91     27196,44       +o,oi 

El... 

•     27149,43        —36,475          -+-0,175 

3    3668)26     27253)1  ; 

KJ    O» 

E', . . . . 

•     27145,44        —36,435          +0,1786 
.     27123,57        —36,7ioi         -+-o,i365 

■l    3663,52     27288,33 

+o!!o 

4    3666',23     27268)23        0)00 

6    3654^25     27307)61 

-o'oi 

(•    3656,73     27338,9g      +0,06 

Tableau  II.  —  Bandes  de  Mg  F2. 

7    364g,6g     27391,72 

ko)o6 

7    3652,07     27373,86      +0,07 

Dalla 

7.1  I.  \.). 

Dalta 
7.(  LA..). 

.s    3645,19    27425,50 
9    3640,76     27458,90 

+0)12 

9   3642)93    27442)91     -0.2/1 

m.      (air).       v  (twc).     v„-vc. 

11)    3636,4a    274gi,7i 
Il     3632,20     27524,62 

-0)82 

10  3638,4i     27477,03      -0,27 

11  3633,94     27510,87      -o,75 

Série  D,. 

Série  B'j. 

0    35o2,44     28543,37      -0,01 

(1    359280     2782547        0.00 

Tableau  III.        Constai 

tes  pour  le  calcul  des  séries  de  CaF2. 

1  3499,88       28564,24          -O.OI 

2  3497,35     28584,90 

1     358g,n     27854,10      +o'o5 

sor.     a  =  v0. 

b. 

c. 

Sér. 

a  =  v,. 

b. 

c. 

2    3585,42     ''78S;,So      +0,09 

ii 

29()55.02 

29636,74 

+  100,6! 

+101,001 

1,0 

B, 

:.";:.'  "r. 

-    5)6201 

+o,i764 

?  Pif   lm5'%     2? 

4    3578,06     27940,15       -0,26 

A, 

A'., 
A3 

;"î-s  ~;; 

ras 

+  24,2 1  >. 

-ô'.S 

+  0.1  ',.).(> 

li'-, 
Ii!, 

b: 

1  r>  i»  1 .87 
16424,27 

-  5,6oo3 

+0,1 55 
+0, 1  55 

10    3478)33    28741)16     -1)02 

6    3571,98     27993,95       -2,69 

Série  !>",. 

A3 

A4 
A-, 

\'<\'ï>  '"s 

' 24'191 

+0,1419 
+0,1029 

Ci 

1  :;, 

1  "11)78. iji 

-I  1.  iooi 

+0,120 

il    3476,32    28767,86     -2,99 

0  3594,22    27814,55 

Série  D,. 

Tableai 

IV.  —  Bandes  de  CaF2. 

1     i  igo,  18     >7S  ]■>.-  1       -0.0  > 

Dalta 

Dalta 

0  35o3,36     28535,88        0.00 

1  (5oo,8i     28556,66      -0,02 

fii    3479',ig    28734,15      +0)17 

2  1586,94     27871,00      -0.01 

3  3583,3o     27899,30      +o,io 

7    3568,0      28011,20      -0.42 

Série  Ii,". 
0    3599,26     27775,61       

A(l'.    V.). 

m.      (air).         v(tw&). 
Série  A,. 

0  337i,i5    29655,02 

1  3382,62     2g555,4] 

3    34i»4',76     29363)28 

»;»» 

7.(1.  A.) 
m.       (air).        v(wac).    vo~V 

Série  A',. 

0  3462,02     28876,70      0,00 

1  3472,78     28787,25    -o,o5 

2  3483,4i     2869g, 35     -o,,5 

3  3493,96     28612,71     -o,5g 

4  35o4,23     28528,79     +0,09 

5  35i4,46    28445,78    +0,08 

Il    3476,96    28752,56      -0,02 

1    3595,69    27803,18       

Série  A,. 
0    3373,22     ■>()(')!('..  7 1 

6    3524,54     28364,45     +0,1 5 

li     1470)48     28806)24      -0.81 
i:;    3468.46    28823,01       -'.77 

Série  E,. 

0  3682,28     27149,43         0.00 

1  3677,36     27185,73         0,00 

1    3384,64     29536,77 

~":M 

Série  A3  (Fabry  A,). 

0  5i15,0G8     19428,5     

1  5i52,246     ig4o3, 7     

18    1276,663     18946,2     

Série  B,. 
1     358  i'59     27889*26       -o)o5 
3    3577,41      17945,21       -ci, 08 

i    3662,96     27292  78       +0  08 
B    3658,28     27327,48       -.,0 

0  3449,24     28g83,66 

1  3459,95     28893,88 

-0,17 

Série  A';t  (Fabry  A,). 

0  5i46,648     19424,8     

1  5i53,22g     ig4oo,o     

i      1573,79     27973,51        K>,I1 

8    

5    35oî)8o     '^X 

-0  !  1 2 

S    35/0,28     28001,15       -0, 1  i 

9     

1     6    35n,84     28467, 0( 

+1,1 

18    5277,583     i8g42,g     

L.  Bruninghaus. 


Spektroskopie  (SerienV         Spectroscopie  (Séries).         Spectroscopie  (Séries).         Spettroscopie  (Séria).     G'i9 


MgF2.  CaF2,  SrF2.  BaF2. 
vi.i.i m   iv.  -  Bandes  do  CaF2  (*/ 


DaUa 
m r). 

,(,;„:,. 

v   —  V 

Série  V. 

(Fabrj  B 

). 

ii    'i "i  '.'M  ; 

18894,9 

18873,9 

H)     $420,994 

18441   s 

Série  A, 

l  Fabry  B. 

)• 

18888,1 

18867,7 

20    5422,112 

[8438, 0 

Série  B 

|  Fabry  ('. 

. 

Û 

17094,8 

1     5846,25  s 

17100,6 

171  i;.  ; 

Série  Dalla  li,  (  Fabrj 

D). 

0         ()(l   S"."!) 

16559, 1 i 

o,uo 

1    6o3 5 .  5o 

iii'ii;  ;.(',.) 

-0,01 

2    (îoii.jo 

16569,82 

+0,0") 

3      ()0  !  !,(',' 

"6574,71 

+0,09 

i  6029,98 

Il>i7.,.-M 

+0,06 

S    6028,43 

[6583, î; 

+0.10 

16587,21 

-0.08 

7    6025,78 

16  «90,76 

-o,rî 

8    6o24,55 

i())çii,  i(i 

-o,o3 

Série  Dalla  B'2  1  Fabry 

D'). 

(J    6050,97 

[6521 ,72 

O.OO 

1    6o49,o3 

[6  ir.ui 

2    6047,22 

[653i,g6 

+0 ,  06 

3    6o45,58 

iG5  S<>.  \\ 

-0,08 

-4    6043,98 

i654o,82 

-0 . 0?. 

S    6042, 56 

i6544,7i 

-0 , 1  3 

G    6o4i,>.3 

16548,35 

-0,23 

7    6039,96 

[6551,99 

+0,07 

Série  Datta  B'i  (Fabry 

D"». 

0    606  \ .  > 

iCJSi.S; 

0,00 

1    6062,47 

ltij()o.  iS 

+0,07 

2    6060,57 

16495,52 

+0.07 

3    6o58,8i 

i65oo,  ;  i 

+o,o(> 

X(I.A.) 

(air) 


v(vac).    v„- 
1  B'L  1  suite  1. 


Série  Dali 

4    6057,14     (65o4,8g  <<>.i 

6    <;,»•,,.  ,;     Hiir.'s-)  -o,'o 

8    6o5i,g3     16019, 10  -0,6 

Série  Dalla  IL, 'i  Fabrj  D'"). 

11    6086,87     16424,27  0,0 


(i    (io--  .  V!     i(i  i  îi),  îo  -0,6 

7  6076,23     [6453, o5  -o,3 

8  6074,81      [6456,87  +0,6 

9  6073,84      [6459,52  +o,(i 

Série  Dalla  C,  (Fabry  E). 

(I    6256,52     15978,94  0,0 


Série  Dalla  C,  |  Fabry 
0  6285,25  i5go5,89 
1 5916,75 


E'). 


6276,72 
6272,67 
6268,57 
6264,68 
6260,96 
6257,37 
62  5  j .  1 2 


1 5948,20 
1 5958,10 
15967,58 
15976,74 
1 5985,07 
[5994,80 
iGooi, 18 


■  Conslantes  pour  le  calcul  des  séries  de  SrF2. 


A,. .  .  .     27309,72 

A,.  .  . .     •>%'.<),  i'i 
A2. . .  .     267  io.oi 


787,93 
1578,921 


-^o.oi'ii 


s  (les  lliiorurcs  alcalmo   Ici  1  eux  1  suite). 

Mil  u    V.        Constantes  pour  le  calcul  dos  séries  de  SrF2  (.' 


C,.. 


1646,2g 
[652,17 
3658,oi 


7  6006 


1 5076,97 i 

t5o25,o4g 

1  1860,720  1  ■>..  jo36 

[4835,25  i2,o85          + 

'  1557,99  —",769 

1  {557,99  1 1  ,902  i 

Tableau  VI.  —  Bandes  de  SrF2. 


3,12      26996,38 

Série  Datta  A'. 


Série  Datta  A2. 
2,36      26929,35 


(i  3771,09       wi5io.oS 


0-v, 

m. 

X(I.  \.) 
(air).         v(vac). 

Série  Dalla  A:',  1  suite 

)• 

0,00 

8 
<) 
Kl 
11 

■5781.07      26440,06 
3785,79      26406,34 
3790,710    26372,84 

3795,55        263  !').>' 

+0,18 

M. (.S 
0,22 

-1,63 

0,00 

Série  A3  (Léopold  Ai 

• 

-o.ii 
+0.1I 
+0.20 

0 
1 

v(air). 
5629,3i6     i-7(')î.ii8 
5633,o86     17752,259 

+0,'72 

v><) 

5750,57       17389,58 
Série  A'3  (Léopold  As 

)• 

+().()() 

0 

1 

562q,3i6    17764,148 
5633,o86     17762,259 

Série  A,  1  Léopold  B, 

:<,::<: 

î^'s  :°" 

3772,0 

•5787.il 
3787,75 

26357,41      -1,94 

Série 

Datta   \  '.,. 

3738,65 
!;ii.!> 
3749,88 
3755,58 
3760,81 
3765,99 

26740,04         0,00 

26699,63          -0.O> 
26()  ")().()()          -O.OI) 

.i;iii.Viii     -1.87 

26582,52      -0,91 
26545,'go      +0,29 

A',   (  Léopold  IL,  1 


i7o(')G,i8o 
(  Léopold  D  ». 


+0.0 1  |    9  6321,55 


L.   Bruninghaus. 


G50     Spektroskopie  (Serien).  —  Spectroscopie  (Séries).  —  Spectroscopie  (Séries).  —   Spettroscopie  (Séria). 


MgF2,  CaF2,  SrF2,  BaF2.  —  Spectres  de  b 

jndes  des  fluor 

ires  alcalino-terreux  (suite). 

Tableau  VI.  —  Bandes  de  SrF2  (suite). 

Tableau  VII. 

—  Constantes  pour  le  calcul  des  séi 

es  de  BaF2. 

ML- 

•  ) 

A(I.A.) 

Séries. 

a  =  vu.                     b. 

C. 

m.     (an 

■i(vac).     v0 — /,.. 

m.      (air).          v(wzc).     v0— v,.. 

B,.... 

.  .     202  53,837         +  6,1092         -0 

i833 

Série 

B3  1  Léopold  D"). 

Série  C2  (Léopold  E"')- 

B2.... 

.      20198,75           -+-  6,5375         — 0 

1O95 

0  64i8,c 

1  6417,1 

27     15578,921      

87     [558i,g37     

Ufc-^'      ,;:::;%7 

Ci 

C',..  .  . 
B3.... 

2oo3r,4i          -ri  1,5539        — 0 
•     '9997,35          -+-11,947.8        — 0 

195'! {,{7           -i-  8,3o66         — 0 

1  {90! 

2i-  6397, 

06     [563i,335     

Sériel'.:,  (Léopold  F). 

Série 

Ci  (Léopold  E). 

1»  6729,1  5       14860,72       

1  6723,80      14872,54       

Tableau  VIII.  —  Bandes  de  BaF2. 

0  65n,g 

85     i5356,3oo-     

m.          X(air) 

v(air). 

m.           A(a.r). 

v(air). 

1  65o8,< 

76    15364,107     

8  008-  1         1 ., o;.-,,  10       . 

Série  B, 

(George  A  j. 

Série  Cj  (George  C). 

Série  C'3  (Léopold  F'). 

0      4937,3 

6        20253  837 

0  6740,70       1  {835,25 

1         {938,8 

2        20247  -80 

Il         ,000,662 

'9997,33 

Série 

,     .  .       .  ,  .,, 

1  6735,16      14847,46       

j  ,    i opo  ( 

9           I')l7,i 

5        20212  98 

-29         5o5>.,3o; 

19753,84 

v(air). 

li  6683, 18      1  .{962.9  {       

1     tVr/\. 

58     '5327,648     

Série  C4  (Léopold  F"). 

0  ose»,. «8     1 1557,99     

Série  B2 

0  495o,8 

1  {952,6 

(George  B). 

20898,75 
2        20891 ,37 

Série  B3  (Ge 

0  5II9.i57 

1  3121,290 

17        5i43,949 

srgo  E). 
19526   ii 

Série 
0  663a,( 

C,  (Léopold  E"). 

19    t\n;     .  :           1  ,  .  <    r    ■:, 

Série  ('..,  (Léopold  F'"). 

18        {971,70          20813, 84 
Série  Ci  (George  C). 

0  6869,08       1  i.557,99       

1  6629,: 

2j    i5o84,49<j     

1  6863,39      [4570,06       

G"        {992,1 

6         200  3 1 , 4  1 

1S  6588.1 

99    i5i78,G55     

19  6772J93       I4764J66       

8         3012, 8 

•9         '9948,70 

Cr.  Mn  (Chrome,  Manganèse)  (M. -A.  Catalan,  1 

Vu/.  Trans.  R. 

Soc,  Lond.,  1922,  f  AJ,  223,  127). 

Répartition  des 

ignés  en  séries 

Tableau  I.  —  Lignes  du  spectre 

de  l'atome  nei 

tre  de  manganèse. 
Classe 

>.(Ï.A... 

1.     (King).        v.                       Av.                        Séries. 

Ml.A.).       i 
3o44,573      6 

(King).        v.                       Av. 

3       32835,76  1 

Séries. 

2584   12 

3          ...      3868(5,4        I29'2                           s  (5)? 

3o54,386       5 

3       3273o,3i 

,   ,.' 

4         ...     385i2,7   )   '7   ,7 

3o62, I 32       4 

3       32047,52/  229,7 

3o66,o35       3 

3       32Go5,97[   iG9,5 

2604,21 

1         ...     38389,  i    )    ro8  , 

3070,290       5 

3       32500,77*,  117,0 

Multiplet  VII 

2612,86 

2      ...    38260 ,8  \     y                   rf(5) 

3073,144      4 

3       3253o,54       08,0 

2624,80 

...     38o86,7   )    l/l'' 

3079, 638       5 

4      32461, 95 |      .  3 

1          ...     377,11,8    \ 

3o8i,347      4 
3082,062      2 

4      32443,94      8g 
...     3243G.42J    l0,/ 

2607,88 

3148,192      4 

i       ,1755,091 

2670,2  • 

2      ...    37439,0  ; 

3i6i,o55       5 

:j   iîgîSI  ■*« 

2703,98 

3N      ...     36972,6   \ 

3N      ...     36844,o       '   V '                          rf(4) 

3178,508       6 

27i3,35 

3200,91 5       3 

{       3i  173,04 \ 

272(1,,-, 

4N     ...     36670,9  )   '•  ''' 

3212,897       6 
3226,043       2 

3  3m5,Go 

4  30988,81 

2794,2  5 

2        ...     35777,5               -j 

3230,725       3 

3       3oo{3,9ol 

2794,822 

10R          i        35709,y'n 

3236,787       0 

2       3o885,94J  229,7 

2798,27'i 

(,K      4      35725, 82 J    „',!'  ;    129,2         P(i) 

3240,408       3 

3       3o85 i,44f   169,5 

?* 

2801,076 

9R      4      35690,0")       ,yJ  [173,5 

3240,024       3 
3243,784      4 

4       3o8 49,  581    1 10,9 
3      30819,32}    68,6 

Multiplet  IX 

2804,35 

2         ...     35648,3                -\                '    *(3) 

3248,521      4 

3       30774,381 

2.8l8,09 

3         ...     35474,8                —1 

32 5 1,1 39       i 

4       30749, Ool     58,oo 

29l4  ,62 

s  :  î&î  j  ;- 

$252,954        { 

i      30732,45!    44,9 

2925,59 

3256 j 141       4 

4       30722,19]     3o, 1 
3       30702,30  j     17,1 

2940,31 

7N      4      33997,8  J    ' 

3?.58,4i7       4 

3       30680,92 

*  Ces  li 

gnes  n'appartiennent  certainement  pas  au  multiplet  I\. 

3260,237      4 

3       3o663,8o 

L.  Bruninghaus. 


Spektroskopie  (Serien).         Spectroscopie  (Séries).         Spectroscopie  (Séries).         Spetlroscopie  (Séria).     051 


Cr.  Mi 

1  Chrome. 

Manganèse).        Ré 

lartition  des 

lignes  en 

séries  1  suitt 

)• 

A,l.    L). 

1.     (K 

lass 

• 

Av. 

Séries. 

X(I.  K.). 

(".lass 
i.     (King 

.           v. 

Av. 

Séries, 

;■(.,.-•  '• 

i 

:; 

3o6  m  ,76 

? 

1  [55,019 

6           3 

22  i  |o,3a 

3 

i 

3049a,  jg 

'? 

4455,3-20 

6           3 

'■!  '  '.- 

;  196,029 

2 

4 

3o33o,83 

229,7 

? 

4 (55,820 

5           3 

2'!^'^ 

;  196,884 

3 

i 

k>3  i  ■...-' 

169,5 

? 

4457,o4i 

5             ! 

22430;i4 

2G 

;  108,791 

3 

i 

3o2i3,83/ 

117,0 

'.' 

. 

Multiplet  I 

(3x6,  ta  1 

3 

3oi  ;<>.3>l 

68,6 

1343,7-28 

2 

a 

29898,18 

? 

î  1 58,263 

6           2 

22423,99 

î35i,4-2- 

1 

29829, 5o 

? 

4460,376 

3 

22410,27 

lî    2 

7, 5  R 

ï 

28  to5,85 

2,36 

4461,089 

6      '     3 

22409,84 

s;7 

;>j3i  ,990 

7,8R 

3 

283o4,58 

1,85 

j  162.053 

8R        3 

22 jo5,85 

3532,  ;  io 

8  R 

3 

283o3,68| 

1    2  5 

i754,o48 

,,           1 

21208, 8  ". 

I547,792 

S.-.R 

3 

28178,52 

0.90 

4783,432 

9           ' 

20899!67 

1  x), 18 

s  (1) 

3548,024 

8R 

3 

28176,68 

d  (2) 

4823,522 

173,71 

1548,  180 

7.5R 

3 

a8i75,44i 

156g,  [99 

10R 

3 

28007,16! 

'29,17 

5394',677 

10 

1   '  ',-!''  •'  ' 

iS-i/>, 

!")»'"),  ;>)S 

9R 

3 

18004,82 

173,71 

7            ' 

,,,-" 

35-0.03 j 

7« 

3 

28002,97 

»  iu7-  i32 

6           3 

z,  k 

20 

3577,880 

6R 

■2 

27941,57 

5420,368 

6           3 

5 

2 

2787  ,.,o 

•2-29,7 

5432,555 

5            1 

117,"-] 

1S-I/23 

3595,iiQ 

3 

3 

27807,64 

169,5 

5457,468 

3           2 

\       183.8,  ,_i 

68,6 

Multiplet  III 

;<;,,-.  53o 

6 

2 

27711.92 

117,0 

5470,640 

8 

v    18274,33 

36o8,  iSi 

6 

2 

2770 j. 60 

68 , 6 

Multiplet  V 

5481,395 
55o5  87- 

6           2 

\    18238, 4« 

44, 1 

3610,296 

6 

3 

27690,691 

[8157, 38 

35,8 

3619.J99 

4 

3 

27620,53 

162,2 

-              q 

3623.790 
5629,739 

i 

3 

3 

27587,58 
27542,37 

io3,i 

5537^49 

8          3 

18052',  88 

364-2.66-2 

1 

27444,65 

— 

ipi—T.pt 

601 3,484 

7           3 

16624,71 

8  -2 

3664,624 

1 

27280,18 

— 

ipî—  2p? 

6016, 636 

7           3 

166 1 5, 99 

S,  (2) 

3776,537 

1 

26471 ,79 

6021,787 

8           3 

16601,78 

14,21 

3-90.215 

3 

3 

26376, 19 

63 1 5, 064 

2 

i583o,78 

— 

V  (4  ) 

3709,2.56 

2 

3 

a63 13,  [g 

6570, 83o 

2 

i5-2i4,59 
15178.79 

3806,866 

10R 

1 

26260,93 

229,7 

6586,357 

2             j  ' 

3.-),  80 

S  (3) 

3809,599 
38 1 6, 7 ',6 

6 
2 

3 

26242,07 
26192,93 

169,5 

66o5,546 

2 

i5i34,62 

44, r7 

38-23,5i5 

9R 

2 

26146,56 

6s'e 

7283,80 

6 

i37>5,33 

35,95 

3823,896 

•2 

26143,94 

7302,92 

(') 

i3689,38 

D(2) 

3826,628 

1 

26125,28 

—  j 

MultiplelVIII 

7326,55 

7 

13645,25 

3827,904 

1 

26116,57 

-( 

8,71 

7383,5g 

1 

13539,8-2 

— 

1,-3/ 

3829,67 i 

2 

2 

26 loi ,  >oj 

( 

14,20         Se  (3)* 

7646,34 

i 

1 3074, 56 

3829,987 

2 

26102,37 

1,5  3~' 

7651,91 
7656,24 

3 

i3o65,o4 

9,52 

/»(3) 

3833.864 
3834,363 

6 
8R 

2 

26075,92 

26072,58 

95,5 

2 

i3o57,66 

7,38 

3838,329 

■2 

2 

26045,64 

7i,4 

8670,85 

2 

11529,71 

4,8 

3839,777 

4 

2 

26035,82 

49.0 

8672,08 

2 

115-28,09 

384i .081 

5 

2 

2602*),  97 

28,5 

8674,01 

2 

11 5-25, 53 

',. 

3843.'g85 

4 

2 

26007.31 

9,8 

8699,13 

2 

11492,2.4 

2,  > 

4018,108 

8 

1 

24880^3-2 

8701,04 

2 

11489,72 

'4 

Multiplet  II 

4030.760 

10R 

i 

24802,2.3 

—  / 

, 

8-o3   -] 

3 

11486,17 

1o33,o7i 

9» 

1 

24788,01 

ll^l      Pc(0 

8-3 'W 

j 

ii4',"»   53 

14,2 

4o34,489 

9  H 

1 

24779,3i 

_s 

87--^) 

II  '&ï    0) 

8,7 

4o35.73o 

5 

1 

24771 ,69 

229,7 

., 

/%   \ 

4o4i, 366 

4048,760 

joR 

\ 

24737,i5 
24691,97 

169,5 

1 17,0 

8740,91 
"377,9 

i5          ".'. 

8786',6 

- 

/(4) 

4o55,553 

8 

1 

24630,62 

68,6 

12899,7 

80 

229,7 

4o57,95g 

3 

5 

24635,99 

-i 

13294, 1 

5o 

7 J20, I 

169,5 

4o58,g36 

2 

1 

2463o,o6 

8,7}  Multiplet  VI 

i33i7,g 

3p 

/5o6,7 

117,0 

4059,399 

2 

4 

24627,26 

- 

i4, 23        D,(a) 

1 362 5, 7 

200 

7337,1 

68,6 

Multiplet  IV 

4061,744 

2 

5 

246i3,o3 

\ 

i 386  5, S 

100 

4o63,533 
4068,029 

{070,280 
4079,245 

4 
2 

•2 
6 

1 

24602, 18 
24575,01 
2456i,43 

2  i5o7.  î  î 

i43,2      ■ 

1  89;« 

5  S .  1 

1 3997.0 

15263. 1 

1 5g64, 9 

1 20 
200 
200 

7l4-2,5 

655o,o 

6262 , 0 

)     .4,2 

8,7 

P(2) 

/(3) 

4079,428 

6 

1 

24506,34 

17607,5 

20 

5677,9 

— 

S  (2) 

4082,947 

6 

1 

24485,22 

*  s.  (  m  ) 

désigne  la 

érie  parallèl 

àS(/w),  et  la 

même  notalion 

4o83,63g 

6 

1 

24481 ,07 

est  adoptée 

pour  les  se 

ries  restante 

de  ce  système. 

L.  Bruninghaus. 


052     Spektroskopie  (Serien).  —Spectroscopie  (Séries).  —  Spectroscopie  (Séries).  —  Spettroscopie  (Séria). 


Cr,  Mn( Chrome,  Manganèse).—  Répartit 


A(I.    K.). 

6 

19051,2 

5264,  '8 

6 

1 899  r , 0 

5265,73 

6 

18985,5 

3296,69 

5 

18874,4 

5298,29 

7 

18868 ,7 

3300,71 

4 

18860,  > 

5345, 80 

7 

18701 ,  1 

5348, 3 1 

6 

18692,3 

5409,81 

8 

18479,8 

3886,77 
3894,o5 
3902,90 
3903,14 
3908,76 
.3916,26 

3921 ,06 
3928,67 

M)|  I  ,  >2 


23731 ,4 
25721 ,0 
25673,0 
256 14, 8 
256i3,3 
255-6,4 
25527,3 
255o8,4 
25496,1 
25446,7 
25363,8 


Multiplets  do  Talon 

îe  neutre  du 

chrome. 

Ir  Mult 

,,lel  III. 

/.(LA.). 

1. 

(King). 

1337, 48 

20 

23 047, 9 

1 

4339,46 

20 

•>.3o37,9 

1 

4339,74 
4344,52 

25 

23o36,4 
23oi  1 ,  1 

1 
1 

435i, o5 

i5 

22976,5 

1 

435  i,85 

4° 

22972,3 

1 

4359,65 

20 

22931 ,2 

1 

437i,3i 

20 

22870, [ 

1 

4373,25 

(i 

22859,9 

1 

4384,98 

20 

22798,7 

1 

4391,76 

6 

22763,4 

1 

Mn  (Permanganates),  U  (Sels  d'Uranyle)  (J.  Moir,  Trans.  R.  Soc.  S.  Africa,  1921,  10,  33). 
Formules  de  séries  dans  les  spectres  d'absorption.  ' 


—  Permanganates. 
v  =  17500  +  780/2 


V^ 


où  n  =  1,  2,  3  et  4  et  M  =  masse  moléculaire  du  sel 
(270  représente  la  masso  moléculaire  du  groupement  U02). 


..  liai 


ne  (lu 


c  dans  l'oxygène,  ou  1 

arc  au  eu 

ivre  éclatai) 

,1 

u  coté  ro 

ige  du  max 

et  du  maximum  et  qu 

converg 

ni  vers  le 

i.. 

oblen.r 

s'étende 
Les  Tableaux  I  et  II  donnent  la  description  de  ces  séries. 

L'auteur  a  en  outre  étudié  la  structure  des  maxima  central  et  secor, 
séries  probables  appartenant  au  maximum  secondaire  ont  été  désignées  pi 
principal  par  ôl  été..;  celles  situées  de  l'autre  côié  de  ce  maximum  par  c, 
toutes  ces  séries  dans  la  description  de  la  bande  o.'.Oo,  dans  le  Chapitre  des  spectres  U  émission. 

En  ce  qui  concerne  la  description  séparée  des  séries,  le  Mémoire  ne  contient,  parmi  les  séries  des  maxii 
à  6,.  Ces  données  figurent  dans  le  Tableau  III  ci  contre.  La  série  est  assez  bien  représentée  par  la  formule 
v  =  29755,176  —  0,6935  m  -+-  0,03327  m"-  —  0,008326m3, 
liant  de  3  à  ai.  La  colonne  O-C  du  Tableau  III  donne  les  différences  entre  les  v  observées  et  c 


■  loin 


let 

que  cas  plusieurs  séries  superposées.  Les 

les  )v  et  i  de  toutes  les  lignes  obsenées  de 

a,  que  des  données  relatives 


au  moyen  de 


3/,5o,  36 

28974,34 

3446,99 

3  i',  3,  Ci'.* 

29002 , 67 
29030,72 

28,05 

3440,37* 

27,8. 
27,95 

343o,  |8 

29170  & 

28,00 

28,32 
28 , 4  5 

il'oi 

29227,88 

28 ,  86 
29,00 

29,  i3 
?-9,37 

29527,68 
29588,32 
29588,76 
29618,39 

29645,97 


3o,64 
3o,44       '_ 
29,63 
27,58       ' 

*  Non  résolue;  sépai 


ii.kau  I.  —  Séries  c 
Série  ^ 


MLA.). 
345o, 36 
3446-99 
3443,65* 
344o,35* 
3437,o5* 
3433,74 
343o,4i 

3423^9 


v  (  u 


'■). 


28974,34   2g  33 

'9"<;',67   a8  , 

29030,80 

29038,65 

29086,56 

29114,59 

29142,84 

29171,24 


27,85 
2-, 91 
28,o3 
28 ,  25 


292c 


3416,87 
34i3,43 

3409,95 


28,80 
29,12 
29, '7 


29229,  16 

2(|2')S.3  3 

29287,82 

29317,71 

3406,43  29347,99         o"'// 

1AM    on  29378,43  ? 

U)40C),2l 

2ii44«,3o 
29471,80 
295o3,63 

29535,88  ;' 

2q568,38  II 
29601,47  î, 
29635,87   ** 


3388,  j6 
3384,76 
338i,o4 
3377,26 
3373,34' 


3o ,  28 


3o,78 
3i,f>9 
3i,5o 
3i,83 


34 1 3 , 1 8 

29289,97 

29, »4 

3409,66 

29320, 19 

JO,22 

3406,! -2 
3402,54 

29350,66 
2938i,54 

3o,88 

3398,93 

2-94 12,74 

3 1 ,  20 

3395,27 

29444,46 

3i,93 
32,64 
32,87 
33,65 

339 1,58 

29476,39 

3387,84 

29509,03 

3384,o7 

29541,90 

338o,22 

29575,55 

3376,29 

29609,98 

o'i 

3372, 19? 

29645,97 

>3,99 

supposée. 


L.  Bruninghaus. 


Spektroskopie  (Serien).         Spectroscopie  (Séries).         Spectroscopie  (Séries).         Spettroscopie  (Séria).     <>;;;$ 


NH3  l  Gaz  ammoniac  ).  —  Séries  dans  la  bande  ultraviolette  \  336o  (suite). 

Tableau  II.  —  Séries  8,  e,  Ç. 

S 

Série 

Série  : 

-,    I    v.  .          v(mc).         S,v.          6,v. 

X(I.A.).          v<t>ac).         6,v.          6,v. 

X(I.A.).          v(vac). 

8,v.          SjV. 

04?         ..)— 0,85        - 
1353,63         29810,04       ,g',»         29 
{349,55         !9846,35       î.1;''         i3 

3350,85     29834 ;77    .;s-;;,    ■■•■ 

3347,62         «863,56       ,,-;       -20 

3346,42         2g874,26 

M),  ou 

3o,23 
lo,3g 
30,26 

1  !l     !  '       " 

1341,82       29915,40     *f»?8 

Î3-4S.1,,          ■>.,,,  iS.;3       î    '                 ; 

3334,47       29981,32      :„■  •          5 

3344,17        29894,36           '.,.        -   i 

3343,21         29902,94 

3340,68        29925,59      "J'ÎJ      -  1 

3339,86         a9932,g4 

3336,49        29963,17 

3333.7,       29988,07         >'* 
333<>.->  7         looi9,t3       *J'g            ', 
3326,87        30049,81       ,   '               5 
3323,53         3oo8o,oi       ™>™            5 

3320,25            3 ).-'>           n.*                *' 

3333,n         29993,56 

:;;...,,>        3ooi3,46      ^' -t         6 

3329,75        3oo23,82 

1 1  •"■  [o        3oo  [5, o3       .,   '  \          7 
IM..1S        3.,o7i..,i       r1-!',          (i 
J3ao,63         10106,28       '"'^          s 

33-26,  ii         3oo53,97 

>o.l.)                   , 

'i 3 2 .3  ,  [2         3oo83  ,7  i 
3319.89         3oii3,oo 

M.)-77              5 
29,26              . 
s8,67 
28,20            i 

<-    il            8 

Î3i7,37        3oi35.86        ?,«          6 

33 17.0 i         3oi38,86      'g'i:            6 
33,3.90        30167,41       .!_'"            « 
33io,85        30195,20      ^'J9            y 

3307,90            30222,  13          7''P                  9 

î3o5,o5        30248,20         .'°7            9 

33i6,73         301^1,67 

Î3i4,i8        3oi64,86      "J'JJ          S 

33 1 3,(13         30169,87 

î3u,og        30193,02           -              9 

33io,62        30197, 3o 

26^65            S 

30220, 3i         ;.    ,-'          9 
33o5,2i         30246,73       *J'g          9 

33oi,|'-            30272,28             ''r3             12 

i  107,70        30223,95 

33o4,87        30249, 84 

2.'   9           |0 

33o2,3o        30273, 38      "'a          11 
3299,67        3o297;5i       M.iJ 

33o2  .  1 5        302.7.1 ,75 

'  •}''',•                '0 

23,9b 

3299,76       30296,68       .!•'!-       11 

3299,54         30298,71 

3o3 19,94       "',_         n 
8294,82        3o3j->.u       x  '   '_         i5 

3297,16        3o32o,58           V           i3 

-,      •','                          5,5.      'n                 2I,8l                       ,   , 

Î294.79         5o342,3g              f           1/, 
3292,57*       3o362,85           ''             i3 

i'oi^o           Z\\\'.','l 

21 ,62 

îo362,78       *'     -         i5 

;  tgo,  ïo*      3o38i  ,i)5       •  '0'.        i3 

;,ss  ■"'"     30399,78     2'"     18 

3286,8  i        3o4 15,78       I,,'°" 

(290,49*       3o382,o4       I9''9           i5 

I290 .  ï  '1        3o382,4i 

'9,°' 

32*8.5-        30399,78       7'74           >7 
a    0/;   0/           ,    /.-    '0         16,00               ' 
3286,8)          oo4i  (,78 

*  Non  résolue;  séparation  supposée. 

T 

\bi.kai,  III.  —  Série  bt  du  maximum  central. 

a(Ï".A.).       v(uac).        V'.       5av-       O-C.** 

/.(I.A.).       v(vac).         8,v.        8,v.       O-C.** 

a(I.A.).      v(wac).       6, 

v.       6.,v.       <i-C.4" 

1368,53     29678,18            ,                 0,00* 

3363,32     29724,16       ,     -     0,6        0,00* 

336o,90     297,5, 56 

-     o,3         0,00* 

1367,38     29688,32     "'•''     1,2     +o,3i 
3366,36     29%:.  3 1       °'9|     1,0     -+-0,41 
1365,46    29705,26      ;>ÏP    0,9    -1-0, 35 
336 i. 66     29712,32       ,'0     o.S     -1-0.22 
3363. 9 j     29718,60       - ■ -r     0,7     -ho.  11 
3363.32     29724,16       ''         0,6         0,00* 

3362,76    29729, 1  1       !  'V.'    o:  5    — o,o3 

336o,68     2(')7i7.5i        ' 

'■"      0,2        h  0,02* 

;;!;;;;';  jzg;S  ^  °;?  _";;;; 

336o, [8     29749,28       ' 

■'     o,3     +0,18 

336o,3i      29750,78        ' 

06    f\!    +0'p 

80    "•  I    "  "• '! 

53     °'            o'oo 

33iii,  16    29743,27      ;|';('    o,5    +o,o3 

336o,io     29752,64 

336o,90     29745,56         '°     0,3         0,00* 

336o,o4    29753; 17      " 

*  Employée  pour  le  calcul  des  constantes 

**  O-C  est  exprimée  en  nombre  d'ondes. 

N,  C,  0  (Azote, 

Carbone,  Oxygène)  (H.  Dkslandi£s,  C.  R.,  1919.  169,  i365). 

Relations  entre  les  fréquences  des  bandes  des  spectres  d'émission  ou  d'absorption. 

Fréquences  des  bandes  d'intensité  maxima,  comparées  aux  multiples  de  la  fréquence  élémentaire  dt  = 

1062,5. 

L'abrévialioi 

Abs.  veut  dire  absorption,  et  l'abré\  ialion  Ém.,  émission. 

Azote. 

Carbone. 

Bande  infrarouge 1075—      </,        1 

2,5    Abs.—  NHj 

Bande  infrarouge 2io5  =    2<V1  —   20 

Ém,-C<) 

Groupe  positif 9i3o  =   g<7,— i3 

».,5    Ém.  — N 

»               3o2i=   3rfi—  1G6, 

5    Abs.— Clb, 

»            14990=  i4rf,+ 11 

5               » 

5    Abs.—  CJÇ 

»>             29666  =  28  (tt  —   8 

»                   Î2320  =  40rf,— 18 

»                 i25o=    \di-h     0 

Abs.— CIIV 
Ém.— CHietCO 

Groupe  positif ig355  =  i8rfj-H23o 

Groupe  négatif 255  16  =  24^1-)-   1 

;           » 

Groupe  dit  «  de  CN  ». .    17025=  i6rfi+  2 

i       Ém.  —  CN  ou  N 

î       Ém.  -  N 

'927   ~*   ~}+l  ° 

Groupe  dit  «  de  CN"  »..    ■>.  ~>-  {3  =  ■i!\d1—  i\ 

Groupe  phosphorescent.    39940  =  3i  dt— 

2,5               » 

Groupe  phosphorescent.    39192  =  'i~di  —  12 

j ,  5             » 

55>i8  =  5>.f/i—   32 

Ammonia(|ue '29755  =  28  d,-+- 

Moyenne  des  écarts  en  valeur  absolue  :    8 

5       Ém.  —  NII3 

Groupe  négatif j  1 38o  =  3<j nf] —    5- 

Moyenne  des  écarts  en  valeur  absolue  :    80 

L.  Bruninghaus. 
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N,  G,  0 

(  Azote.  Carbone,  Oxygène).  —  Relations  entre  les  fréquences  des  bandes  des  spectres  d'émission  ou  d'absorptio 

(suite  ). 

Oxygène. 

Bandes  infrarouges. 

Bande  h 

Ira  rouge.. 

..       2I25  =    idx+      0 
2  1 25  =    2  d\  4-      0 

..      3268=   3c?i+   80 

Abs.  — 0 
Abs.— 11,0 
,5   Abs.-O 

Bande  infrarouge i64o  =  4^i — 47,5      Abs. 

-  ILO 

—  Nil, 

»                 1590  =  ^^! —    3,5      Abs. 

Bande  li 
Bande  d 
Bande  h 
Ozone. . 

mineuse. . 

e  pluie 

mineuse. . 

..      5260=    Sdi—   52 
..      857o=    8tf,  4-   70 
..     10600=  10  d\ —   25 
..     15924=  i5rfi—    i3 

.  .      16890=  l(')(/i —  1  10 

..    17286=16^4-286 
..     16878  =  16^—122 

,5    Abs.- 11,0 

Abs.  — Oc 
Abs.—  11,0 
Abs.—  0, liquide 
Abs.—  03 

» 698  =  •§-  di  —  10          Abs. 

-H,0 
-CSH8 
-CHV 

-C,H2 
-  NII3 

»                ->3  —  | (lt _j_  | g          Abs. 

»                1 322  =  f  di  —    (')          Abs. 

»                ...       781  =  £  di—  16          Abs. 

Groupe 
Ozone. . 

légal  if!  '.  '.  '. 

.  .     19029=  i  8  r/i  —    96 
=c89S=i9rf;-   83 

Ém.  —  0 

Abs.  —  03 

»                854  =  if/,  —    4          Abs. 

-NH3 
-H20 

»               861  = }(/,-  u          Abs. 

Moyei 

'.'.'.'.'.'.'.'.'.    ..    3i875  =  3otf,-t-     0 

ne  des  écarts  en  valeur  ab-olue  :   70 

-      " 

Na  (Sodium)  (R.-W.  Wood  and  R.  Fortrat,  Astrophysic.  /.,  1916,  43,  73).  —  Série  principale. 

Les  ; 

uLeurs  comparent  les  fréquences  observées  avec  les  fréquen 

ces  calculées  au  moyen  des  deux  formules  de  série  : 

Pour  D, 

V 

"S    " 

109678,4 

Pour  Dt v  = 

-                             '09678,4 

(m -ho 

l43-3_°_^)! 

-41448,59 

(m-f-o,  14497 

l'24o\2 

Dans 

ce  Tableau,  Av  représente  la  diffère 

îcc  entre  la  fréquence  c 

alculée  et  la  fréquence  observée. 

2D1... 

Xobs.                    v0bs.                   Av. 

VobS.                   Av. 

38 2416,271        4.373,08 

4-0,16 

•'.D,... 

3889,96 3       16973,02      — 0,04 

[ui5,'ii       +o,'35 

3g 2416,046     4>37<;,9j 

+0,08 

3D,... 

31),... 

5Di.!  . 

2852*828       35o43',io       4-0,94 

21  .....  .      2426,217 

22 2424,937 

',nÏ9,o5       4-0, 3o 

41178.24  +0,09 

4 1225. 25  — 0,3l 

4o 24i5,838      4i38o,5i 

4-0, o3 
4-0,10 
4-0 'o3 

'.D,.  . 

268o'335       3729- '67       —  o\\~> 

— o,o3 

6D,... 

-(-0,01 

6D2... 

7U,... 

-HO, OI 
■4-0  ,o3 

7D,... 
8D,... 

28 2419,922 

4I3loj67     —0,54 

0,00 

8D2... 

ioDj... 

2473 ',533        io'ii-.:'!       —  o,oj 
2455 ',91 5       }o7o5',28      — o',36 

|i  g 

41319,92     —0,45 

5o 24  i  j,4  11        4i4o4,97 

0,00 

-t-0,01 

— o,o3 
— o,o5 

4-0,01 

35 24i7,o58 

[i359,6o      +0,20 

56!;."!.'.'     24i3,'9io      4  i4  <3^57 

4-0,2.3 

'U','(i':      4  io87  ,'48      -t-0'43 

36 2416,779 

37 2416,518 

41 364, 3g      +o,25 
41368,87      +o,23 

>7 24 1 î ,873      4 1 4 1 4 .20 

58 24i3, 837       Îi4i4,8i 

4-0,81 

+  «,34 

Na  (Sodium)  (V. 

Oss,  Pins.  Rev.,  [2J, 

1918,  11,  21).  —  Intensité  des  lignes  D. 

Le    r 

ipport  îles  intensités  des  lignes   L), 

et   D,   émises   par   une 

Iamme  sodée,  que  nous  désignerons  par  ^1  a  été  mesuré 

par  trois 

méthodes 

différentes.  L'auteur  conclut  que  la 

valeur  maxima  de  ce  r 

apport  est  ^  =  ■>,  avec  une  erreur  possible  inférieure  à  10 

pour  100. 

Ne  (Néon)  ( 

K.-W.  Meissner,  Anr 

.  Pltysik,  1919,  4,  349).  —  Séries. 

Ne  (Néon)  (F.  Paschen, 

Ann.  Pltysik.,  1919,  21,  4i3).  —  Séries  dans  le  spectre  d'émission. 

Ne  (Néon 

(F.  Paschen,  Ann.  1 

Iiysik.  199.0.  63,  9.01).  —  Séries. 

Ne,  A 

Kr,  Xe,  Nt  (Néon,  Argon,  Krypt 

on.  Xénon,  Niton)  (W.-M.  Hicks,  P/iii.  Trans.  R.  Soc.  Lond.,  1920.  [A],  220 

335). 

Élude  ci 

itiqtie  des  séries  spectrales  des  gaz  monoatomiques. 

Les 
qu'accom 

nombreuses   données   numériques   si 
pagnées  du  texte  de  cet  important  Mé 

r   les   séries  spectrales 
noire.  Faute  de  pouvoir 

le  reproduire  presque  in  extenso,  nous  y  renvoyons  donc  1 

'lecteur. 

h.  Bruninghaus. 
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0  (Oxygène  i  (J.  Ducuvx  et  P.  Ji  vmi  t.  C.  /.'..  1921,  173.  >8i  1 
•niier  groupe.  —    Outre   les    sept   bandes    résolubles   de 
'.  observées  antérieurement,  I»  auteurs   oui    découveri    1 
110    bande    appartenant   au    même  :;yiuipr   cl    ilonl   les  com| 
ont  pour  fréquences  : 


Spectre  d'alisoipiioi)  uliiavioloi  de  l'oxygène. 


v  =  JO727  —  2,8  1»-         (OÙ  ///  =  1  ii  '.1  ». 

.  i  s  1  c  à  la  suite  uno  neu\  léme  lianilc  dont  l'aréle  et  à  a  = 

'aiion  entre  /es  deux  groupes.  —  Elle  est  représenté* 

Formules  <1<j  séries. 


Deuxième  groupe.    -  Les  1 lui  s 

ce  'l'un  groupe  île  quatre  bandes  1 
h  données  p. h  les  relations  : 
)  v  =  52616  —  3,i  m' 


1  m  i!c  1   à    m  1, 

,       »  ,   ;,    ,„,. 

(       »  .à  IO), 

1      ..  t  a     S,. 


Pr 


er  groupe 


(Blocli 

. 

III 1 

-,  =  33G7o--3 

,02 

IV 

v  =  53  139  —  : 

,98 

v 

v  =  3-2  J;8  —  ■ 

,9-^ 

Deuxi 


Fréquences  «les  tètes  de  bandes. 


RaC,  Pb  (Manne  Siewiahn  und  W.  Stenstro.m,  Phjsik.  Z.,  1917,  18,  > 4 7 ) . 


Se  1  Scandium  |  1  M.  A.  Catalan.  Anale*  de  la  Soc.  Esp.  de  Fis 
Classification  des  ligues  du  spectre  de  l'atonie  neutre  de  scandium. 
).     (King).  v.  Av.  Série. 


y  (Jaiiii.,  [922,  20,  606).  —  Structure  du  spectre  du  scandium. 
Classification  des  lignes  du  spectre  do  l'atome  ionisé  de  scanditiu 


Ml.  \.i. 
2965,67 

2974.01 


3o 1 3 .  3  j 
3019,^6 
iojo.71 
3255,6? 
5269,84 
5273, 65 
3907,54 
3911,88 
3933.44 
3996 . 6 t 
4020, 40 
$023,68 
4047,81 
4o54 .  56 
4082,44 
4753,i6 
4779,4' 
4791,56 
5301,97 
5542,95 
5549.7» 
6193,72 
6210,68 
6239, i 2 
6239.78 
6a58,93 
6276,23 
63o5,72 
63o6,o4 
6344,82 
6878,80 
64i3, 3 2 
6448,20 


336 1  i,8 

33538,8 
33446,3 

J3t  3J . 1 
33no,o 
3298 3, 6 
J070G.8 

;<,3::.: 
3o538,2 


2  1697, s 
24656,7 
24488,3 


•20864  ,2 
i8835,7 
18711,1 
18687,  j 
iGi4o,9 
16096,9 
16022,7 
16021,8 
15972,8 
1 5928 , 7 
i5854, 2 
15853, 4 


5588,9. 
5  3o3 .9 


i68,5 


P'/P 


a  (LA.). 
254o,86 
2545,19 


39278,1 
39167,2 
39114,6 


27983,1 
27953 ,3 
279I7i4 
27849,8 


27375,7 
27266,0 
23358, J 
2  I227  ,6 


229  i-.  7 
22853,3 
22799,7 
22718,9 
22640,9 
22614,7 
22560. 1 


238,7 


5658,35 

3r,rl7.  19 
3669,0- 
568/, ,  22 
6245,64 
6279,74 
63oo,64 
63og , 94 


L.  Bruninghaus. 
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Sr  (Strontium)  (F.-A.  Sa 

jnders,  Astropliysic.  /.,  ic 

22,  56,  73 

.  —  Séries  dans  le  spectre 

du  strontium. 

Tableau  I. 

Tableau  III 

Série  étroite  de  triplets. 

Limites  : 

Série  fondamentale  de  triplets. 

Limites  : 

(ip)-(ms). 

31026.8;  31421,1:  31008,0. 

_j'rf)-(  "/jj 

27000,0;  27700,0;  27700,0. 

a(I.A.).        Av,.           a  (LA.).        Av,. 

M  LA.).       Termes,     m- 

A(I.A.). 

Av,.           X(I.A.).         Av2. 

>>(I.A.).       Termes,      m. 

7070-,  28       395,0         6878,12       l86 ,2 

6791,06       16886,8        1 

4 89 3, 12 

ioo,3       4869,19       5<),7 

4855, 08       7170,2          1 

i  [38, o3     3g4 ,o       J36i ,74     186,8 

4892,69 

ioo,5       4868,74        .  ... 

7172,9 

3865,46    3g5,5      3807,24     186,8 

l?s°'u      ll6l^    '; 

7174:6 

35o4,o4     391,9      3456  ,'56     187  ,'6 

i 467 , 7       7 

4337  ;  89 

Î3i9,i2       58,7 

100,6      43ig,o3       .... 

43o8,07       45 58, 7         2 

1559,0 

456o,4 

4060,92       3 1 4 7  , G         3 

Tableau  II. 

Série  diffuse  de-  triplets. 

Mêmes  limites 

3950, 65 

I(JO,I           3935,10           JQ  ,  7 

3925,80        23oi,i           4 

|[('/;)  -  (  »»')■ 

que  dans  la  série  étroite. 

3866,98 

99,8       38  52,n       60,1 

3843,12       1753,5        5 

a(I.A.).       Av,.          X(I.A.).       Av2. 

M  LA.).        Termes,     m 

3811.1,1 

99i 6      3797,50       59/) 

3788,91       i38o,5        6 

3o665         394,7       27355,3     187,1 

26023,6       27606,0        1 

3773,76 

99)6      3759,62      5y,3 

3751,26       1 1 1 5  , 3         7 

ii^itl   :i-      "'  ■ 

.......      27766'o      '. 

>T  i<>,  •  i 

99,7      3732,19      60,4 

3723,80          y. 9, 7          8 

4971,63     394,3       4876,06     186,7 

4832, 08      10880,5      2 

3725,24 

769,6        9 

4967,93     394,o        (872,51      

iogo3, 3 

3708,87 

65i ,2       10 

4962,3i      

10918,3 

Tableau  IV. 

4o33,ig     394,2       3970, o5     186,9 

3940,81             6222,2          3 

6239',  4      '. 

Système  de  séries  de 

Principale 
(,S)  —  (wP). 

simplets. 

Étroite 
(iP)-(;hS)^_ 

3706.74     395,0      3653,26     

4o56,5 

m. 

X(I.A-).        Termes. 

a  (LA.).          Termes. 

3705,98     

{061,1 

1 

4607,34        24227,1 

—  4607,35        45925,  (') 

35oo,n      186,8 

3477,37        2870,6      "> 

2855 , 1 

2808,7 

3390,67         21 16 ,4       6 

6 

293l,88        Il8>7,5 

11242,3           15334,5 
5970.ro         748i,6 
5i65,45         4873,1 
{783,93         3329,0 
4582,91         2412,8 

3458,47     394,2       3411,94     

2120,") 

3336,i  3         1 03/,,o      7 

i638,4 

164 1,7 

,::::::: 

2275^29          [989^2 
2253,32         i55g, 8 

Diffuse 
(iP)-^(wD-.).- 

4463, 3 1          1828,8 

Fondamentale 

r(iD)-(wF). 

3363,84     395,0      3319,72     

io6o,5      9 

'"• 

a(I..\.).       Termes. 

a  (LA.).          Termes. 
>i56,07         6387,o 
4678,35         44n6,Q 

3336,58     392",7      3293,42     '.'.'.'.'. 

io65,4 

4.  • . . . 

...       4965' 54         4og3 '7 

',4o6;o5         3o86,8 
,',252,97         2269,9 

33i6,32     

88i,5     10 

6 

4688 , 59         2904 , 7 

ii58,4g         1735,8 
4096,14         1370,0 

Couverte  par  d'autres  fortes  lignes 

11 

7. . .  . . 

4o52,47        1106,9 

3289,74      

638,o     12 

9 ... '.'.  '. 

Î02I,02               9l3,9 

3997,16          705,0 

328o,54     

552,8     i3 

10 

3978,47           648,1 

Tl  (Thallium)  (J.-C.-Mc  Lenn 

AN,  j.-F-T.  Yodng  and  H. 

-J.-C.  Ireton,  Tram.  l\.  Soc.  Canada, 

.919,  [3],  13,  8). 

Séries  dans  le  spectre  d 

absorption 

de  la  vapeur. 

Les  auteurs  ont  observé  des  Landes 

appartenant  aux  séries  v  =  ( 

2,  P,)-{> 

i,rf,)  et  v  =  (a, />,)-(«,*) 

1"  Membres  de  la  série  v  =  (2 

,pt)-{m,di). 

2"  Membres  de  la  série  v  = 

2,  pf)  ~(m,s). 

m  =6                   '7                    8 

9               10 

m  = 

5,5                 0,5                  7 ,  ; 

8,5            9,5 

X  =  2168,68        2129,39        2io5 

1         2088,2         2077 

X  = 

>.  ij2,i8         2119,2           2098 

,5          2o83          2073 

m=      11                    12                i3 

i4 

m  = 

io,5               u,5 

X  =  2069                2062            2057 

X  = 

2065              2o5g 

L,.  Bruninghaus. 
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Uranyle   Sels     E   C.-C  Baly,  P/ij  *■  Rec,  1910.  [2],  16, 1).       Relations  on  lie  les  fréquences  des  lunules  du  spectre  de  fluorescence. 


W.  Ir.  Pt.  Au    K.  I .i-.iM.ï  \   lir.uti.  el  A.  Du  \n.i.ii:n.  C.  A'.,   i;n;.  164.  687).   —    Série  I.  de<  olomenls  «le  niasse  atomique  élevée. 
\\.  Ir.  Pi.  \u. 


°'9"       "  lS'-,i   J    Doublet  I 
0,930      0,900  \ 


i,ioi      0,991  0,953      0,922  Ligne  intense 

1,128  1 ,097       1 ,066  Ligne  1res  inlensi 

i.r.i  1,1 13       1,078  » 

igiu-s  -i-  m  «  ni  ro  11 1  indépendantes  du  mode  de  génération  des  éleclrons  1  lu  lies  .1  alïlux  c  a  I  liodi<]  uc  ou  lu  lies  Cnolidgr  i. 


Ligne  ires  faible 


Zn,  Cd  1  Zinc,  Cadmium»  (J.-C.-Mo  Lennan  nnd  H.-J.-C.  Ireton,  P/iil.   Wag.,  1918,  [6],  36.   [61  1. 
Fréquences  fondamentales  .1  émission  des  sapeurs  (le  ces  métaux. 


1  Zinc.  —  Los  vapeurs  du  métal  ôiaiil  bombardées  par  des  élec- 
roDS.  dont  le  voltage  .l'impact  était  de  5,6  volts,  on  observait  la 
eulc  radiation  uionoehronialique  de  a  •  >7  > . . (<(.  .lu-qu'à  7,")  volts, 
incline  modification  ne  se  produirait.  Tour  7.')  v<dts.  la  ligne 
;  ■     ai3g,  1 1  apparaissail  .1  son  tour. 


!°  Cadmium.  —  Phénomènes  analogues.  Jusqu'à  5,2  volts,  aucun 

émission  de  la  vapeur.  Pour  5,3  volts,  ou  observe  la  ligne  uniqu 
a  3260,17.  Jusqu'à  7,5  volts,  aucune  modification.  Pour  7,.')  volt 
environ,  apparition  de  la   ligne  A  -=  3288,2  !. 


VII.  -   SPECTRES   D'ABSORPTION  DES  GAZ  OU   VAPEURS  DE   CORPS   SIMPLES 
ET  DE  COMPOSES   INORGANIQUES. 

Observations  générales  sur  les  spectres  d'absorption. 

Tableaux.—  Les  Tableaux  qui  suivrai  ne  contiennent  que  les  résultats  exprimables  numériquement,  c'est-à-dire  les  spectres 
d'absorption  formes  de  bandes  as-cz  émules  p. air  éUv  caractérisées  par  un  mmiI  nombre  1  position  du  maximum)  ou  à  la  rigueur  plus 
larges,  mais  assez  bien  définies  '.pond. ait  pour  que  la  description  -'en  ramène  ii  donner  simplement  les  limites  extrêmes  de  la  bande. 

les  conditions  d'oblenlii.n  (  eoneenliations,  solvant,  épaisseurs,  etc.)  n'ont  pas  été  indiquées  dans  le  Mémoire  analyse.  Pour  tous 
ces  cas.  nous  renvoyons  le  lecteur  aux  Mémoires  originaux,  dont  il  trouvera  la  liste  à  la  suite  des  Tableaux  numériques.  Celle 
recherche  lui  sera  facilitée,  d'ailleurs,  par  la  Table  alphabétique  par  noms  d'auteurs  placée  en  tète  du  Chapitre  relatif  à  la  Spcctros- 
eopie  [voir  plus  haut,  page  370.) 

Diagrammes.  —  Comme  nous  l'avons  déjà  dit  dans  l'Introduction,  nous  avons  introduit  parmi  nos  Tableaux  les  diagrammes 
d'absorption,  toutes  les  fois  que  c'était  possible.  Les  conventions  générales  à  appliquer  pour  la  lecture  de  ces  diagrammes  sont  les 
suivantes: 

Les  abscisses  représentent  le  plus  souvent  les  fréquences  ■/  :  ce-  quantité-  se  traduisant  par  des  nombres  encombrants  (de  5  chiffres), 
il  n'a  pas  toujours  été  possible  de  les  reproduire   en  entier:    par   exemple   <ai   a   dans    bien   des   cas  été  obligé,   faute   de   place,  d'écrire 

pour  les  fréquences  3oooo   32000   ....  clc,  les  nombres  3o,  3a en    faisant  abstraction    du   facteur  103  ;    généralement,   mais   pas 

toujours,  ce  facteur  10  a  été  inscrit  en  caractères  gras  a  l'extrémité  de  la  ligne  des  abscisses.  Dans  tous  les  cas,  sachant  que,  pour  la 
portion  du  spectre  accessible  aux  mesures,  les  fréquences  restent  presque  toujours  comprises  entre  les  limilrs  10000  et  100000  (corres- 
pondanl  aux  X  1  .000  el  1000  U.A.),  il  sera  toujours  facile  au  lecteur  de  multiplier  par  la  pensée  le  nombre  lu  par  la  puissance  de  .0 
convenable.   Il  convient  enfin  de  noter  que,  dans  quelques  cas.   l'axe  des  abscisses  esl   gradué  en  >,  au  lieu  de   l'être  en  ■/. 

Les  ordonnées  représentent  les  logarithmes  décimaux  des  épaisseurs  de  la  substance  absorbante  traversée  par  la  lumière,  ces  épais- 
seurs étant  comptées  en  millimètres,  cl  rapportées  à  une  pression  (pour  les  gaz)  ou  à  une  concentration  (pour  les  solutions)  indiquée 
sur  le  diagramme.  (Dans  le  cas  de  solutions,  la  concentration  et  l'épaisseur  réellement  utilisées  peuvent  très  bien  différer  de  celles 
indiquées  sur  le  diagramme,  mais  de  façon  telle  que  la  masse  totale  de  substance  absorbante  reste  la  même,  conformément  à  la  loi  de 
Béer.  ) 


As  1  Arsenic  1  (J.-C.-Mc  Lennan,  J.-F.-T.  Voung  and  H.-J.-C.  Ireton,  Tram.  11.  Soc  Canada,  1919,  [3],  13,  11). 
Spectre  d'absorption  de  la  vapeur. 
On  ob-,  rve  sur  les  speclrograinmes  des  bandes  dont  les  létes  sont  aux  a  : 

~> 2634,5  i<\>\  2570,0  255o  ».)«)'),")  >f8i  243-,3  2418 


Ba,  Ca,  Co,  Fe,  Ni,  Ti  (A. -S.  Kinc,,  Astrophysic.  /.,  1920.  51,  i3). 
Spectres  d'absorption  caractéristiques  produits  par  le  four  électrique, 
a  dans  ce  Travail  des  résultats  fort  intéressants,  mais  qui  ne  peuvent  s'exprimer  sous  la  forme  de  Tableai 


L.  Bruninghaus. 
Tables  internationales,  1917-1922.  83 


638       Absorptionsspektra.    —  Absorption  Spectra.    -  Spectres  d'absorption.  —  Spettri  d'assorbimento. 


Br  (Brome)  (G.  Ribaud,  Thèse,  Paris,  1918). 

Courbes  d'absorption  de  la  vapeur. 

Les  courbes  ci-dessous  sont  obtenues  en  portant  en  abscisses  le? 

1  ordonnées  les  valeurs  de  la  constante  7  de  la  formule  d'absoi 


I  =  I0  e         A      . 
insild  de  la  lumière  incidente: 
■usité  de   la  lumière  émergente  après  la 
l'une  longueur  /  de  la  substance  d'in.lic 
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CS2  'Sulfure  de  carbone)  (I.-M.  Pauly,  Astrophjsic.  /.,  1919, 

50,  i55). —  Spectre  d'absorption  de  la  vapeur, 
a   vapeur  était  contenue  dans  un  cylindre  de  laiton  de  gcm  de 
longueur   fermé   à   ses  extrémités   par  des  fenêtres  de  quartz.   La 
ur  était   soit   saturante   à   la    température   ordinaire,   soit    non 
•anlc  pour  certaines  bandes  plus  difficiles  à  observer. 


■2949  3oiJ  3o54  3io3  3i58  3252  3322  !  i  m 

•..,,(,  3oiG  lo.-  ii  10  3i65  »25g  3326  3438 

2967  3020  3067  3i33  3i83  3a68  3348  ;,;i 

2973  I024  3070  3i35  3igo  3270  Tiji;  3499 

■><)-")  3028  3074  3i38  3ao6  3a84  3368  35o8 


Cl,  Br,  I  (Chlore,  Brome,  Iode .1  (G.  Ribaud,  Thèse,  Paris,  1918) 

Données  sur  l'absorption  de  la  lumière  par  les  halogènes. 

Spectre  d'absorption  du  chlore  à  la  température  ordinaire  (16") 

et  sous  la  pression  de  10""  de  mercure. 

Ce  Tableau  contient  les  valeurs  du   coefficient  d'absorption   y 

(voir  le  Tableau  précédent  du  même  auteur)   pour  diverses  valeurs 

de  la  longueur  d'onde. 

A.  /.10\  A.  y.l0\ 

3  3 10 1  ,85         365o 1,01 

338o(max.).     1,90         ^lo 0,71 

1,81         38io.....     0,49 


y.10"\ 


■238. 


."•25.. 


Cl,  Br,  I  (Chlore,  Brome,  Iode  >  (J.-J.  Dobbie  and  .l.-J.  Fox, 
Proc.  Ji.  Soc.,  Loin/.,  1921,  [AJ,  99,  456).  —  Spectres  d'ab- 
sorplion. 


Cs,  Rb  (  Caesium,  Rubidium  )  (À.-S.  Kinu,  Astrophjsic.  J.,  19^ 
55,  38o).  —  Données  sur  le  spectre  d'absorption  des  vapeurs 


HC1    (Gaz  chlorhydrique  )  (W.-F.    Coluy    and    C.-F.  Meyer, 

Astrophjsic.  /.,  1921,  53,  3oo).  —  Spectre  d'absorption  du  gaz 

chlorhydrique  entre  les  X3i6oo  et  37000 A. 

On  s'est  servi  pour  ces  mesures  d'une  chambre  à  absorption  de 
6<y™  de  longueur  capable  de  supporter  la  température  du  rouge 
naissant  :  car  le  nombre  des  lignes  d'absorption  observables  s'ac- 
croit  avec  la  température,  sans  changement  des  longueurs  d'onde. 

Les  fréquences  des  lignes  d'absorption  observées  sont  représentées 
par  l'équation 

V  =  28863,60+205,823971  —  3,oSi8oy«2  —  0,0164817m3. 

Le  Tableau  suivant  fournit  les  fréquences  de  ces  lignes,  mesurées 
et  calculées  au  moven  de  cette  formule,  et  les  différences  entre  ces 
nombres. 

n.  vmes.        vclc.  Av.  n.  vmcs.         vCBlc.         Av. 

—S 27031  27028    3      7 3oi48  3oi48    O 

— 7....  27278  27277    1     S....  3o3og  U>'io'}         4 

(i....  27520  27521  —1  '.)••■•  3o453  io.jj.î  — 1 
—  ■)....  27760  27760  0  m....  >""".)7  3o597  o 
— 4....  27991  27992  — 1     11....  30732  30735  — 1 

—3 28217       282(9       —2  »2 3o858       3o8,il       ~3 

—2 28.437  28440  -3  i3....  3og84  30982  2 

1....  28652  28655  —3  14 3 1095  3iog6  —  1 

1....  29065  29066  — 1  i5....  3  r 198  3 1202  —4 

»....  29265  2926J  2  t6....  31298  3i3oo  — 2 

3 29456  29453  3  17 3i388  3i3gi  —3 

4....  29636  29637  —1  iS....  3 1481  3i47'1  7 

■) 29816  29814  2  19 3i554  3 1 549  5 

(i....  29986  '.9984  2  20....  jiliT)  3 16 16  — 1 

H  Cl  (  1I.-M.  Randall,  W.-F.  Colbv  and  R.-F.  Paton,  Phjs.  Rei>., 
1920,  [2],  5,  541)  —  Influence  «le  la  température  sur  le 
spectre  d'absorption  du  gaz. 

HF,  HC1,  HBr  (H. -M.  Randall  and  E.-S.  Imes,  Phjs.  Rev  , 
1920,  |2],  15,  iJ2).  —  Données  sur  les  spectres  d'absorption 
de  ces  corps  à  l'état  gazeux.. 

L.  Bruninghaus. 
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HF.  HC1.  HBr  (E.-S.  [mes,    istrophysic.  ./..  1919,  50.  2S1  1.  —  Bandes  d'absorption  au 

voisinage  de  1  infrarouge. 

I >-■  11  —  les  iii-.i pli i«.| (■•  -  1  1  >1( — nu-,  le-  '/.  -cul  données  en  ;j  ;  elles  sonl  portées  en  abscisses,  tandis 

|U  en  ordo -  se  trouvenl  indiquées 

1.  -  pi <•;-  ■ s  "     demi  _i.'  absorbée. 
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H20  1  Vapeur  d'eau  1   A.  Fowler,  Proc.  H.  Soc,  Lond  ,  1919,  [A  ]. 

94.  472). 

Présence  dans  le  spectre  solaire  de  la  bande  3o64  de  la  vapeur 

d'eau. 

Le  spectre  de   la   vapeur   d'eau   est  emprunté  à   Grèbe  et    lloltz,  dont   les  nombres    ont  été  ra| 

portés  à  l'échelle  de    Rowland,  pour 

faciliter   la   comparaison.   Le  Tableau   suivant   indique   de   nombreuses  e.iineidenees  de   lignes   non 

lignes  de  la  bande  3oG4. 

H,0.                                              Soleil.                               E    ,     , 

ll.o. 

Soleil. 

i.                          a.                 i.                 moins  HsO. 

A.        "                   i. 

a.                   i.                  moins  H,  O. 

3o63,834            >                   3o63,836          2                    +002 

3ioi,343          i 

îioi,347           i                    +004 

3o64,3o7          5                  3o64,  >23          2                   -*-oi(i 

3 102,256          5 

(067,  154           4                  3o(J;,3b<)           8Fe 

310J.77")           j 

.105,782           1                    -+-007 

3o68,o3g          j                 3o68,o46          2                   -f-007 

3io6,i33            ') 

iloii.  1)7               2                             -+-004 

» < » 7 4  -  i 7 7           3                  3074 ,492           '                     — (-0 1  ) 

3io6,658           j 

!io6,664           2Z1' 

3o;8.i)/            5                    3o-8,'5J2            3Fc 

3112,187          5 

$112, i83          2Fc,Ti? 

3o8o.o84           ï                  3o8o,o86           4Fe? 

Si  13,476           5 

113,490          1                      "i  i 

3o8i,fi48           ">                  3o8i,657           «                    +009 

3 1 1 7 , 3 1 1           \ 

îo83,384           ">                  3o83,38g           1                    +oo5 

3 122, 661          6 

[22    680               2                             -40I9 

3o8i,3o4           5                  3o85,3i3           2                    +009 

3i24,o5i 

121,0711                1                              -î-OK) 

3087,441)          ")                  3087, 4"}[           1                    +002 

3127,790          3 

[27,784             2tl?                  — 00G 

3o89,843           6                  3o8g,  85i           2                     -l-oc.8 

3128,389           i 

[28,  }02                I                             H-oi  3 

3089,908           (1                    J°,s'.M)7i           '■'                     +006 

3i3o,366 
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3 1 34, 4  h 
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3i36,996 
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3o(J7. .  J06               ")                         )Oq»,  J0()               1                                 oo3 
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[40,872          iCo 
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3094,729            ">                   3o94,732           2                     --oo3 
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3 1 5 1 , 1 1 0           "1 
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3 i54 ,619          5 
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3 158,628          \                 : 

1 58,635          0                   +007 
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3162,004         4 
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H20  (Eau;  (W.-W.  Sleatob, 

Astrophysic.  /.,  1918,  48,  1 2. 5 

). 

Spectre  d'absorption  de  la  vapeur  d' 

3au  dans  les  régions  de  À  1 ,3 
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H20  (Eauv  —  Lignes  d'absorption  do  la  vape 


694a, 63o. 
6944,o6o... 
6947,782. 
6947,863. . . 
6g49,  '  1" 
6949,  ;i"- • ■ 
6951,010... 


6953,828. 
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6956,660) 
6956,7465 
6959,704. 


mosphérique  dans   I 


('„|,M'.  ((M, 
6998,978 
6999,2a 3 


HjO  (Eau)  (R.  Weichmann,  Physik.  /...  1921,  22,  535).  - 
Etude  d  une  bande  d'absorption  de  l'eau  pour  les  radialioi 
de  plusieurs  décimètres  de  longueur  d'onde. 


Hg  (Mercure)  (J.-C.-.M<:  Lennan,  D.-S.  Ainslie  and  F.-M.  Cale, 
Proc.  11.  Soc,  Lond.,  192a,  [A],  102,  33).  —  L'absorption  de 

X  5460,97  par  la  vapeur  de  mercure  lumineuse. 

Lorsque  la  radiation  5460,97  traverse  de  la  vapeur  de  mercure 
modérément  lumineuse,  la  composante  principale,  et  les  compo- 
santes IN'°-t-i,  AX  =  o,oo8nA  et  N°  —  1,  AÀ  =  — 0,00X7  A,  peuvent 
être  fortement  absorbées. 


K.  Na  1 Potassium.  Sodium )( G. -R.Harrison,  Proc.  Nal.  Âcad. 
Sri.,  1922.  8.  260).  —  Spectre  d'absorption  de  la  vapeur,  en 
présence  d'hydrogène  plus  ou  moins  comprimé. 


02  et  03  1  Oxygène  et  Ozone  1  (  VY.-W.  Shaver,  Tram.  R.  Soc, 

Canada,  1921.  [3],  15.  7).  —  Spectres  d'absorption. 


Tableau  I. 

Oxygène  liquide. 
Limites      Centre  des  bande 

des  bandes    — —     — —■ — 

larges.       larges,     étroite 


■2  747    \ 
271G    j 


3828       2668 
3t>  3 1       2644 


'■:""  a73i 
(  '-719 
1  2692 

-C.Si         -2681 

I  2670 

I  a64a 

.(•>■;  1  2632 
I  2621 


Tableau  II. 

Oxygène  sous  1  |o  atmosphères 

Limites      Centre  dus  bande; 

des  bandes  — ——  •  — ■ — 

larges.       larges,    étroites 


A. 


(i.s-, 


38a8      2664 
Jiili       2642 


!  2716 

(  2687 

2677 

(  2666 

(   ''''1" 
2629 

I    .Ci 8 


Tableau  III.  —  Ozone. 

Centres  des  bandes. 
701     2678     2658     2640     »6a3 

556     2.539     2.5  >!     2J01      <ic)i 


03  1  Ozone  1  <  A.  Fowleb  and  It.-.l.  Strutt,  Proc.  11.  Soc,  Lond., 

1917,  [A],  93,  58'î)    —  Comparaison  du   spictre  d'absorption 

de  l'ozone  atmosphérique  avec  les  spectres  du  Soleil  cl   des 

étoiles. 

Les   seules   données   numériques    à   extraire   de   cette    Note    - 

contenues  dans  le  petit  Tableau  ci-contre.  Il  y  a  en  outre  quelques 
pliotograpliics  de  spectres. 


3337,2 
(33ïi,9 
|33o3,7 
j 3285,o 

ISS;! 

| 3254,8 
(3249,7 


)s04  l  Tétroxyde  d'osmium  1  CI.  Liksciiitz  und  F.  IIosexiioiim, 
/.  Physik.  Client.,  1921.  97.  1).  Spectre  d'absorption  de 
la  vapeur. 


:e  Tableau  donne  les  lin 
Épaisseur  de  la  couche 


3iio,4-3ioi,i  3n 1 ,9-3106,0 
3o.io,6-3o2o.8  3o4  1 ,9-3020,8 
'".)7'i-  1-2937,0  2967,0-2941  , 3 


s  bandes  d'absorption. 
Epaisseur  de  la  ci 


libre  de  courbe? 


mplcx. 


Pb  1  Plomb)  (J.-C.-Mc  Lennan,  J.-F.-T.  Young  and  II.-J.-C.  Ireton, 
Tran$.  R.  Soc.  Canada,  1919.  [3],  13,  10).  -  Spectre  d'ab- 
sorption de  la  vapeur. 

Bandes  étroites..     4° 58     2614     2247     2060     1973     192J     1900 
Bandes  diffuses..     2833     2^00     2170     201 5     1938     1911 
Autres  band-s...     2i55     2088     ao54     2o5i     2049     202.3 


Pb  t  Plomb)  (J.-C.-Mc  Lennan  and  R.-V.  Zumstein,  Traits.  R.Soc. 
Canada,  1920,  [3],  14, g).—  Spectre  d'absorption  de  la  vapeur. 
Le  métal  est  contenu  dans  un  tube  de  quartz  chaude  à  tempé- 
rature élevée,  fermé  à  ses  deux  extrémités  par  des  lames  plan- 
parallèles  de  quartz  fondu.  On  étudie  le  spectre  d'absorption  de  la 
colonne  de  vapeur  ainsi  obtenue.  Les  auteurs  ont  observé  les  lignes 
d'absorption  suivantes  : 

) 2833       2288        ai  3q        2170       2o53,83       2022,64 

i F       l(Cdf)    f(Zur)       TF  F  f 


h.  Bruninghaus. 
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(  Soufre  i  (  .1.-1.  Donnai 


id  J.-J.  Fox,  Proc.  R.  Soc,  Lontl., 
s  un  tube  de  silice  de  100"""  de  long 
tilé  déterminée  de   soufre,  on  déplace 


484).  —  Spectre  d'absorption  de  la  vapeur. 
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3 164 
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3  1  Ï2 

2g  i  1 

2824 

2399 

il  J2 

2g52 
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9.390 

Se,  Te,  Hg,  Zn.  Cd,  P,  As,  Sb  (J.-J.  Dobbie  and  J.-J.  Fox,  Proc.  R.  Soc,  Lond.,  1920,  [A],  98,  1  Ï7). 
Spectres  d'absorption  des  vapeurs 


Soleil  (W.-H.  Ji  lus,  Astrophysic  ./.,  1921,  54,  92).  —  Influence  mutuelle  des  lignes  de  Fraunhofer. 

es  de  bien  appréciable  par  lis  lignes  voi-ines.  Os  données  sont  empruntées  à  des  mesures  laites  respectivement  par 
,lu  Mon!  VVilson  et  par  celui  de  Ivoduïkanal.  Les  quatre  colonnes  suivantes  reproduisent  des  données  relatives  aux  lignes 
la  troisième  et  la  Quatrième  s'appliquent  aux  satellites  situés  du  coté  violet,  la  cinquième  et  la  sixième  à  ceux  qui 
les  dislances  a  —  >>..  et  Àr—  a  séparant  ces  satellites  des   lignes  de  la   première  colonne, 

,    de   longueur^  ,\' le  ,1e  linwland.   Les  nombres  de  la  septième  colonne   concernent  les 

iut  décider  de    l'action    probable  des  satellites,  en   se   basant  sur  sa  i  liéorie  de  la  disper- 

ttend,  soit  à  une   répulsion   ,1c  la  ligne  considérée  vers  le   violet,  soit   à    un   déplacement 


•   P1' 


lents  observés  A    , i   A,,  c 
;  de  reprodui 


n'est  pas  possible  de  reproduire  ici  cette  discussion;  ,,n  voudra  bien,  pour  les  nombres  de  la  7'  colonne,  se  reporter  au  Mémoire. 
;  I.  —  Influence  muliielle  des  lignes  de  Fraunliolor  résultatil  des  déplaccmenls  Bord-Onlie  observés  au  Mont  Wilson  (1910). 
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Soleil.    -  [nûuenoo  mutuelle  des  lignes  de  Fraunhofer 
Tableau  l  i  suite). 
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Tableau  II.  —  Influence  îmituelle  des  ligues  de  Fraunboler 
résultant  des  déplacements  Bord-Centre  observés  à  l'Observatoire  de  Kodaikanal  (1914-1916). 
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Soleil.  —  Inlluence  mutuelle  des  lignes  de  Fraunhol'er  (suite). 
Tableau  11  {suite). 
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SPECTRES  D'ABSORPTION  DES  GAZ  OU  VAPEURS  DE  COMPOSÉS  ORGANIQUES. 


C6H6   (Benzène)    (K.   Schulz,  Z.  iviss.  P/iotogr.,  1920,  20, 

Séries  dans  le  spectre  d'absorption  de  la  vapeur  de  benz 

les  lignes  du  spectre  d'absorption,  données  par  leurs  fréquences  v, 
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C$H6  i  Benzène  1  iV.  Henhi.  Résume  des  communications,  Société  française  de  Physiqm 
Spectres  d'absorption  du  benzène  dans  l'ultra\ioIet. 


>9)- 


Benzène  liquide  ou  e 
mier  Tableau  ci-dessous 


formule    I  =  I0.io-L"',  n 


2691 

37160 

2683 

37270 

2611 

383oo 

2604 
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3g23o 
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393io 
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/;-s 
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i54o 
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4363o 

II.   —    Fréquences    comparées    des    maxima    des    bandes 

d  absorption  du  benzène  en  vapeur,  à  l'état  liquide,  et  en 

solution. 

Le  spectre  d'absorption  de  la  vapeur  contient  plus  de  3oo  bandes 

étroites.  Il  se  décompose  en  huit  groupes,  auxquels  correspondent 

les  bandes  du   benzène  liquide   B,  C,   I),   E,   F,   G,  H,    K.  Dans  ce 

Tableau  figure  la  fréquence   de  la  bande  la  plus  intense  de  chaque 

groupe. 
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C6H6  1  Benzène  )  (V.  He.niu,   Résumé  des  communications.  Société  française  de  Physique,   1921,  20). 
Séries  dans  le  spectre  d'absorption  de  la  vapeur  du  benzène. 
Le-  nombreuses  (plus  de  3oo)  bandes  fines  d'absorption  de  la  vapeur  dans   l'ultraviolet  se   répartissent  en  huit  groupes,   et   chacun   de 
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Co.  Ni,  Fe,  Cr,  Mn  (Sels)  (E.-O.  Hulburt,  J.-F.  Hutciunson  and  H.-C.  Jones,  J.  Pli)  sic  Chem.,  1917,  21,  169  et  E.-O.  Hulburt 
ami  J.-F.  Hutciiinson,  Publient.  Carnegie  Inst.,  iyi8,  240,  1).  —  Spectres  d'absorption  des  solutions  dans  l'eau  et  dans 
les  alcools. 

Dans  ces  graphiques,  a  désigne  le  coeflicieut  d'absorption  (constante  de  la  formule  I  =  I0  x  10-"'  où  e  est  l'épaisseur  de  la  solution. 
:omptée  en  millimètres);  A  le  coefficient  d'absorption  moléculaire;  c  la  concentration  de  la  solution  en  molécules-grammes  de  sel  par 
itre  île  xdution. 
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Co,  Ni.  Fe,  Cr,  Mn  (Sels).     -  Courbes  d'absorption  i  suite). 
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Co.  Ni.  Fe,  Cr.  Mn  t  Sels  ».        Courbes  d'absorption  (suite). 
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Co,  Ni,  Fe,  Cr,  Mn  (Sels).  —  Courbes  d'absorplion  (suite). 
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Co.  Ni.  Fc,  Cr,  Mn  (Sels).  -  -  Courbes  d'absorption  i>i 
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Co,  Ni,  Fe,  Cr,  Mn  (Sels).  —  Courbes  d'absorption  (suite). 
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i  des  métaux  lourds  ( J.  LtFSCHITZ  Uûd  Isrnkst  Rosenhoiisi.  A.  tviss.  Photogr.,  i<)>o,  19,  [98  I.        Courbes  d'absorption 
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Complexes  des  métaux  lourds.  —  Courbes  d'absorption  (suite). 
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Eu,  Sm  (Europium,  Samarium)  (  VV.  Pbandtl,  Z 
I.  Europium. 


wg.  C/iem.,  1921,  1.16,  yGj,  —  Spectres  d'absorption  des  solutions  de  nitr; 
II.  Samarium. 
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Ferro-  et  ferricyanure  de  potassium  (F.-H.  Gktman,  ./. Pins.  Client.,  1921,25,  1  \-).  —  Spectres  d'absorption  des  solutions  aqueuses. 
Tableau  I. 
Ferrocyanure  de  potassium  0,04224s  K4Fe(CN)u  .3  H,  0 
dans  iooocm3  de  solution. 
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-  a-Ferricyanure  de  potassium  0,0329a*  K:,Fe(C\T)f)  dans  iooocm"  de  solution. 


43290 
42920 


3o86o  3o5go 
3oi6o  3d2 10 
3i43o   3oi2o 


3oo3o 
29760 
«J670 
2933o 


24390  2353o 

243qo  22730 

3oo3o   2584o  22730 

2J840  22730 

26040  2222D 

26670  22220 

26670  22220 

29Î3o    26670  22220 

2g33o    26670  22220 

280IO    2747O  21980 

280IO    27700  21960 

2.8010    27700  21880 

27930    27700  21880 

27930    27780  21880 

27930    27780  21740 


I,.  Bruninghaus. 


Absorptlonsspektra.         Absorption  Spectra.         Spectres  d  absorption.         Spettri  d  assorbimento.       681 


Ferro-  et  ferricyanures  de  potassium.  —  Spectres  d'absorption  dos  solutions  aqueuses  i  .finir). 
I' mil km    III.     -   .^-Fcrricyanuro  de  potassium  ii,n:ii;r  K  ,  l'e(('.N  ),,.  Il  ,0  dans   iooocm*  do  solution. 
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H20  (EâU)  (G.  Hkttner,  Ann.  P/nsik.  1918,  55, 
Spectre  d'absorption  infrarouge. 


Hypochloreux  (Acide  et  Selsj,  Hypobromeux  (Acide  et  Sels),  Bromique  (Acide),  Iodique  (Acide)  (K.  Schaefkr,  Z.  p/nsik. 
Chenu,  1918,  93,  3 12  et  1919,  93,  3i  5).  —  Spectres  d'ali?or|.siOn  des  solutions. 


HjS03  1  Sels  et  Éthers-sels)  I  K.  Schaefer,  Z.  an 

Courbes  d'absorption. 


.  C/icm.,  1918,  104,  169). 


Hg  (Mercure)  !  R.-W.  Wood,  Phil.  MaS.,  1922,  [6|,  44,  no5). 
Réflexion  st-leclive  de  X  2536  par  le  mercure. 


HgS  (Cinabre)  (H.  Rose,  Z.  P/ijrsik,  1921,  6,  i65). 
Influence  de  la  température  sur  le  spectre  d'absorption. 

Ce  Tableau  indique  les  déplacements  que  subit  la  limite  à  courte  a  de  la  bande  d'absorption  du  cinabre,  pour  le  rayon  ordin 
pour  le  rayon  extraordinaire,  lorsqu'on  fait  varier  sa  température. 


Limite  d'absorptio 


Température. 

-+-  i4"C. . 


■xtraordinai 
587o 
61  io 


Limite  d'absorption. 

Rayon  Rayon 

ordinaire.  extraordinaire. 
. .      6470  636o 

. .      6670  6600 


(Iode;  (A.-W.  Stewart  and  R.  Wright,  /.  Cliem.  Soc.  Lond.,  1917,  111,  t83j. 
Spectre  d'absorption  dans  divers  solvants. 


Métaux  alcalins  (G.-E.  Gibson  and  W.-L.  Argo,  /.  Am.  Chem.  Soc,  1918,  40,  1327). 
Spectres  d'absorption  des   solutions  dans   l'ammoniaque  liquide  et  dans  la   mélliylamino. 
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Ni,  Cr,  Cu  (Sels  complexes  de  nickel,  de  chrome  et  de  cuivre)  (Yui  Shibata,  Jour,  of  Collège  of  Science,  Tokjo,  içpo,  41,  1). 

Courbes  d'absorption. 

Solutions  aqueuses. 
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-  la  solution  fraîche  (violette). 

-  la  solution  abandonnée  à  elle-i 
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Ni.  Cr.  Cu  (Sels  complexes).  —  Courbes  d'absorption  (ji 

Solutions  aqueuses  (suite). 
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Ni,  Cr,  Cu  (Sels  complexes).  —  Courbes  d'absorplion  (suite). 
Solutions  aqueuses  (suite). 
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Ni.  Cr.  Cu  (Sels  complexes).  —  Courbes  d'absorption  < 

Solutions  aqueuses  (/in). 
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Nitrates  (K.  Sohaefer,  Z.  wiss.  Photogr.,  1918,  17,  iy'i).  —  Courbes  d'absorption. 


Aride   nitrique  en  solution  0,1  N. 
-Acide   nitrique   en   solution   î3,7N 
(résultats    rapportés  sur  le    gra- 
phique à  la  concentration  0,1  N  ). 
-  Nitrate  d'éthyle,  nombres  rapportés 
à  la  concentration  0,1  N. 
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Nitrates.  —  Courbes  d'absorption  (suite) 
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Nitrates.  —  Courbes  d'absorption  (suite). 
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P  (Phosphore;  (J.  Bkrgenuren,  C.  R.,  1920,  170,  6z4).  -  Spectre  d'absorption  du  phosphore  pour  les  rayons  X  (série  K). 


itle  de  Siegbahn    On    a  étudié  le  phosphate  d'ammonium,  le  phosphore  noir    de  Bridgemann,    l'acide  phosphorique 
hosphore  rouge  commerçai.  On  dispose  une  couche  mince   de  la  substance  sur  le  trajet  des  rayons  émanant  d'une  petite  anti 


athode  de  tui 

our'ïon-  trouve  que  les  longueurs  d'onde  des  limites  d'absorption  sont  différentes  pour  les  diverses  variétés  de  phosphore.  La  1 

5,767  \.  pour  le  phosphore  noir,  et  5.75o  A.  pour  l'acide  phosphorique  et  le  phosphate  d'ammonium. 


1  (Radium)  (M.  du  Broglie,  J.p/ijsiq.,  1919,  [5],  9,  35).  -  Bandes  d'absorption  du  radium  pour  les  radiations  de  grande  fréquence 
Li X  =  0,80-2  U.A.  L, X  =  i,668U.A. 


U  (Chlorures  doubles  duranyle;  (H.-L.  Howes,  Phjs.  lier.,  t9i8,  [2],  11,  66).  -  Nouvelles  bandes  d'absorptioi 

région   du   spectre  où  l'on  n 


Potassium-Lranyle. 
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1920,9  1920. 1    D 

1937.6  1938/i         E 

1954.7  i953,5         A 


Tableau  I.  —  Nouvelles  bandes  d'absorption  à  -t-,2p°C. 
Ammonium-Uranyle. 
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Tables  internationales,  1917-192J. 
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U  (Chlorures  doubles  d'uranylei.  —  Nouvelles  bandes  d'absorption  ( 
Tableau  II.  —  Nouvelles  bandes  d'absorption  à  — i85°C. 
i-Uranyle.  Ammonium-Uranyle.  Rubidium-Uranyle. 
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Verres  divers  (J.-B.-.M.  Coebergh,  Thèse,  Ulrechl  1920).  —  Photographies  des  spectres  d'absorption  de  différents  verres. 


X.    -    SPECTRES    D'ABSORPTION   DES    COMPOSÉS    ORGANIQUES    SOLIDES, 
LIQUIDES   OU   EN  SOLUTION. 

Acétylaminovératrol  (dérivés  nitrés)  (  C.-S.  Gibson,  J.-L.  Simonsen  and  M.-G.  Ral,  J.  Chem.  Soc.  Lond.,  1917,  111,  70). 

Courbes  d'absorption  des  solutions  alcooliques  neutres  ou  alcalines. 
Les  solutions  alcalines  contenaient  5  mol.-gr.  de  potasse  par  litre. 


-?>,'- — :'**"'•  ~ 


"2   I     °   I 
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Acétyléniques  (composés)  (A.-K.  Macbeth  and  A.-YV.  Stewakt,  ./.  Client.  Soc  Lond.,  1917,  111,  8291 
Courbes  d'absorption  (solvant  non  indiqué). 


Alcool  méthylique  (M.-J.  Keu.y,  P/i/s.  Rev.,  1919,  [■<.],  13,  422).  —  Spectre  d'absorption. 


Aniline  (couleurs  d')  (A.  Hnatek,  Z. 


.  P/iotogr.,  1915,  15,  iTY).  —  Spectres  d' 


Azobenzéniques  (dérivés)  (F.  Kehrmann  und  S.  Hëmi>eî.,  Bet.  Dtsch.  Chem.  Ces.,  1917,  [1],  50,  856).  —  Courbes  d'absorption, 
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Benzène.  Anthracène  (J.-M.  IIyatt.  Pin. s.  Rev.,  1922,  |  ■>.  ],  19,  3gi).  —  Spectre  d'absorption  des  solutions  dans  l'alcool. 

àatfaracène v  =  265oo     >;ooo     >Sooo     >s.jou    ■.,,,'),,    '19900     3og5o    3i3oo     32400    34ioo     354oo    3688o    39750     î  1 1  "»  « . 

Benzène 


(  =  26600     17000     28000     28400     29450     29900     3og5o     3i3oo     324oo     'î.jioo 
(7200    37800    ;î8Joo    39200    4oi5o     1 1 200    42100     i"i"'    4365o     j465o 


Benzylidèneaniline.  Phénylimine  l  dérivés  1  (B.  A.  Izmailsky,  Jour.  Soc.  Chim.  Russe,  rgi8,  50.  167  1.  —  Courbes  d'absorption. 


Camphoréines  cl  Phtaléines  (B.-K.  Singh,  R.  Mai  and  R.  Lu,,  ./.  Chem.  Soc.  Lond.,  1922,  121.  i',?.i  1. 
Données  sur  les  spectres  d'absorption  des  solutions. 


Carbazine.  Phénazoximes  el  Thiodiphénylamine  (dérivés  nitrés  |  (F.  Kehrmann  et  H.  Goldstein,  Helv.  Chim.  Acia.  1921,  4,  26;. 
Données  sur  les  spectres  d'absorption  des  solutions. 


Cétones  (J.  Lifschitz  und  II.  Lourié,  Z.  nv'.v.v.  l'hoto^r..  1917,  16,  2691.  —  Courbes  d'absorption. 
Dans  ces  graphiques,  les  épaisseurs  correspondent  à  la  concentration  N.io-5. 
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Dicinnamylidèneacétone  : 
dans  H2SO,  conc. 

»    4  après  16  heures. 

»        après  un  temps  plus  long. 


Dicinnamylidèneacétone  : 
-  dans  H,S04  concentré. 
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Dibenzalacétone  : 

-  dans  l'alcool. 

-  ■>      le  chloroforme  H-'f'V,,   SnCI,. 
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Cétones.  —  Courbes  d'absorption  (suite). 


Triphénylchlorométhane  dans  l'alcool  abs. 

»  »      le  chloroforme  4-4  °/0  SnGI4. 
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I.  Benzophénone 


( dans  l'alcool. 

I  »      le  chloroforme  H-  ',  7„  Su  CI,. 

II.   Dicinnamylidène-      ( -  dans  l'alcool. 

acétone? ».      le  chloroforme  -t-  4  7„  SnCI,. 


I.  Dicinnamalacét 
II.   Dianisalacétont 


s  l'alcool. 

H2S04  concentre 
s  l'alcool. 

H2S04  concentré 


Cétones  (  F.-O.  Rick,  J.  Ain.  Chem.  Soc,  1920,  42,  727).  —  Spectres  d'absorption  de  quelques  cétones  dans  divers  solvants. 


Cétonaphtaline  (dérivés)  (F.  Weiueut,  Z.f.  Elektrochemie,  191S,  24,  >>■>).  —  Courbes  d'absorption. 


6CH6  (Benzène)  (dérivés)  (C.  Strassek,  X. 


.  14.   >Si).  —  Spectres  d'absorption  ultraviolette. 
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C6H6  (Benzène)  (dérivés).  —  Spectres  d'absorption  ultraviolets 
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C6H6  (  Benzène  1  1  Victor  Henri,  ./.  Physiq.  et  Radium,  ig>2,  |  6  |.  i 
Spectre  d'absorption   ultraviolet  du   benzène  liquide  et  de  ses  s 


Longueurs  d'onde  des  maxima  des  liandes. 


Itaml.- 


Substaoces.  V.  I!.  C.  D.  E.  F.  G.  H. 

Solution  dans  l'eau 2674  2394  2535  >  î  77  2426  9.372  9.32g  .... 

)>            »     l'alcool  méthylique ->Ç>x-i  96<>5  >~>\)  2.484  '>'.>o  ■»  »-5  2333  ... 

»            »     l'alcool  éthylique. 2684  26o5,5  2.544,5  *485  2433,5  '-77  2.335  .... 

»            »     l'hexane  et'le  penlane 2686  2607  9.547  '' )s7  '  1  '  '  ' 1_s  ''  '  '9  ''9" 

CSH6  liquide  pur 2691         2611         2552        2492        2436        2384        2340        2292 

CG  H  «  vapeur 2667         a58g         25>.8,ï     2471         2416         9.363,5     9.324         2273, • 

C6H5OH  (Phénoli  (F.-W.  Klingstedt,  C.  R.,  ig22,  174.  812).  —  Spectre  d'absorption  des  solutions  et  du  corps  pur. 

lïaade  A.  Bande  B.  Bande  C. 

Phénol  vapeur.  .. 2750  36364  2686  37301  2626  38o8i 

»       liquide 2772  36073  2703  36g68 

Solution  dans  hexane  el  penlane "'■'',''  36075  2705  36g68  9.643  37836 

»            »      CHCI3 2778  31997  ''.710  36goo  't',-,1  37722 

»            »      C  CU 9790  35  842  272 1  36  7  5 1  ?.658  37622 

»     .       »      éther. 2794  35791  2732  366o3  2673  3  7 1  r  1 

Chlorène  (K.  Dziewonski  und  S.  Suknarowskî,  Bcr.  Dtsch.  Chem.  Ces.,  1918.  [1],  51.  4.65).  —  Spectre  d'absorption. 
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Colorants  azoïques  (S.  Hempel,  Thèse,  Lausanne,  1917).  —  Courbes  d'absorption  des  soluti 


Composés  cycliques  (dérivés  halogènes)  (H.  Graham  and  A.-K.  Macbeth,  J.  C/iem.  Soc.,  Lond.,  192a,  121,  2601). 
Données  sur  les  spectres  d'absorption  des  solutions. 


Composés  non  saturés  (11.  Le  y,  Z.  iviss.  Photogr.,  1918,  18,  177).  —  Courbes  d'absorption  dans  l'ultraviolet. 


Composés  organiques  divers  (J.  Moir,  Trans.  H.  Soc.  South  Ajrica,  1922,  10,  273).  —  Spectres  d'absorption  des  solutions. 


/;-Oxyazobenzène  (sol.  alcaline)  (2  bandes). 

■     »  (solution  acide). 
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-Nitrobenzèneazophénol  (solution  alcaline). 

-Ni trobenzeneazo phénol  (solution  alcaline). 

-Nitrobenzène-a-naphtol  (solution  alcaline). 

-Nitrobenzène-a-naphtol  (sol.  alcool,  alcal.). 

-Nitrobenzèneazophénol  (sol.  alcool,  alcal.). 
4-Sulfobenzèneazophénol  (solution  alcaline).. 
4-Bromobenzèneazophénol  (solution  alcaline). 
4-Éthoxybenzèneazophénol  (sol.  alcaline)... 
4-Sulfobenzèneazo-o-crésol  (sol.  alcaline  >. .  . 
4-Sullobenzène-m-crésol  (solution  alcaline). 

Benzèneazogaïacol  (solution  alcaline).. 

Benzèiieazothymol  (  solution  alcaline) 

Benzèneazo-a-naphtol  (solution  alcaline). . . . 
4-Sull'obenzèneazo-a-naphlol  (sol.  alcaline).. 
Benzèneazo-létrahydro-a-naphtol  ( sol.  alcal.). 

Benzèneazo-catéchol  (solution  alcaline) 

4-Diphénylazophénol  (solution  alcaline) 
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Diphényltélrazo-/j-phénolsulfonate  (sol.alcal.). 
4-NOsC6H4CH  :  NC6HiOH  (solution  alcaline). 
l-NChCdliN  :  CHC6H4OH  (solution  alcaline). 

4-NOïC6H4CH:NCioH4OH-a  (  sol.  alcaline).  \ 


475o  (large) 
455o  (large) 
4100  environ 


4-N02C6HtN  :  CHC10Hi;OII-a  (sol.  alcaline).  (dans'' l'a'lcoii'l  1 

4-Diphénylylazonaphlionique  (acide)  (in  H  Cl).  5730  (large) 

Rouge  congo  (in  H  Cl) 58oo  (large) 

Quinone-di-imine  (solution  dans  l'éther) 3700 

/>-Nitrosoaniline 4100 

Jaune  d'aniline  Ph N2 :  C6H4NH2  (sol.  acide).. .  5200,   485o 

Ph.N:CH.C6H4NHî  (solution  acide) 44oo,  /,  1 5<> 

Ph.CH  :N.C6H4NHS  (solution  acide) i65o  (large) 

Dimélhylaminobenzaldéhyde  (solution  acide).  38oo,   355o 

Nitrosodiinéthylaniline.  (solution  acide) 4>7o 

Ph.CH  :  N.C6lïvNMe, 5i3o,   4820 

Ph.N:CH.C6H4NMeâ. 4600,  4270 

Oninone  (solution  dans  l'eau) de  45  Jo  à  4600 

Qninone-di-oxime  (solution  alcaline) 36<>o 

Ortho  oxyazobenzène  (solution  alcaline) 44io,   3900 

»  »  (solution  acide) $800  (large) 

lk'ii/.cneazo-p-crésol  (solution  alcaline) 493o  (large) 
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2.4  .6-Tribromobenzèneazophénol (sol. alcal.).  43oo,  384» 

Benzèneazo-o-hromophénol 43Go,   3goo 


Composés  quinoïdiques  (F.  Keiirmann  et  Maurice  Sandoz,  llehetica  Chimica  Jeta.  1 9 1 9 ,  3,  n>4)-  —  Courbes  d'absorption. 
I.  —  Bases  orthoquinoïdiques. 
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Composés  quinoïdiques.  —  Courbes  d'absorption  (suite). 
1.  —  Bases  orthoquinoïdiques  (fin). 


*  nE  constitutio: 


1500  4900 


Solution  orange 
Fluorescence  verte 
Solution  alcoolique 


Jaune  orangé 
(à  cause  de  l'extinc- 
tion du  vert  en  A) 
Solution  alcoolique 


Nuance 
franchement  jaune 
Solution  alcoolique 


■.-uC 
î 

_ 

4-900 

/\ 

1 

i  v 

Jaune  intense 
Solution  alcoolique 


HîC.HtC6 


Orangé  rose 
Solution  alcoolique 


NCSH8 

NC6HS 


Moins  rougeàtre  que 
le  dérivé  symétrique 
Solution  alcoolique 


L.  Bruninghaus. 


696       Absorptionsspektra.  —  Absorption  Spectra.  —  Spectres  d  absorption.  —  Spettri  d'assorbimento. 


Composés  quinoïdiques.  —  Courbes  d'absorption  (suite). 
II.  —  Monosels  paraquinoïdiques. 
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Composés  quinoïdiques.  —  Combes  d'absorption  (suite). 
III.  —  Sels  paraquinoïdiques. 
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Composés  quinoïdiques.  —  Courbes  d'absorption  (suite  i. 
IV.  —  Sels  paraquinoïdiques. 
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Composés  quinoïdiques.  —  Combes  d'absorption  i  «///<•  i. 
Y.  —  Sels  orthoquinoïdiques. 
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Cyclopropane  (dérivés  i  (E.-P.  Carr  and  C.-P.  Burt,  /.  Ain.  Chem.  Soc,   1918,  40,  1390). 
Solutions  dans  l'alcool,  concentration  NT/ 100  000. 
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Corps  divers  (H.-W.-L.  Arsai.om.  Phil.  Mag.,  1919,  [6],  33,    (5o).  —  Spectres  d'absorption. 
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Cyanine  (dérivés)  (W.  Konig  und  0.  Treichel,  /.  Prakt.  Chem.,   1920-21,  102,  67).  —  Courbes  d'absorption. 


Dérivés  bromomaloniques  et  nitroparaffines  (II.  Graiiam  and  A.-K.  Macbeth,  /.  Chem.  Soc.  Lond.,   1922,  121,   1109). 
Spectres  d'absorption  des  solutions. 


Diméthyltelluronium  (dérivés)  (R.-H.  Vernon,  /.  Chem.  Soc.  Lond..   1920,  117,  86).  —  Limite  d'absorption  ultravioletle, 


Diphénols  (F.-W.  Kungstedt,  C.  R.,  192?.,  175,  365).  —  Spectres  d'absorption  ullruviolets  des  solutions  dans  l'hexane. 


Éthane,  Acétylène,  Éthylène  (dérivés)  (Massol  et  Faucon,  C.  R.,  1917,  164,  3io).  —  Spectres  d'absorption  des  solutions. 


Filtres  ultraviolets  (A.  Miethe  und  E.  Stenger,  Z.  wisx.  P/iotogr.,  1919,  19,  J7 ) 
Spectres  d'absorption  de  diverses  matières  colorantes. 


Glycérine  (dérivés)  (II.  Hepworth,  /.  Chem.  Soc 
Solutions  aqueuses 


Lond.,  1919,  115,  84 1  ).  —  Courbes  d'absorption  des  solutions, 
la  concentration  N20000. 
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Glycérol  (K.-Q.  Adams,  /.  Am.  Chem.  Soc,  1920,  42,  1 3 2 1  ) .  —   Spectres  d'absorption  des  éthers  nitriques. 


Indigo     dérivés)  (J.  Lifschitz  und  II.  Lourié,   Ber.  Dtich.  Chem.  Ces.,   1917,  [1],  50,  899).  —  Courbes  d'absorption. 


Indigo  (dérivés  halogènes)  (Grandmougin,  C.  R.,  1  «>■>.  1 ,  173,  i363).  —  Bandes  d'absorption. 


Indigos.  a. 

Indigo 5go3 

6.6'  dibromindigo 5916 

6.6'  diiodindigo "19X0 

4. 7.4' .7'  télrachlorindigo 3967 

5. 7. 5'. 7'  tétrachlorindii,'o ...  6090 

5  7. 5'. 7'  ti'trabromindigo 6i3a 

i.  ï  ï.  i'    l  chlordib    m  idigo 6125 

i    ">    '<  .-'    1  1   c  1    1    idigo ('1069 


5365 

5/,6") 
5468 
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Limonène,  pinène  (L.-R.  Ingersoll,  Phys.  Rev.,  i <> 1 7 .  [>],  9,  365).  —  Spcclrc  d'absorption. 


Matières  colorantes  cycliques  (J.  Mont,  ./.   Chem.  Soc.  /.o/ut.,  1921,  119,  i65/j). 
Étude  des  facteurs  des  groupes  colorés. 


Matières  colorantes  (J.  Moin,   Tram.  II.  Soc.  South  dfrica,   1917-".) 


I.  —  Phénolphtaléine  et  ses  dérivés. 
*—0\        ,  ,0 


Formule  développée  .le  la  phénolphtaléine  a 

Pour  la  nomenclature  des  dérivés 
phénolphtaléine,  représentée  dans  ce  q 
par  la  lettre  ?,  on  se  reportera  à   la  I. 

:eloppée  ci-dessus  et  à  la   désignalii 

Toutes   les    observations   ont    porté   si 


=  Longueur  d'onde  du   mili 
de  la  bande  d'absorption. 
Nom  du  dérivé. 


t-Chloro-o 

B-Bromo-s 

c-Bromo-ç 

e-Bromo-3 

/-Bromo-9 

e-Chloro-o 

?-Iodo-tp 

/-Chloro-o 

/A-Dichloro  ç 

//i-Dibromo-= 

fc-Dichloro-o 

.'fë-Dibromo-û 

arf-Dibromo-ç 

èc-Dibromo-o 

ac-Dibromo-u 

aW-Tribromo-9 

^À-Tribromo-tp.  .  . .  .  . 

rticrf-'letrabromo-i..  . 
jfe/^-Télrabromo-a. . . . 

tofc-Tétrachloro-o. .  .  . 

rt^y'^-l'eiUabromo-ci. . . 
c/gyX--Pentabromo-?. . . 
efgjk- Peiitabronio-'j. . . 
nf//^/A--Hexabronio-o. . 


5700 
5690 


564o 
5710 
5-6o 
5770 
583o 
5S4o 
ï83o 
>•.>;" 
5920 
6020 
6060 


.  du   déri 


ac/g/fc-Hexabromo-» . .  .  ■ 
/W;7'A-llexabnimo  o.  ... 
acrf/g/ï-Heptabromc-ç.. 
aAcrf/g#-Octobromo-q>.. 

/.7/.--i'etraiodo-? 

e-Mélhyl-o 

f-Méthvl-» 

/ra-Méttayl-tp 

«-Méthyl-o 

/X~])iméthyl-o 

W-Dimétbyl-ç 

/-.Mclln  l-z'/r-dibronio-s.. 

r-.\Iétliyl-//c-dibromo-*. . 

/jt-Diméthyl-g-bromo-ep. 

g--Isopropj  I-e-méthvl-o . 

e-Isopropyl-#-méthyl-o. 

■*-DiisopropyI-«-diméth 

ej-Diisopropvl-^-diméth 

e/"(normal 

f  Hvdroxy- 

#-Dihvdro 

a-Hydroxy 

A-Hvdroxv 

e-Hydroxy- 

f-Méthoxy- 

^•-Diméthu 


5920 
6090 
6i3o 


,rM)ill 


T-?  • 


58oo 
>99° 


!mx\ 


Ar-Dibydroxy-ç 

aûf-Diméthoxy-e 

&c-Diméthoxy-o 

crf-Dimétboxy-ç 

/vr-l)iniéihoxy-«/^/À-pentabromo-tf 
f//-niméthoxy-6/g7'À--pentabromo-<{ 
<t— Nilro— o 


a- Nitro-fe/Vr-tétrabromo-fp. . 

r-\ïtro-4yA--tctrabromo-'.p.. 
/-Nitrc—  f 


(jaune). 


/'/.■-Diuiti 
//fr-Dinm 

/-Carboxv-» 

y^-Dicarbox'y-y 

©-/-Succinique  (acide  ) 

©-/X--Disuccinique  (acide,).. 

^-Isopropyl-ef-dimétliyl-cs 

y)'-Dibroniothymolphtaféine 

jf/-Dibromocarvacrolplital<'inc 

r(/;(r/-Télrachloro-gA--diisopropyl 

et-dimélhyl-cp 

*Thymolphtaléine. 

**Carvacrolphtaleinc. 


63oo 
504° 
5590 
i64o 
575o 
3900 
625o 
623o 


Spectres  d'absorption. 
II.  —  Dérivés 
de  la  «-^-phénolphtaléine 


/-f 


/-Oxy-?' > 

/-Éthoxy-o' 552o 

g'-Isopropyl-e/- diméthyl-tp' •  •     5g5o 

iZ-Butylidine-o'* 6070 

j/-Butylidine— <p'**. 

/vi-Xylylidine-cp'*** ( 

*     Phénol-ac-naphtolphtaléine. 

**  Phénol-p-naphtolphtaléine. 

***Phénolanlhrolphtaléine. 


III.  —  Dérivés  de  la  o-o-phénolphtaléine 
a-naplitolphtaléine 
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Matières  colorantes 
-Autres  dérivés  du  diphénylphtalide 


H;oir 

I 

d/\-c 


ff-Oxy-r 395o 

g'-Dimélhylatpino-a; 4800 

#-Oxy-/-aniino-,r 558o 

y-Oxy-/-mélbylamino-.r Ï760 

g-Oxy-Z-diméthylamino-a; 588o 

g-/-è«-DiméthylalqainoTX 6200 

là-  Butylidène-Z-ox.y-£-diméthyla- 
mino-.r  (phénoldimélhyl-a-napli  - 

Ihylaminephtaléine) (j>3o 

(-Oxy-g-/;-butylidène  -.r-phényl- 

a-naphtol[)htaléine 4°10 


V.  —  Sulfonphtaléine 
(  dérivés  de  la  phénolsulfonphtaléine  ) 


Nom  du  dérivé.  >. 

y 563o 

/&y'£-Tclrabromo-j 3960 

//t-Dimélhyl-i 5770 

/A-Dimélhyl-gv-dibromo  -y 5920 

cateur  «  Bleu  thymol  ») <>o/jo 

i;7i-Diisopropyl-ei-dimétl]yl-//-di- 
bromo-j-  (indicateur  «  Bleu  bro- 

mothymol  ») 6210 

fk-  Diméllioxy-j 6oéo 

jft-Dioxy-j  (NaHCO3) 6000 

/À--Dioxy-j  (Na OH ) 6600 

e-/-Oxo-j  (dérivé  de  la  résorcine).  4980 


pectres  d'absorption  1 
VI.  —  Phtaléines  diverses  et  dérivés 
du  benzhydrol. 

Oxyphénylphtalide 
HO-/        \-CHOHPh  X34gp 

V:o  oh 

Nom  du  dérivé.  a. 

Pliényloxybenzhydrol  (  l'uchsone  ). . .  3740 

Fuehsonium  ( sels  de) j25o 

Dimétliylfuchsonium  (sels  de) 455o 

i-Hydroxybenzhydrol en\  iron  33oo 

2-HydroxybenzhydroI. ....  environ  36oo 

4-Dimélhylaminobenzbydrol. . .  env.  4°°° 

4  .  i'-Dibydroxybenzhydrol .  . )39o 

2.4'-Diliydroxybenzl!\drol 5420 

4.4'-£w-Dimélhylaminobenzliydrol 

(hydrol  de  Miohler). f>o4o 

>-Oxy-  'i'-dimélhv  laminobenzhydrol.  56 10 

i-Oxy-4'-dimélliyl;tininobonzliv("lrol.  -1710 


-  Fluorescéine  et  ses  dérivés 


Nom  du  dérivé-  À. 

F i'.)4" 

Résorcinesulfoplilaléine 4980 

y^/'À-Télrnbroinon  'Sorcine.su  lfopbta— 

léine 5>.7o 

Résorcinebenzéine  (  F  moins  COa). .  4920 

a-Bromo-F ôoio 

arf-Dibromo-F 3090 

c-Bromo-F 4990 

ae-Dibromo-F .  Ô060 

«ierf-Tétrachloi  o-F f 

./"y'Â-Tétrachloro-F 5 180 

.fô/ft-Tétrabromo-F 52 10 

,/^y'À-Tétraiodo-F 525o 

o/gyA-Pentabromo-F 5ugo 

c/^/À-Pentabromo-F 5260 

/X-Dibromo-F 5ogo 


//-DiimHliyl-F ôooo 

«-Oxy-F.... 4890 

«rf-Uioxy-F 4920 

c-Oxy-F 4910 

(7-Méllioxy-F 4970 

orf-Dimétboxy-F 4990 

Jc-Diméthoxy-F 4960 

flA-Dimélhoxy-F 4960 

«/;crf-Tétiabromo-F 5i4o 

abcdfgjk-QctocXAoro-î 5370 

«Acr//^/X-Octobronio  F "1440 

rtAcrf-Tétrachloro-y^/Â-lélrabioino-F  543o 

aicrf-Tétrachloro-/^//>-tél  niiodo-F. .  548o 

aic-Trichloro-F 5o5o 

Phloxine  (  commerciale  ) 536o 

arf/g/X-Hexabromo-F 53go 

aç/g/fc-Hexabromo— F 535o 

rtc^-Tribromo-F 5i  10 

rt-Nilro-F 5ooo 

c-Nitro-F 4980 

rt-Nitro-/g#-tétrâbromo-F 53oo 

e-Nitro^/X-tétrabromo-F 5-290 

//i-Dinitro-g/'-dibromo-F 5220 

/g/'-Tribromo-F 5i5o 

/«-Diméthyl-F ) 

y-Orciueplitaléine \ 

Télrabromo-Y-orcineplilaléine 5210 

/u'-Dioxy-F 4890 

Z>-i\lélhoxy-F 4920 

aèc-Triméllioxy-F 4990 

Tétramclhylrhodamine 553o 

Dioxyxanlhydrol  (fluorescéine  moins 

GaHtCOîH) 4790 


VIII.  —  Benzaurine  (phénolbenzéine) 
et  ses  dérivés. 


iclature   est  la   menu 
r  la  phénolplitaléiiic. 


N.on 


y:.3«> 


Benzaurine. 

è-Bromo-dérivé 53go 

c-Bromo-dérivé 565o 

rf-Bromo-dérivé 5f>8o 

A-Amino-dérivé 538o 

i-Carboxy-dérivé. 55oo 

c-Carboxy-dérivc 5Goo 

è-Sulfoxy-dérivé 568o 

/-Su  Ifoxy -dérivé ^90 

e-z'-Diliydroxy-dém'é 5i6o 


h.  Bruninghaus. 
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Matières  colorantes. 


IX.  —  Matières  colorantes 
dérivées  du  triphénylcarbinol. 
Nom. 

Vert  malachite  (neutre 

Vert  malachite  <  acide  >.. 

Violet  Doebner 

Fuchsine 

Pararosanilide 

Violet  cristal  (neutre). 

Violet  cristal  (acide) 

Violet  cristal  (  1res  acide) 

Aurine 

Triphénylpararosanihne ... 

Vert  de  méthyle 

Vert  d'oxymalachite. ) 

Bis-diméthylamiiioluehsone \  à 

Diaminofuchsone 

/j-.Wéthoxy-dérivé  du  vert  malachite. 

yo  — N ilro-déii\é  du  verl  malachite. . 

p-Amino-dérivé  du  vert  malachite 

(létraméthylluchsine;.  . .     58io  à 

Oxydimélhylaminofiichsone ) 

Dimélhylaminobenzaïuine \ 

I  Vert  salicyle 

Diaminofluoranc 

4'-Oxyrésorcinebenzéine  i  oxo- 


Autres  matières  colorantes. 


Nom. 

Aminofuchsone 

Dimélhylaminofuchson 

Indigo 

Cyanine  d'amyle 

Indophénol  (vrai). .  . . 
Dioxydiphénylhydroxy 

Indamine  (vraie) 

Vert  de  Bindschedlcr. 
Diaminoben/l>\  drol. .  . 
3.6-Dioxvacridine...  . 


6i4o 
6o4o 

!  656o 

6600 


-l)io- 


l'h.'u 


•  salra 


Bleu  de  méthylène.. 
Bleu  d'éthylène.  .  .  . 
4  Oxyphényl-  i-ox\ 
4  Oxvphenvl-2-ow 


toi. 


Bouge  de  Magdala 

Cétone  Micbler 364o 

Auramine 43' 

Tarlrazine \\ 

Nitrosodiméthylaniline  (base) ;■> 


Nitrosodiméthylaniline  1  sels  ).     5yoo  à  465o 

Nitrosophénol  1  acide  1 6800 

Nitrosopbénol  (sels  i.. 3980 

2.3-Dicyanoquinol  (-t-NaOU) [100 

3.6-Dioxvphtalimide  (-+-  NaOlh...  4800 

Aeide3.6-dioxyphtaliqt:e(H  NaOH)  (870 

Phénolquinolinéine 533o 

Orthocrésolquinolinéine 544o 

Thymolquiml  néine 5g3o 

Résorcinequinolinéine 4900 

Oreinequinolinéine 4960 

Beiizèhfeazophénol  (-i-NaOH) 4200 

Benzènfeazo-a-naphtol  (-f  NaOH)..  5i3o 

j'-Nilrobenzèneazophénol  (+NaOH)  494' 
4'-N  i  t  r  0  h  e  n  z  è  n  e  a  z  0-  a  -n  a  p  h  1. 0 1 

(+Na  OH) 5;6 

i'-Àminobenzèneazophénol(+NaOH)  455 
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Données  sur  les  spectres  d'absorption  des  solutions. 
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Nitroformes  substitués  (H.  Gkaham  and  A.-K.  Macbeth,  J.  Client.  Soc.  Lond.,  1921,  49,  rilb.).  —  Courbes  d'absorption. 
Les  épaisseurs  sont  rapportées  dans  ces  graphiques  à  la  concentration 
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Œil  (W.-P.  Gbaiia.m,  ./.   Optical  Soc.  Ain.  Rcv.  Sci.   Inst.,  1922,  6,  6o5). 
L'ensemble  des  milieux  transparents  de  l'œil  absorbent  les  radiations  ultraviolettes  jusqu'au  voisinage  de  À  =  3 1 34. 


Oxyquinolphtaléine  et  Naphtofluorescéine  (J.  Moin,  Trans.  A'.  .Soc.  South.  A  fric 
Bandes  d'ahsorplion  d.'s  solutions. 

Oxyquinolphtaléine 

3'./,'  5\6'-Tétrachloro-oxyquinulpulaléinc 

Naphtofluorescéine X  :  535o,     4960 


Papavérine;  Isoquinoléine  ;  Vératrol  (P.  Steinër,  C.  R.,  175,  ti46).  —  Courbes  d'absorption  des  solutions. 

Le  solvant  est  indiqué  entre  parcn llicses  au-dessous  du  nom  de  chaque  corps. 

En  ordonnées  :   valeurs  de  s  =  coefficient  d'absorption  Moléculaire,  représentées  par  leur  logarithme. 
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Phénylazophénol  (et  dérivés  1  (A.-W.  Smith  and  C.-P.  Boord,  J.  Ain.  C/wm.  Soc 
Données  sur  les  spectres  d'absorption  des  solutions. 


Pyridine  <  dérivés  1  CV.-A.  Ismaïi.isky,  Jour.  Soc.  Chhn.  l'uw,  io->.o,  52.  3 î 3 ) .  —  C.niibns  d'absorption. 
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Phénolphtaléine.  phénolsulfonphtaléine  cl  dérivés  halogènes  (H.-E.  IIuwe  and  K.-S.  Gibson,  P/ijs.  Rev.,  mm;,  [  ■>}.  10,  767). 

COurbeS  (I  absorption. 
Abscisses:  fréquences  v.      Ordonnées  :  coefficient  d'absorption  <3,  de  la  formule 
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l  dérivés  halogènes.  —  Courbes  d'absorption  (suite). 
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Pyridine,  Isoquinoléine  (H.  Fischer  et  P.  Steiner,  C.  /?.,  1922,  175,  882).  —  Spectres  d'absorption  des  solutions. 

Solvants   :  Hexane,  éther,  alcool   pour  les  deux   substances  et,  en  outre,  pour  la  pyridine,  tétrachlorure  de  carbone  et  eau. 

Dans  ce  Tableau,  s.  —  coefficient  d'absorption  moléculaire. 
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Spectre  d'absorption  du  pyrrol  en  solution  dans  l'alcool  éthylique. 
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and  E.-P.-T.  Ttndall,  Phys.  Rev.,  1917,  [2  ].  10,  779). 

Courbes  d'absorption. 

Abscisses  :  fréquences  v. 
Ordonnées  :  coefficient  d'absorption  3  ('). 
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Triphénylméthane  (dérivés)  (A.  Hantzsch  und  Y.  Hein,  Ber.  Duch.  C/iam.  Ces.,  1919,  62,  493).  —  Courbes  d'absorplioi 
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Vert  4-Hydroxymalacliite.                   '   avec  10  fois  la  qu 

Vert  3  :  4-Dihydroxymalachite.         i      théorique  de  F 

Vert  2:  i  :   ',-Trihydroxymalachite.    ' 

Cl.                    

lésaurine.                         /  avec  20  fois  la  quantité 
rriliydroxvaurine  (a).   L       théorique  de  KOI1. 
Trihydroxyauiinc   (6).    ) 

Triphénylméthane  (dérivés)  ci  Naphtophénazonium  (dérivés» 
l  F.   I\i;iihma\n  und  .M.  Sando/.  lier.   Dtsc/i.   Client.  Ces..   [918,  |IJ,  51,  <)i">).  —  Spectres  d'absorption. 

Triéthylsulfonium  «bromure)  HI. -A.  Taylor  and  W.-C.  Me  Gullagh  Lkwis,  /.  Chem    Soc.  Lond.,  1922,  121,  66")). 
Données  sur  le  spectre  d'absorption  des  solutions  dans  le  proche  infrarouge. 

L.  Bruninghaus. 


718      Absorptionsspektra.  —  Absorption  Spectra.  —  Spectres  d'absorption.   —  Spettri  dassorbimento. 


Triphénylméthane  (dérivés  colorants)  (E.  Adinolfi,  Atti  délia  R.  Âcad.  Sri.,  1922,  [>],  31.  462). 
Spectres  d'absorption  (X  des  niaxima  des  bandes). 


Vert  malachite.. 
Vert  brillant.. . . 
Bleu  Victoria.  . . . 
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|  x2 
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Uranine ■ < 
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(  x2 
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5i5o 
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493o 
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5  280 
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55io 
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C,H,.OII.    C.Ha.OH.    C51I,..0II 


6270 
58io 
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588o 
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5i4o 
5570 


56o3 
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5-2 1 3 

5?.jo 

5280 

5334 

4932 

4980 

5525 

5490 

5i3o 

5i  10 

5o6o 

4920 

4640 

i  >9o 

558o 
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53oo 
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4927 

4980 

55oo 

563o 

5275 

54oo 

4890 

5oio 

L.  Bruninghaus. 


Photometrie.        Photometry.         Photométrie.  —  Fotometria. 


Vil.  —  PHOTOMETRIE. 


I.  -  ÉCLAT  DU  CORPS  NOIR  ET  DE  DIVERSES  SOURCES. 


Éclat  du  corps  noir  en  bougies/cm-  (E.-P.  Hyoe, 

W.-E.  Fobsvthk  and  F.-E.  Cady,  Phjs.  Rec,  1919,  13,  45). 

Tabs.  Éclat.  Tai,s.  Éclat. 


l75o. 

1800. . 
1830.. 
1900.. 
Hjio.. 
•2000 . . 

2o5o. . 


7,6 


a3,l 

3-2,7. 

44,3 


Éclat  du  corps  noir  au  point  de  fusion  du  platine  (2037"  abs.  1 

I  H.-J.  Ives,  7.  Frank,  /fis!.,  1918,  186,  123  1. 

58,}  bougies/cm2. 


Éclat  à  2000"  abs.  (Koim,  Ann.  P/i/sik,  1917,  53,  3-24). 
12,75  boug.  sphér./cm2;      Efficacité  de  0,148  boug.  sph./walt. 
De  ces  valeurs,  l'auleur  a  déduit  les  constantes  de  rayonnemeii 
de  lampes  à  incandescence  C. 


Éclat  du  corps  noir  à  1336°  abs.  |  G.  Holst 
und  Scharp  DE  Visser,  f-'ersl.  K.Akad.  IVet.Amst.,  1917,26,: 
0,119  bougies  Hefner/cni-. 


Éclat  du  corps  noir  à  1395"  abs. 

(Conrad,  Ann.  Physik,  1917,  54,  374). 

o,23  bougies  Hefner/cm2. 


Éclat  du  tungstène 
(W.-E.  Forstthe,  P/ijs.  Rev.,  II,  1922,  19,  436). 

Valeurs  en  bougies/cm2. 
s.  Éclat.  Tab».  Eclat. 

5,5 


1000 

2600 

.  .   343 

...  0,1071 

2800 

■  •   679 

1 600 

...  0,925 

3  200 

1235 

..   2103 

•2.000 .... 

...  20 , I 

34oo 

..  338o 

2200 

. . .  61,7 

36oo 

•■  yl0° 

Rapport  des  éclats  de  l'or  et  du  palladium 

à  leur  point  de  fusion 

(E.-P.  Hyde  and  W.-E.  Forsvtiie,  Astrophys.  /.,  1920, 

51,  244,  et  Pliys.  A'ec,  II,  1920,  15,  54o). 
Pyromètre.  7.  en  A.         Rapport. 

Ordinaire o,6663  7(1,9 

Spectral 0,6018  122,2 

(Hoffmann  und  Meissner,  Ann.  Pliysik,  1919.  60,  201). 
) o,656oA  Au/Pd 8i,5 


Éclat  des  oxydes  incandescents  (Nichols  and  Howes, 
Iu  =  Éclat  de  l'oxyde  incandescent.       I„  =  Éclat  du  corps  noir 


1922,  19,  3oo,  et  /.  Opt.  Soc.  Ain.  Rev.  Se.  Inst.,  6,  42). 
empérature.       Unité  arbitraire  =  éclat  du  corps  noir  à  iooo"  C 


MgO. 


o , 0000002 
0,0000016 
0,00067 
o,o38 


65,8 
12,0 
3,i4 


0,00000018 

0,000026 

o,ooo33 


0,o320 

o,423 
3,63 


i56)7 

17,2 

8,77 
4,57 

1 ,04 

o,479 

.  19 , . 


0,333 
0,334 

0,324 

0,375 

0,406 


Photometrie.   —  Photometry.   —  Photométrie.         Fotometria, 


Éclat  du  corps  noir  et  des  sources  diverses  (suite). 
Éclat  des  oxydes  incandescents  {suite), 


1 4  29  - 
1462. 


i58o. 
[606 


0000006 

0,0278 

000016 

o,o646 

00292 

o,336 

802 

7,3i 

327 
578 
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1,54 
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9,55 

26,9 

'9,7 

>9,o 

33,  î 

7«,7 

76,5 

16 
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3,36 

3,56 

3,6i 

i,73 

0,916 

0,590 

0,767 

0,665 

0,923 


SiO,. 

Zr02. 

t°  c. 

I, 
On,  65. 

0i*,45. 

U 
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I„. 
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I 
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Oi%  45. 
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0^,45. 

0,00000076 

0,0000026 

o,ooo59 

0,0270 

0,191 

1 ,  10 

8,5i 

100 

7.3! 

o,o382 
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0,341 
1 ,65 

1 1 ,0 

35,3 

«9,' 
167 
3i6 

63 1 

o,ooo5g 

0,0021 

0,0239 

0,0600 

o,o977 
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o,3i6 
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0,865 

i95 
57,3 
i3,9 

3,59 
2  s  26 

1,86 

1,33 
1,16 
■•77 

3. .mi 

0,0000026 

0,000077 

o,oo3g 

0,1210 

1 ,  20 

6,34 

24,5 

59,0 

1  5  j 

4uj 

769 
1  i5o 

1 950 
2620 

0,00684 
o,o382 
o,4o3 
3,4i 
6,91 
19,2 

87,5 

146 

233 

3i7 

610 

798 

1 1 02 
1 5oo 

0,0204 
0,0621 

0,161 
0,288 
0.617 
1 .07 

0,923 

0,770 

0,870 
o,979 

53,i 

735 

3o,9 

837 

16,4 

960 

8 , 1 5 

1037 

i,5o 

3   >5 

1145 

">■  29 

1263 

",91 

i3o8 

i362 

1429. 

1,32                        l.oi 

1462. 

•327 

i58o 

,39o 
25oo 

1902 
2566 

1 ,68 
1 ,54 

2,30 

1,38 
o,973 

0,990 

0,679 
0,427 

1606 

Louise  Bidet. 


Photometrie.        Photometry.        Photométrie.        Potometria. 


I.  —  Éclat  du  corps  noir  et  des  sources  diverses  ( 

suite). 

Éclat  des  oxydes  incandescents  {suite). 

t"  c. 

Rouge. 

SaO. 

GdO. 

1 .,. 

Vert. 
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I../',,- 
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Vert. 
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- 
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- 
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Louise  Bidet. 
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Photometrie.        Photometry.        Photométrie.        Fotometria. 


Éclat  du  corps  noir  et  des  sources  diverses  {suite). 
Éclat  des  oxydes  incandescents  {suite). 


Er 

3. 

CeO. 

I„. 

I,/I,, 

1„. 

I„/I«- 

Vert. 

Bleu. 

Rouge. 

Vert. 

Bleu. 

Rouge. 

Vert. 

Bleu. 

Bouge. 

Ver  t. 

o,ooi36 

0  009  {"> 

0 .  2  5o 

ro,6 

68 . 4 

_ 

_ 

_ 

_ 

o,'o38g 

7. 00 

0,277 
1,29 

i,3i 

1  '58 
2,55 

,3,9 

3 '83 
3,89 
3,6i 

o,o349 
0,692 

4  >  92 
i3,9 
28,3 

o,o4o3 

1 ,  >.  1 
6,  Ï3 

1  5,3 

2  '  j  4 

0,370 
3 ,  02 
6.o3 
i5, 1 

2.S,3 
28,2 

'7-7 
7,12 
4,78 

32,6 

49 1  » 
1  "),(') 
7v85 
3,63 

58, o 

7<>-7~ 

1,12 

2,07 

2,88 

69,5 
i33 

il! 

25,4 

11,7 

4,02 
5,02 

3io 

207 

-.17 

2,74 

2,69 

334 

3o4 

11, 1 

4,34 

'!•<)"' 

871 

275 

2,47 

4.89 

r ,  54 

506 

5i9 

25,4 

3,34 

2,9' 

1298 

745 

i.SG 

3,33 

1 ,55 

653 

695 

*7.<J 

1 .  58 

1  .(>() 

17J0 

575 

1,38 

2,09 

0,695 

783 

NX; 

1 1  ) 

o,95o 

1,07 

1 4 1 3 

!)'7 

,,» 

0,870 

o,565 

i3ig 

(3og 

656 

o,8i3 

1,23 

o,684 
o,563 

- 
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- 

- 

- 

- 

- 

- 

io37... 
1097... 
1145... 


i362.. 
.39i.. 


0.144 

o ,  1 4  2 


NbO. 

Nd203. 

i„. 

I„/I„. 

I,. 

Ui„- 

Bouge. 

Vert; 

Bleu. 

Bouge. 

Vert. 

Bleu. 

limite. 

Vert. 

Bleu. 

Bouge. 

Vert. 

0,000025 

O.OOOoV) 

O.I74 

1  2 ,  2 

1 7  !  2 

85,2 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

o,ooo55 

0,00126 

0,277 

4,25 

9,77 

2,  i5 

- 

- 

- 

- 

- 

0,00695 

0,01 00 

0,398 

>.  1 1 

S ,  20 

0,322 

0,OO243 

0,00881 

- 

1 ,  1>4 

7.00 

0,0449 

0,0708 

o,638 

i,83 

2,89 

>b.  0 

- 

- 

- 

- 

- 

o,5i3 

0,692 

i,34 

1 ,  22 

1,65 

3,21 

- 

- 

- 

- 

- 

>  ,<P 

•<..•><) 

2,66 

1,00 

1  ,  '" 

I  35 

0.0871 

0,204 

I  .  I  ■». 

o,348 

I  ,  J2 

1 ,00 

',';oo7 

Eclat  de  diverses  sources  lumineuses 


(W.  Haurison,  Tn 


Colorimétrie  des  surfaces  presque  blanches 
(A.-H.    Pfuisd,    J.  Frank.  Inst.,    .920,    189,    37i). 


Cratère  tic  l'arc  au  charbon 

Arc  à  llamme,  globe  clair 

Arc  en  magnétite 

Filament  de  la  lampe  au  tungstène 

avec  gaz  1 1 .  >5  watt/bougie  1 

vide. 

Arc  à  vapeur  11g  (  tube  de  quartz  1 

Filament  de  charbon  (lampe  3,i  w/bougie). 

Manchon  incandescent  Welsbach 

Lampe  Hg  Cooper  Hewitt  (tube  de  verre).. 
Flamme  de  boude 


Oxyde  de  magnésium 

Carbonate  de  magnésium. . . 

Feuille  de  papier  mince 

»  épaisse.  . . 

Blanc  de  plomb 

(Kyde  de  zinc  pur 

(avecPb).... 


486  bleu 

578  jaune 

4S9  bleu 

58 1  jaune 

58o  jaune 

56».  vert 

583  jaune 


Photometry.         Photométrie. 


INTENSITÉS  LUMINEUSES. 


Intensité  moyenne  du  Soleil 
i  F.  Conrad,  Ami.  P/ijs.,  hm;.  54,  3; 

3.617  x  io-~  h.  horiz. 
s   le   même  Mémoire  les  mesures    faite 
?nre.  le  manchon  Auer  et  la   lampe  à  ai 


Émission  lumineuse  du  ver  luisant  0,0144  1 
(H.-E,  [vus,  /.  Frank,  fnst.,  1922,  194,  2 


Rapport  des  intensités  lumineuses 
(M.  Vuillaume  el  A.  Bouta n ic,  C.  /■'.,  1922,  175.  1 

Formule  empirique  donnant  le  rapport j   des  intensi 
leuses  de  sources  comparées  a  un  étalon  de  tniipéiatui 
■  et  e=  éclat  de  la  source  à  travers  une  cuve  rouge  l 
■t  une  cuve  \erte  1  \  =  53oW) 


nés  lumi- 

e  0(abs.), 

63  oW) 


,„->,(. 


III.  -  TEMPÉRATURES  DE  COULEUR. 


Lampes  au  tungstène  et  arc  électrique  (.l.-G.  Piui.sr. ./.  ()/>/. 
Soc.   Am..  19?.».   6,    ai,   et   Bull.  Bar.  Stand.,    18,   221;   Se. 
paper,  n"  443). 
1"  Lampe  étalon  n°1717  (Stereopticon).  5oo  watts,        '■■■ 

i5,:  lum/watt 28  J8°  abs, 

2°  Lampe  Bureau  Standard  n"  1716  (Stereopticon), 

ïoo  watls,  22  lum/wall 3o82 

3"  Lampe  «  Movie  »  900  watts,  22,7  lum/watt. .      . .     3o85 
i"  Cratère  de  l'are  au  charbon  (65  volls-io  amp.  1...     3  i  5o 


Lampes  à  incandescence.  Température  d'éclat  S>.  „.,■,,, 
éclat  B;  température  de  couleur  T,  el  eflieaeilé  lumineuse 
(E.-P.  Hvde  and  W.-E.  Forsythe,  Trans.  Zllum.  Eng.  So, 
1921,  16,  4iy,  and  Forsythe.  Pins.  Bec,  1921,  18,  147). 


B  e 


Source, 
w.  Mazda  B.. 


1  Un 


T       F  v 


al.M.lu. 


iooo-w.  «  Stereopticon  ». 

900  w.  «  Movie  » 

Charbon  4  w/bougie 

»         préparé  3  w/b.  .  . 
»         «  gem  »  2,5  w/b. 

Osmium  2  w/b 

Tantale  2  w/b 

Tungstène  i,i5  w/b 

Nernsl  2,3  w/b 


3oio  2980 
3i85  3i75 

3290   3220 


2260  2000   53,1 

2400   2l5o   123,0 

2400   2J20   2J8,0 


Température  de  couleur  T, ,  température  d'éclat  S.  Éclat  B 
de  diverses  sources  (P. -P.  Hyue  and  W.-E.  Forsythe, 
Trans.  Illum.  Eng.  Soc.,  [921,  16,   hg). 


me  tic  gaz. . .  J 


T,- 
■>.t6o 


illoiwUalswiii! 

jougie  io"n  haut.  187 

Hefner 188. 

Bougie  spermaceti 1  g  3 

»       paraffine. 192 

Étalon  au  pentane  10  b 1921 

Kérosène  (essences  Mèche  plate 2o5 

de  pétrole  ). . . .  \      »       ronde 19  « 


Étalon  à  flamme  d'acétylène  Eastman  <  P.-P.  Hyde,  E.-W.For- 

sythe  and  F.-E.  Cady,  Phys.  Rev.,  1 9 1  <),  14,  379.  et  ./.  Frank 
Inst.,  188,  129). 

Tc=  236o°  abs.  (entre  otJ-,4  el  <>v-,-); 

S;     0,663=   1728". 


Température  du  radiateur  de  Planck  à  laquelle  son  énergie 
rayonnante  évoque  la  sensation  grise  :  ">><i<>"  absolus 
(J.-G.  Priest,  Bull.  Bar.  Stand..  1921, 17,  2)1, et  Se.  Paper, 
n°  417  j. 


Relation  entre  l'efficacité  lumineuse   et  la  température  de  couleur  pour  une  lampe  au  tungstène  (type  ordinaire  vide) 
(W.-E.  Forsythe.  Phjs.  Rev.,  1917.  10,  195.   cl  /.  Opt.  Soc.  Am.,  1921,  5,  ',9,  l. 
Lumens/watt.                                     T.               Lumens/watt.                                     Tc.   '           Lumens/watt.  T, . 

o,5 i644  3,5 7096  6.5 2299 


1939 

,998 


2i  38 


2327 
2354 


Voir  aussi  Données  sur  les  lampes,  p.  724. 


Louise  Bidet. 


Photometrie.  —  Photometry.  -    Photométrie.         Fotometria. 


IV.  -  EFFICACITE  LUMINEUSE. 

Corps  noir  (W.-W.  Coblentz  and  W.-b.  Emerson,  BuV.  Bur.  Stand.,  1917,  14,  223,  et  Se.  Paper  Bar.  Stand. .  n°  305). 

T;,i,, 1200  1600  1700  1800  1900  ■>.<><><>  2100  2200  2800  a'ioo 

Ë 0,00000622     0,000290    o,ooo558     0.01109X7     o.ooiii'i     0,002  V!     0,00374     o.ooVr»     0,00727  0.00962 

Tai,s >joo  2600  3ooo  |000  3OO0  6000  7000  8000  IOOOO  - 

E 0,0124  0,oi56         0.0317         0,0829       0,1201       o,i386       o,i385       0,1290      0,1014 


Arc  électrique  et  flamme  du  magnésium  ië    Karrer,  J.  Frank.  I/ist.,  1917,  183,  67). 

I.  Arc  ordinaire  No  volts,  charbon  vertical; 
IL  Arc  Columbia,  pointe  d'argent,  charbon  comprime  incliné  utilisé  clans  la  lampe  du  type  «Kxcello  »:      III.  Étalon  1 


Amp.      Volts.       Eli 


Arc  II. 

Amp.  Volts.  Efficai 

6,19  35,79  "■"'' 

9,94  i?,45  o,o5 


Arc  III. 

Amp.       Volts.  EfOcaciK 
ode  étroito. 

7,  ii        43,7  0,02 

ï  ,09       46,  >  0,01  ") 


Flamme  d'un  fil  de  magnésium  do  o ,5  de  dia 


Lampes  au  tungstène  et  arc  en  magnétite. 

Courbes  el  Tableaux  donnant  les  lumens  wall  suivant  clill'érentes  conditions  :  avec  cl  san: 
(J.-R.  Cravath,  Elect.  Ilorld,  1917.  70,  /, 7  j  ; . 


:>l>e.  réflecteurs  cl  globes  divers 


V.  -  DONNEES  SUR  LES  LAMPES.  POUVOIRS  ÉCLAIRANTS. 
Étalons. 


I.  Étalon  au  pentane,  Harcourt,  10  bougie 

Correction  de  température  el  d'humidité 

(Uosa,  Crittenden  and  Tavlou,  ./.   Opt, 

Soc  dm.,  [921,  5,  444). 

o,52  "/„  de   diminution  dans  l'intensité  po 

o,oS  <•/„  de  diunnution   par  de-ré  d'élévati. 
de  la  température. 


11.  Étalon  Fouché  à  acétylène  i.l.  Baii.i.aid,  Ami.  I'/ijs„  1917,  7,  3oo). 
1"  L'intensité  lumineuse  d'un  bec  à  jet  est  fonction  linéaire  du  débit: 
2"  La  présence  d'acétone  dans  l'acétylène  change  d'une  façon  notable  l'inten- 
sité de  la  flamme; 
3°  Influence  de  l'humidité  de  l'air  : 

Relation  déduite  des  expériences  I,.=  I0|  1  -  0,007)  V  +  0,00002  V2; 

I       intensité  de  la  11. ne  dans  une  atmosphère  d'air  sec; 

I„=  Intensité  dans  une  atmosphère  contenant  \  litresde  vapeur  d'eau  par 
i"  L'intensité  diminue  avec  la  pression. 


Lampes  à  incandescence. 
Lampes  au  tungstène  «  Philip  »  à  atmosphère  gazeuse  (II.  Pécheux,  Revue  gén.  Électr.,  1922.  12,  7,  2|5). 


i°  Courb.îs  caractéristiques. 

20  L/,  —  intensité  lumineuse  horizontale  maximum  en  botig. 

déciin.  obtenue  sous  la  tension  Ë. 


portant   à  L,  ou  intenté  moyenne  splicnque 
calculés  avec  les  formules  suivantes  : 

Lampes  claires 


Lampes  « 


Types  de  lampes. 

AI/". 

V. 

L, 

*t 

L,.     |   wm. 

«V 

Ampoule 

,  .m  \     5obd    1.5-.  20  v. 
lAr6on-j    100 

2,89xio-''xE^ 

2,54xio--;,K'^ 

120 

[00,3 

\i'\ 

Îm'ô:Ï 

;;■"■; 

'Azote-     600             !«5 

;.".i  ■  [o-'    E*»" 

I  19 

396 '" 

I  5  .  s 

■liis'".  !::.js 

oljï 

Ampoul. 

( I 000               » 

jÀrsH  ,oo    "V5 

1  Azote.      200         1 1 5-120 

7^67  .  10-3  <emi 
2,09X10-5  xë3--2 

I  12 

1  18 

ii 

170] 3l  0^68 

0,46 

L,  L| 


°/0  pour  le  type     5o  bd 


Photometrie.         Photometry. 


V.       Données  sur  les  lampes. 

Lampes    à   filament    droit   de    tungstène    pour   recherches 
(A.    Cotton,    Connu.  Soc.  fr.  Phrs.,    1921,   p.    53,   et   Bull. 

Rcclt.  et  lue  !()■>-.  30.    •  in  i. 

Filament  de  (>""".  15  de  diam.  :     <>""  de  long  : 
Atmosphère  gazeuse. 


Lampes  â  incandescence  pour  signaux  lumineux 
(A. -CI.  Wortlung,  /.  Frank.  I/tst.,  1920,  191,  23i  |. 

Courbes  donnant  les  variations  de  l'intensité  pendant  une 
et  la  vilesse  avec  laquelle  on  obtient  l'éclat  maximum. 


Mesures  spectrophotométriques  sur  les  lampes 
à  filament  métallique  (J.  Vrânek,  /..  wissensch. 
P/iot.,  1916,  16.  1  1. 


Lampes  de  sûreté  des  mineurs 
I.     (En.  Chance,   Tram.  Ain.  Inst.  Min.  Eng.,  1918,  57.  198), 
Lampes.  I. 


Lampes. 

A  huile 

A  acétylène.  . 

Clannv 

Davy.. 


Wolf. o.65 

A.  Kroyd  and  Best . .      1 .  i<> 
Chance,  à  acétylène.     3. 80 


H.     (W.-M.  Weigel,  Traits.    Im.  Inst.  Min.  Eng.,  1917.  56,  927). 

{Voir  le  Tableau  donné  pour  .0  types  de  lampes.) 

Pouvoir  éclairant  de  différentes  Imiles  : 


Pouvoirs  éclairants  (suite). 

Manchons  à  incandescence. 

Influence  de  la  qualité   du   gaz.  de  la   pression,   etc.,   sur 
1  efficacité    et    l'intensité    lumineuse     1  coin  lies)    1  Un 
DlNKl.KY,  f.Ulï ÏTNDKN  and  Tu  uni.    '/)•<•//.  l'ancr  llnr.   V<o 
I9l8,  a"   M!),. 

Voir  aussi   Étude    du  manchon  Welsbach   (Rayonnem 
I  pouvoir  émissif.  p.  33o). 


Lampe    à    vapeur    de    mercure    (quartz)  (W.-W.   Coiji.e 
Long  and   Kaiii.kii.  Bnll.  Bur. Stand.,  1918,  :5.  1.  Se   Pa 
n°330,  et  Coblentz  and  Kahler}  Bull.  '/Sur.  Stand..  iqio,  16, 
&;  Se.  Paper,  u°  378). 

Diininulii.n  de  l'inlen-ité  de  ra\  nuia-mmi    pour  des  longueurs 
d'onde     Cii*,4  avec  la  distance  en  mm.  Lampe  220  v.  Cooper- 


Dista 


lampe  Cooper-Hewilt  223. 

"/„  du  rayonnement  total;     (a)  Soleil;     (ô)  vapeur  1 1 -. 
a.  (a),     (b).  a.  («).     (b). 


Mémoires  divers. 


.  15. 


Éclairage  des  routes  par  les  phares  d'automobiles  t  11.-11. 
Magdsick  and  R.-.V  Falgb,  Trans.  Illum.Eng.Soc.,  i<r>r,  16.  18o). 

Éclairage  des  écoles  (H.-B.  Dates,  Trans.  lllum.  Eng.  Soc., 
[922,  17.  6/fa  1. 

Éclairage  des  locaux  industriels  (alimentation)  (YV.-ll. 
Radi  mai  ni  11.  Trans.  Illum.  En».  Soc.  1922,  17.  548). 

Inscriptions  lumineuses  formées  par  les  lampes  à  incan- 
descence   (C.-A.    Atherton.     Traits,    liant.    Eng.    Soc.    11 


.  17 


VI.        VISIBILITE. 
Minimum  d'énergie  nécessaire  pour  la  perception  visuelle. 
m  est  donné  en  ergs  par  seconde  par  cm  . 
>»xl09.  Bibliographie. 

i,25 Buisson,  A\tr.  ./.,  1917,  46,  296. 

0,8 Coblentz  and  Emerson,  Bull.  Bttr.  Stand.,  11,17,  14,  1 

0.77 II. -N.  RussKi.i.,  Astr../..  i.,i-,  45,  60, 

1 .95 P.  Reeves,  7.  Frank.  Inst..  1917,  184.  717,  et  Asti:  ./.. 


Se.  Pope 


Minimum  visible  dans  les  différentes  parties  du  spectre. 
i°     (P.  Lecomte  nu  Nouv,  J.Gen.  Pltvsiol.,  1921,  3,  743).  2"     (G.  Ramsauer  uni  Woi.r, 


Louise  Bidet. 


Photometry.         Photométrie.  —  Fotometria. 


VI.  —  Visibilité  (suite). 

Visibilité 

a.  29  observateurs  1  E.-P.  Hvde  Forsytiie  and  Cadi 

.  ./.  Frank. 

(moyenne  pour  un  certain  nombre  d'observateurs). 

Inst.,  1918,  185.  82g.  et  Astr.  ./..  48,  65). 

h.  13  observateurs  (P.  Reeves,  J.  Frank.  Inst., 

1918,  185, 

125  observateurs  (A)  et  29  observateurs  (B)  (W.-W.  Coblentz 

711,  et  Trans.  lllum.  Eng.  Soc.  13,  101). 

and   W.-l*.  Emerson,   Bull.   Bur.   Stand.,  1917,  14,   [67,   Se. 

Paper,   n°  303,    et   Pins.  Rec,   9,   s- ;  Coin. km/.  Pull.  Pur. 

~'\,ry                      "•                      /k                                 A,„;1-                       a- 

b. 

Stand..  Kj'io.  15.  63g,  Se.  Paper,  11"  362). 

5oo...     0,328      0,275                 5go...     0,735 

0.710 

a,,,.,.              A.              1!.                     >,„,,.              A.              B. 

■y>n.Y.     o'6g8      o'686                ^o*.!!     o',464 

0,  ',46 

4q3...      o,22j        0,23o                      5g6...      0,734        0,735 

53o...     0,847       0,841                   620...     o,34i 

o,3ig 

302...     o,35o      0,357                 (loj...     0,636      o,636 

54o. .  .     0,968      o,g35                 63o.  .  .     o,238 

0,214 

~>i>...     o,553      0,559                 6i3. ..     0,317      °>^>i7 

55o.  . .     0,996      0,993                 640. .  .     0. 1  ",  j 

0, 140 

».;...     0,771       0,778                62.3...     0,390      0,387 

")()o...     0,995       0,985                  65o...     o,og5 

- 

534...     0,908      0,908                 633...     0,267      0.264 

570...     0,944       o,g35                   660...     0,o52 

- 

546...     o,983      0,987                 643...     0,1(0      0,164 

58o.  ..     o,855       0,836                         Max.  à  X=  S 

53^. 

55q"    '     i'ooo      o'qq8                 665.!       o'o46      o'o45 

20  observateurs  |  L.-W.  Hartmann,  Phys.Rec,  19 

8,  H,  327, 

',-]...     oq52       o'g55                  678!!!     00202     o.m'r 

/.  Frank.  Inst.,  185.  70g,  et  Astr.  ./.,  47,  83  ). 

58o...     0,899      0,900                 690   ..     0,0086     0,0075 

Déterminations  réduites  à  la  valeur  too  pour  a  r 

'po:^. 

">8;...     0,823       0,824                  70'J...     o,oo34     o,oo33 

X,„u....     410     420     430     440    45o    460    740    480 

4go     5oo 

Le  maximum  de  sensibilité  est  à  X  =  557». 

Vis....      1,7     11. 4    32, (i    (ii, 6    100     i53     240     37G 

620     go5 

Visibilité  des  aéroplanes  (M.  Luskiesh,  ,/.  Frank.  List.,  1919.  187.  fog). 

Visibilité  des  aéroplanes.   Effets  de  contrastes.  Recherches  par   les   projecteurs 

(E.  Kirrer  and  Tyndall,  Bull.  Bur.  Stand.,  1920,  15,  (17g,  Se.  Paper,  n°  366). 

Visibilité  des  navires  (L-A.  Jones,  ./.  Frank.  Tust.,  1919,  188,  507). 

VIL        ÉQUIVALENT  MÉCANIQUE  DE  LA  LUMIÈRE. 

Bibliographie. 
1  watt    =  617  lumens  =  49ji  bougies (  W.-W.  Coblentz  and  W.-B.  Emerson,  Bull.   Pur.  Stand.,  1917, 

14, 

1  lumen  =  0,00162  watl '       255,  et  Se.  Paper  Bur.  Stand.,  n°  3()o. 

[lumen  =  0,001 56 watt HE.  Ives,  /.  Frank.  Inst.,  1919,  188.  217. 

1  lumen  =0,001 5o±  0,0000")  watt;.  ...... .     Hvde,  Forsyitie  and  Caiiv.  P/ijs.  Bec,  [919,  13,   |5. 

Drehungsvermôgen.         Rotary  Power.         Pouvoir  rotatoire.         Potere  rotatorio. 


Indications  générales  sur  la  rédaction  des  Tableaux. 

Observation  importante.  —  Pour  les  Chapitres  II,  III,  etc.  qui  correspondent  à  des  études  sur  le  pouvoir  rotatoire,  ei  eu  particulier 
sur  l'influence  de  divers  facteurs,  il  n'a  pas  été  possible  de  reproduire  les  données  innombrables  contenues  dans  les  Mémoires.  Les 
résultats   ont    été   systématiquement    condensés   de   manière   à    permettre    de    voir    le  sens  des  phénomènes  et  l'ordre  de  grandeur  des 

iations  observées. 

Symboles. 


rotation  obseï 


i  la 


U  ure  0  |i 


■elle)  ou  des 


es    minuscules,  j,  v,  , 


ivant    la 


La 


louvoir  rotatoire  moléculaire  à   la  température  8  pour 
la  radiation  de  longueur  d'onde  X. 

,   les  longueurs  d'onde  sont  expri- 

abréger,  les  longueurs  d'onde  ont  été  fréquemment  rem- 
placées par  des  lettres  majuscules  (raies  du  spectre  solaire,  nota- 

Quand  aucune  indication  n'est  donnée  concernant  la  température  ou  l< 
faites  à  la  température  du  laboratoire  et  que  le  pouvoir  rotatoire  a  été  i 
rature  de  l'expérience,  ou  sur  une  solution  aqueuse  dans  le  cas  contraire 

Ces  indications  générales  sont  complétées  quand  il  y  a  lieu  par  des  nol 

Bibliographie.  —  Les  nombres  en  cai 
mesures,  permettent  de  trouver   la 
Bibliographie,  p.  753. 


gras,  placés  à  coté  du   nom  des  corps 
bibliographique  en   se  reportant  au  nuim 


une  du  mercure =  >7<i"  I  •  A. 

rie  du   mercure =  546j 

on  en  grammes  pour  100e"  de  solution. 
on  en  grammes  pour  100*  de  solution, 
mployée  pour  désigner  le  temps  dans  les  m< 


■  a  tout  lieu  de  présumer  que  les  mesure 
r  le  corps  pur,  si  celui-ci  est  liquide  à  I 

aux  Tableaux  numériques. 

des  noms  des  auteurs  auxquels  sont 
)  correspondant   du    paragraphe  cons; 


I.  —  Pouvoirs  rotatoires  spécifiques  de  divers 
corps  à  l'état  pur  et  en  solution. 

i°  Corps  cristallisés. 

Quartz 

Acide  iodique,  sels  divers,  sulfate  d'hydrazine,  asparagine. 

Sulfate  de  magnésie 

Bromure  de  triélhylènediaminocoball 

Sucre 

■2°  Solutions. 
Complexes  organiques  de  métaux  divers. 

Complexes  organiques  du  chrome 

cobalt 

»  »  platine 

Composés  organiques. 
Tartrate  de  potassium  et  de  sodium  (sel  de  Rochelle). . 

Acide  iodo-succinique  et  ses  dérivés 

»      téréphtalique  »  


Composés  organiques  (suite).  pagBS. 

Alcool  glucosides  et  alcool  galactosides  a  et  (î 730 

Aminocamphre  et  de  l'iminocamphre  (dérivés  de  > 730 

a-naphtyl-phcnyl  aminométhane  (dérivés  du) 731 

a-anisyl-éthylamine  (dérivés  de  la) 731 

Tartrates  des  amides  substituées 73 1 

Alcaloïdes  de  l'ipécacuanha  et  leurs  dérivés 7  li 

II.  —  Influence  de  la  température  sur  le  pouvoir  rotatoire 
et  la  dispersion  rotatoire  des  composés  organiques. 

Tarifâtes  de  butyle,  d'heptyle  et  d'octyle 7  >■>. 

Hyoscyamine  et  sulfate  d'hyoscyamine 7  >•;. 

Nicotine 733 

III.  —  Influence  du  solvant  et  de  la  concentration  sur  le 

pouvoir  rotatoire   et  la  dispersion   rotatoire  des 

composés  organiques. 

Acide  iodo-succinique 7'i'i 

Tartrates  de  bornyl 733 

Acides  aot,-dimétl)yglulanques 733 

Salles. 


Drehungsvermogen.  —  Rotary  Power.  —  Pouvoir  rotatoire.  —  Potere  rotatorio. 


Sommaire  (suite) 


/-\*l>: 


733 


Acides  dilaclyl  d-  et  dilactyl-/-trithiocarbonique 733 

Galactose 73i 

lleplaméthylméthylmaltosidc 7-5  j 

Acides  d  ot  /-tropique 733 

d-t  Atrolactinate  de  /-menthyle 733 

rf-o-Hydroxy-fJ-phénylpropionale  <ie  /-menthyle 73] 

Triméthylhexose 73.Î 

Acide  pinabiétiqne  et  ses  dérivés.. 734 

Menthol 7>4 

Camphre  et  ses  dérivés 734 

Sels  d'isoémétine 71 J 

Hyoscyamine 736 

Nicotine 736 

IV.  —  Influence  des  acides,  des  bases  et  des  sels  sur 
l'activité  optique  des  composés  organiques. 

Acide  /-lactique  et  ses  dérivés 736 

Acides  tartriques  et  tartrates 7 36 

Acide  malique  et  malates 7Î7 

/-aspartate  d'éthyle 7Î7 

Acide  rf-glycérique 7J7 

Acide  <7-glutamiquc 738 

Sucres 708 

rf-Alanine. 740 

Bromocamphre-Acide  camphocarbonique 740 

M. il ■hroruiate  de  strychnine 7io 


Quartz 

Compte  1 1 
Complexes  organiqi 


Dispersion  rotatoire. 


îs  du  chrome, 
du  cobalt .  . 


de 


idium  . 


»  a  du  molybdène.  . .    

»  m  du  rhodium 

Composes  organiques. 

Acide  diphénylsuccinique  (dérivés  de  1') 

Acide  aminoglulariquc       (  »  )     

Acide  lartriquo  et  tartrates 

Sucres 

Nilrocellulose 

Tétraméthylcyclopenlane  (dérivés  du) 

Acide  1  .>.?-trimélhyl-3-mélhylènecyclopentane-i-car- 

bonique  (dérivés  de  Y ) 

Acides  cétoniques 

Éthers  du  /-isopulégol 

Terpèncs 

Camphre  et  ses  dérivés 

VI.  —  Mutarotation. 
Complexes  du  cobalt 


Camphre  et  se: 


dérivés.. 
VII.  - 


Bibliographie  . 


I.  -  POUVOIRS  ROTATOIRES  SPÉCIFIQUES  DE  DIVERS  CORPS   A  L  ÉTAT  PUR  ET  EN  SOLUTION. 
i"  CORPS  CRISTALLISÉS. 
Quartz  [Ingersoll  (")]. 
La  rotation  de  l'échantillon,  constitué  par  une  lame  de  quart; 
lexlrogyre,  a  été  trouvée  à  >.o°C.  de  ai0, 739  par  mm. 


Corps  divers  cristallisés  [L.  Longchambon  (")]. 
Les  rotations  sont  exprimées  en  degrés  et  correspondent 
•paisseur  de  cristal  de  i",m. 


Acide  iodique 

Sulfate  de  magnésie  (7H.2O  1.. . 

Sulfate  de  zinc  (7H2O) 

Sulfate  de  nickel  (7II2O) 

Chromate  de  magnésie  (-UA) 
Formiaie  de  strontium  (  >  II2  0 

Formiate  de  plomb 

Oxalate  d  ammoniaque  (HaO) 

Tartrate  d'ammoniaque 

Molybdomalate  d'ammoniaque 

Sulfate  d'hydrazine 

Asparagine 


0^,546.        0'S43( 


Sulfate  de  magnésie  [L.  Loncchambon  (••)]. 
Axe  fort  ou  axe  faible  [a]  =  a60±  10';        X  =  0^,579. 


Bromure  de  triéthylènediaminocobalt  [.Ueger  (38)]. 

Une  plaque  de  1"""  d'épaisseur,  lailléo  perpendiculairement  à 

l'axe  optique,  est  dextrogyre  de  •>.  )°-3o°  pour  la  lumière  rouge. 


Sucre  [  L.  Longchambon  ( 56  )  |. 
Axe  fort  [aj  =+  53°5o'±  10',     Axe  faible  [%]  =  —  160 
À  =  0^,  579. 


2°  SOLUTIONS. 

COMPLEXES  ORGANIQUES  DE  MÉTAUX  DIVERS. 

Complexes  du  Chrome. 

Sels  de  d-  et  /-triéthylènediamine-chrome  d-  et/-[Cr  en,  |  R^ 

[C.  Witke  (i»*)]. 

R.  [«]..  R.  [«]». 

I ±60°  CIO; ±7-1° 

Br ±74  S206 ±68 

Cl...- ±90  S203 '.      ±76 

(SCN)3 ±80  S04 ±92 

N03 ±88 

Solution  à  1,2.%. 
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I.  —  Pouvoirs  rotatoires  spécifiques  de  divers  corps  à  l'état  pur  et  en  solution  {suite) 
C.oMi'LtxEs  or  Cobalt. 


Dérivés  du  cobalt  de  formule 


11:,  N 

]■ 


Br, ... 
(CI04  i(. 
(NCS)S. 
(NOi)». 
(NO«)i- 
Cl, 


Perchlorate  de  /-cis  chloroisorhodanatodiéthylènediamine 
cobalt  r  gpjf  n 


Nitrite  de  </-cis-chlororhodanatodiéthylènediamine  cobalt 

.,  rscN„„ 


Cocn,    XOj. 
[»]c  = 


Sels  de  chloroaquodiéthylènediamine  cobalt  [H.  Fis 

nuo,.,     IX 


\,  \  . 
BrBr. 

C1CI.. 


o.'i     ±23a 

0,1            2i5 
(),1       =I2l(> 

Br  a  <  ' 

/m  M    ftl 
a(»)   a 

....  0,1  /  — 
2)...  O.I  ./-H 
*)...       0,1       l  —  \ 

':..       0,1      rf+1 

wOBrS03, 

(•')  /-  =  / 

-  C10H1<OBrSO3 

Sels  de  hydroxychlorodiéthylènediamine  cobalt. 

[»c-]x. 


Selt 


Sellai 


Sels  de  /-dinitro-/-propylènediamine-r/-propylènediamine 
cobalt  [H.  lli'-iu.iMANN  i36). 


l-pn  J 


rf[C,0HnOBrSOï].. 
i[Cl0HuOBrSO3J.. 


—  02 

—43 
~39 


Sels  de  <l  dinitro-:'-propylènediamine-</-propylènediamine 
cobalt  (36). 


rf[C,oHuOBrS03] 

J[C,0HuOBrS03] 


N03.. 
SOt.. 
S206. 


Sels  de  bromonitrodiéthylènediamine  cobalt 
[0.  Datwilleh  («)]. 


[«]»■ 


—84 


SO, 

S208 . . . . 

s,o6.... 
CI04.... 


-75 


Sels  de  d  bromonitrodiéthylènediamine  cobalt. 
rf[enïCoNoJ„R- 


SU;,. 


s,o8.. 
s,o6.. 
CI04.. 


Sels  d'acétylacétonatodiéthylénediamine  cobalt  [en2  CoAf]  >  R 

[J.-E.   SCHWYZER  l*«)|. 

R.                             c.          [«]„.             R.  c.  [a]„. 

I, 0,1       ±400°      S208 ?  I— 48o° 

Br, ?         ±460      CI, ?  rf+543 

1  SCN  i, ?        ± 533      Cl, ?  /—5  m» 

(CIO4); ?         ±543      (N03)2 ?  /-5-.0 

s,oâ... ■>    rf+433 

Complexes  du  Platine. 
Complexes  du  Platine,  de  formule  [?tpn3  |  X, 

[A. -P.  Smirnoff  (»)]. 
Solvant  :  eau.        Température  non  indiquée. 

[a]c.  [a]..  [«],. 


L-[Pt  <l  Pn,\C\,. 
Br, 


L-[Pt-rf-/>n3]  [rf-CtHiOe],..     o,5 

D-(l't-/-/)«3]Cli o,5 


-i45°6    — 178^6 

-ll>,S     — loi) 

-92        — 1 1  ( 

— l\(> 

hi4G        -+-180 


D-[Pt-/-/j//3lf/-C4H1(i,;|,.. 


hl  12 


ationales.  1917-1922 
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I.  —  Pouvoirs  rotatoires  spécifiques  de  divers  corps  à  l'état  pur  et  en  solution  (s, 

(/-Iridotrioxalate  de  strychnine.  Dérivés  de  l'acide  téréphtalique  (s, 

[M.  Deeépine  («)]. 
c  =  0,6192         j>]D  =  -+-ii°,8. 
/-Iridotrioxalate  de  strychnine. 

d-  et  /-Iridotrioxalates  de  potassium. 

Valeur  moyenne  de  [a]u  =  ±  87", 6. 
d-  et  /-Iridotrioxalates  de  baryum. 
Valeur  moyenne  de  [zji>  =  ±  75°, 2. 


COMPOSES  ORGANIQUES. 

Tartrate  de  potassium  et  sodium  (  Sel  de  Rochelle  1 
dissous  dans  l'eau.  [  Valasek  (  "  1]. 

c  =  og, 264  sel  anhydre  par  cm3, 
[a]î;=2V,8-2GV1- 


Acide  iodosuccinique  et  ses  dérivés. 

|  15.  HOLMBERG  (  2*J  |. 


Dérivés. 

Solvant. 

c. 

t 

*1- 

Acide  Modosucciniqi 

e 

Alcool 

i ,  2 

— -i'»'.'' 

Elher  acétique 

5,6 

—89,8 
-89,9 

» 

Eau 

9,' 

—53,8 

» 

S0tH,N/2 

(i.-") 



().  1 

/-iodosuccinatcac.  de 

sodium.. 

Eau 

6,  10 

_ 

5 , 6 

»       neutr 

» 

5,o 

— . 

6,3 

[B.  Holmberg  et  K.-J.  Lenandeb  (  29  1 


Acide-rf-p-xantogèno  ami- 
dosuccinique 

Et 

ter  acétique 
Acétone 

i ,  597 

Acide-/-(î-xantogène  ami- 

dosuccinique 

Acide-A-p-mereaptoamido- 

snccinique 

Acide  cZ-p-mercaptoamido- 

* 

1,783 

succinique 

Eau 

2,7^9 
1,697 

»       

■  ■  -ii 

d-  !3-mercaptoamidosucci- 
nate  de  sodium 

tf-(3-mercaptoamidosucci- 
nale  d'ammonium 


Dérivés  de  l'acide  téréphtalique 

[J.-B  Cohen  et  11. -S.  de  Penninotox  («  i|. 

A   l'état  pur. 

Dérivés.  [a  f. 

Téréplitalatede  menthvle  et  de  métliyle.. . .     77749 

»  "     et  d'éthyle'l 76,38 

»    '      H 77,45 


72,58 


éphtalate  de  menthvle  et  de  propyle 

»  '     et  de  rc-bulyle.  . . 

»  et  d'isobutyle.. . . 

»  etdecyclohexylel 


t«ir. 
73,79 

71,48 


69,69 
66,91 


ihtalate  neutre  de 
ilcréphtalale  de  n 


propyle  I..... 

»      II.... 

p-n-bulyle  I. 


îitrotéréphtalale   de 


nthvle  et  de 

méthyle 

■éthyle  1 


—9 ',77 
—90,48 
—90,51 


p-propyle 62,25 

»  /j-butyle <io,23 

/://  solution.        Solvant  :  benzène. 
Dérivés.  c.  6. 

Téréplitalate  neutre  de  mélhj  le  1 20, 83a     i3 

Téréphlalate  acide  de  menlhyle 20,640  1-8 

Nitrotércphtalate  neutre  de  menlhyle  .  20, 336  1  5 
o-Nitroléréphtalate  de  menthvle  et  de 

p-mélhyle  I.. .  19,984  18 

»  »    '     II...  14,660  lS 

»  /;-élhyle 20,400  18 

»  p-propyle.  . . .  24, 128  18 

»  p-butyle 20,208  18 


87,0 

■  84,33 
84,74 

■  62,19 
60,67 
60 ,  06 


— i3o,5 
-129,7 

—  12.4,7 


Alcool  glucosides  et  alcool  galactosides  a  et  [3 

[BOURQUELOT  (')]. 


side-a.  Galactoside-a. 

i>7"9         -H'92?7 
i5o,g  i85,5 

140,8  179,0 


Dérivés  de  l'aminocamphre  et  de  liminocamphre 
[M.-O.  Forster  et  H.-Spinner  ("*'*)]. 

Solvant  :  chloroforme.         Température  200. 


Méthyl.. 

— 32?5o 

—  0?4ig 

Ethyl .  .  . 

;  i,8o 

6,69 

Propyl  .. 

'58,68 

8,86 

Isobutyl. 

ii),  [8 

11,23 

Allvl.... 

12,  18 

12,  i5 

Benz\  1 . . 

>3,69 

■>>.<>"> 

Glvcyl . . 

0 

Salicyl . . 

46,19 

—  1  i,8 

x-Naphtylaminocamphrc. 
o-Chlorophényl  »  . 
w-Carboxylphényl     »     . 


a-Naphtyliminocamphre. 

o-Chlorophényl 
w-Carboxylphényl 
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Pouvoirs  rotatoires  spécifiques  de  divers  corps  à  l'état  pur  et  en  solution  (suite) 

Tartrates  des  aminés  substituées  (  su 


Dérivés  de  l'a-naphtylphénylaminométhane 
[S.  Beblingozzi  (*)]. 


Naphtylphénylaminomclhane 

Dérive  : 
p-dimenlhylaminobenzylidénique. 

Ani-\  lidénique 

Benzyiidénique 

/;-Chlorobenzyltdéniqne 


r.v.'Cr, 

-910,3 

l8o.()2 

— 63  5,0 

162,94 

— $2.3,0 

o-Nitrobenzylidénique. . 

3-Nitrosalicy  lidénique.. 


Dérivés  de  1  x-anisyléthylamine 
|  M.  Bktti  el  A.  Capaccioli  (*)]. 


a-Anisylélhylaniine 

Dérivé  : 

/j-dimélhylamiiiobeiv/ylidéniquc . . 

Salicylidénique 

5-Bromosalicylidéniquc 

5-Nitrosalicylidénique 


Tartrates  des  aminés  substituées  [L.  Casale  C")  et  («)]. 

Composé.  C.  [a],','.  [M],. 


/j-amidophénol 2,1 

/,-anisidine 2,- 

/>-phenéiidine 2,1 

qmnoléine ■>.  ,- 

pyridine. 2, s 

pseudocumidine 1,1 

benzylamine 2,: 

diélhylamine 2,5 

mélhylamine i,i 

d'ammonium 1 ,( 

e  d'aniline 3,; 


quinoléine 

»      pyridine 

»      benzylamine  . .  . 

»       diélhylamine... 

»      mélhylamine... 

»       ammonium.... 

e  tarlrique 

4-  0,g3  aniline.  **  +i,8C 
iuteur  conclut  de  ses  mes 
s  effectuées  par  Landoll  et  I 
s  alcalines  : 


15,6 

1 5 . 8 

1  j .  8  -, 


56,7 
>7,6 

">:  •  : 
55,9 


pouvoir  rolatoire  moléculaire  identique  a  relui   îles 
alcalins  ci  ne  sont  pas,  par  conséquent,  hydrolyses; 
a0  Qu'il  en  est  de  même  pour  les  tartrates  neul 
la  série  grasse; 


artrates  .ici. les 
■es  d'aminés  de 


;  les  t 


.1 l<>i 


Alcaloïdes  de  l'ipécacuanha  et  de  quelques  uns 
[F.-L.  Pvman  (73)  el  (»)]. 

o-MéthvIpsychotrine  (  Aie.  éthyl  abs. 

(C,.fi..O*N,) t 

Sulfate    d'o-  inéth\lps\eliotrinc 

crist.  -+-7HS0...... Ëau 

Sulfate    à'o  -méthylpsychotrine 

crist.  -h-  H2(). ...'...'. » 

Bromhydrate  d'o-méthylpsycho- 

trine ........  » 

Oxalate   d'o-métlnlpsvcliolrine 

crist.  h-  3,5  H,()'....' » 

n-  Benzo\  1  -  0  -  méthylpsycho  - 

trine. Chloroforme 

rien/o\  lisoéniéline » 

Benzovléméline » 

Base  C(C28H3803N2) » 

Sulfate  de  la  base  C Eau 

Oxalale  delà  base  C '.'. 

Dérivé  benzoylé  de  la  hase  C.  .       Chloroforme 
Eniétamine(C2..lH3oOlN2) 

>,  Aie.  éthylabs. 

Brombvdratc  d'émétamine  crist.  \  Eau 

+  7H2O ...( 

Oxalate  d'émétamine  crist. 

+  3H20 Eau 

w-Méthylémétine  (C30H4204N2).      Chloroforme 

Sulfate  de  «-méthvlémétine 

crist.  +  3H20.. Eau 

Oxal.  de  méthylémétineméthine  \ 
(  C:(2II4C04N2,'C2H2Ot,  7,5  H20).  j  J 

Isoéméline  C29  H40O4.\2 .......      Chloroforme 

Chlorhydrate  d'isoémétine  (  '  ). .  Eau 

Broiuhvdrale  d'isoémétine  crist. 

-+-4H,0(l) - 

Oxalale  d'isoémétine  (  '  ) » 

/<-MéthylisoémélineC30Hi204N2.      Chloroforme 
Mélhiodure  de  «-métln  lisoémé- 

lineCsolljeOiNsUjLO Eau 

Oxalate  de  //-méthvlisoémétine 

met  h  y  ne  t  :.i2  H46  0\  N2  C,  II2  04. 
Méthociilorure  de  z-w-mélhvlé-  $  » 

métine  (C3,H4804N2CI2) .. . .  (  » 

Mélhiodure  de  fi-//-méthvlémé- 

tine(C3îH4804N2I2)..' » 


C)  1 


influ 


s  de  la 


de  ses  dérivés 

|  *  .. 
3,8-6  -K'(3,9 
2,081 

8,062     -t- 


i,o73  +17,7 
2 ,0  lg  t4,2 
[.  li  j  [5,0 


4 , 1 56 

— 22,0 

3  ,920 
3,83 

-  6,0 
—52,6 

—53,2 

4  ,'>72 
4,879 
2,439 

I  ,  220 

— 20,3 

—  23,? 

—24,6 

2,259 

-  :'•': 

',989 

2,958 

-H  10, 5 

-  8,5 
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IL  — 

[NFLUENCE  DE  LA  TEMPÉRATURE   SUR  LE  POUVOIR   ROTATOIRE  ET  LA  DISPERSION  ROTATOIRE 
DES    COMPOSÉS   ORGANIQUES. 

0. 

98  !  c 

[65,'o 

Dispersion  i 

Densité. 

1 , 1044 
1 ,0934 
1  ,07  if) 
1,0492 
1,0^69 
[,0099 

0,9906 

0,981 

0,969 

OUI'    A  —  5570 

otatoire  du  tartrate  de  butyle  à  diverses  températures  [P. -F.  Franklano  et  F. -H.  Gar 

[«lv 

«ER(M) 

).  =  671  8. 
7?  44 

8  .  ',  "> 
9,93 

l'.X. 

0503.         6147.         5893.         5769.         5679.         5568.         5461. 
7°68        8'.'Ï2        8'.'(i7        8'>,        8^92        9°M(l)    9'-'i3 
8,80         9,63       10,20       io,45       10.61        m.  Si        11,00 

[i|73       li'.oo       ];!;,i        ij'36       ii',6-,       i5,o5       15*44 

12,91        i|,")i       [5,53       16,08       (6,46       16,97       '7,53 
[3, 00       1  î ,  5  î       i">,65       16,  •>.'}       16,6»       17. 1")       17,6! 
12,97       '4,54       1 5 ,69       16,19       16,  "17       17, 04       17,66 
12,99       1  i ,  "18       [5,6g       16,  >'}       16,67       17.1t)       17.67 

5-219.         A86 1. 

i3,6i       14,19 
17)87       19*43 

i8',65       ao',4 
18,88      20,76 

18, '97      20)60 

4662. 

8?i 

'7,9 
20 , 2 
20,9 

21, '6 
2 1 . 9 

4552. 

10°  7 

'  î,  1 

20,3 
21,1 

22,0 

2  2 , 1 
22,3 

6. 
44?  5 
58,o 

79,° 

1 10,0 

1  Î9.° 
168,0 

Dispersion 

Densité. 
0,9952 
0,9848 

0,968") 

<>,9">'20 

0,9442 

(.,(,378 

0,9258 

",'.)'  î 
0,899» 

rotatoire  du  tartrate  d'heptyle  à  diverses  températures  (  l'.-F.  Fr.vnki.an 

1  «  lv 

>  el  F.-lf.  Gau.n 

EU  (H»)] 

a  =  6708. 
7?  66 
S.  18 

9,66 

9,7» 
9,78 
9,68 

6563.         6147.         5893.         5769.         5679.         5568.         5461. 

7?92         8'.'7<)        (j'.'ij         g'.",'!         9°64         9'-'si        '0°o3 

9)20        10,16       io!«8        n'>3        11',  ji)        1  1  '  -S        12)08 

9,5g          10,71          11,13          II,8l           12,12          12,44          '2,79 

10)00       h' 16      u',96       ta' 38       ia',7*i       i3',o9       13)48 
10,10       [i,25      [2,07       12,48       12,76       13,17       [3,56 
10,17       ii,3")       12, 14        12,60       ri,88        [3,33        1 3 , 7 1 
10,06       11, 3o       12,12       12, 5g       [2,88       i3,2g       '3,6g 

5219.        4861. 

i3,6o       11,76 

i4,"»3       15,98 
1  1 ,77       16,18 

i4,68         l6,20 

466?. 
10V6 
",9 
'1,1 

16,1 
1 6 ,  ") 

Ie',9 
16,8 

4359. 

17,3 

17,7 

8. 

Dispersion 

rotatoire  du  tartrate  d'octyle  à  diverses  températures  [l'.-F.  Franklani 

[«'lv 

et  F.-lf.  Garn 

M")|. 

a  =  6708. 

6563.         6147.         5893.         5769.          5679.         5568.         5461. 

5219.         5086. 

4861. 

4662. 

89',  0 

0,9817 

8,84        9,86      [o,53       10,86       r 1 ,  i3       11^44       11,76 

9°7>         9?86 

()'.'(,  S 

9V9 
i3,o 
i3,8 

S'o 

0,91-g 

I;o6 

9, li       [o,58      [i,34       11,73       i2,oi       12,40       12,73 

14, 9< 

i5,'8 

r65,o 

0,887 

9,o5 

(3,74       .4, a5 

i5,o4 

.6,0 

Action  de  la  chaleur  sur  l'hyoscyamine 
en  solution  alcoolique  et  aqueuse  [A.  Goius  et  P.  Cosiy  (»)]. 

1"     Dans  l'alcool  absolu  : 

Action  de  la  chaleur  sur 

1"     Après  3  heures  dans  u 
dans  l'alcool  à  5o°  a  donné  :  | 

l'hyoscyamine 
îe  éttive  à  1000 

cristallisée. 

ce  corps  dissous 
valeur  théorique 

Durée  de  chauffe  dans 
[«]« 

2° 

Deux  échantillons  é 

de  silice  avec  /(<>cm3  c 

à  ioo°.  Chaque  échan 

neutraliser  les  bases. 

Solution  témoin  . 

Solution  portée  a 

Le  corps  à  ioo°,  ci 

l'autoclave.          <>               4        8  heures. 
—21,89     —'9,44     —  '5°g5 

Kn  solution  aqueuse  : 
gaux  ont  été  pris,  l'un  mis  dans  un  ballon 
'eau  distillée,  et  porté  pendant  une  heure 
illon  :i  (''té  traité  pur  SOiHj  normal  pour 

r»nl  —       o-°on 

Le  même  après  séjour  dans  1 
roforme.  [*][>  a  été  trouvé  éga 

2"     0  =  106°.  Solution  dans 
pour  lequel  [a]D  =  —  2o°,82. 

Temps  de  chauffe 

[a]D 

tave,  et  dissolution  dan 
l'alcool  absolu    d'un  é 

-17,3      —  [5,22      — 13 

l'alcool  absolu;  après 

io?46. 

ensiblement  0,  le  corps 

à  100"  sur  la  solution 
hyoscyamine. 

s  le  chlo- 
ehanlillon 

heures, 
séjour  de 
est  trans- 

8  heures. 

3°     0=i  18°.  Solution  dans 
1  heure  dans  l'étuve  [a]o=  — 
Au  bout  de  •>.  heures  |  a Jd  = 
formé  en  atropine. 

Action  de  la  chaleur 
de  sulfate  c 
Durée  de  chauffe 

l'autoclave. . 
présence  d' 

[«d]=-  8,27 

au  tend  à  se  transformer  en 

atropine 

[a]D 

—27,90    —^6 

5o     —  " 

4°  80 

Drehungsvermogen.         Rotary  Power.         Pouvoir  rotatoire.         Potere  rotatorio. 


Influence  de  la  température  sur  le  pouvoir  et  la  dispersion  rotatoires  des  composés  organiques  (suite). 
Variation  du  pouvoir  rotatoire  de  la  nicotine  pure  et  en  solution  en  fonction  de  la  température 
[H.  Jephcott  (*»)]. 


Nicotine  pure. 


huV 


Nicotine  en  solution  aqueuse. 


h  II', 


III.   -  INFLUENCE  DU  SOLVANT  ET  DE  LA  CONCENTRATION  SUR  LE  POUVOIR  ROTATOIRE 
ET  LA  DISPERSION  ROTATOIRE  DES  COMPOSÉS  ORGANIQUES. 
Acide  iodosuccinique  dans  différents  solvants 

Voir  I,  page  "3o. 


Tartrates  de  bornyle. 
[II.  Wren,  M.  Williams  el  W.-VV.  Mvddleton  ( 


(I-  et  /-tartrate  de  di-/-bornyle. 


Cliloroform 
Acétone..  . 
Benzène..  . 


d-  et  /-tartrate  acide  de  di  /-bornyle. 

Alcool  éthvlique. ..... .      >,i8o">  —  5°7  >,q85 

»    " -.■>:')  —6,5 

Acétone »  ,'>7<)5  —1,26 


,-diméthylglutariques  dans  divers  solvants 

[E.   MÔLLER  («)]. 

Acide  droit.  Acide  gauche. 


Alcool  al>s 10,1 

Acétone 10,  < 

Elher  acétique io,< 

Benzène.. 10,  < 


-+-39°8 

-t-38,i 


+38,9 
H-88^9 


3,5     .«j     -34 


/-Aspartate  d'éthyle  [G.-W.  Clougii  (13i 


Néant 

Renzène 

Chloroforme.. 
Acétone  (  '  ). . 
Eau 


10,92 

1 1 ,02 

20 ,0 


Solution  aqueuse  de  N'a  Cl  1  j  X  1 

BaBr2(4N) 

CaC!2(5N) 

1IC1(N) 

Alcool  mélbyliquc 

Solul.de  NaBr  dans  l'alcool  méthylique  iN  1. 

(')  Le  /-aspartate  dé 
vée  au  tube  de  1  décirrn 


,  5  (  »  ) 

,3(2) 


(3)  Observations  fait 


20). 

a  température  de 


Acides  dilactyl-f/  et  dilactyl-/  trithiocarbonique 

[15.  EÏOLMBBRG  («)]. 


ol  absolu 6 

;r  acétique 6 


[«]». 
— 1G7VS0 


Galactose  en  solution  dans  les  alcools  éthylique 
et  propylique  aqueux  [E.  Bourquelot  (»)]. 

Solvant.  [«]»■.       [«]J».         [«]»•. 

Alcool  éthylique  à  (og0/0...  -;i'.'»  h66°4  —63'." 

»               Go       ...  -f-63,3  -r-6o,5  +3-.. 

80       ...  -i-57,o5  -+-5i,o  -i-4i,' 

Alcool  propylique  à  10       ...  -+-79,66 


Heptaméthylméthylmaltoside  dans  divers  solvants 

[W.-N.  Haworth  el  G.-C.  Leitch  (»)] 

Solvant.  c.  [ce],. 

Alcool  mélhylique i,3i3  -i-8çjV5 

Alcool  éthylique 1,391  -+-89,6 

Acétone 1. 1;3  +89,5 

Eau i,34")  +8i,4( 

(')    Ce    dernier   résultat,    de    l'avis    même   .les    auteurs,    sera 
renfler  par  de  nouvelles  mesures. 


Acides  d  et  /-tropiques  dans  divers  solvants 
[A.  Mackenzie  et  J.-K.  VVoin  (62)  |. 

Aci.le  (/-tropique.  Acide  /-tropique. 

Solvant.  c.  8.       [a}„.  c.  6.       [et]». 

Alcool  éthvlique. . . 


Ea 

Acétone. 


16 


2,19 


r/-/-Atrolactinate  de  /-menthyle  dans  divers  solvants 
[A.  Mackenzie  et  H.  Wren  ("  «*)]. 

Solvant.                                                 e.            0.  |  a  |„. 

Sulfure  de  carbone 2,408         [f  — 5 î°g 

Benzène ',1225     i5  — 63,8 

Acétone 2,  o3g       1 4  —66 . 2 

Chloroforme 2,014       11  — 6g, 5 

Alcool  éthylique 2,39 ">5     i5  —72,0 


Drehungsvermogen.  -    Rotary  Power.        Pouvoir  rotatoire.  —  Potere  rotatorio. 


III.  —  Influence  du  solvant  et  de  la  concentratior 

sur  le  pouvoir  et  la  dispersion  rotatoires  {suite). 

(/-y-Hydroxy-ï-phénylpropionate  de  /-menthyle  dans  divers 
solvants  [A.  Mackenzie  et  H.  Wren  (")] 

Éther  méthylique  de  l'acide  pinabiétique 

[A.   VlRTAMEN  (1M)]. 

Solvant.                                                       c.            0. 

—  27  V 1 

5  —36,9 

-49,4 

Solvant.                [«]„.         8. 
Aie.  méthylique.     — 4?7i     2!° 
Aie.  éthylique. .     — J ,36     22 
Éther  éthylique.     —3,66    21 
Chloroforme              ">  94     21 

Solvant.                    [«],.         0. 
Benzène -i—  1 4  ?  85     23° 

Toluène -t-13,97     22 

Cymène -1-7,14     22 

Chloroforme »  ,69-       i5, 

Acétone 0.871         ? 

Triméthylhexose  dans  divers  solvants 
[W.-N.  Hawohtii  et  G.-C,  Leitch  (»)]. 

Solvant.                        c.            [a].. 
Alcool  métliylii|iic.     2,12.3     --67 '.'8 

Acétone....." >.,iji     -+-61,4 

Eau 1,816     +69,3  —  ;i?o  (valeur  finale) 

Éther  éthylique  de  l'acic 

Alcool  méthylique...      -7?9i 

Alcool  éthylique —7)77 

Ether  éthylique —8,1 5 

e  pinabiétique  C^HnO,» 

Solvant.                                  [«]»•. 
Benzène -f-i2°48 

Acide  pinabiétique  [Aschan  (*)]. 
Solvant     Substance    °/„dela 

Menthol  en  solution  dans  le  phénol  et  dans  l'eugénol 
[O.-V.  Frieukiciis  i22)]. 

20          21,81 
20             8,84 

al,,.                                                         [a]0. 

Solvant      Solvant                           Solvant         Solvant 
p.                    phénol,      eugénol.    p.                  phénol.        eugénol. 
10 48?96      35 —  46, 5i       — 47?84 

2") —  47°i6       48|i3      4") —46,3g       —i7,6) 

Le  pouvoir  rolatoire  peut  se  calculer  assez  exactement  par  les 
formules  suivantes  : 

w-Xyiène 14,0283      0,3272      2,28 

Mésitylène 10,4137      0,2402      2,25 

Alcool  absolu 1 7 , 2 1 3 3       o,5632       3,17 

»        1  (1,7365       0,1620       6,49 

Alcool  méthylique..    24,6594      0,6121       2,4-2 

Elber  acétique 18,4071      o,3556      1,90 

Chloroforme 28,0707      0,3248      1 . 1  î 

Acétone [3,6g83      0,4829      3, 41 

El  lier I2,g58i       0,3974       2,98 

2.0           19,17 
20          1 4 , 1 3 

20              1  /|  ,  <  > 3 

Phénol [*]■>  =  —  58°, 24  ■+-  0,0827/;  -  o,ooo88/>* 

Eugénol.. .  .     [*]n  =  —  |S", 7'5  -1-  0.0536/3  —  0,00061/7' 

Ëlher  de  pétrole.. .     27,8336      0,6621       2,32 
18.9802       0,3673       1 ,8t 

absolu.           benzène,    pinabiétique.           G. 

Camphre  [M.  François  et  E.  Luce  (*1)]. 

Alcool  absolu..     ios       -t-43','o    Huile  d'olive. . .      10s     -+-53, 1 5 

)>      à  90". . .      10         -i- 39,66  Benzène \           10,62 

»       à  60".. .         2,30   -t-3->. ,32 

<)4,77              0,00             5,2»                2') 
93,44               1,40             5,i6                26 
92,1 5               2,76             3,09                 26 

28 ',90 
28,73 

Camphre  en  solution  [P.  VVetterkors  (102;|. 

a  =  710>i\            589^.           54Gw\            i30iv. 

90,90              4  ,08            5 ,02                2.5 
82,83             12,60            4,37                25 

Camphre  en  solution  dans  le  benzène. 

73,82            20,00            4, 18                25 

17,8b                 4o,00                 2,I(                       23 
37,91                    60,00                   2,09                        23 

18,93             80,00             i,o5                25 
1 ,  99            97,00             1,01                 2.6 

26,07 

1 3,8o 
6,23 

îg'gi 2.3,83             42',  36             54.81             i33.65 

Pourcentage  de  la  solution  en 
alcool              acide 
benzène.          absolu,      pinabiétique.           0. 

9-, 68               o,32             2,01                 23 
97,36              o,64            2,00                23 

Camphre  en  solution  dans  le  toluène. 

20 .  96 
17,66 

1 9 , 99 2 ') ,  22          44  ,  32           ">6 , 86           1  I7 ,  42 

3o.oi 26, o5          45,68          58,58           140,95 

39,96 26,87          47, 17          6o,35          144,43 

97,04             0,y''           ''■""              24 

i3,97 

4,08 

Camphre  en  solution  dans  l'alcool  éthylique. 

88,01            10,20           1,79              24 
81,60             16,72             t,68                24 
65,91             32,73             i,36                23 
35,  19            60,00            0,81                 2.4 
13,5g             80,00             0,41                 2j 

—   i,i5 
3,87 
12,78 
12,43 
27,29 

10,00 2>','25           43725           5  5  V  >  1            lii'.'jg 

20,01 25,86           44,37            56, 81            134,27 

3o,oi 26,47           45,45           58, 18           137,26 

40,02 27,05           46,53           39,49           140,22 

30,06 27,76          47,67          60,84           143,34 

Drehungsvermogen.         Rotary  Power.         Pouvoir  rotatoire.         Potere  rotatorio. 


III.  —  Influence  du  solvant  et  de  la  concentration 
Camphre  en  solution  {suite), 

c.             \  =  7101*1*.      5S;):j-:<.         546M1.  136! 
Camphre  en  solution  dans  l'alcool  propylique. 

IO.OO ■> .")'.'(*)  7                 j  i'.'.M)                 56°  m  i   i  ')' 

ao,oi 26,36          i  ').-'-          >7,9'i  '  '7 

JO.o'i 27,0  i              [6,  1  1              "><).  15  1  î" 

39,96 '27.(1)           Î7-1'           60,71  '43 

49,99 28,21             iVi            61,9g  1 43 

Camphre  en  solution  dans  l'acétone. 

9,99 ''<>'• '•>■        '"-"i        (',i-',',7  '48' 

■■">,«' 29,07          5o,63          64,4'  '49 

30,02. 


».).S  j  M  ,23  63,13  I  )l  .  "il 

.02 3o,i8  5i,8o  65,90  [53,22 

,oi 3o,  |8  ')'.  m  66,55  1  54,90 

Bromocamphre  en  solution  dans  le  benzène. 
,or>.....       /3°46         ii'i'.'is         i4*'-'(.)'  3oo°io 

,oo 7  i .  à  <  >         120,83         ijs.'i'i  :inj.iS 


29,96 77-^0          126,37          '")'),  |i  318,72 

Bromocamphre  en  solution  dans  le  toluène. 

10,09.....       77°5g         i'2V.''ii         '"'i"';)  3i5°46 

20,02.....         79îO'i           128.  II            1  ">  ~ .  î  i  322,g5 

29,97.....   80, 5o    iJo.'.r)    [60, 56  33o,o5 

3'.).9'' *'-,si    '32,83    (63,44  336,27 

Bromocamphre  en  solution  dans  l'acétone  0  =  18°. 


10,02.. 

8-'.' >6 

1  1 1  '.'  1 0 

•20,00..  . . 

88,01 

1  1  :>  .  1  | 

3o,oi. . . . 

•       88.74 

1  i3,2( 

'9,97  • - • 

49,98.-. • 

89,33 
90,01 

1 44  j  3< 

1  »5,29 

Dérivés  du  Êisiminocamphre 
[B.  Eartar  Singh,  Maman  Singh  eL  Jiwa.n  Lal  (•')]. 

/y/-Diphénylènebisammocamphre 


Solvi 


[« 


Chloroforme 0,2920  97  "6 

Alcool  mélbyliquc o,o6">o  76,9 

Acétone o,  1  i35  i63. 7 

/7>'-Bisiminocamphrediphénylamine  (I  ou  II). 

Solvant.                                   c.                   0.  [a]u. 

Chloroforme o,  i3oo          23"  a3oo° 

»          (forme  brune). .     o,o364          3o  2370 

Alcool  métliylique o,o5>4           23  25oo 

Acétone...." 0,0376           19  2646 

Alcool  éthylique <>,"i  i»           19  2875 

Pyridine... 0,1084          36  2685 

Azocamphanone. 

Solvant.                                            c.                  0.  [«]„. 

Chloroforme 0,2605          3o°  188" 

Alcool  métliylique 0,1660           3o  229 


sur  le  pouvoir  et  la  dispersion  rotatoires  (suite) 

Dérivés  du  Bisiminocamphre  (suite). 

oo'-Ditolylènebisiminocamphre 
\ 

CO 

Solvant.  0.  | 

Chloroforme o,i28o(a)  290 

Alcool ".métliylique o,n48(«)  3o 

Chloroforme <>,o",r>ji  '' 1  29 

Alcool  méthj  liquo 0,08  Î4(6;         29 

")  Composé  vert.         (h)  Composé  jaune  doré. 

iprès  2G  heures,  les  pouvons  rotatoires  n'avaient  pas  cli 

"o-Diméthoxydiphénylènebisiminocamphre 
/C  :  N.C6H3(O.CH3).C6H3(O.CH3  i.N  :  C 


C3H 


\CO 


OC 


Solvant.                                            c.  0. 

Chloroforme 0,1670  221 

Alcool  métliylique o.  >.635  22 

Il  n'y  a  pas  de  mularolation. 

/7''-Diphénylènebisimino  camphre. 

Solvant.                                       c.  0. 

Chloroforme o,257o(«)  35° 


[a 


Alcool  méthylique. 
(")  Composé  jaune  ver 


..      0,0908(6) 
(")  Composé  brun 


/;/■>' -Bisiniinocaniphrediphényl- 


1  :  ï-Naphlyléncbisiminocamp"ie. 
/j-Phcnylènebisimiiiocamphre. . 


/jy/-Dipliéiiyli'iiebisi[iiiiiucainphrc 

</.  jaune  vert ">472° 

b.  brun  doré 5433      5o20° 

oo'-Ditolylènebisiminocamphre 

a.  vert 3929     3274 

b.  jaune  doré {007     3  I62 

«o'-Diniétho\\  phcn\  lénehisiminoniiiiplire 2<>o3      1  J~C> 

1  :  1-Naphtylènebisiminocamphre    et   y-phénylènebisimino- 
camphre  [B.-K.  Singh  et  M.  Singh  («)]. 

1  :  i-.Naphtx  lèrre-  /?-Phénj  lène- 


1186     18,8       8196 


Aie.  méthyliqui 

Aie.  élhvlique. .  o,oi32  18,: 

»"           .  0,0168  18. 

Pyridine o,oa44  3o 


12071     0,1 320 

122.39 

13416 


Drehungsvermogen.  —  Rotary  Power.  —    Pouvoir  rotatoire.   —  Potere  rotatorio. 


III.  —  Influence  du  solvant  et  de  la  concentration  sur  le  pouvoir  et  la  dispersion  rotatoires  (suite). 

Hyoscyamine  dans  des  solutions  d  alcool 
[A.  Goris  et  P.  Costv  («)| 
Dans  une  solution  à  \  "/0  d'alcool  absolu. . 


Sels  d'isoémétine   en  solution  aqueuse 

|  P.-L.    PV.MAN    (")]. 


[aj„. 


Chlorlndiate  d'isoétnélino. . 


Ironilivdrato  d'isoémétine Eau 


Oxalate  d'isoémétine.. 


i ,  092       -+-    |  ,  (J 
',a5g      4-  7,7 


8,019  +  1,6 
3,856  h-  6,5 
2, g58       +  8,5 


[»]„. 


■  i'i 


Nicotine  en  solution  aqueuse  |II.  Jephcott  (*9;|. 

p.  [«]?,"■  P-  [*]!'• 

100 i68°6i                 5o,i'J4 8<)','o3 

89,471 i3S.73       4o,'.37 85, 09 

81,842 121.' |8       30,973 82,48 

69,202 100,47       20,726 80,06 

"0,773 94,02                 10, 012 78,66 

La    courbe  de   la    variation   de    [a]J°  de   la   nicotine   en   soluti 

série  d'hvdratis.   (Se  reporter  pour  plus  de  détails  au  Tableau  ce 
tenu  dans  le  Mémoire  original.) 


IV.   -  INFLUENCE  DES  ACIDES  DES  SELS  ET  DES  BASES  SUR  L'ACTIVITÉ  OPTIQUE 
DES  COMPOSÉS  ORGANIQUES. 


Acide  /-lactique  (  '  )  en  solution  aqueuse  [G.-W.  Cloigh( 
v  =raie  verte  du  Mg;        X  =  546i. 
Gr.  de  sel 


}°/0  d'acide  d-laclique. 


Nature 
du  sel. 

ajoutés 
de  sol 

NaCl.... 
NaBr..  . 

BaBr2.. . 

,  - 

(')  L'acide  e 

m  ployé  co 

menait 

/-Lactate  de  méthyle  (  '  )  en  solution  aqueuse 

[G.-W.  Clougii(1î)|. 

v  =  raie  verte  du  Hg;         >  =  546i. 


Solution  aqueuse  de  XaCl/N; 

■    (4N).... 

»  NaBrCN) 

»  KC1/N) 

NH4Cl(N) 

»  CaCU(N) 

»  BaCI2(N) 

»  Balir2(/|N)... 

')  L'échantillon  sur  lequel  ont   porté  les 


néllnl 


Acide  r/fl-phényllactique  et  r/-[i-phényllactate  de  méthyle 
en  solution  [G.-W.  Clough(1*)]. 


Acide       \  Sol.'aqucusc'de  Xa<Yli  {X  /. 

r/-[3-phényl-<  Alcool  métbylique 

lactique.    /  Solution  de  NaBr(N)  dans 
l      l'alcool  méthylique 


Acide  rZ-JE-phényllactique  et  (/-Vphényllactate  de  méthyle 
en  solution  [suite). 


i7-fJ-Phényl-  :  Alcool  méthylique 

lactate      ■  Solution  de'XaBr(N)  dans 
de  méthyle.  '      l'alcool  méthylique. ..... 


Acide  /-malique,  acide  <7-tartrique,  /-lactate  de  méthyle, 
/malate  de  méthyle,  ^/-tartrate  de  méthyle,  en  solution 
dans  l'alcool  méthylique  [G.-W.  Clough  (1î)J. 


Compose. 

Acide  /-malique 

Acide  ré-tartriquê 

/-Lactate  de  méthyle.  . 
/-.Malate  de  méthyle... 
rf-Tartrate  de  méthyle. 
')   I)a 


+  2,6  —     <),<> 


ool  méthvliquec  =  10. 
solution  tf  de  NaBr  dans  l'a 


Acide  <Y-tartrique  dans  une  solution  alcool-benzène  et  en 
solution  aqueuse  additionnée  de  chlorure  de  calcium 
[II.  de  Mallkmann  i  64  i|. 

Solvant  =  alcool  à  96°,  additionné  de  55  °/0  de  benzène. 
0  =  21°. 

436o 


y.\ — 

)'.'•».         — 
solution  a 

5,4 

ineuse  de 
[• 

CaCl2. 

27  6 

Solvant  = 

6. 

5780 

5460. 

4920. 

4360. 

iq°. 

2,84        Vs« 

-+- 1 1  °  4 

-H 12° 2 

1  ■;•.'<. 

+  10V8 

1     i    ■>■                     19  !    I 

—  3,9 

-   ï,3 

-9.5 

—   '9,4 

16,9          23,0 

—    îo,o 

\'n 

3g  7         37,6 

—38, 1 

—43,2 

-58,3 

-  86,0 

17.. 

.      48,8         3o,3 

—45,3 

—52,6 

— 70,0 

— 101,2 
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IV.  —  Influence  des  acides  des  sels  et  des  bases  sur  l'activité  optique  des  composés  organiques  (suite). 
Acide  tartrique  |  R.  niî  Mallemann  [m)J. 


Nature 
,l„  sel. 

NaCl... 

Cad»... 

Sr  ci.... 


Cour.  "/„ 

[*].„ 

en  volume 

«les   soluli 

d'ac.tartPi 

en         on  acide 

tle  mèm 

sel.       tartrique 

concentrât 

•..i.S          '!,,., 

'.)'■' 

[a]x  (raies  du  Hg)  rapporta 


Ql*,578. 

0,546. 

n;\  W, 

-42,1 

—  4-i 

64,9 

laClo. 


Mgi 

ZnCI, 

Na(N03) 

Ca(NOî), 

Sr(NOsji.. 

Ba(NOji, 


-+-4.PÎ4     [R-  DE  Mallemann (*«}]. 


Tartrate  de  potassium  en  présence  d'un  excès  d  alcali 

[Lowry  et  Austin  C1)"]. 

i*6  de  larlrate  -+-  36f  {3  de  K20  dans  90? 3a  de  solution  aqueuse. 

Densité  =  i,5c-4;    6  =  200. 

V 6438  58g3  5780  546i  5o8G  48po  4678  4338 

[M] —2^62     2,71     2,71     3,71     5,5a     7,24     8,96   12,12 

Tartrate  de  sodium  en  présence  d'un  excès  d'alcali 

[Lowry  el  AtSTiN  (61)]. 

f3  de  sel  -t-  20*41  Na20  dans  92*891  de  solution  aqueuse. 

Densité  =  1  ,I|0q3;         8  —  201. 

6438  5780       5461       5o86       4800       iG;8       4358 

f.Mj.     — 1 4  V  3  2     —19,17     22,55     27,75     33,ii     35.83     16, 14 

Tartrate  acide  de  sodium  dissous  dans  une  solution 
concentrée  de  CaCU  ou  de  NaCl  [H.  de  Mallemann  i66)]- 

Constitution  (°/„)  du 

~~   sel        tartrate.  Densité.  6.  [«]6„.  [a]i36. 

CaCl2...     55,5        5,i6  'ji'7  22°  — 20?;  ■ — 4^>V  ' 

NaCl...     28,0        3,oJ  1.19!  2j  #-f-i3,i  -4-16,4 

Tartrate  neutre  d  éthyle  mélangé  à  diverses  solutions 
[R.  de  Mallemann  (66)  J. 

C  (').     Densité.      8.  [«]5,s.  |>W 

Pur 100  1,2        91"  -4-  7°g  -4-  a°6 

+  HS0 2,29      -  »  -4-28,5  -t-4 1 ,8 

+-  Alcool  à  960 21,7      0,881       »  -+-9,1  h-  7,4 

4-H20-f-CaCl23>."/„..       32,o       r,3oi       »  —12,1  —35, 9 

■4-  Alcool  -4-Ca  CI,  3  ■>"/...       27,5       1.076       »  — 3i,3  —79.1 
(')  Constitution  du  tartrate  d'éthyle. 


Dispersion  rotatoire  du  tartre  émétique 
en  présence  d'un  excès  d'alcali  (  f  bir  p.  745 


Dispersion  rotatoire  des  tartrates  de  K  et  Na 
en  présence  d'alcali  (Voir  p.  745). 


(/-Tartrate  d'éthyle  dissous  dans  l'aldéhyde  cinnamique 
|'I'.-S.  Pat  11: 11  son  (»)]. 


67)6,3 

0211,3 

/.NI., 

5 

60,7 

4'.rt),7       4358,3 

+64?3i 

f-/6?75 

62,06 

+ 

5?43   -4- 
7,91 

46°79  +ao8?  1 

)(),7 

37,11 

44, 10 

)l  ,f)( 

5 

S, 38 

77,  o5 

100 
•  44 

2<),2I 

33,9i 
27,93 

18.6' 

\ 

i,88 

44. '6  ; 

(/-Tartrate  d  éthyle  dissous  dans  le  bromure  d'éthyléne 
[T. -S.  Patterson  (65j|. 


071(5,3  6234,3  5790,3  5460,7  4959,7         43.J8.3 

[a].  [a].  ['«].  [a]  [«].              [«]. 

— 7"g6  — ro'.'n  — 12^82  — 1  >Vo-5  — )3','83  — 39Ç91 

4,3?  '-72  7.88  9,96  16,24         28,1! 


Acide  malique.  Influence  du  chlorure  de  cuivre  CuCl2  -t-  2H20 

[IC  de  Mallemann  (66)]. 

0  =  ;      cacide  =  28, 1  ;      c,ol  =  36,4  ;      [a]s4«  =  -+-  20 


/-Aspartate  d'éthyle 
(  Voir  III,  p'.  :;ii. 


Acide  (/-glycérique  en  solution  aqueuse 
[(i.-W.  Clough(«)J. 
Gr.  de  sel 


Nature 

du  sel. 

ajoutés  à    >V" 
de  solution. 

P- 

[«IV 

NaCl 

BaCI, 

3,87 

2,4° 

1,84 

tu 

Tables  interna 
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IV.  —  Influence  des  acides  des  sels  et  des  bases  sur  l'activité  optique  des  composés  organiques  {suite). 


Acide  ^-glutamique  en  solution  aqueuse 
[G.-W.  Clough(«)J. 

Solvant.  p. 


En. t i,5o 

Solution  aqueuse  de  NaCl (N) i ,  5o 

»                    »     (4N)...  i,5i 

KC1(N) i,53 

»                 BaCl2(N)....  i,53 

BaBrs(4N)..  i,5i 

»                 NaOH'(imo1)..  12.25 


{■D 


HCl(i 


,1).. 


8,75 


Influence  de  H  Cl  et  de  SO,H2 
sur  le  pouvoir  rotatoire  du  glucose  |  H.  Murschxauer  («*/ 


Variation  du  pouvoir  rotatoire  du  sucre  interverti  sous  l'action 
des  acides  en  présence  de  sels  solubles  [E.  Sailla»d(»«)]. 

Sucre  interverti -+-   4S  NaCl — io°6; 

o               -t-    \    NaCl -t-S02  à  relus —  io,3,{ 

-+-    \    NaCl-t-SO,à  refus aprèsagitation.  — 1< 

»               -+-  i5    NaCl —i! 

-t-i5   NaCl -t-SO*  à  refus —12,34 

Sucre  interverti — 1 

»               -+-  20S  ac.  acétique — 11,24 

-+-    4    NaCl —12,94 

»              •+-    4   NaCl  -+-2ocm3  ac.  acétique — 1:     '" 

-+-   4    NaCl-f-5cm3  HC1 —  i3,4o 

H-    4    NaCi;+5cm*HCl-Hîo™,ac.acétiq.  — r.    "" 

-4-   4    NaCl — i- 

-4-    4   NaCl -+-10™'  MCI -1 

4-14   NaCl-4-  iocmaHCl — 15,6 


Comparaison  du  pouvoir  rotatoire  des  sucres  en  solution  à  5  °/„  avec  leur  action  réductrice 
[E.-R.  Armstrong  et  J.-R.  Hilditch  (1)]. 

Remarque.  —  Les  mesures  du  pouvoir  réducteur  ont  été  effectuées  en  prélevant  io™3  de  la  solution  du  sucre  étudié  et  abandon 
elle-même  cette  prise  d'essai  dans  un  tube  bouché  après  l'avoir  additionnée  de  2cm3  de  réactif  (  solution  de  permanganate  de  potassium 
fioo,  solution  de  bleu  de  méthylène  à  o.oa5  »/„,  solution  d'indigo  à  0,043  "/,,  d'indigotine).  Quand  on  désirait  que  la  réaction  se  fi 
ilieu  neutre,  on  employait  une  solution  spéciale  de  permanganate  N/ioo  dont  2cm3  contenaient  la  quantité  de  soude  ou  d'acide  sulfu- 
i-ique  nécessaire  pour  neutraliser  l'acide  ou  l'alcali  présent  dans  iocm'  de  la  solution  étudiée. 


Fruct 

Permanganate.  [*]i>- 

Presque  décoloré  au  bout  de  24''     — io4?2 

Id-  —  92,5 

M.  -91, 5 

-  91,2 


Id. 
Presque  décoloré  au  bout  de  481' 


Solutions  neutre. 


Encore  jaune  au  bout  de  231'     +o6"8 
Encore  jaune  au  bout  de  22''     -+-68,2 


Décoloré  avant  24" 


;s  colonnes  R,  J.  lîm,  aie,  n,  rej 
:ouleur  jaune  (.1),  ou  pour  dé< 


P-Glu. 
Permanganate. 
Presque  incolore  au  bout  de  5h 

Jaune  pale  au  bout  de  6" 

Décoloré  au  bout  de  20'' 
Décoloré  avant  24" 


>rer  le  bleu  de  méthylène  (Bin)  et  le  per- 


Solutions  dans  l'acide  e/dor/ij  drique  N/10. 


-4-91  ?8 


+-3o?5 
43,5 
49,8 

49,5 


90,8 
90,8 


49,8 
49,8 


Drehungsvermogen.         Rotary  Power.         Pouvoir  rotatoire.         Potere  rotatorio. 


Influence  des  acides,  des  sels  et  des  bases  sur  l'activité  optique  des  composés  organiques  (suite). 
Comparaison  du  pouvoir  rotatoire  des  sucres  en  solution  à  5  %  avec  leur  action  réductrice  (suite  i. 
Solutions  dans  la  soude  caustique  N"/i8. 


Glucos 

ang. 

[«]»■ 

In. 
II. 

J. 

Bm 

i-( 

luco 
aie. 

Inc 

J. 

Bm. 

Pern 

n 

[«]•• 

i 

'7,5 

1 5 , 5 

1 5 , 5 

3o 

-+-48?2 

'9 

'-> i 

■ii 

iS 

64  (  '  ) 

+-49?^ 

9 

l 'i 

,s 

i3 

25 

46,7 

9 

i5 

i3 

9 

fo 

46,o 

3 
3 

7,5 

4 

4 
5 

i  C» ,  5 
i5 

4 

42,5 
34,5 

6, 
6 
5 

i  i 
i  i 
1 1 

8 
6 

5 

6, 

>    35 
35 
6 

44,2 

42,5 

3o.,2 

Sucres. 

Influence  du  molybdate  d  ammoniaque 

[G.  TANRET  ('S  |.  (96,  et  («))]. 


1?  Galactose  -4-  P?  molybdate. 
V  =  15<™\  30™'3. 

+82?a  -4-8  i?c 


l6  Sorbose  -4-  Ps  molybdal 


i«  Lévulose  -4-  P"  molybdate. 


[a]„.  [■•]». 

— 90','  8     — 90° 


-88c;8 
67 , 3 


1R  Mannose  +  Pf  molybdate. 
v  =  3nr»>\ 


1-  Mannite  -4-  Ps  molybdate. 


3i,9 
36,2 
38,4 
39,2 


Influence  du  molybdate  d'ammoniaque  (suite). 


is  Sucre    -  Ps  molybdate. 

V  =  30  "»J. 


Xylose 


tolybdate,  on 


1"  Glucose  -+-  Ps  molybdate. 
V=15.  V  =  30. 


0 

-f-5-2','5 

-t-52°5 

! 

52,9 

53,i 

3 

53,9 

53,7 

,', 

53,9 

54,i 

6 

54,i 

Influence  de  HC1  [L.  Zechmeister(106)]. 
;enlration  en  grammes  de  substance  anhydre  t 


£37.G 
?37,6 


M. 

-t-  5a 

2 

-t-  200 

+202 

0 

-t-  82 

3 

+  94 

2 

H-Il3 

8 

+i33 

6 

-M  Go 

'< 

-4-    14 

.  1 

-t-    10 

>5 

-4-     3 

t0«]» 


u<>.< 


/-Mannose  (suite). 

+  >3,[3] 
-  3i,[3J 
+  Î4,[6] 
^/-Fructose. 
1-671  9  —  9 
'>49.  8  )  _ 
l,4o4  8  $ 
M67       8    )  .3 


-4-105,  I 

+  117,6 
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Influence  des  acides  des  sels  et  des  bases  sur  l'activité  optique  des  corps  organiques  (suile) 
Influence  de  H  Cl  {suite). 


Cl.       c.  6.  moye 

/-Arabinose  (suite). 
6  i,553  8  \  ^  , 
6     i, 


,4»9  8  } 

i,477  »  \ 

i , 4g3  8  \ 

i,494  «  $ 
/-Xylose. 

4.o83  i3 

0,726  .) 

0.978  9  l 


37,6 


/--Xylose  (suite). 
'    0,982      9   l     + 


Rhamnose. 

3,737 


,25,0  2,33g 

25,0  2,3i5 

3 i,3  2,190 

37,0  2,295 

37,6  2,329 

39,45  i,3i8 

4o,o  2,3 14 

4o,o  2,336 


<7-Alanine  en  solution  aqueuse  [G.-W.  Clough  (n)J. 

C.  m;5. 

Eau 10,0  -+-  2"g 

KC1  en  solution  aqueuse  (N) 10,0  -+-  3,o 

NaCl                 »                (N) 10,0  -+-  3,3 

BaCl2                 >»                 (N) 10,0  -4-  3,5 

BaBr2                »                (4N) 10,0  -4-  4,8 

HC1              (imo,,5).. 5,78  -t-17,8 


/-a-  et  f-a'-bromocamphre  Influence  de  l'hydroxyde  de 
potassium  en  solution  alcoolique  normale  [Lownv,  Steele 
et  Burgess  (60)j. 

On  ajoute  à  i5cm3  de  la  solution  (ca=  5),  environ  ocm',o5  de 
la  solution  d'hydroxyde. 

1  =  5-i6i . 
oc-bromocamphre  a'-bromocamphre 


hi64°75 


avant.  après. 

[«].  [«]. 


Acide  camphocarbonique  en  solution  dans  le  xyléne. 
Action  des  bases  [G.  Iîhehk;  (m)]. 


C  =  coefficient  de  tcmpératur 


.oo(|g],-r«l,) 


[a]?.  C. 

4Ç'2'         0,18 


Acide  sans  base.. . .     \ 
Pyridine 

(  1,0       22       33,3     49       38,7) 

a-Picoline 5,i       27       3o,3     48       34  ,â}         0,74 

(  7,0       17       27,1     48       33, 3) 


i,2i     ,)3  ,   5   U8       39,2;  5 

o,4*  ''     (49       33, o)        °>* 


Acide  camphocarbonique  en  solution  dans  le  xylène. 
Action  des  bases  (suite'). 


I   i,3  22°  36,3     48?5  40, 3i 

Quinoléine 4,1  2l  ''-9,2     48  36,7 

(7,3  32  27,5     49  33,7  ) 

(    1,7  17,5  3o         48  38,3, 

Quinaldine 4,1  24  ^5,4     48  33 ,0 

'5,7  22  23         49  3 1,7^ 

(    r,o2  21  36        48  4o     ) 

Collidine 4,5  22  3i,8     48  35,8 

(  5,5  19  32,5     48  36,2) 

Diméthylanilinc 1,2  19  41,2    48  44,5 

B^>.-« j  JS  -  g;j    %  49,|j 

DiéU.ylben^lami,,...     j  [f  JJ  %•*    %  <M 

//i-Toluidine 1,9  18  4M    48  45 

Triisobutylamine. .  .  i,3  20  43, o     48  45 

Isoamylamine J   J»j|  19  65,3  j')8  ^     J 

Diisobulvlamine....     J    ''°4  "  J5'?     f  ^'8 

^2,1)  23  67,2       47  64,7 

Pinéridine  !    î'4i  >5  6f  -  *47  6o'°* 

ripenaine j   3oj  j  pi,:   ,  ,8  6oo( 

Quinoléine  mélangée     (7,3)  _  _        ,  ,     ~ 

à  la  pipéridine.         (   2,2*  4"  D9> 

Tripropylamine j    [.J]  22  4o,3  jg  Jj.Jj 


Malonochromiate  de  strychnine 

|(C21H2,N202),HCr(C304H2)24-3H2] 
[F. -M.  Jaegeb  et  Woldendorp  (*«)] 


Pou 
A. 

oirs  rot 
B. 

C. 

DlécuJair 

s  obser 

vés. 

X. 

D. 

E. 

F. 

[M]. 

[M]. 

[M]. 

[M]. 

[M]. 

[M]. 

4860 

4- 12465 

4-t4t70 

-M  358<) 

+  9827' 

-H10203 

3o3o 

14217 

14889 

i4i94 

102 1 3 

12280 

11664 

5 180 

16763 

0971 

1 600  ') 

12334 

13  545 

•4197 

534o 

.3754 

i5o54 

14591 

io4o5 

12421 

1 1 1 16 

55 10 

10960 

- 

8981 

6166 

- 

1071 

5700 

43o 

- 

2718 

•927 

- 

M)i4 

58oo 

- 

_ 

- 

- 

- 

-  1886 

J900 

- 

- 

—  2 -,08 

-  6552 

- 

—  68o3 

6020 

- 

- 

- 

--  4817 

- 

-  4859 

(il  '|<) 

—  3009 

- 

—  2718 

—  3o83 

- 

—  243o 

Cj.So 

-f-  i5o4 

-h  3453 

-+-  4229 

H-  2119 

-4-2229 

-H  2186 

6660 

2  364 

4028 

2178 

2698 

2722 

2676 

-14000 

14890 
16760 

i5ooo 
io5oo 
1900 
-  3goo 
6600 
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DISPERSION   ROTATOIRE. 


Quartz.  Dispersion  rotatoire  dans  l'infrarouge 

[IlST.ERSOLL  (")]• 

dotation  par  mm  à  200  C. 


o,5893 
d,6bo 

0.700 
0.800 
0,900 


•>•'','  i<»3 
21 ,739 
ad, 91  i 
i5,i39 
1 1,432 
8,8:3 


COMPLEXES  ORGANIQUES   DE  MÉTAUX  DIVERS. 
COMPLEXES  DU  CHROME. 

Iodures  d-  et  /-triéthylènediamine  chrome 
[F.-M.  Jaeuer  cl  \V.  Thomas  (*5)J. 

it....  4?-6o  4)ïf>  i(ii<»  486o  5 100  5260     >43o 

[M]x±...  28263  9.5383  22o53  17610  11714  9647     763j 

a.  1....  56io  58oo  6020  0200  (JJ20  6660 

[M]).  ±...  57 1i  4o.)3  2912  2.328  irpi  1820 

Iodures  de  d-  et  /-chromitriéthylènediamine 

[F.-M,  JAEGER  («)]. 


::xm 


4260. 
4320. 
4420. 
1480. 
4570. 
4640. 
4720. 
4790- 

48(Jo. 


17610 
i5i28  j 
i3267 


D,  II,  I 
C,  H,  I 
B,  C,  (1 


5520. . 
56io. . 
5700. . 
">8oo.  . 
5910.. 
6020. . 
61 4o. . 
6260.. 
63 80.. 

6660! . 


[M]. 

±8578"? 

7634   I 

6692 


4o93 
3422  j 
2912  > 


B,  C,  G 
B,  C,  F,  G 


Oxalochromiate  de  potassium  [F.-M.  Jaeger(«;]. 

[M]. 


53oo.. 
54oo . . 
55oo. . 
S600.  . 


17100 
21000 
23ooo 
22000 

2  I  Of)0 


5700. . 

58oo.. 
5g5o.. 
6200. 
634o.. 
6400. . 


h  17500 
19600 
6000 


COMPLEXES  1)1'  COBALT 
|II.  IIi'ri.imann  (»'*)]. 


+  63  V  8 
+  73,5 
+  66,8 
+  44,6 
+    0,60: 

-19.3 

^(NO^Cb 
-[(NOa). 

-I  (NO,) 


IV.  . 


ct-\  (N(> 


V /-    (NO,),Co 

VI f/-[  (NOJjCo 

VII /-[(NO,),Co 


l- 

pn 

pu 

l 

d 

pn 
pn 

d- 

-pu 

l 
d- 

pu 

I"1 

d 

pu 
-pn 

d- 
l- 

pn 

pn 

m. 

IV. 

V. 

VI. 

-    i° 

- 1  V3 

68° 

+  64',' j 

-  17 

-74  , 2 

-59,3 

+  66 

-  24 

+78,5 

-70,5 

+  58 

-  36 

+73 

-59,5 

+  )o,4 

-  68 

+  47,8 

-49,8 

+  1  ") ,  ■>. 

-.45 
-234,6 

-    2,5 

-9.6,0 

+,09,. 

Br  solution  à  0,167.  "/„. 

-dïC, 

H„OBrS03] 

sol.ào 

-/  [CI0H14OBrSO3]  sol.  à  0 
-d[C10HuOBrSO3]  sol.  à  0 
-l  [Cl0II11OBi-SO,l  sol.  à  b 
Br  sol.  à  o,5  •/,. 


sol. 


'    Vo- 


LA.-!'. 


Smirnofk  (  9*  )]. 
[«h- 


661 5.... 

6435.... 

6260. . . 
6075 .... 


57i". 


5o75. 
5o35. 
499° •■ 


-+- 

|5 

-  44 

-+- 

73 

-f- 

17 

— 117 

■+■ 

68,", 

-.67 

-+- 

44 

— 9.42 

-H 

57,5 

—355 

+  <■ 

81 

—48i 

DD-[Co(rf-Pn)JB.vOIJ()   I 
L„-[Co(  /-pn).J  Br^.  >  H  ,0   | 


IV  . 


dD-[Coen,]Br3 

/.-[CoenJBr, 


[A.    TOMMASI    (9«)|. 

Nitrate  de  dinitrodi-/- 
et  de  dinitrodi-<7-propylènediaminecobalt. 


d. 


[« 


Chlorure  de  i  .6-dichlorodi-/- 
et  de  1 .6-dichlorodi-rf-propylènediaminecobalt. 


Drehungsvermôgen.  —  Rotary  Power.  —  Pouvoir  rotatoire.  —  Potere  rotatorio. 


[A.  Tommasi  (»)J  (suite). 

Chlorure  de  1 .  >-dichloro-di-/- 

et  de  1 .2-dichloro-dw/-propylènediaminecobalt. 

c=  1,126;        r  =  1,084. 

/.  d. 


Sels  de  monoéthylamine-di-Z 
et  de  dw/-propylènediaminecobalt. 


Dispersion  rotatoire  (suite). 

d-  et  /-Cobaltioxalate  de  potassium 
|  F.-M.  Jaegeb  et  W.  Thomas  («)]. 


Chlorure i, 


Perchlorale.. . 

Les  lettres  à 

préparés,  soit  d 


+21  ,8 

+  16,0 

+22  ,  0 

+24',': 
+33,8  ) 
+25,5  s 
+3/,,  o 

+34,o 
+  ",9 
+i8,3 

+21,9 

+28 ',7 

- 

- 

-18,3 


Bromure  de  chloroaquodiéthylér.ediaminecobalt 

[H.   FlSCHMN  (19)]. 


547 
5-27 
5i6,5 


o33 


i78,5 


-3i8 


),o33 


:»,■ 


-+-348 


Chlorure  de  r/-bromonitrodiéthylènediaminecobalt 
[0.  Datwiller  (15)]. 

1W 6j6,3     643,5     626     607,5     589,5     574       56 

[a|, 32°  34  09       76  85  74     —2 

Solution  à  o.oS'V». 


Sels  de  formule 

I  «3  N 
A.  [a]x. 


rscN, 


Lie  V( 


I  AKX   (3)]. 


rH3N, 


J  N  CS 


5600      ■+-  Il 

5475    +1 

5370       -M 

5270     -+- 

507,5  — 


6563 
6435 
6260 


I  H,  N   . 

Lhsn 

[«1V 


5475 
5  270 
5i65 


+  114 

+  77,« 


[M 


0 —391 3° 

5 — 49!6 

o —5487 

o —6387 

0 —7805 

o -97o8 


+387G0 
-+-4 167 
+4923 
+5553 
+6416 
+  7916 
+9764 


(U.A.). 
6020... 
6260 . . . 
638o... 
6660... 
6800... 
6940... 


■4-  539i 
+  "799 

-+-     160 


•  5468 
1678 


[F.-M.  Jae 
Sulfocyanures  de  cobalti- 
triéthylénediamine  actifs 
[Coen3J(CNS)3. 
[M].         x.       [m; 

5420  ±i33oo°       6100  ±/|0i 
5595         78i3 
5760         61 65 
5910         49°7 

Sel  dextrogyr 
0,68  "/„. 


6265       2666 


n  <.i;vrc 


Sel 

.81  •/•■ 

Perchlorates  de  cobalti- 

triéthylènediamine  actifs 

[Coen3](C104)3. 


5420 
559-, 
5760 


[M]. 

=2592C 


9990 

743i 


444i 
4069 
3273 

2123 


Iodures  de  cobaltitriéthylène 

diamine  actifs  (-hlH20) 

[Coen3]I3  +  Il20. 


[M]. 

À. 

[M]. 

2 1 5  80° 

3910 

5987 

i843o 

6100 

4697 

i435o 

62.65 

357i 

Solutions  de  0,59 "/„  pour  Ii 
*el  dextrogyre  et  de  o,55  °/0  poui 
l'antipode  guuche  calculées  en  se 


Oxalo-cobaltiates 
de   potassium   actifs 

l^o(C2Oi)3JK2-+-3iH20. 
[M].  ),.         [M] 


474o  ±3894r 


4i8i 
44i4 


5 180 
5260 
534o 


5700  ±8693° 
58oo  9736 
5910  11 346 
6020  12260 
6140  8388 
6260  rp  182 
5429 


638o 
6520 

6660 
6800 
6940 


4222 
•739 
343 
193 


Solulic 

Bromures  de  d-  et  /-cobalti- 
triéthylènediamine 
[Coen3]Brï  +  2H26. 

[M]. 


6750 


5910 
5760 
5595 
5420 
5260 
5o85 
4920 
Solution 


d. 
(-1672' 


■1634 


3769 

4749 
5956 
7820 


6o3i 

797o 
10800 
i456o 
2o38o 
24690 
27050 
à  1,91;  6,39et7,27"/0 


i3420 
17670 
228  jo 


Drehungsvermôgen.  —  Rotary  Power.   —  Pouvoir  rotatoire.   —  Potere  rotatorio. 


V.  —  Dispersion 

COMPLEXES  DE  [/IRIDIUM. 

[A.  Wernkb  et  A. -P.  Sminoff  (101  i| 

Sels  de  <l-  et  /-dinitrodiéthylènediaminiridium 

</-et/-|<\02)Iren,]Il. 


d. 

/. 

[«]* 

I«l- 

l«k 

[<*]c 

[«]•■ 

j-, -','•> 

+26° 

+  4o° 

—  17V6 

— 2(')° 

+  16,4 

— 2  i   8 

+38,4 

—  16,8 

— 25,6 

+  l8 

+27,2 

-+-41,2 

—  17,6 

-26,8 

-39,2 

-41 ,6 


Sels  de  d-  et  /-triéthylènediaminiridium 


rf-  (M 

/-[Ire 

«•]Ri. 

d. 

/. 

Solu- 

IX. 

I«|e. 

M„. 

l«k 

tion  Vo- 

1  «  le 

|a|„. 

[«Je- 

I.... 

-h3o° 

-4-4  2° 

-h56" 

o,25 

—36° 

— 5o° 

—68°  5 

Ni),.. 

—  i  1  .  ■> 

-t-57,2 

^;5,'> 

0,2  i 

— 4'  )  ' 

— J7<  > 

—76 

ClOi. 

+34 , 5 

-48,5 

+64,0 

0,2 

-34 

— 47,5 

—(13 

[F.-M.  Jaegbr  (•>)]. 
d-  et  /-Oxalo  iridiate  de  strychnine 
[Ir(CaOt)s]  (GuUnNaOa)a+  3HS0. 


5  1  o5 . . . 

-Hi3o53" 

—  i3427° 

Ï800 

3260. . . 

io855 

1  .  393 

6020 

543o... 

83 1 S 

q765 

6260 

56io... 

4863 

773i 

653o 

Concenli 

ation  :  pou 

r  le  sel  dr 

oit  0,4 

[M 

d. 
+3482°  — 1 


-6io3" 

m, se, 

3662 


Oxalo-iridiates  de  potassium  actifs. 
Antipodes  dextrogyre  et  lévogyre. 


6790. . . 
4920... 

5020. . . 

5ioo... 
S180... 

5260... 
534o... 
5420. . . 
5520. . . 
56io. . . 
Concenir,i 


+-i634o° 
16137 
i6i34 
i6i34 
15927 
1 55 1 4 
14647 
12586 
io5o8 
8699 

ons  :  pou 


8293 

le  sel  di 

28860' 


+  7198° 
59  52 
4998 
4ooo 
3446 
28 1  3 
2446 
1901 
1698 
i53o 


e  du  même  sel  dans  42970e1»". 


6660. 
6800. 

it  1  mol. -gramme  de  sel  h 
et  413700e1»3.  Pour  le  sel  { 


COMPLEXE  DU  MOLYBDENE. 
Molybdomalate  d'ammonium  [L.  Loxgchambon  (*•)]. 
Pouvoir  rotatoire.  Dispersion. 

a  =  579.  436]  579^"^3c7 

Cristallisé 32"3         72^87  1         2,256 

Eu  solution 220  497  1         2,26 


rotatoire  (suite). 

COMPLEXES  DU  RHODIUM 

[F.-M.  Jaeger  (*»)]. 

Iodures  actifs  de  rhodiumtriéthylènediamine. 


58, 3o 
59,73 


63,36 
64,46 


465o 
4  56o 
448o 


i.v:  ;; 
66,66 
67,32 
«7.87 
68,42 
68,53, 
68,64 
68,82' 


J060 
4oio 

3940 
388o 
3  820 
3780 
374o 


Iodures  actifs  de  rhodiumtriéthylènediamine 
[Rhoen3]I  +  H20. 


6840 
6660 
6520 
63  80 
6260 
Solutio 


6o3o 

589o 


h 53  °/0  de  sel  anhydre. 


Iodure  de  triéthylènediaminorhodium  lévogyre. 


58, 3o 
59,73 


4420 
43io 

4260 


67,87 

38  20 

68,42 

378o 

68,53, 

374o 

68,64/ 

3700 

69!  io 

4.89 

35o2 

X. 

2900 

6780 

2299 

6640 

1891 

6520 

u9o 

638o 

i5o4 

6260 

Bromure  de  /rhodiumtriéthylènediamine 
[Rhoen3]Br3  +  2H20. 


Bromure  de  triéthylènediaminerhodium  lévogyre. 


6520 

49,66 

638o 

53, o3 

6260 

56,57 

6i4o 

ag.o 

Drehungsvermôgen.         Rotary  Power.  --  Pouvoir  rotatoire.  -   Potere  rotatofio. 


V.  —  Dispersion 
[F.-M.  Jakgi-k  (")j  (suite). 
Nitrate  de  /-rhodiumtriéthylènediamine  [Rliocn3](N03)3. 


[«]. 


[■]■ 


[«]■ 


(/-Oxalorhodiate  de  potassium  \i)0( 02Ov)3 ;  K3-i-  Il2(). 
[M]. 

-+-3a$o 

2256 

I  (6° 


Oxalate  de  potassium  et  de  rhodium  dextrogyre. 

[a]. 


4  860 

-+-33<V° 

4g5o 

293 

(020 

»53 

5 100 

206 

5  180 

172, 1 

Malonorhodiates  de  potassium  actifs  (-t-i|  H20). 


dextrogyre. 


[M]. 
2  4  36" 


4870 

' 

_ 

M36 

• 

2436 

- 

3i§8 

_ 

l5M 

2564 

_ 

S260'..  . 

- 

2575 

- 

- 

334« 

- 

■237  » 

■j.JG\ 

+2614 

",  \  >,,, 

-21)21° 

2627 

- 

■2<;r> 

5  5 1 5 .  . 

2(',-'j 

2678 

2692 

2675 

J610 

■              ^778 

278  r 

•2  7  se. 

6260 . 

2812 

''-847 

2463 

2833 
2884 

•2820 
,,.692 
2564 

''•797 
2827 

2584 
2493 
246^ 

638o 

2410 

2  J2Ô 

2436 

2^1)2 

8520 

2358 

2i6<) 

- 

•2.371 

6660 

- 

-' ;|: 

2  (36 

- 

686b 

. 

2436 

- 

rotatoire  {suite). 

[F.-M.  JÀBGÊR  (*3,]. 

cl-  et  /-malonorhodiate  de  cinchonine. 


tf(+3H,0)  /(-h|H,0) 

0,307  •/,.  '  0,20*4  '/». 

[M  J.  [M], 

5lo5       +3ouio"  -4-166.47° 

')<()(  1          26943  13622 

5420          2.4972  14398 

)6io          23.jo6  |3384 


3,307  •/..  0,2547,. 

[M].  [M]. 

4-216X6"  +1I.52& 

■20391  10244 

19277  9220 

18400  8195 


[F.-M.  Jâëgër  et  W.Thomas  («»;]. 


2736 
2827 
2284 

237 1 


2573 
2627 


COMPOSÉS  ORGANIQUES. 

|X.   Zarkmha  (■•••)]. 

Acides  d-  et  /-diphénylsuccinique. 


d. 

l. 

Solvant. 

0,2 

0,2  3 

+230 

+280 

[■]■> 

+35o 
+36o 

+5oo 
i  {86 

[*]r. 

+63o 
+600 

0,23 

0,25 

[«}c. 

-252 

-276 

-36o 

-3oo 

-484 

[•],. 

Alcool 

Acétate 
d'éthyle. . 

-660 
-600 

Sels  des  acides  d-  et  /-diphénylsuccinique. 


Kielal. 

b.. 

— - 

[à]». 

[«]'«■ 

c... 

[aie 

[*!»; 

M- 

NHt 

Na 

\\ 

-t-175 
-r-180 

4-2-So 

•  +-35Ô 
+305 

-+-3  20 

+22.0 

0,2 
0,2 

0,  I 

—  180 
— 183 
-i3o 

—  265 

—  2.30 
— 2  30 

— 35o 
— 3io 

K 

—32  3 

Go 

+  .4OH-2O0 

— 22  3 

Éthers  diméthyliques  des  acides  <7-  et  /diphénylsuccinique . 


So 

Anhydi 

ides 

des  1 

cide 
d. 

3  d- 

3t  /-d 

phéi 

ylsu 

îcini 

[«]»■ 

jue. 

[■>■ 

Pyri 

11*1*».,- . . 

0,25 

+  168 

+280 

+364 

+460 

+3  00 

0,23 

-.64 

-280 
-188 

-36o 
-246 

-448 
-296 

Drehungsvermôgen.         Rotary  Power.         Pouvoir  rotatoire.         Potere  rofatorio. 


V.  — 
Dérivés  de  l'acide  </-i-aminoglutarique 

|l>.  Kahrkh  et  W.  Kaask  (»■;]. 
rf=«-a*lnogiutariqoe  iimic— cii-cii  -ci 


Ml, 
.   blher  élhvliquc  de  l'aride  pvroumiiiogluta 

en  -en,      ■ 


iqilC 


rotatoire  {suite). 

Acide  tartrique  [In<;icksoi.l  (,7)]. 

Solution  dans  ILO  à  28,62  %  en  poids. 

>.  ('on  ;/)...       6,45       o.r)o      6,55       0,66     0,70     0.80 

h]-" n'.'-s    12,42    1 1 ,04    10,21    7.7s    s, 80 

'/,  i  en  [a  1. . .       0,90      1 ,00       1, 10       1 ,20     1 ,3o 
[a]" i'.';i       3,78       j.i»       2,63     2,i5 


Nil 


l»gAl*î 


.  Acide  /-a-cliloroglutarique  oR,63Go  de  substance  dissoute 

11^,8980  d'éther  acétique. 
.   Aride    d-x  li\  .Irowplutarique     oc.22(>4     de     substance 

i3&,7J.">i   d'eau  additionnée  de  H  Cl. 
.   Sel     d'argent     de     l'acide     rf-bulvrolactone-7  carbonique 

AgOOC  -CM— GHj— CH2CO  OV492  dans  i3s,73i6  d'es 


L 


I 


.  Acide  (/-bulvrolactone-Y-carboniqiie  os,io.36dans  1 3*-", 7-r>.">  1  d'eau 
(écbantilion  préparé  à  partir  de  l'a-liydroxyglutarale  de  Zn  ,. 

.  Acide  tf-bulyrolactone-y-carbonique  prépare  à  partir  du  sel 
d'argent  de  l'acide  butyrolaclone  carbonique  ob,oSkj  dans 
1  3k.  70 16  d'eau. 

.  s-Hydroxyglutarate  de  zinc  en  solution  aqueuse. 

.  Acide  d-aspartique  (ancien  acide  /). 

.  d-As  parla  te  neutre  d'étliyle  o»,  S202  dans  «o*, 8.340  d'alcool. 

.    Vcide  /-clilorosuccinique  0^,7101   dans  i3*, 0800  d'eau. 

Mi- 


X. 

1. 

II. 

III. 

IV. 

V. 

VI. 

656,3 

+    8?o"> 

-3V4o 

—  18Ï2.6 

— 2  Y  00 

+  5?67 

+  i?i  1 

626,0 

-H     (|.I7 

—  3,21 

— X..06 

-i,64 

+   7  ,3  1 

+  1,80 

589,3 

+  10,32 

—2,68 

—22  .(17 

—  1.34 

+  8,5g 

+2 , 1 4 

-.<-.<>... 

-II.  76 

— 2  ,"4 

—  2.5.  2() 

— °,97 

+  9,78 

+2,42 

S4é,3" 

-4-12,96 

-O.S., 

—0,67 

-i-2,83 

3  i|,o 

+  14. 10 

—  1 ,  ji) 

-28.  76 

— o,3i 

-r-  1  I  .  52 

+  3,25 

îiê,s 

+  14,86 

— 0,22 

— 3b, ig 

±0 

+  I(),88 

-^-3,39 

499,0 

+  l6,>3 

+0,86 

— 32,67 

— 0.  Si 

+  9,23 

+  3,53 

m,i 

+17,53 

+  '  .  99 

-34,67 

+0,67 

+  i3,i6 

—3,66 

178.0 

- 

- 

- 

- 

+  12.07 

- 

472,5 

- 

4=3,52 

- 

- 

- 

- 

—6 ','3  3 

+4*24 

--3V  V'i 

+  i,5o 

+  5. 69 

-2.76 

-r-2,67 

+6,65 

—4,48 

+  3,oo 

-4-7,71 

—2,28 

+3,33 

+8,24 

—  : 2.  ri 

-3.67 

+8,82 

—  I  .<)! 

+3,84 

-i~9,39 

—  !,6l 

1-1,73 


-16,79 


Dispersion  rotatoire  de  l'a  imidoviolinate  de  brucine 
Nil  -  CO 
C.O      C  =  NOH  brucine        [L.  Kritzmann  (M)], 

NH  —  C  =  XII 

c  =  o.3:        0  =  i8»-2o". 

—  i5",o         —  i7°,o         —  i3",6         —  8",o 


(L.  Lowry  et  P.-C.  Austin  («)J. 
Acide  tartrique. 


X.      p  =  55.     50.     i5. 

6438 6,004  6.734  7,421 

58.,3 6, Soi  -.366  8,249 

5790 6,566       7,466  8,3  ii 

5769 6,577   7,487  8,346 

5461.....   6,6i3   7,653  s. 645 

5o86 6.23")   7,479  8,668 

48oo 5,348   6,781  8,1m 

4678 4,739   6,241  7,707 

4358.....   1,848   3,63t  5,421 

\.  /»s=25.     20.     15. 

6438 9,886  10,557  11.047 

58g3 il, 207  11,949  12,642 

5790 1 1  .  ÎS 1  12.19-  ">-9i8 

5769 ii,53")  12,246  12.980 

546i 12,237  i3,o6i  13,925 

5o86 I2,9°4  1 3,^99  1 4 , S  5  5 

4800 i3,o3 

12,96 


,!".: 


,,162    15,2.97 

t,o5i      i5,35g 

3.023      14.486 


Tartrates  de  sodium,  potassium,  ammonium 

et  sel  de  Rochelle 

Le  pouvoir  rotatoire  du  tartrate  de  sodium  peut  se  calculer 

par  la  formule  de  Biot  a.  =  .-^,  mais  les  valeurs  sont  plus  exactes 

si  l'on  emploie  une  formule  à  deux  termes  %  —  .    __'-    a  —  ^2 .  .,  • 

Il  en  est  de  même  pour  les  tartrates  de  potassium,  d'ammonium, 
et  le  sel  de  Itochelle,  qui  s'écartent  davantage  de  la  loi  de  Biot. 
Les  écarts  maxima  entre  les  valeurs  calculées  et  observées  sont 
les  suivantes;  les  expériences  ont  été  faites  sur  plusieurs  lon- 
gueurs d'onde. 


Fori 
de  r 

mile 
tôt. 

For 

à  deux 

iule 

Sels. 

c  . 

Écart  mai. 

Ecart  max. 

6-o8-4oo5  \      Tartrate 

25,72 

+i?i9 

—  1?2 

+o','93 

— o"i 

6438-3874  1    de  sodium 

î',97 

+0,26 

—2,6 

+o,5 

—0,4 

6708-4046  $      Tartrate 

4i. 61" 

+0,52 

— 0,  J 

+0,7 

—  0,07 

6438-4251  ^de  potassium 

+0,71 

—0,46 

+0,7 

—0,12 

6438-4o55  |   de  koche]Vé 

ta.» 

+Qi48 

—  2,5 

+..,34 

—  i,i3 

6437  3919 

Tartrate 
d'ammonium' 

b,^ 

+0,26 

-0,8 

+  1,3 

— 0,22 

Tables  internationales. 


Drehungsvermbgen.  —  Rotary  Power.  —  Pouvoir  rotatoire.  —  Potere  rotatorio. 


V.  —  Dispersion 

[L.  Lowry  et  P.-C.  Austin  (*i)]  (suite). 

Tartrate  de  potassium  et  tartrate  acide  d'arsenyl. 

Les  valeurs  trouvées  concordent  avec  celles  calculées  à  l'aide 

de  la  formule  [M]  ==  ?- — j,  a  et  b  étant  des  constantes,  les 

écarts  extrêmes  sont  de  2°,  2  et  de  — 1°,6. 

Tartrates  de  potassium  et  de  bismuthyl 
en  présence  d'un  excès  d'alcali. 

Les  valeurs  trouvées  concordent  avec  celles  calculées  à  l'aide 


de  la  formule  [M]  = 
écarts  maxi 


-b1 


,  b  étant  deux  constantes.  Les 


de- 


0  et  de  —8°. 


Tartrates  de  potassium  et  de  sodium  en  présence  d'alcali. 
Les  valeurs  trouvées  concordent  avec  celles  calculées  en  partant 

de  la  formule  [Ml  =  r-r r«  a  cl  b  étant  des  constantes;  les 

L     '       À2 —  b 
écarts  maxima  sont  de  -t-  i°  et  de  —  o°,  8. 

Acide  borotartrique  en  solution  aqueuse. 

Les  valeurs  expérimentales  ont  été  comparées  avec  celles  cal- 


culées avec  l'une  ou  1 
[M]  = 


b  des  deux  formules 

[M] 


r  cas  les 


Tartre  émétique  en  solution  aqueuse. 

Les  valeurs  trouvées  concordent  avec  celles  calculées  par  la 

formule  [Ml  =  r-; ;>  a  et  b  étant  deux  constantes,  avec  des 

écarts  maxima  de  -+-ii°  et  de  — 4°- 

Tartre  émétique  en  présence  d'un  excès  d'alcali. 

Les  valeurs  trouvées  concordent  bien  avec  celles  calculées 
par  la  formule  [MJ  =  r- — j,  a  et  b  étant  des  constantes.  Les 
écarts  extrêmes  sont  de  -+-2°,i  et  de  — o°,7. 


[T. -S.  Patterson  et  K.-L.  Mendgill  (71  )]. 
Dibenzoyl-</-tartrate  d'isobutyle  pur 


67.0,3. 

6234,3. 

5790,3. 

5400,7. 

4959,7. 

4358,3 

-3o°io 

-37?37 

-46?«7 

-55°68 

-78?32 

-i2i°56 

3i,83 

39,07 

48,80* 

58, 3i* 

Si  ,02 

124,72 

- 

4i  ,10 

5o,o6 

59,58 

82 ,  83 

125,24 

3a,  8i 

39,82 

48,75 

57,69 

79,44 

118,93 

27,44 

33,38 

4o,  12*' 

47,54" 

-  66,16 

98   ,58 

DibenzoyW-tartrate  d'isobutyle 
dissous   dans  l'aldéhyde  cinnamique. 


671 
33 

6.3. 
3  96 

37 

21 

3  S 

,4« 

36 

,88 

Jo]. 

"5790,3. 

-5i°32 
54,67 
57,23 
54,56 


5460,7. 
— 60° 76 


rotatoire  {suite). 

[T. -S.  Patterson  et  K.-L.  Mendgill  (71)]  (suite). 

Dibenzoyl-rf-tartrate  d'isobutyle 

dissous  dans  le  bromure  d'éthylène. 

p  =  9,204. 


a]. 

6.         X  =  G71G,3. 

6234,3. 

5790,3. 

5460,7. 

4959,7. 

4358,3. 

i5«            -34?79 

-43° 32 

-52°94 

-63° 14 

-88° 62 

-i36?27 

47,7            36,42 

44,o7 

53,84 

64,o3 

89,22 

i36,53 

75,3            36,45 

44,44 

53,97 

64,63 

89,18 

i35,46 

100                 35,83 

43,35 

52, i3 

62,36 

85,75 

129,58 

Saccharose  [L.  Longcha  m  bon  (»»)]. 


Cristallisé  > 
Liquide.. . . 


-1,61—1,7! 
+69     I+79 


VM) 


,»7 


[Ingersoll(")]. 

Solution  dans  H20  à  20 V0  en  poids. 

X(en|ji).       0,60    0,70    0,80    0,90     1,00     1,10     1,20     i,3o 

[«]«....     6a°48  44,68  33, g3  26,32  20,76  17,02  14,21   11,93 


Nitrocellulose  [KyosukeSato  ( 

87)]. 

Nitrocellu 

lose  provenant  de  la  cellulose  du  coton. 

Teneur  en  a? 

ote  10,9  Vo 

Teneur  en 

azote  13,19% 

dans  une  solut 

on  d'acétone 

dan 

s  une  so 

ution  d'acétone 

à  1,9 

•/•• 

à  2 

,13  Vo- 

X.         [«]£'. 

X.          [«]?'. 

X. 

[a]rr. 

x.       [«f; 

5200     +33',  4 

620O      -t-2l',I 

5200 

+  33',  I 

6200     -+-17' 8 

5400        3 1,7 

640C>            19,3 

54oo 

28,9 

64oo        15,4 

56oo         29,4 

6600            l8,4 

56oo 

23,7 

6600         i3,8 

3 800         26,0 
6000         23,7 

680O            17,4 

58oo 
6000 

22,9 
20,2 

6800        u,3 

l-Acétyl-12.2.3-tétraméthylcyclopentane  et  quelques-i 
de  ses  dérivés  [IL  Rupe  et  C.-A.  Kloppenbuhg  (78)]. 
Composé.  [a]c.  [«],,.       [a]54C3.        [a 

i-Acétyl-i.2.2.3-tétraméthyl 

cyclopentane  pur 

Le  même  (en  solution  benzé- 

Dérivé  benzylidiné  (en  solut. 

dans  le  benzène  p  =  10,0)..      44,29       54,29      G  t ,  49      69, 36 

Produit  de  condensation  avec 
l'aldéhyde  anilique  (en  sol. 
benzénique  p  —  10,0) .... 

1 .2.2.3-Tétraméthylcyclo- 
penthaneétliylcétonepure. 

La  même < en  solution  benzé- 
nique p  =  10,0) 

1.2.2.3-Tétraméthyl-i- 
benzoylacétylcyclopenlane 
pur 

Le  môme  (en  solution  benzé- 
nique p  =  10,0) 


5l?27 

+63°27 

+74° 17 

43,45 

53,89 

62,06 

44,29 

54,29 

fit, 49 

5o,65 

63,43 

74,07 

5o,64 

63, i5 

73,89 

40,0  > 

54,83 

63,68 

5o,ig      63,83      76,08     10 
45,07      57,26      68,22      91 


Drehungsvermogen.   —  Rotary  Power.      -  Pouvoir  rotatoire.         Potere  rotatorio. 


V. —  Dispersion  rotatohe  {suite). 


1.2.2.3  Tétraméthylcyclopentane  1-phénylrétone. 


Solvant. 

Corps  pur. . 
Benzène. . . . 
Alcool 


1.2.2. 3-Tétraméthylcyclopentane-l-benzylcétone . 


I4\C0.CH3.C6HS 


1.2.2.3  Tétraméthylcyclopentane   i  phényléthyleétone . 
8    "XCO.GBs.CHî.CgHs 


Solvant. 
Corps  pur 
Benzène . . . 


lX'.'.|f>  ■i'i','71 

i4,3a  18, i5 


«7,4o 


Cflt»< 


1.2.2. 3-Tétraméthylcyclopentane  l-/-naphtylcétone. 
/CH3 

U\CO.CIOH7 

w. _ 

Solvant.                   C.                  D.  Hg5,63.                 F. 

Benzène....     — 4i°q5       — 6o°52  — 8o°ai  --1  >■>',' >"> 

Alcool — 12,  ïi       —19,97  —29,45  —  58, 16 

Solution  à  10  »/.;  6  =  20°. 


Dérivés  cétoniques  de  l'acide  1. 2. 2-triméthylcyclopentane-3  carbonique 
[Rupe  et  Kagi  («5)J. 


Éther  éthylique  de  l'acide 
.  triméthyleyelopentane- 1  -acétyl-3-carbonique 
Cil,  —  CH-C02.CH3 
CH,—  C-CH3 
CIL — C(CH3)CO.CH3 


Corps  pur...  — io"53  — i4','o2  — i4°o8  — 1 7 V 3 9 

Benzène —14, 46     —19,17     — 20,18     — >3,4> 

Solution  à  10  •/,;         6  =  20°. 


Solvant. 
Benzène. 


Acide  1 .2.2-triméthylcyclopentane- 
1  méthyleétone  -3 . 3-carbonique 
/COOII 
C8lI,v\CO.CH3 


I>.  Hg5163.         Fe5169. 

109*98       ii(J"o7        i'i'3',''20       18 

Bk5V.Î  9   =   20». 


1.2.2.3-Tétraméthylcyclopentanecarbinol-l  et  ses  dérivés 
[H.  Rupe  et  F.  Laugh  («)]. 


Composé. 

1 .2.2.3-Tétramélhylcyclopentanecarbinol-i  (C|0H20O) 

Ether  benzoïque  au  précèdent  (C16H2302) , 

1 .2.2.3-Tétraméthylcyclopentanealdéhyde-i  (C,0H|8Oi 

Acide  1.2.2.3-tétrainéihylcyclopentaneacrylique-i  (Cl2H.20O2  ) . . 

Éther  éthylique  de  l'acide  précédent  (CUH24  02) A  l'état  pin 

»  »  Benzène 

Acide  1.2.2.3-tétramélhylcyclopentanepropionique-i  (C12H2202) Benzène 

Éther  éthylique  de  l'acide  précédent  (Ci;H2602) A  l'état  pur 

»  »  Benzène 


Benzène 


Benzène 
Benzène 


53?3G 
37)75 
es.  [8 


68,19 
57,20 
48,09 


Éther  éthylique  de  l'acide  1.2.2-triméthyl-3-méthylènecyclopentane  1-carbonique 
[H.  Rupe  et  A.  Jaggi  (U)J. 


A  l'élat  pur  (0  =  200)... 

En  sol u  lion  dans  le  benzène  (p  =  ip,o;  0  = 


•2o','6i    '26','73    3  1  V  57    4'  "M 
12,99    16, 38    18,97    2Ô, 4i 


Drehungsvermôgen.  —  Rotary  Power.  —  Pouvoir  rotatoire.  —  Potere  rotatorio. 


V.  —  Dispersion  rotatoire  (suite). 
Éthers  menthyliques  de  quelques  acides  cétoniques  [II.  Ruph  el  Kagi  («)]. 


Cyanoacétate  de  mentliylc —  64° '  5  —  80792 

Phénylpropiolate  de  memhyle —57,01  —  72,5c 

Ethylacéloacétate  de  mentlïyle — ">o,59  —  63,85 

Diéthylacéioacétate  de  menlhyle — 44,35  —  ">5,68 

lsopropylaeétoacélale  de  memhyle — 48,69  —  63, 53 

»                             ■  —47,32  —  59,74 

</-Diphénylmélhylacéloacétate  de  /-menlhyle .  .  —33,83  —  4 ',94 

/-Diphénylméthylacéloacéiaie  de  /-menthyle. — 5i,i3  —  65, 1 5 

<7/-Diphenylméthylacétoacétate  de  /-menlhyle —42,62  —  53,69 

/  Benzylacéloacélale  de  /-menthyle — (j4,°J  —121 ,21 

<V/-Benzylacéloacétate  de  /-menlhyle —43,43  —  55, 10 

Benzylidène  acéioacétate  de /-menlhyle —  8,17  —   '°,97 

Diacetylacétoacétate  de  /-menlhyle —61 ,49  —  79,56 

!3enzoylacélate  de  menlhyle — >°,95  —  G4 , 3u 

Benzoylbenzylidèneacélate  de  menthyle. —61,75  -  78,62 

/-Benzoylcinnamylacétate  ae  menlhyle —67,41  —  §6,08 

Dibenzoylacélale  de  menthyle — 49,58  —  64,07 

Benzoylphénylacetaie  de  menthyle +13,73  -+■  21,10 

Benzoyl,.hénvl»cétate  de  menlhvle -t-i  goutte  de  C-,H3N..  —43, 89  —  58,91 

Elher  a,  Ac  CH(CH2C02  El;CO2C10Hi9 —44,76  —36,67 

»                                  »                            —45,59  —  57,80 

Ether  |3                         »                        —38,77  —48,80 


■  '.)'.),  89  \ 


—  67,99 


En  sol.  dans  C6H6 


Sol.àio«/0dansC6H( 


Sol.àio»/0dansC6H( 
Sol.  à  io°  0dansC6H( 


Éthers  du  /-isopulégol  en  solution  dans  l'alcool  éthylique 

L.  Pickard,  H.  Hunter,  VV.  Lewcock  et  H.-S.  de  Pennington  (")■ 

c  =  5;         6  =  20". 


Acétaie  de  /-isopulégyle. . 

Propiouate  » 

n-Kmyrate  » 

n-Valéraie  » 

«-Hexnale  » 

«-Heptoate  » 

«-Octoate  » 

//-Nonoate  » 

«-Decoate  » 

//-Undécoate  » 

n-Dodécoate  » 

Myristale  » 


[«W 

PW 

[«W 

[«W 

-ii°66 

-20*66 

-23°o5 

-26° 5 5 

i5,8i 

19,64 

22,87 

25, 08 

14,11 

i(j,5o 

19, '9 

20,67 

14.28 

"6,79 

'9,7' 

21,62 

u,37 

1  i,36 

17,12 

'8,79 

10,81 

13,82 

1 5 ,  92 

17,12 

10, 3o 

i3,5o 

16,81 

9,77 

12,47 

14.16 

[5,65 

9,86 

i>,87 

13,-68 

1  '»,3() 

9,44 

1 1  ,90 

i3,56 

9,24 

10,95 

12,76 

'4, '6 

/-Isopulégol  et  ses  éthers  [R.-H.  Pickard, 
H.  Hunter,  W.  Lkwcock  el  H.-S.  de  Pennington  (7 

/-Isopulégol. 

10" — 18°2.3  — 25°90  — 3o°3i  — 34°5i  - 

26,46    3 1,01    35,43 


18,98 
I9j39 
19,83 


27,65 


■43?o7 
44, 3o 

45,55 


Acétate  de  /-isopulégol. 
9,58     —12,22     — 13 ,61 


24,16         26,  <)5 


/-Isopulégol  et  ses  éthers  (suite). 


Propionate  de  / 

20" —  8?  19     — io°i3 

4o 10,17         [3,49 

60 12,22         16, 58 

80 i4,33         19,63 

n-Butyrate  de  / 

20° —  5V53  —  6°46 

4o 7,7*  9,99 

60 9,  h  i3,32 

80 •.  n,87  16,24 

100 14,12  19,39 

120 16, 3i  22,40 

14») 18,21  2  5, 54 

1 60 20,12  28 ,  60 

«Valérate  de  /- 

20" .      —  6*28     —  7n57 

40 8,3g         10,87 

60.. 10, 3a         i3,78 

80 12,19         1 6 , 5 1 

«-Hexoate  de  /- 

20" —  5°  19    —  5°g5 

4o 7,45  9,04 

60 9,33         11,93 

80 11,06         14,86 

«-Heptoate  de  /- 

20°    -   ',"84  —  5°48 

40.... 6.71  8,45 

60 8,43  11.27 

80 10,17  i3.88 


isopulégol. 


isopulégol. 


26 ,  00 
29,34 

32,77 

isopulégol. 

—  8°28     - 


•8,79 

isopulégol. 

—  6" 19    - 

9,84 

i3,3i 

'6,77 

isopulégol. 


-12,20 

17,98 

23,  5j 

29,04 


-  8?  63 
i4,'6 
19,36 
24,11 


6°3o     —  5°84 


16,66 

2',47 


-  5°5o 
10,74 
1 5 , 4  • 


Drehungsvermogen.         Rotary  Power.         Pouvoir  rotatoire.  —  Potere  rotatorio. 


7*9 


Dispersion  rotatoire  (suite). 


Isopulégol  et  ses  éthers  (suite) 

n-Octoate  de  /-isopulégol. 

—  476o  —  5?23  —  5?68  —  v.'sr, 
6,5,8  7,92  8,81  9,68 
S. -8  iô,'v*  u,88  l3,23 
9,78          i3,og          i4,84          i6,6g 

n  Nonoate  de  /-isopulégol. 

-  [°36  —  4  "98  —  5?38  -  57  5 1 
6,20  7,64  8,43  9,22 
7,72          10,24          1 1 ,  if)         12  ,61 


9,2( 


1 5 .  62 


/i-Decoate  de  /-isopulégol. 

—  4°i5  —  4°9^  —  >?2o  —  57  >5 
5,78  7,52  8,19  8,71 
7,4i           9-7^          [i,!S          '2,?^ 

9:02  11,9'  il.ocj  l5,20 

//-Undécoate  de  /-isopulégol. 

—  4?3i  —  4°g8  —  5?2g  —  5754 
5,91  7,35  8,21  8,94 
7,3i  9,48  io,8;5  [1,82 
B,§5         11,48         13,02         i4,5a 

//-Dodécoate  de  /-isopulégol. 

—  3?84  —  î'.'i'  —  4783  —  4^98 
5,35  6,69  7,60  8,23 
fi, 89  8,88  10, 14  11,18 
8,3a         11,01         12.47         »'!-7"> 

Myristate  de  /-isopulégol. 

—  3?8i     —  4?23     —  4T68     —   l'.'84 


,3o 
6,63 


6,3o 

8.  3  >. 


9,36 


—  5726 

14 ',82 

•9,07 

-  4794 
9, '.7 
'3,9i 
18,1  > 

—  57  i5 
9,66 

17,38 

9,4i 

i6,44 

-  4?65 

8 ,  -57 

i5,'9'i 

Terpènes,  dispersion  rotatoire  dans  l'infrarouge 

|  L.-U.  1n<;kiinoi.ï.  ("  )|. 


i73?o 


Pinène 

[«]W. 
6g°90 


f« 

f*. 

25 
2  1 

56o 

l8 

[6 

Ï8 

'  1 

s. 

Camphre  [L.  Longchambon  (58)]. 
Dispersion  10 

).  =  581).     578.         546'.  492. 

En  solution  dans  l'éllier 1     r,o53     1,262  1,78 

En  solution  dans  l'hexane. . .     1     i,o55     1,270  1.790    2,g3o 

Liquide 1     i,o5       1,28  1,8 

Gazeux 1      1,06       1,27  1,8 

Cristallisé 1      1,06       1,27  r.8 


Camphre  [L.-H.  Ingehsoll(")]. 
Solutioo  dans  l'alcool  absolu  à  34,7O0/0  en 


>.(en;x). 
o,Go... 


3g?26o 
25,92 


[api, 

8,75 
6,93 


Dispersion  rotatoire  anomale  [II.  Rupe  et  H.  Schmid  (»*)]. 


Méthylènecamphreaminocamphre.. 
Triphénylméthylaminocamphre.. . . 


Benzène 
Benzène 
Acétone 


i2i?8  -f-i5i°7  H-2ii°4 
1,68  —  1,68  —  2,l3 
1.2.3      —      1,23      —      2.88 


Dérivés  de  l'aminométhylènecamphre  [II.  Rupe,  M.  Seibekth  et  AV.  Russmaul  (80)  et  (81)]. 


Composé. 

/C  =  CH.NHS 

Aminométlnlènecaniplire  C8Hi4\   I 


Benzoylaminométhylènecamphre   C8Hi 
Mélhylènecamphreétliylméthane   C8II,, 


Solvant.  p.  [a]c.  [a]D.  [a]5463.  [«],. 

{  a     Alcool  9,98  -M91737  +2D7732  -h32374i  -t-4777'9 

|  P    «  9,97  236,57  3i3,76  388,2.3  553,99 

/C  =  CH.NH.CO.C6H3       ^  a  Pyridine  5,26  166,44  288,29  292,67  453, 11 

\qq                                "     (  p          »  5,26  164,28  219,29  273,15  393,06 

/C^CH.NII.CO.OC.II;;      (  «  Pyridine  5,26  149,42  198,52  245,11  34; 

\(JQ                     "   (  P      »  5,2.(5  [45,93  M)J ,  17  247,62  366,6g 


rf-Bromocamphresulfonate  d'ammonium  [II.  Huhlimann  (36;]. 
Solution  aqueuse.        c  =1,0. 


À(W).. 
[ajX-.. 


Drehungsvermogen.  —  Rotary  Power.  —  Pouvoir  rotatoire.  —  Potere  rotatorio. 


V.  —  Dispersion  rotatoire  {suite). 

Camphylcarbinol  [H.  Ripe,  A.  Akermann  et  H.  Takagi  (")]. 

[a]e.              [«]..             [«]„».              [a]r. 

I.  Obtenu  par  distill 

II.  Extrait  de  sa  comt 

tion -t-46°3i 

-4-62','u       +77','67      -4-n3"48 
-4-62,22       +77,74       -Mi  3, 90 

inaison  avec  le  chlorure  de  calcium +46,45 

III.     Obtenu  par  saponi 

îcalion  de  son  étlier  henzoïque -+-49,  i3       — i- < > 5 , 7 3       -4-82,44       -+-120,82 

VI.  —  MUTAROTATION. 

COMPLEXES  DU  COBALT  [0.  Datwiller  («)]. 

Chlorure  de  d-  et  de  l-  bromonitrodiéthylènediamine-cobalt. 

T 0.                2  heures.          24  heures.             4  jours.              7  jours. 

---8" 

-+-II4                  -Mil                  -4-112                  -4-10- 

8' 

116                    n5                    1    3                     08 

SUCRES  [M.  Kerstjens,  CE.  Klomer  et  J.  Boseschen(s1;J. 

Action  de  l'acide  borique. 

Solution  de  fructose  à  5 
+  0,22  mol.Bl)3H.,. 

°/o 

Solution 
contenant  o,5  mol.  d'a-galacloser 

Solution  contenant  0, 5  mol.  d'a-çalactose 
+  o,5  mol.  de  BO3H3. 

T 

T 

[«]• 

T                                                T 

en  m 'mues.         [a].                      en  miaules.         [a]. 

9^5. • 
u,5.. 

..        — 32°4                  l6,5... 

3. ,3             19,5.    . 
3o,q              24,5.  .  . 
3o,3               00    ... 

— 29?6 
29,2 
28,5 

27,5 

0 1 1 8"6             5o 95"  i 

10 110,1              60 93,6 

20 1 04 , 3             80 91,2 

3o ...... .      1 00 , 2            1 00 89 , 9 

40 96,9             00 88,9 

0  =  25». 

10 109,  I                  60 g4,  I 

20...    ...      io3,2              80 92,6 

3o 99,7            100 91,5 

4o 97,  i              oc 90,6 

Action  de  H  Cl  [L.  Zechmeister  (196)]. 

Aldoses  dans  une  solution  de  H  Cl  à  4°, 6  %• 

Aldoses  dans  une  solution  de  H  Cl  à  4o,6  °/0  (suite). 

Glucose. 

Galactose  (suite). 

Xylose. 

Rhamnose. 

T. 

c  =  0,990. 
[«OS-        *■ 

T.                       [a]°.            k. 

c  =  1,1  08. 

T.                       [a]°.              /,. 

c  =  2,i83. 
T.                       [a]».              k. 

o.  .  . 

7  'A 

35.. 

•        +    [62,4] 

82.8  o,o36 

86.9  o,o36 

58 140,2 

Mannose. 

T.                   [«']».           k. 

0....      +  [59,6] 

6....             68,8 
1 4 • • .  •            72,7      0,17 
25  Vs.              73,8 
36....              73,8 

0....      +[20,6] 

8....     —       5,7 
11  'A-               7,4       o,3o 
19....              8,4 
37  i/,.             8,4 

y-]... 
90.  . 

108.. 

91,9       o,o34 

96,0 

96,^ 

Galactose. 

0....     -[0,4]        - 
10....      4-       3.5 
17  3/v.               6,2       0,012 
3 1 ... .             10,1       0,011 
61....               18,1        0,OI2[5] 
1057,..             25,3       o,oi3 

46....              74,0           -               48....               8,2 

k  =  jLognat  "j~"'- 

a0  est  la  première  lecture,  a  celle  à   l'instant  t  calculée  à  partir 
de  la  première,  a,  la  dernière. 

T. 

[<•         *. 

167....                  32,2 

2i5....             33,8 

Glucose 

dans  solution  d'HCl  à  10  %• 

Glucose  (suite). 

0.. 

.     +[io3,o]         - 

Arabinose. 

C=    1,000. 

6.. 
.1  v 
18.  . 
28.. 
35'/ 

119,8 

8.                 128,6          0,10 

i33,2       0,089 
i36,8       0,081 
2.            i38,8 

T.                    [«]•.             k. 

7..'..     +  176,8 
i3....           176,6 
22 ... .           1 -fi  fi 

4 

-4-   71,5 
82,5 
87,0 
90,0 

28 95,o 

8 

A-  =  environ. 0,14. 
/.-  calculée  comme  précédemment. 
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Action  de  HC1  j  I..  Zbchmkister  (10S)]  (suite). 
Galactose 

s  solution  d'Hl'.l  à  .jo  "/,, 


i  4o  o/o. 
[«31°. 


4- 1 66 .  3 


Xylose 
ution  d'HCl  à  40 


Mutarotation  (suite). 

Galactobiose-a  en  solution  aqueuse  i  c  = 

et  galactobiose -^  en  solution  aqueuse  (cl 

[K.  Bot  uyi  ki.ot,  A.  Ariii«Y(*)]. 


i 7- [3] 

i 6, [8] 

io 6,[8J 

Fructose 
dans  solution  d'HCl  à  4o,6  °/0. 


T. 


36.. 


Mi*. 

-167,6 

i63 , 9 

162.7 


dans  solution  d'HCl  à  40  •>/„. 


Galactobiose  z 
[■].  =  ■+-  47°,6. 
Rotations  observée 
Après    7  minutes.. . . 


19  heures.. 


Galactobiose  -p. 
[«]»  =  + 3o?a. 

Notations  observées. 
Après  6-7  minutes.. .     -4-i?3J 
»         17  heures.. . .     -4-1 .44 


Dextrose  en  solution  alcaline 

[H.   MURSCHHAUER  (")]• 

La  vitesse  de  mutarotation  augmente  avec  la  concentration  de 
a  solution. 


Dextrose.  Influence  de  solutions  de  Na2Po;H 
à  des  concentrations  variées  [H.  Mûrschhauer  (70)J. 

I.a  vitesse  de  mutarotation  augmente  avec  la  concentration  di 
phosphate. 


a-Glucose  [II.  v.  Euler  et  A.  Hedelius  (1S). 
Influence  des  ions  H  et  011  sur  la  mutarotation. 


DÉRIVÉS  DU  CAMPHRE 
[B.-R.  Singh  et  J.-K.  Mazumder  (»•)]  et  [B.-K.  Singh,  D.  Singh,  G.  Dutt  et  G.  Singii  («;]. 


Tolyliminocamphre  C8H14 
Solvant.  c. 


Dérivé. 

Ortho    Chloroforme 0,73g     3ic 

»     ,      o,739     32 

»       Alcool  mélhyliq 


Meta    Chloroforme 

»  Alcool  méthylique  . 

Para    Chloroforme 

»  Alcool    méthylique . 


0,764  3/,  o,: 

0,764  34  21 

0,326  3i  o.; 

o,326  29.5  20 

o,46o  17-18      o,' 

0,454  il  o,; 

o,454  29.5  13,: 

o,85o  28  o,; 

0,795  29  o,i 

0,795  29  48 

0,795  3o,5  76 

0,79)  29,5  142 

0,795  3o,5  166 


464,4 
4o3,6 
398,4 


694,5 
641 ,1 
552,6 


/C:N.C6IUBr 
Bromophényliminocamphre  C8IIU<T  1 
xCo 

Ortho   Chloroforme 0,191     32°o      o,5     -+-432?i 

»  »  0,191     3i,o     i4,5         429,4 


Bromophényliminocamphre  (suite). 
Solvant.  c.  0.         *heUre 


Ortho    Alcool  méthylique  . . . 

Meta    Chloroforme.. . 

»        Alcool  méthylique... 


Para     Chloroforme 

»        Alcool  méthylique. .. 


601  • 


Chlorophényliminocamphre  CHU 
Ortho    )  -  (  Chloroforme  .... 
)  Chloroforme. 


46 
1:N.C6H, 


[«]•■ 
+4og?6 
327,2 
4i8,3 
4 1 5 , 5 
393,9 
376,2 
336,7 
529,9 
534,o 
483,o 
359,5 
280,2 


1:0 


»         Alcool  méthylique  . . 
(')  Mesures  effectuées  sur  un 


o,3i8  27°5  o,5 

o,3i8  28,0  8 

o,5oo  3o,o  o,5 

o,5oo  3 1,0  7,5 

o,473  3o,o  o,5 

o,473  3i,o  6,5 
chantillon  différent. 


-+-i6o°4 
•4-161,9 

-hi54,i 
-+-i54,i 
+  176,6 
-+-176,6 
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Mutarotation  (suite). 


Chlorophényliminocamplire  isulic). 
Solvant.  c.  8.         (btrm 

Chloroforme 


B            t      

0,402     a6,5     20         4-4  >9," 

»       Alcool  méthylique  .  .  . 

/GïN.CioII, 

Naphtyliminocamphre  C8Hn(  1 

-x      Chloroforme 

»       Alcool  méthylique 

0,340     3i?5       o,5     4c6o9?6 
0,34s     32,o       9,5     +609,6 

o,485     32,o       o,5     -+-682,0 

o,  J85     3i  0     1 5         4-686  0 

»       Alcool  mélhylique 

0,573     3i,p      o,5     4-65o,5 
0,373     3i,o     10,".     +64i,6 

Phényliminocamphre 
Alcool  mélhylique.  .. .     0,463     26',' 5       q,5     4rfio6?8 
»               0,462     27,0     27         -+-596,1 

/C:N.C6H4.N:N.C6HS 
/j-Benzèneazophényliminocamphre  IISCU(  1 

0,180     24,5     22         +568,4 

Alcool  méthylique. .  . 

/C  •  N\ 
Camphanoquinoxaline  G.gHu<C  '  j     >C6H4 

Alcool  éthylique 

2,497     23',' 3       0,'.     ±,  32? â 
2,497     2 i,o       8.5     4-   3i ,4 
2,497     23,o     23,5     +    3 1,4 
1 ,999     28,0       o,5     -h  28,5i 
'•999     '7-0     18         -4  29,26 
.     2,i38     3o,o       o.5     -4  33,45 

Alcool  mélhylique  . . . 

/CîX.CbIU.N:!: 
w-Phénylènebisiminocamphre  C8H,4<    l                      1     /Cslln 

Alcool  méthylique ... .     0,097     3o"5,      o.j     -t-63(".'i 
Chloroforme 0,039")  29,0      °,>     -+-658,3 

/C:N.C6HvO.CH3 
o-Méthoxyphényliminocamphre  CSIIU\  l 

Chloroforme o,3ai     27°         o,5     -+-225?8 

»                0.321        >8            27            4-228.0 

/CH.NH.CelU.CH, 

Tolylaminocamphre  CgHn 

On/10  Alcool  méthylique  .... 

>»       Chloroforme 

Meta   Alcool  méthylique. . . . 

»      Chloroforme 


4-  83,7 
+  140,6 


Tolylaminocamphre  (suite  ), 


Parq     Alcool  méthylique.     0.244     18 
»  »  .     0,244     18 


»         Chloroforme 

0,272 

17        0 

5     +-102,8 

»                   »            

0,272 

17           8 

99, 2 

/Cil 

NII.C6H4Br 

Bromophénylaminocamphre  CsHux  1 

Ort/10    Chloroforme 

0,203 

Ml" 

+  76"3(') 

»         Alcool  méthylique. 

0,1 40 

19 

H-  7',i(') 

Meta     Chloroforme 

2,842 

19 

4-  86,2f) 

»         Alcool  méthylique. 

0 . 1 62 

19 

•+  64,6^ 

Para      Chloroforme 

0 ,  267 

19          0 

"'     -H  89,7 

»                    »            

0,267 

'9         24 

4-  93,5 

»         Alcool  méthylique. 

0,180 

[9          0 

3     4-  65,i 

»                       » 

0, 180 

19         24 

4-   67,8 

'-Tolylènebisiminocamphre  C8HU 


Y.O 


Ï>C8H14 


Chloroforme o,o33o  20" 

Alcool  méthylique.     o,o342  20 

m  Tolylènebisaminocamphre 

/C  :  XH— /N— Nil .  H(  k 

C8II,4\  I  I  /C»H, 

co       \/*9     oc 

Chloroforme.....     0,161     20" 
Alcool  méthylique.    0,147    2° 

///-Phénylènebisaminocamphre 


-+-333^3(2) 
4-248, 51*) 


-  83?9(») 

-  9', 6(2) 


G»H,<  | 


CO 


'Me       OC 


Chloroforme 0,126    200        -       4-i5i?2(2) 

Alcool  méthylique.     0,1 14     20  -        -+-u8,3(?) 

/CII.NH.C6H4O.CH3 
o-Méthoxyphénylaminocamphre  C5II1(n 


XC0 


Alcool  méthylique.     1,171 
Chloroforme.'.....     1,109 


53?6(?) 


/CII.NHx 
Gamphanodihydroquinoxaline  CSII,X   1  /C6H4 


I,l44       20° 


Naphtylaminocamphre  C8Hu\i 

y.        Chloroforme i.4"4     '8°  -        -*-  91  '.'3 (.*)('■') 

Alcool  méthylique,     i,54o     16,8       -       -+-  7'-77i2' 

P        Chloroforme 0,284     18  -       4-142, 6(*)(8; 

Alcool  méthylique.     0,284     18  -       4-125, o<2) 

(')   Faible  mutarolalion. 

(-)  On  n'a  constaté  aucun  indice  de  mutarotation. 
(3  )  Cpuiparer  avec  les  valeurs  obtenues  par  Forster  etSpinner(1?'"')- 
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"/-Tétrahydro  a-naphtylaminocamphre 
.CH.NH— /         \ 


VI.  —  Mutarotation  (s, 
«/-Tétrahydro-x-naphtyliminocamphre 
c-\-  \ 

CHuO         \ ( 

HTTIï 

Solvant.  c.         8.        /i,(„„,.        [«].. 

Alcool  mélliylique o,843     t8°  -        H  -'ig'J'.'a  (  ' , 

Chloroforme. 0,808    18  -       +45o,9(' 

(■)  On  n'a  constaté  aucun  indice  de  mutarotation. 
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ELECTRICITE. 


CONDUCTIBILITÉ  ÉLECTRIQUE. 

Résistance  et  conductibilité  électrique  des  métaux. 


Résistance  comparée  du  fer  et  du  nickel  (J.-R.  Asworth). 

=  rapport  de  la  température  T  à  I; 


o,5o3      0,16 

0,701  0,21 

1,1 j3      o,35 


T=  température  <!c  l'ess 

i;  t  =  i 

température  critique    1 

:  Iir=i 

Nickel. 

27        o,463        i3i 

o,32 

178           0,690           22  5 

0,  »  > 

216         o,74<)         264 

0,62 

25g         o,8i>         288 

0,70 

33o         0,924         35g 

0,88 

o3  0,68 
92  o,8G 
52       o)94 


3g<j  i,o3  427  ',04  I  798  1,01  3,292  1,02 

\>x)  1,08  44<  ',°8     863  1,07  3,492  1,08 

4<>9  1,1 4  460  1,12     899  i,ii  3,582  1 , 1 1 

499  1,18  472  1 , 1 3  |  93 1  1 , r 4  3 , 682  j , 1 4 


Résistance  de  l'argent  (  Mar  va  Kahanowicz  ). 

(Variation  avec  la  crislallisaLion ). 

Résislance  d'un  fil  de  omm,  25  de  diamètre. 

I  —  température  en  degrés  (',.:         li  =  résislance  en  olims; 

a  =  coefficient  de  température. 

o  4»9o  -  355,2  10986  38  65>.,i  17043  4° 

i,3  5787  38  44o,3  12563  38  681,7  17773  ,1 

8,3  (i',07  37  497,3  i365o  38  797,0  20913  43 

3,6  7568  38  567,0  1J223  40  849, 3  22758  45 

4,5  8678  3(j  616,0  1Î973  3g  927,0  i58o3  49 


Résistance  du  sélénium  (S.  Datta). 
R,=  [65,oi  x  o,86<  +  0,0029 «*]  10*. 
npéralure  en  degrësC;   R0t,s=:  résistance  observée  en  ohms; 
Rcalc=  résistance  calculée  en  ohms. 
R    ■    105  Kx  105  R  x  KP 


t.        obs.      cale. 


0,0     6b, o    65, 01          40,0     34,6    35, »4  120.0  3,5  3,52 

3,3     62,2    02,20         60,0     23,8    23,84  '^7,0  1,9  1,62 

6,5     59,1    59,54         78,0     i5,4    15,37  160,0  1,7  1,64 

i3,o     54,6    54, 32         87,0     11,9    i2,i 4  170,0  2,0  2,62 

20,0     49,1    48,97  100,0       8,0      8,10 

A   partir  de    i3o°  la    résistance    varie    différemment;  la    lumière 
lodifie  sa  résistance  et  la  couleur  change. 


Résistance  du  sélénium  [II.  Pélabon  (2)]. 
Sélénium  liquide. 


,  puis  augmente  faiblement  pour  t  =  2600.  passe  par  ui 
cl   diminue   lentement  jusqu'à   la    température    ortli- 


dantes  t'  et  t" ,  varient  d'une 
température  de  p,  est  d'auta 
est  plus  grande.  L'action  d< 
sélénium    pourrait   s'evpliqu. 


l'autre.  Le  coefficient  de 
que  la  résistance  initiale 
»ur    la    conductibilité  du 

lion   des  radiations  calo- 


Conductibilité  du  tungstène  (S.  Weber). 

Variations  de  la  conductibilité  clccti'iijuc  cl  de  la  conductibilité 
thermique.  Voir  Tableaux. 


Résistance  du  molybdène  (E.-C.  Blom). 

R  x  io1  =  Î4  -l-  0,177/  -i-  o,oooo'53 1'. 
t  en  degrés  C.;     R  en  ohms/cm3;    Mesures  de  o- à  2001 


Conductibilité  du  bore  (W.  Kuoll). 
Le  rapport  des  conductibilités  à  1000"  et  à  o"C  est  égal  à  - 


Résistance  du  cérium  (Herlin). 

R  =  74  microhms/cm  à  t  =  i8°C. 

Résistance  du  lanthane  (Herun). 
R  =  59  microhms/cm  à  t  =  i8"C. 

Résistance  du  germanium  (C.-C.  Bidwell)- 
Mesures  entre  — I92°C.  el  -+-675°C.  La  résistance  est  mini- 
mum à  — u60C,  maximum  à  -s- 1  j5°t] .  ;  elle  redevient  minimum 

Résistance  de  l'illium  (C.-T.  Knipp  et  J.-L.  Hall). 

La  résistance  à  o°C.  est  égale  à  91,61  x  io-°  ohm.  Coefficient 
de  température  a  =  0,000479. 

Résistance  du  tantale  (C.-W.  Balke). 
A  ?.5°C.  la  résislance  du  tantale  recuit  est  égale  à  1 4,6microhms. 
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Résistivité  du  calcium  l  l'.-ll.  Brace  >. 
Valeurs  en  microhms  par  cm-1  : 
i  ;  d'après  Goodwin,  Proc.  Ain.  P/iil.  Soc.,  icjoq,  43,  3i 
'}■>        »       \ornmui>,  Met.  ('hem.  Eng.,   1916,  15,  uj3 
j         »       Swisher,  Pins.  Rec,  1917,  10.  610. 
77       »       P.-II.  Brace,  Tram.  Am.  Klec.  Soc.,  197.0,  ( 
Coefficient  de  température  pur  °C 0,00  i  57  1  Goodv  in 

»  o.uojj      1  P.-H.    Dit 


Conductibilité  de  l'aluminium  et  de  ses  alliages. 

Bull.  U.  S.  Standard,  [918. 

Elude  de  loul  ce  qui  a  paru  sur  l'aluminium  el  ses  alliages. 


Conductibilité  du  cuivre  et  de  ses  alliages. 

liur.  Standard,  1  >  1 1 8 .  73. 

Élude  de  loul  ce  qui  a  paru  sur  le  cuivre  cl  ses  alliages. 


Résistance  du  thallium  [H.-K. 


L  \V.  TiiTK(a)]. 


Conductibilité  électrique  des  sels. 
Résistivité  du  protosulfure  et  du  protoséléniure  de  thallium  [  II.  I'elabon  (i)]. 


'  Sulfure  de  thallium  TI,S. 


tempo 


<!>■ 


:  T  su 


3  li 


passe  par  un  maximum,  puis  déeroil  régulièrement.  Exemple  : 

T  '  degrés) 20  203  220  3<)5 

R  (ohms) 2878  38/i     (max.)537  3; 

(  (>).  Échantillon  recuit.  —  La  résistance  diminue  Irèsrégu- 

lièremenl  quand  T  augmente,  le  iiia\iinuni  ol'MT\é  n'apparail 
plus.  Le  passade  à  l'état  liquide  1  »'  accompagné  d'une  variation 
brusque  de  résistance:  quand  T  a  i-monte.  la  résistivité  du 
liquide  diminue  (pour  T  =  7300,  Il  =  i"1"".  1  '>  ). 


0  Séléniure  de  thallium  (même  0  !  ht .  <•  qeo  | 
Exemple  (a).  -    Séléniure  trempé  : 
T  (degrés)..      20        no  4o5(*)       • 

R(ohms)....     6,2       7,5  (')       3,8(3) 
(')  v  maximum;  (J)  réchauffement;  |  ■')  mm 

(h).  Refroidissement  di  séléniure  amené 

T  (degrés) ;<>,.       .« 

R  (ohms) 9,6 


17,2(4)         9,6 


Conductibilité  électrique  des  oxydes  métalliques  (S.  Veil 
Echantillons  sous  forme  de  bâtonnets  de  10"""  de  Ion»;  et  2"""  de  dian 


uffage. 

Refroidiss 

t°  c7~     ~" 

emenj^ 

Oxyde  de 

cérium  Ce  0, 

i,35 

1200 

l47 

!,"i 

1 1 80 

122,8 

8,37 

1 1  )o 

83,0 

25,0 

1  i3o 

67,5 

63  '.7 

1093 
1040 

ji.i 
1  i  ■  3 

123,8 

1000 

'4.7 

1210         ib8,o  83o  1 

Sesquioxyde  de  chrome  Cr2  03. 


4  00 

3,90 

9.7° 

1090 

625 

800 

15.70 
26,2 

>'.)■  i 

825 

1000 
1 100 

66,8 

80,8 

600 

Oxyde  de 

nickel  Ni  0. 

Oxyde  cuivrique  CuO. 


Chauffage. 

Hefn 
t"  C. 

_idis>,emen 

Oxyde  cuivrique 

CuO  ( 

suite  1. 

131 

>  33i,5 
)        2 1  30 

>  '710 

900 
825 

"i  1  ') 

3700 
3o55 

1 6 1  5 
85 , 5 

Acide  titanique  Ti  02 


Oxyde  de  manganèse  Mn,0,. 


586  8o5 

Oxyde  stannique  Sn  02. 


Oxyde  ferrique  Fe20i. 


Oxyde  magnétique  Fe30. 


>   a  chançemc 

nt   d' 

illure 

nTgnétr.e^nat 

ire  II' 

■tfï 

10                    1  ,25 

I  320 

20           36 , 6 

1200 

00          76, 1 
75         i36,3 

1 1 00 
1000 

i5         187,0 

4o          198,0 

[68,8 

900 

873 
730 

03 

1 

'|0 

1 

20 
8 

9 

3 

i» 
39 

Oxyde  de  zinc  Zn  0. 
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Conductibilité  électrique  des  oxydes  métalliques  (suite). 


Oxyde  de  cadmium  CdO. 


Oxyde  de  cadmium  CdO  (.suite). 

Chauffage.  Chauffage. 

-  C.  a.  f  C.  A 


8o5 


Oxyde  de  cadmium  VA  Q  (suite) 
Chauffage.  Chauffage. 


Le  refroidissement  est  normal. 
Mélanges  d'oxydes  (  /  oir  Courbes). 


Conductibilité  électrique  des  sulfures  métalliques  (Urazov)! 

ion  en  cm2;        l—  longueur  en  cm;  /       température;        \t=  conductibilité  électrique  spécifique. 
Sulfures  d  argent  Ag2S. 

Échantillon  "2.  Échantillon  3. 


<7  =  o,ii5i;        Z  =  2,6. 

87:97%  d'argent;         i3,a8  de  soufre. 

At=  0,000293 15  x  e0'048". 

ECU  INT1LLON  4.  Dl 

Pour  scAg2S À,  =  0.00 


I.     87)i5o/0d,arge> 
Pour  SAï2S 


0,0089s  17')             21  j  3o 

0,0216  190          3 1,10 

o,o585  200           3  3, 91 

q  =  0,1022  ;  /  =  2,55. 

>  °/o  d'argent;  13,27  de  soufre. 

X(=o,ooo3i56  x  eO.osnss*. 

02  do  soufre. 


Sulfures  de  cuivre  Cu2S 

11  existe  pour  chaque  composition  deux  modifications  y.  cl  \i.  Exemple  : 


)-/ 0,061  0,081  0,1010  o,i 

Cu«/0  =  80,27;     S»/o  =19,68.  fy  =  o,i4  3; 


,333     o,3.Si     o,5o8     o,6o3     0,687     °>7'5S 
Xe«.<"S';       [iCu,S...  À,  =  0,3389  x  cMotw-: 


Conductibilité  des  carbures  de  tungstène  1  S.  Dusiiman  et  M.-A.  Andrews). 

La  conductibilité  do  W2C  I  correspondant  a  3, 18  %  de  carbone)  est  égale  à  e.iviron  8  «/„  de  celle  du  tungs 
La  conductibilité  de  \VC  est  d'environ  4<>  %  de  celle  du  tungstène  pur. 


Conductibilité  électrique  des  alliages. 


Alliages  bismuth-étain  (A.-E.  Caswel 


•% 

3,V0/o'..'.' 
t    :t"/c 


.-A.  Mac  Kav). 


,933  2,890 
,943  3,8i8 
,824     3,696 


Alliages  plomb  antimoine  l  VV.  Hérold). 

{loir  Tableaux  et  Courbes). 

Alliages  chrome-rhodium  (Niels  Bjerrum). 
1  Voir  Tableaux  >. 


Alliages  de  titane  [M.-A.  Hunter  et  J.-W.  Bacon  (2)]. 


résistivité  en  microhms  par  en 

5;  a  =  coefficient  de  tempérai 

Alliages  nickel-titane. 

Alliages  cuivre-titane. 

i.      Ti.          p.          a  ■   10". 

Cu.      Ti.            p.             ax 

»       10    66,6         -     (') 

99          '        ",38          292 

5     33,5         770  ('-) 

98         .      35, 5 1       2.40 

s        ■>     3o,3       1720  (■>) 

95         5       57,2 

8         2     24,7       1900(8) 

90       10 

)  Très  dur. 

(')   Difficile  à  étirer. 

1   Facilement  ductile. 

C-)  Impossible  à  étirer 

Alliages  cuivre  nickel  titane. 


83         16  1 


52,5 


61,7 

58^ 
(io,3 
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Conductibilité  électrique  des  alliages  l  suite 


Alliages  zinc-plomb  I 


Zinc  pur. 
Solide >:•<> 

liquide [36 

90»/o  Zn,  10«/0Pb. 

Solide 19, s 


Liquide i'îo        36 

700/oZn,  30«/0Pb. 
Solide ao,o     10 


Liquide (29 

Solide '<>." 


Liquide' \>>-         7' 

30»/oZn,  70»/0Pb. 

Solide i;,('»     19 

»      loi  i  ' 

Liquide j>7         8g 


i()"/„/.u,  90%  Pb. 

Solide aa,G 

»      >8g 

Liquide ,;> 

S'/oZn,  98o/oPb. 
Solide ai,  a    2 


Liquidé 138        <)rJ,8 

2<7oZu:  98»/oPb. 
Solide 2i,6    20,6 


Liquide 3yi  92, 

0.3  0/0  Zn,  99,3  0/,  Pb. 
Solide 19,0     20, 


Liquide. ....     345 


<  'oeflicienls  de  température 


<10 


Zin 


pur. 


-io3      347 


Solide.. 
Liquide 

90»/0Zn,  10'VoPb. 
Solide....        19,8-180       488 
Liquide...     43o    -498  o 

70»/oZn,  30«/0Pb. 

Solide 20,0-100      378 

Liquide. . .     429    -507         29 

50°/oZn,  bO"/oPb. 
Solide.. . .       2o,o-io5       3<i<i 
Liquide..  .      {22    -j52        >'i 


t'C. 


;KV 


30°/0Zn,  70«/oPb. 

Solide.. . .       17,6-101    '  077 

Liquide...     i>-    -5io  3> 

20o/oZn,  70»/oPb. 

Solide..  . .       22,0-104  3 1 7 

Liquide...     4"     -fio5  46 

10'VoZn,  90%Pb. 

Solide....       22,6-221  33 1 

Liquide...     43>.    -J89  4>s 

0,5  0/oZn,  99,5°/0Pb. 

Solide..  .  .        19,0-1 10  3  1  j 

Liquide...     345    -544  yl 


Alliages  étain-plomb  (S.  Konno). 


Plomb  pu 


Solide 'o.o      21,0 

».      322  4a,  8 

Liquide 345  83, o 

10°/0Sn,  90«/0Pb. 

Solide.. 18,0       H). s 

»      2J5  39,8 

Liquide 3a5  80, 5 

20%Sn,  80«/oPb. 
Solide i-,4       '8.i 


Liquide 

40°/0Sn,  G0»/0Pb. 
Solide 18,4 

Liquide 


3i, 


3,3 


61,9 


50  0/oSn,  30°/0Pb 


Solide.. . 
Liquide.. 


Liquide 220  5a, 9 

90V0Sn,  lO'VoPb. 

Solide i5,8  12,  s 

Liquide .  .  217  '19,4 

Elain  pur. 

Solide 17,8  ii,6 

»      223  22, a 

Liquide >'ii  46,2 


Alliages  étain-plomb  | 
Coefficients  de  tempér, 


l'ioiu 


ioli.le 


20.0-IOO 


Liquide... 

lOo/oSn,  90«/oPb. 

Solide....        18     -111 
Liquide.. .     325    -436 

20o/oSn,  80%Pb. 
Solide..  . .  17, 4-10 5 
Liquide...     293     -455 

40  0/oSn.  60°/oPb. 
Solide.. . .       18,4-100 
Liquide...     247    -470 


50°/0Sn,  bO<>/0  Pb. 
Solide....        17,9-177 
Liquide...     2a5  '.  io3 

80«/0Sn,  20  »/„  Ph. 
Solide..  .  .        17,0-169 
Liquide...     220    -36  i 
Kl  iin  pur. 

Solide.. . .       17,8-223 
Liquide...     2.3 1    -369 


Alliages  sélénium-antimoine  |11.  Pki.ahon 
La  trempe  augmente  la  résistance  des  alliages  Sb 


air  lib 
3  lent. 


La  résistance  spécifique  croit  a 
est  très  grande  quand  on  se  rapp 

Pour  l'alliage  Sb  +  Se,  la  résisti 
augmente  avec  la  température  /  ( 


35 


R. 
»,o93g 


Il  =o,o56oohi 

R  =  0,011 3  » 
R  =  0,0094  ■■ 
eu  sélénium  :  elle 

iposéSbâSe3. 

aeR  (en  ohms/ci 

t.  R. 


Les  mélange 

s  plus  riches  en  sélén 

différemment. 

La  résistance    spéciGqu 

rapidement  av 

■c  la   température,  pas 

Alliages  fer-nickel-chrome  [M.-A.  Hunter  et  J.-W.  Bai 
L.-O.  II mit:  M. -A.  Huntkb  et  F.-M.  Sebart]. 


Alliages  fer-nickel-chrome. 


4o  io5,38   23o 

5o  103.67   3 io 
75   79,35   910 


90,40  jgo 

75  76,88  io55 

100  ii, 16  2  33o 

o  67,80  3-o 

25  93,45  400 

7'  74',  3g  84o 

100  4< i '3  233o 
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Alliages  fer-nickel-chrome  [AL. -A.  Hunter  et  J.-W.  Bacon  (i) 

L.-O.  Hart;  M.-A.  Hunter  et  F.-M.  Sebart]  (suite). 

Alliages  nickel-chrome. 

Ni.       Cr.         p.        axlO'.  Ni.       Cr.  p.        axlO6. 

100         o       10.7       56oo  10 


100 


67,8 


Conductibilité  électrique  des  alliages  (suite). 

Conductibilité  de  barreaux  cuivre -cadmium 

(W.-C.  Smith). 

La  conductibilité  de  barreaux  cuivre-cadmium  (contenant  de  o 
i  1,10  o/n  de  cadmium)  diminue  régulièrement. 

La  conductibilité  de  l'alliage  qgCu-f-iCd  est  d'environ  9  "/« 
alerieure  à  celle  du  cuivre. 


96  •  9 


Aciers  au  nickel  (A.  Portevin). 

C  =  carbone  0/0  ;  Ni  =  nickel  °/„;  p,  =  résistivité  en  microhm 
>ar  centimètre  cube  du  métal  recuit  avec  refroidissement  très  leni 
2=  résistivité  du  métal  recuit  avec  refroidissement  lent. 

C1/,.    Ni°/o-  p,.  Pr  C»/„.     Ni  «/„.        pr  p3. 

o,35  9,7  3o,7  36,i  0,6  7,0  3o,6  4'. 9 

0J4  12,2  36, o  40,4  0.75  7,0  3r,o  44,5 

o,3  i5,o  49,0  69,7  0,8  7.1  33,6  44,9 

o.'j  [1,7  45,7  55,3  0,8  9,9  40,0  55,9 


Mélanges*  de  cuivre  et  t 


Mélange  cuivre  mica 

à    proportions   égales). 

résistance    varie     de     îiinoo 
n  à85o°C. 


hmsà^C.ào, 

Mélange  cuivre-mica 

de  poids  spécifique  5,1. 
:°C.    Rohras.        PC.     R  ohmi 


44oo 
36oo 


780 


Mélange  cuivre-mica 
de  poids  spécifique  4,2. 


I3q 

4555o 

232 

10790 

236 

n645 

208 

14370 

262 

q  1 20 

172 

23445 

3/,5 

4590 

i55 

29670 

378 

36o5 

1 47 

34o5o 

333 

4200 

i3o 

4435o 

290 

63  3o 

122 

5  i34o 

mica.  etc.  (AT3L  Williams). 

Mélange  cuivre-mica 
do  poids  spécifique  4,2  (suite), 
t"  C.    Rohms.         PC.   Rohms. 
108     74<j33  99     91010 

io3     81740 

Mélanges  fer-mica,  aluminium- 
mica,  antimoine-mica,  bismutli- 
mica,    cobalt-mica,    nickel-mica, 

(iwr'courbes).  ' 

Mélange  sélénium-cuivre 

de  poids  spécifique  6,6. 


0,176 

0,177 


g4 10  1 1 3     G4070 

Mélange  fer-silicium  (voir  Tableau  et  Courbe). 

s  mélanges  sont  préparés  en  incorporai:!  du  ruiuv  a  '1 


Conductibilité  d'amalgames  de  sodium,  de  lithium 
et  de  potassium  1  T.-B.  Hine). 


Amalgames 

de  sodium. 

Amalgames 

de  lithium. 

NaV,=   pourcen 

Li  •/,. 

Rhb. 

en  poids. 

0,00000 

1 ,00000 

Rng     =  résistan 

e  de  l'amalgame 

0,001 1 3 1 

o,999468 

par  rapport  à  c 

0, oo345q 

0,998280 

Na  •/„. 

„ 

0,01 069 

o,994oo6 

0,01684 

0 , 00000 

1 ,00071 

0,02867 

0.983097 

0, o333g 

1 ,00204 

Amalgames  de  potassium 

0,04430 

I  ,002^  | 

K  '/,- 

R„K. 

o'i38-- 

0,00000 

I ,00000 

o,i944 
0,2468 
0,2824 

1 ,00800 
1,00867 
I ,00893 

0,0113-7 
o,o349"6 
0,07956 
0,10945 

1 '00574 
1,01767 
1 ,02623 

o,'4338 

I ,006)7 

0, 1274 

0,1726 

i,o3o32 

o.5893 

I ,0002  1 

0.2334 

i.o534 1 

Résistance  de  la  manganine  (influence  de  la  température) 
(E.-B.  Rosa). 

Composition.  Coef.  Résistivité 


12,o3 

12,83 
12,98 


o,93 

i  ,04 
o,73 


-24°C. 

nicrohms/cm 

X  10-5 

34.2Xio-« 

X  10 

37, 4 X 10 

ÎXio 

55,6  x  10 

iX  10 

47,8xio 

Résistivité  de  la  manganine  (F.-E.  Bash). 
/  oir  Courbes. 


Paraffine  (  T.  Peczalski  ). 


ÉCHANTILLON  2 

o  heure....    i  ,3x 
6  heures...    i  ,8 


Conductibilité  électrique  de  diverses  substances 

aérature   en   degr 


Mica,  verre,  etc.  (H.-H.  Poole). 
(ohm)-»x(cn 


e   pôle 


inégavolts 


R. 


14  4,86  1,19  >3,o  i,fxio' 

i3  6,76  1,18  >2,9  1,7x10' 

37  5,3g  1,18  >2,g  4,1  xioi 

66  4,07  i,i8  >3,o  8,5X10» 


Ver. 


29  i,i 8  i,33  >o,6  (i, 
45  0,00  1  ,i5  >o.6  1 , 
58    0,57    i,o5    >o,6      2, 
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I,l8      >2 


'  t'.iredcparal'line. 

Celluloïd 
1  (film  Kodak).. 
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Conductibilité  électrique  de 
Silice  (11.  Mtuian. 


I  ,OX  H) 

3,3X10 


Verre  et  cristal  de  roche  (R.  Amijroun). 
Étudo  de  la  conductibilité  «lu   verre  et  du   cristal  de  roche 
:n  fonction  de  la  concentration  en  Xa,0,  Ca()  et  SiO». 
P 
Variation  avec  la  température  :  R  =  R»  x  eT,  où  |3  =  eoeffi- 
:iont  constant  et  T  =  température  absolue.  Voir  Tableaux. 


Verre  I  effet  des  gaz  absorbés  i  (V.  Bush  et  L.-H.  Connell). 
Voir  Courbes. 


Résistivité  des  isolants  (R.-G.  Allen,). 

Mesures  faites  sur  diverses  variétés  de  fibre  et  d'érinoïd: 
action  de  l'humidité  et  de  la  vulcanisation  (voir  Courbes). 

La  fibre  vulcanisée  est  beaucoup  plus  hygroscopique  que 
l'érinoïd;  la  résistance  spécifique  varie  considérablement  avec 
la  quantité  d'eau  absorbée. 


Conductibilité  électrique  des  isolants  (Podszur). 

Mesure    des    résistances   d'isolateurs    dans    le   vide   et 
'azote,  pour  des  températures  variables  de  rôoo  à  1900"  C. 
Voir  Tableaux. 


diverses  substances  (suite). 

Résistance  de  briquettes  de  coke  i  E.  Sinm.nson  i. 


'S' 

-r, 

RcaUlan 

e 

'unir 

,:"k''       Pnï, 

,;::::r 

'). 

"/„ 

ohms 

mhos. 

C"). 

"/«■ 

ohms. 

mhos. 

[00 

0 

,16 

6,20 

1011 

,, 

0,20 

").o 

?o 

10 

,64 
,90 

1,85 
1,11 

9° 

Ht 

lu 

c/,87 

[,33 
1 , 1 5 

5o 

JO 

,6  > 

0,  17 

M) 

M) 

6,  i<> 

ii,D 

3o 

7° 

,00    o,oi4 

lu 

JO 

C)(),oo 

0,016 

>M 

80 

2o5o< 

20 

80 

22000,00 

\  ,()A  I  O"3 

10 

90 

ÎOOOOI 

,00 

io-« 

10 

90 

000000,00 

io-« 

(2)  Coke  du  pays  de  Galles. 


Conductibilité  électrique  du  sol 
(M.  Ahiuiiam,  II.  Raiscii  v.  FiUL'iiEMiEiit;  et  .1.  Piscii). 

Mesures  faites  au  moyen  de  courants  alternatifs  de  haute  fré- 
quence (X  =  200™  à  1200™  environ)  sur  un  sol  de  prairie  gelé 
(Tableau  1),  un  sol  très  humide  (Tableau  2)  et  un  sol  humide 
(Tableau  3). 

).  =  longueur  d'onde  en  cm;         1  =  conductibilité  spécifique. 


Tableau  1. 

Tabi 

EAU    2. 

Ta 

tLEAU    3. 

)..           cr  x  1013. 

>.. 

cr  x  10". 

A. 

<j  x  10'3. 

'x»          1,3 

titio 

0,86 

6lO 

0,81 

)i<)           i,3 

900 

o,74 

920 

0.80 

700             1  ,  1 S 

1 1  '{() 

o,65 

[I7O 

0,77 

880        [,14 

Conductibilité  électrique  des  flammes  (  B.  Kuhze  i 
Voir  Mémoire. 


-  température  en 

Mercure. 


Variation  de  la  résistance  électrique  avec  la  température. 

Des  Tableaux  semblables  sont  donnés  pour 

tm=  température  de  fusion  en  degr 

zs  —  résistance  spécifique  du  métal 

Lai 


39,8 
39,8 
39,8 

39,8 


t. 

*  x  106. 

44,0 

23,7 

38,7 

28 , 5 

38,7 

85,4 

35,o 

90,' 

32,0 

91,0 

25, 0 

92,8 

18,0 

93,4 

0,0 

94,3 

•>o,o 

9^,6 

35,0 

96,6 

77,0 

1 00 ,  6 

3o,o 

106,2 

o3,o 

io3,9 
99,4 

Étain 


255     18,5 


22  )     2  ),o 


23o  47,7 
240  49,° 
270     '19  7 


Mercure —     3g,  25 

Ktain 4-  23o,o 

Bismuth -t-  276,7 

Plomb +  328,4 

Zinc H-    117,0 

Antimoine -t-  622,0 

Aluminium -4-  653,5 

Argent +  9)7,0 

Cuivre -t-1077 


Le  rapport  de   I 


spéciliqm 


es  autr 

es  métaux. 

s  C; 

olide; 

i le. 

,  x  10e. 

djXlO6. 

29,20 

93,8 

23,8 

48,2 

82.(1 

[23,0 

48,i 

99,3 

17,3 

36,2 

62 , 0 

[08,0 

12,2 

20 ,  [ 

9,32 

16,2 

10,9 

■>.  1 .  (> 

et.iux  li 

qui, les   à  la 

)ii   est  s 

lisiblement 
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Variation  de  la  résistance  électrique  avec  la  température  (suite). 

Variation  de  la  résistance  de  métaux  purs  avec  la  température 

(L:  Holborn). 
Températures    variables   do    —  n)>°C.  ù    +5oo°C.  ;   métaux 
examinés  :  Fo,  Ni,  \V,  Al,  Bi,  Ith,  Mo,  Cu,  Cd,  Pb,  Zn,  Ag,  An, 
Ir,  Pt,  Pd.  Ta. 

Voir  Tableaux. 

Résistance   du  plomb,  du  thallium   et   de   l'alliage  plomb- 
uranium  à  la  température  de  l'hélium  liquide  [U.K.  Onnf.s 
et  \V.  Tuyn  (i)]. 
La  résistance  du  lliallium  disparaît  pour 

T  —  ',''>'  Kelvin  (vanishing  point  ). 
Pour  le  plomb  el  l'alliage  uranium-plomb  <  lia. G),  la  tempé- 
rature est 

T  =  7" ■>.  Kelvin        (  /  oir  Courbes). 

Conductibilité  de 
Variation  avec  la  te 

a  =  coefficient  d'activité  des  ions 
Tm=  température  de  fusion  du  s 

T  =  température  absolue. 

seis  purs  ionaus. 
mpérature  (Ghosh). 

dans  le  sel  solide  ;  ^-r-j,  =  logr  -  ; 
el  en  degrés  absolus  ;  u.  =  conduc- 
conductivité  spécifique  observée; 

T.          ;jlx10s.     u/xlO6.    axlO5. 
Bromure  d'argent 

(W„  =  24.8  kg/cal.       T„,=  69o). 
473             -               52.»              89 
5i 3         238o         2I00           4*7 
553       10000         9100         1734 
62 3       80000       80000       1 56oo 
673     366ooo     38oooo       63720 

Chlorure  de  thallium 
(W,=  23,75  kg/cal.    T,„  =  7oo). 
52.3           -               5o            625 
573           240          240          3i62 
623          980          900        a33io 
67Î         36oo         3700         50870 
694         6000         6100         86140 

Bromure  de  thallium 
(\V0  =  21.67  kg  cal.     Tm=73o). 
523            -                4°             612 
623           55o           5  5o           9204 
67!          1700         1600         29510 
720         44°o         4700         81280 

Iodure  de  thallium 
(VV„=  >8,7  kg/cal.       T,„=7.o) 
523            -              100           1600 
623          1000         1000         17470 
673         2700         2700         48980 
702         46°°         4800         83670 

Variation  de  la  conductibilité  des  aciers  avec  la  température 
(trempe,  recuit,  etc.).  [E.-D.  Gampuiill  (2)]. 

La  résistivité  de  l'acier  dépend  de  la  composition;  le  coefficient 
de  température  de  la  résistivité  due  aux  carbures  en  solution  est 
positif;  celui  dû  aux  silicates,  au  tungstène  et  au  nickel  en  solu- 
tion est  négatif:  voir  Tableaux  et  Courbes. 

Chlorure  de  sodium 
(W,=  5.i,a  kg/cal.     Tm=  io83). 
9o3             -                12,6           1270 
q>>            21,2            2  1,2            2IÔO 

943        35,4         35 ,o        363o 
()83          91,0         95...         9880 
1023       240,0       240,0       25510 

1073     729,0     729,0     80340 

Chlorure  de  potassium 

(  VV0  =  5o,9  kg/cal.     T„,  =  io63  ) . 
923          -              6,5         324o 
933         8,4         8,4        42J0 
983      29,2      28,8     14690 

101 3         59,6         59,6       3og5o 
to43       120,0       i33,o      62950 

Chlorure  d'argent 
(W,=  25,6  kg/cal.      T,„=  726). 

5-3         1600           i5oo         1420 
623         6800          65oo         645o 
675       26000         26000       25870 
7/3       98000       1 10000       92920 

Résistance  de  l'acier.  Action  de  la  trempe 
[E.-D.  Campbell  (i)]. 

N  =  appellation  de  l'échantillon  ;     R  =  résistance  spécifique  de  l'acier 
recuit;     t=  température  de  trempe  en  degrés  C.  ;     K' =  résistance 
spécifique  de   l'acier  trempé;     H"  =  résistance  spécifique  calculée 
d'après,  la  formule  de  Benedick. 

N.                                    R.                   t.                   R'.                   H". 

A i5,88            750            36,47            39,65 

A -              ■  83o            4'  ,64 

A -                902            47,44 

A 

AH 11,00 

B 54, 10 

1000             52,  10                 - 
940            n,37              7,98 

g40                   55,22                   53,27 

940          54,05          52,70 

94o                 -                  ,7,77 
940            26,57            2i,53 
9^o             68,57           '09,84 
940           57,77           82,61 
940             26,63             35,66 
945             21,92             26,49 
940             32,63             4 i,56 
940             26,68             3 1,10 
940             3i,2D             43,27 
945             26,33             33,8i 
910             29,60             43,38 
940            24,77             35,35 
940            3o,33            48,95 
945            27,58            {4,34 

BU 53,6o 

C 3o,i2 

CH 25,00 

D 53,85 

DH 5i  ,93 

E 22,33 

EH 21,82 

F 26,76 

Fil 25, 4o 

G 26,80 

GH 2.5,67 

H 25,43 

HH 24,19 

1 28,63 

111... 26,78 

La  conductibilité  électrique  des  sels  fondus  varie  avec  la  tem- 
pérature suivant  la  formule 

J 24,20 

9i°             19. Go            5t,9° 
940            27,25            24,62 
94«            29,90            39,79 
940            24,07            22,07 
9io            65,83            97,46 

JH 26,57 

K... i9,5a 

KH 24 ,  3o 

1 io,o3 

Résistance  des  métaux  liquides  ;  action  de  la  température 
[P.-VV.  Bridgman  (4)1. 

LH    54,73 

O'iO                     5^.08                     /K).iO 

Changement  de  résistance  spécifique  dû  à  la  décarburalion. 

e"    Tgendegr 
Métaux.      CC.      zxW>.   ^xlOs. 

a  =  coefficient  de  température; 
;s  absolus. 

Métaux.      l'C.      otxlfP.   ^.xlO5. 

Rav  =  résistance  spécifique   des   h 
9^5°  C.    avant    décarburation; 
ration  ;     N  =  appellation  de  l'écr 
tance  spécifique  due  à  la  décar 
N.           Ra,.         Rup.            D. 

arreaux  trempés  entre  940"  C.   et 
Rap  =  résistance   après   décarbn- 
antillon;     D  =  différence  de  résis- 

Hi  ration. 

N.            Raï.        Rap.           D. 

Na 100         33o        268 

K 100         34»         268 

Al 657           5i         107 

Cu noo          37          73 

Sn 5oo          48         1 1 5 

Au noo          4>            7! 

Hg 100         94         268 

Pb 5oo         44         1 1 5 

Bi 271         42         184 

A 5o,90     1 1 ,37     39,53 

D 68,57     57>77     l0>8° 

E 26,63     21  92       4,71 

F 32,63     26,68       5,95 

G 3i,a5    26,33      4,92 

H 29,60     24,77       4,83 

I 3o,33     27,58       2,75 

J 49,6o     27,2.5     22,35 

K ?9,9o     24,07       5,83 

I 65,83     54,o8     11,75 
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Variation  de  la  résistance  électrique  sous  l'influence  de  divers  facteurs. 

ou;,   P.   766. 

Influence  du  corroyage  sur  la  résistivité  de  l'acier 

Action  de  la  pression 

sur  la  résistance  des  métaux  (suite). 

i  E.-L.  lu  pin  i. 
(Juand  un  élire  à  froid  une  barre  d'acier  laminé,  sa  résistance 
électrique  décroit  au   fur  et  à  mesure  que  la  section  diminue. 
Exemple  : 

Coefficient  de  pre 

ssion. 

eC 

Résistance. 

à  Ok*.           à  I2000k». 

moyenne  de 
0àl2000ks. 

Vcier  demi-dur. .     C%  =  o,35     pi  =  25,2     sa=2o,8 

Aluminium. 

»      dur 0,79     '         27jo     "      21^0 

0  . 

1   0000 

-0  og38i5 

C"/,,      carbone  pour  ioo ;     p,  =  résistivité    en    microhms/cm3    do 

3-81 

la  barre  initiale  (D=  6ram);     p2  =  résistivité  du  lit  étiré  (D=  i ,5  |. 

>o 

1   2 1  5q 

'o3                     i'i 

Après  recuit,  la  variation  de  résistivité  persiste,  quoique  sen- 

1   3>i:3 

loi                    354 

3772 

siblement  diminuée 

[OO.  .  . 

..      1 ,  ',  33- 

3()7                   3  36 

3766 

»      dur. .                21,7             '       20,7 

Argent. 

Celle  variation   semble  due  à   la  présence  d'oxvde  de  fer  en 

0. . . 

..      1,0000 

— o,o:i3o8       —  o,os3o8 

—  0  (1,33,2 

solution. 

2  ) .  .  . 

1 , IOI 1 

3(33                  3[[ 

3343 

30. .  . 
75..  . 

..      [,'3o44 

3J9                  ii3 

33  32 
33  38 

Action  de  la  pression  sur  la  résistance  des  métaux 

[OO. 

1  ,  /jo-.j 

355                   lis 

3362 

fP.-W.  Bridgman(3)J. 

Or. 

Mesures  de  l'action  de  la  pression  et  de  la  température  sur 

-0, 052.872 
2883 
2895 

la  résistance  électrique  de  ■>■>  métaux,  les  pressions  variant  (Je 
oks  à  i20ooke  par  cm'2  et  la  température  variant  de  o°  à  ioo°C. 

3o.  .  . 

••      1,0977 
..      i,i963 

3o8                  276 

75... 

. .      1 . 2960 
..      [,3968 

3o6                 '.79 
3o4                 282 

2907 
2918 

PC.       Résistance.             a  Ok«.           à  12000k».        Oàl2000k*. 

Cuivre. 

Iridium. 

0..  . 

[ , 0000 

— 0,03201      —0,05175 

-0,O5.832 

o i.oooo            —0,041226     —0,05X91        — 0,041021 

2  >. .  . 
5o..  . 

1 ,  [073 

I  ,2[  j(> 

I96                  i7i 

192                  ,73 

1  8 1 2 
1796 

3o.  .....        1  ,201  ")                                I  368                      91  I                          Io8l 

7>..  . 

1,3219 

188                  172 

1 782 

Étain. 

100.    . 

1,4293 

0 1,0000          — o,o4io44     — o,o3833       — o,os92o4 

Nickel. 

>> 1.1080                      io55                836                  9280 

0..  . 

[ , OOOO 

— 0,031 58 1     — o,o5i393 

— 0,051473 

">" i.?-i79                      1062                83g                  9357 

2J.  .  . 

. .         1 , [ 1 08 

i578                [428 

1498 

;> i,33o6                      1064                841                  9434 

100 r,4473                      1062                844                  95io 

5o. . . 

"      l'sSl 

r586               [464 
1600               [499 

[524 

[549 

Thallium. 

100. . . 

..      1,4873 

[63 [                 [33  3 

1 37  > 

0......      1.0000           —  o.oji'iig     —0,041017     — o,o,ii3i 

Cobalt. 

>> 1 ,  1292                      1  158                 [02  !                 i  163 

0..  . 

1 , 0000 

— o.Of.oii        — o,oc8o5 

-o,oG873 

5o r,2585                     i3g3                1028                n83 

75 I  ,  JS77                              1  ,2.3                      1028                      1203 

,0... 

..      1,1823 
..      i,365i 

733                   697 

800 
726 

100 1 ,  )i;o                       1  î  iG                 1024                 1226 

Cadmium. 

Fer. 

o          .         ,    Oooo            — 0   0-IO63      —0   0 --;<">        —0  o-Snjo 

0.. . 

1,0000 

—  0,O5240>       — 0,052.[[9 

—0,052262 

>  J20                        2I30 

3o 1,2057                       J  o<>  ">                 77S                   (,>i> 

5o... 

..      1,2918 

2436              2180 

23o8 

7  >. .  . 

..     i,45i9 

2(5i                 2209 

2.33o 

foo 1,4^40                       nofi                 790                   9270 

[00... 

1 ,6206 

2468                       22.38 

23  33 

Plomb. 

Palladium. 

0 1,0000          — 0 .  <  » ,  1 4 1  >.    — 0,041044     —0,041212 

0. . . 

1 ,0000 

—0,051980    — o,o3i855 

—  0,051893 

2.5 1,1022                         1432                  io45                  1022 

2)..  . 

..      1,0810 

[9(33                [840 

1887 

30 i,2o65                        ii<'>                 10I7                 1232 

)0.  .  . 

I . I 6oq 

1943                [810 

t879 

7") 1  ,3127                       1 17'i                 io'i9                 1243 

..      i,2388 

[920               1823 

1871 

100.. ....      1 , \io-                       1  |83                 io3i                 i2J3 

[00.  .  . 

..      1,3178 

1895                i83o 

i8(33 

Zinc. 

Platine. 

0 1,0000          — o,o5')|0      — o.o-joo      — o,os47oo 

O..  . 

1 ,0000 

—0,051975     —0,0517(33 

—0,051870 

5t5 1,1017                      »33                 3g4                 4634 

23.  .  . 

1,0967 

i9r»°                '771 

1862 

30 [,2o5o                       >'9                  389                  4590 

5o.... 

■•      1,1934 

i935                1774 

[854 

73 1,3098                      S26                  387                  4562 

73. .  . 

1913                [776 

[846 

[oo i.4i59                      5  >  4                  385                  4544 

[OO.  . . 

..      [,3868 

1900                [777 

1833 
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Elektrische  Leitfàhigkeit.  -----  Electric  Conductivity.  —  Conductibilité  électrique.  —  Conduttività  elettrica. 


Variation  de  la  résistance  électrique  sous  l'influence  de  divers  facteurs  {suite) 
Action  de  la  pression  sur  la  résistance  des  métaux  (  fuite 
Coefficient  de  pression. 


PC. 


à  O'-e. 
Molybdène. 


k'iiini"-- 


Oà  12C00kfc'. 


Tantale. 

] , oooo 

i ,o- i  ; 
1,1 486 

I  ,2 ■>  M, 

1  ,297.3 

—0,051487 
i497 

Tungstène. 

— 0 

o3 

1373 
i3gi 
i4»9 

142G 

I  M'' 

— o,o3 i43o 
1  il  i 
1  {58 
1 472 
i486 

1 ,0000 
1,0795 
I , 1595 

— 0, 051279 
1283 
1288 

— 0 

0 

1.89 

11 97 
120', 

1  •>/,(•> 

Antimoine  —  Tellure  —  Bismuth  C  Voir  Courbes). 
Coefficient  moyen  de  température. 
Coef.  moy.  temp. 


à  12000ks. 
o,oo383 

44i 


Zn.  . 


AI.. 


Lu 3968 

'U 4293 

Voir  tableau  des  coefliciei 
de  Griineisen,  comparés  au 


*.  à  12000kf.-. 


6206 
3i78 
3868 


6/84 

3i85 
3873 
434o 
•,967 
32i6 
4"3o  4o3o 

438o  39 Jo 

le  pression  calculés  par  la  formule 
sullals  observés. 


2973 


Action  de  la  pression  sur  la  résistance  des  métaux 
(E.-D.  Williamson). 
R=  rapport  de  la  résistance  pour  une  pression  do  1  .0,,,,^  p;lr  , 
i  la  résistance  p 
Métal. 

Lithium 

Sodium 

Potassium  (i)  . 


Mrl 


R. 


MaL 

Calcium 

Strontium 

Tungstène 

Mercure  liquide  (  '). 

Bismuth 1',: 

Etain 

Cadmium 

(  '  )  Température  t  - 


,'»9?-7 
i,5854 
.,2748 
»,95io 


Plomb o,8546 

Zinc o,9436 

Aluminium 0,9542 

Argent 0,9600 

Antimoine 1,1 464 

Cuivre 0,9780 

Nickel 0,9823 

Cobalt S9895 

Fer 0,9729 

Platine 0,9776 


Influence  de  la  pression  sur  la  résistance  des  métaux 

(S.  Lussana). 
Conductibilité  (x  iO)  pour 


Métal.   atm=l.  500. 

Aluminium.  21,17  21,21 
Antimoine..  2.0'io  '2,0  j( 
Cadmium...  i:S,3J  i3,{i 
Magnésium.  22,73  22,83 
Plomb 4  ,  760    4 , 7;) 


1000.      1500.      '2000. 


Zinc. 

90  S 11-] 
67S11- 
3oSn-; 


2 1     1 6 . 


Influence  de  la  pression  sur  la  résistance  spécifique 

du  fer  en  poudre  (B.  Speed  et  G.-W.  Ellenj. 
Voir  Courbes,  pour  échantillon  recuit  et  non  recuit,  de 
résistance  spécifique  en  fonction  de  la  pression. 


Influence  de  la  tension  et  de  la  pression 
sur  la  résistance  de  divers  métaux  [P.-W.  Bbidgman  (i)]. 

Kt=  coefficient  de  tension  de  la  résistance  observée;  K  =  coeffi- 
cient de  pression  de  la  résistance  observée;  K/  =  coefficient  de 
tension  de  la  résistance  spécifique;  C  =  compressibililé  cubique 
(Le   coefficient  de  tension  ou  de   pression  de  la   résistance  est  le 

changement  de  résistance  pour  une  tension  ou  une  pression  évaluée 

enkg/cmM 

Métal.  KexW.        K,x  10e.        C  x  10«.      K/ x  10s. 

Lithium -1-48  +6,8  +9,2         +  11 

Calcium -r-  8,'>7         +io,i  +5,8         +0,8 

Strontium —8,3  +48,0  +6,4        —21,2 

Antimoine +  5,e>  +11,0  +2,4         +  3,o 

Bismuth —29,2  +i5,5  +2,8        —  3,65 

.Manganine +  o,5g         +  2,3i  +o,7(?)     —  0,6 

Cobalt +  0,994      —  0,90        +o,6(?)    +  0,19 


/•  Tableaux  et  Courbes). 
Combustion  de  CO  à  la  surfin 

de  om"',oi)7  de  diamètre  et  d< 
ornant  en  ampères;  K  =  résis 
en  degrés  C.  ;     L  =  perte  par  cl 


HP. 


3,49 

3,42 

3,37 
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Variation  de  la  résistance  électrique  sous  l'influence  de  divers  facteurs  (suite). 

'",A :'   "•  766' 

Résistance   électrique   de   métaux  chauffés   dans  CO  (suite). 

Hé.ustieité  et  coefjteieuts  de  température. 

Variation  avec  la  haute  fréquence  de  la  conductibilité 
et  de  la  constante  diélectrique  (G.-E.  Bairsto). 

il      diamètre  en    mm; 

résistivité  à  o°C.  en  mierphms  par  cm3; 

f  —  fréquence   par 
S  =  conductance 

seconde;     C  =  capacité  en   mil 

ro-microfarads; 
te   diélectrique; 

\  el  B      coefficients  de  température. 

a  =  conductibiliu 

en  micro  mhos  par  cm3. 

d.            p.                A.                    B. 

/. 

C.                S.                   /.. 

A. 

Platine  i  '  ) 0,012       11,6        o,oo36        o,oooooo58 

»       (s) o,o53       i3,8        0,00278      o,oooooo58 

Papier  buvard. 

Surface  io5  sq.  cm.;      épaisseur  ocm,o42. 

»      0,226        9,8        o,oo382      o,oooooo58 

Palladium 0,226       11,1 

Or 0,226         2,i5 

Argent 0,226        1 ,5> 

Nickel 0,226       10,0 

(')  Fil  Wollaston. 
(')  Fil  commercial. 

920 

•2760 

,|lioil 

1 80000 

2 1 000O 

235ooo 
285000 

360000 
445ooo 
495ooo 
58oooo 

400            0,876           1,83 
3g5            o,i35           1,81 

3g3           0,190          1,80 
375            8,25            1,72 
38o            10,4                1,74 

J77                 !(').()                       1  ,72 

375           19,5               1,72 
375            23,0                 1,72 
375          25,5              1.7. 
375           5o,  ">              1  ,72 
3-73          6a,5              1,71 
»7o           68.  ')                1  ,69 

3  5 . 2 
53 
7<'> 
3320 
4200 
6700 
7900 
92  5o 
1  o3oo 
20200 
26200 
97400 

Conductibilité  du  cuivre  suivant  l'oxygène  occlus 

880000 

3">o           52,')                i,6o 

1-10!! 

(F.-S.  Antisell). 

Mesures  sur  du  cuivre  à  99.97  °/0. 

Verre  de  cristal. 

Surface  55  sq.  cm.:     ép< 

isseur  ocm,  206. 

Conductibilité  C  en  "/„;         0  =  oxygène  %. 

0  °/o 0,200         0,175          o,i5o         0,19.3          0,100 

C  °/o 98,25         98,60        98, 83         99, 20        99,55 

920 
2-60 
4600 

1  )OO0O 

1547            0,16            6,60 
i535            o,435          6,56 
i.Vio            0,682           6,53 
ijo5           25,2              6.40 

61 
164 
266 

180000 

i5oo           !o,o              6,35 

11200 

Cll/o--.---     99)8o     ioo,3         100,6         100,8 

23oooo 
270000 

295000 

149»           i'-">              6,3o 
1473          58,o              6,25 
1470          60,0              6,2 

i56oo 

21800 

Résistance  des  métaux  suivant  l'hydrogène  et  l'oxygène  occlus 
(E.-A.  Harding  et  D.-P.  Smith). 

335ooo 
395000 

460000 
5 1 0000 

1470          68,0              6.2 
i475           70,5              6,25 
1 170           8i,5              6,2 
i455           80,0              6, 1 J 

26000 

3o5oo 
3  0000 

platine  suivant  le  pourcentage  d'oxygène  et  d'hydrogène  occlus. 

58oooo 

L',70           7 1,5               6,2 

28000 

620000 
705000 

800000 

I460           65,5               6,i> 
1460          (ii, 5              6,i5 
1470          6i,5              6,2 

24  ioo 

23000 

23ooo 

Influence  de  la  rotation  sur  la  résistance  électrique 
(A.-P.  Carman) 

Caoutchouc  vulcanisé. 

La  résistance  d'un  disque  circulaire  varie  suivant  que  ce  disque 

2760 

247             "'o!')           2 '70 

est  au  repos  ou  en  rotation. 

/,(ioo 

»  \-           0,623          9,70 

22 

F.,  rem  pie  :  Résistance  d'un  disque  de  >->""  au  repos  ou  en  rota- 

210000 

245           8,2             2,68 

79OO 

tion  de  7000  tours  par  minute  : 

235ooo 

243            9,5              2,65 

9100 

R  au  repos  en  ohms.     o,r>.|S     o,r>44     0.07!)     0,0724     0,0729 
R  pendant  rotation.     o,i323     o,i3i2     0,0724     0,0729     0,0731 

3o5ooo 

243           i6,3              2,65 
245             l.S.S                 2,68 
9.4".           17,4              2,68 

15900 

18200 

Différence 0,0073     0,0068    0,0009    0,000  5     0,0002 

376000 

-' i"           i5,g               2,62 

i55oo 

La  résistance  électrique  varie  suivant  la  force  centrifuge;  ce 

393000 

2.jo               l('),I                     2,62 

1 9700 

changement  est  extrêmement  faible. 

4o5ooo 
43oooo 

480000 

■lio             18,2                 2,5l 
235           26,3               2,57 
235          38,o              2,37 

2J30O 

37000 

Résistance  en  haute  fréquence  de  barreaux  de  cuivre 
(A.  B  aile  y). 

56oooo 

225               4^,5                    2,45 
9 .')<>                )0,0                    2,52 

41000 
483oo 

Influence  des  gaz  absorbés  par  le  cuivre  et  l'oxyde  de  cuivre. 

65oooo 

240          /,8,5              2,62 
240          3(j,3              2,62 

47000 
38ooo 

Voir  Courbes. 

880000 

225               29,5                    2,45 

28800 
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Variation  de  la  résistance  électrique  sous  l'influence  de  divers  facteurs  (suite). 


Variation  avec  la  haute  fréquence  de  la  conductibilité 
et  de  la  constante  diélectrique  (suite). 


Gutta-percha.    Surface  i  to  sq.  ci 


4600 

475 

1  3000 

470 

180000 

460 

235ooo 

460 

•i5oooo 

4  5  5 

ag5ooo 

455 

32000O 

460 

365ooo 

455 

400000 

453 

410000 

1  »" 

445ooo 

45  i 

555ooo 

î')0 

600000 

45o 

690000 

j5o 

1 000000 

i4> 

1040000 

44° 

j  35oooo 

44o 

1700000 

05 

épaissi 

ur  o"".o5 

2,92 

■>o 

2,88 

84 

2,85 

160 

2,82 

416 

2,76 

3900 

2 .  76 

62  5o 

■2,73 

7100 

■2,73 

79^o 

2,7<i 

9000 

2,73 

IOjOO 

2,67 


20800 
1 4  700 


2760 

2707 

2,12 

8,73 

627 

4600 

2675 

2,58 

8,55 

768 

44000 

257o 

.3,7 

8.  }o 

395o 

i55ooo 

2545 

33 

8,20 

<)'J00 

235ooo 

2  5oo 

40 

8,o5 

1  IJOO 

283000 

2310 

54 

8,1 

1  >5oo 

3 20000 

2310 

56 

8,1 

16000 

390000 

>',<„> 

09,5 

8,o5 

17000 

4  5oooo 

a  i4<» 

63 

7,85 

18000 

610000 

2440 

57 

7,85 

20000 

740000 

2440 

60 

7,8 

2 1 000 

930000 

240J 

63 

7>7> 

22000 

o5oooo 

2  3  20 

63 

7,5o 

22000 

170000 

2  3oo 

6i,5 

7,40 

2i5oo 

j 00000 

2265 

6i,5 

7,3o 

>.  3  000 

Ardoise  (  / 

oir  Courbes  et  Tableau) 

Surfac 

3  55.8  sq 

cm.  ; 

■pai 

seur  o'm, 

162. 

E 

n' m  pies 

3ooooo     3go    2  5o  12,8  0.73 

940000     34o    5a5  11.».  i,53 

i45oooo     3o5    65o  10,1  1,89 

26500OO     270    860  8,g5  2,5 

Résistance  en  haute  fréquence  (H.-L.  Cuhtis). 

Mesures  sur  barreaux  de  cuivre,  comparaison  des  résultats 
vec  ceux  donnés  par  le  calcul. 


Influence  d'un  champ  alternatif  sur  la  résistance  du  nickel 
et  du  fer  (J.-R.  Asworth). 


>»C;     K  =  résist 


alternai 

f;  U  = 

résistance  avec 

cl 

amp  s 

llernatif 

1°.     KxlO1. 

f. 

RxlO4, 

t". 

R 

xlO*. 

/". 

K>5   1^5 

35g 

3oo 

127 

i57 

357 

172   180 

{71 

3 10 

170 

180 

36g 

2  m    220 

38 1 

3  20 

2  \  i 

220 

38 1 

»58   >)o 

3g6 

33o 

271 

140 

394 

Fer  O 


r  au  .Mémoire). 


Influence  de  la  lumière  sur  la  conductibilité  des  liquides 
fluorescents  (H.  Soulan). 

L'éclairement  prolongé  d'un  liquide  fluorescent  produit  une 
variation  de  conductibilité  progressive,  jusqu'à  l'établissement 
d'une  valeur  limite  correspondant  à  la  transformation  complète, 
valeur  limite  qui  doit  subsister  après  retour  a  l'obscurité. 
n  —  nombre  de  milligrammes 


1'=  dui 


1/2  WE 

Fluoi 


nie  d'expositio 


nbilité-, 
n  heures 


m  flux  d'une  lai 


Esculine CH3  — OH  5o,oo  o,o3o  12g 

»        »  20,00  o,o3  5  114 

»        ■•••• »  0,01  0,107  72 

»        »  o,oo5  0,094  57 

C,H5— 011  o,oi  0,128  75 

»       H,()  0.01  0,0,2  63 

Eosine CH3— OH  0,01  0,090  66 

»     r.,ii;-HO     <.,oi     0,127      75 

..      H,0  0,01       o,o35         57 

Gurcumine C5H„  — OH      0,01       0,089        69 

Bisulfate  de  quinine  .  II20  0,01       o,o33         60 

Si  C/=  conductibilité  au  temps  t,  C»  =  conductibilité  limite, 

a  et  b  constantes  caractéristiques  du  lluorogène,  indépendantes 

du  solvant,  a  étanl  en  outre  indépendante  de  la  concentration. 

ona:  Iog(C.-C,)=*  — af. 

Cette  formule  se  trouve  approximativement  vérifiée  pour  les 

solutions  1res  étendues  (n  =  0,01  et  u  =  o,oo5). 

Influence  de  la  lumière  sur  la  conductibilité  du  cadmium, 

du  bismuth,  du  sodium  et  du  phosphore  (B.  (Judden  et  H.  Pohi.j. 

(  Voir  Courbes  cl  Tableaux). 

Influence  de  la  lumière,  de  la  chaleur  et  des  rayons  X  sur 
la  résistivité  de  cristaux  de  calcite,  de  fluorite  et  de 
feldspath  (C.-A.  Mac  Kay).     (f  oir  Courbes). 

Influence  des  rayons  X  et  des  rayons  y  sur  la  conductibilité 
électrique  du  sélénium  (A.-M.  Mac  Mahon). 
La  conductibilité  du  sélénium  augmente  sous  l'action  des 
rayons  X,  ainsi  que  sous  l'action  des  rayons  y.  Les  rapports  des 
variations  de  condiiclibililé  dues  à  l'action  de  l'énergie  absorbée 
par  l'exposition  à  la  lumière,  aux  rayons  X  ou  aux  rayons  --. 
pou-  une  minute  d'exposition,  sont  respectivement  de  33,2, 
58,5    et     108,9  joules/mhos.     (Voir  Courbes). 
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Résistances  de  Contact. 


Étude  et  classification  des  résistances  de  contact 
(.l.-B.  Smith). 

A.  Soudés,  brasés,  etc. 

B.  Par  emboîtement. 

C.  Par  ressort 


D.  Par  pression. 


E.  Par  chevilles. 

F.  Par  glissement, clc. 
(1.  Par  mercure. 

II.  Par  la  terre. 


|  Voir  Mesures  et  Courbes'). 


Résistance  de  l'or  et  de  l'argent 

pour  des  densités  de  courant  très  élevées 

[P.-W.  Bridgman  (3)1- 

Pour  des  densités  de  courant  Ires  élevées,  de  l'ordre  d'environ 
5  X  i<>6  ampères/cm2,  l'erreur  de  la  loi  d'Ohm  est  de  l'ordre 
de  i  "/„  i  méthode  directe  et  méthode  acoustique). 


Résistances  de  contact  (J.-B.  Roebuck). 
Valeurs  des  résistances  pour  des  contacts  frottés  de  bougie; 
huilés,  amalgamés,  etc. 


Effet  Volta  dans  le  vide  et  dans  les  gaz  très  raréfiés 

[E.   Pkkicca  (i)  et  (■>.)]. 

Kssais  dans  le  vide  à  une  pression  inférieure  à  io-8mm  de 

mercure,  méthode  du  condensateur  variable.  Effot  Volta  :    -i-  si 

le  mercure  est  électropositif,  —  si  le  mercure  est  électronégatif 

par  rapport  à  l'autre  métal. 

Zn  -  Hg. 
(/>)  indique  l'introduction  d'air  extrêmement  sec, 
pression  o""",o5  de  ftg;         résidus  air  sec. 
T  minutes..  I  6  20  3o         (p)U 

V  voit* —0,22     — <>,->.]     — <V?-7     — 0,3       — °j49     — ' 


Résistances  de  contact  I  A..-E.  Aiihei. ). 
Élude  de  la  loi  d'Helmholtz   V  =  />(  **'' ~,<l>-)- 
1  Voir  Tableaux). 


Résistances  de  contact.  Influence  du  milieu  gazeux 

(RlCHARDSON  et    Boltr.UTSON). 

la  différence  de  potentiel  est  donnée  par  la  formule 

Y,=  ^(^-i)log(i  +  <V.). 
Pour  le  platine  {dans  une  atmosphère  d'hydrogène) 

y.  =  const.=  2,  J3  X  io:i. 

I>  —  pression  en  mm.  de  mercure;         T,  =  temp.  des  deux  surfaces. 

Pour  T  =  i20o°# p  =  0,112  V  =  o, 452  voit 


p  =  o,ooi3 

Pour  T  =  i4'>o"/' p  =  o,  112 

»         p  =  0,00!3 


= 0,374 


V    : 


Pour  le  tungstène  (dm 


■'  >iiiitn\j>!ièrc  d'Indra 


/nimi...,  0,1795  0,1745  0,1  îri  o,i3a  0,127-5 

V  volts...  —i,38  —1,37  —i,3'2  — 1,41  -i,{î 
pmm..,.  o,i23  o,o855  0.078  0,075  0,0722 

V  volts...  —1,45  —1,41  —1.40  —i,43  —i,43 
pmm....  o,oi5>  o,oo85  0,00625  o,oo35  (Voir 

V  volts...  —1,57  — i,5i  — i,5i  —i,46  Courbes). 


0             47 
>,49    —",4' 

-o,3o    -0, 

{q)  =  \ 

itroducti. 

n  d'à 

r  humide  (0 
(</>i 
o,45       . 

»,o5); 

5             li 

10          20 

2  —  o,5o  — 0,' 

(v)  =  il 

iroductit 

nde^ 

apeur  d'eau 

1—),    (a 

=  traces  d'air; 

résidus  air  sec. 


V 

T 

V 

(iv)  =  lut 
T 

V 

T 

V 

T. 

V 

{h 

T 

V 

T 

V 

T....    ... 

V 

T 

V 

(c) 

T 

V 

T 

V 

T 

ntroductîon  d'à 


'elle;         résidus  air  désc>x\  yéné. 
28      f»ag  n  3g 

0,22      0,23      —0,24      —0,25 


-0,44     -o,35 

:tion  de  II,  (o»»,5);         résidus  H2. 


■0,60     -0,6a 
80  1 20 

-0,70       —  0,2(i 


),94     -0,96     -0,88     -0,70 
1  de  CO,  (o""",.));         résidus  CO,. 


-0,16 


'.■ii 


a)içt 


33 


Les  courbes  extrapolées  pour  T  =  o  prouvent  l'existence  de 
l'effet  Voila  : 
— 0.17  volt  pour  Zn  —  Hg     I     —<),•>.?  volt  pour  Cd  —  Hg 
+0,26         »         Sb-Hg     I 


Thermomètres  à  résistance. 
Comparaison  des  thermomètres  à  résistance  de  platine,  d'or  et  des  thermomètres  à  hélium. 

(Cath,  H.-K.  Onnes  et  Burgers).  (Voir  Courbes). 
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FORCES    THERMOELECTRIQUES. 

EFFET  THOMSON.  -  EFFET  PELTIER. 
Pouvoir  thermoélectrique  de  divers  métaux 
Hg  —  Cu  (G.  Gehlhoff  et  F.  Neumèier). 


O^-v 

—    37,6 

5,5g 

+  76,6 

8, 

57 

1,40 

—    20,6 

5,83 

-+-  99,9 

9, 

3  a 

2,02 

-H    28,1 

7,00 

+  125,9 

10, 

20 

2,  18 

+   ">o .  5 

7,55 

-+-1  i9,i 

10, 

91 

Cuivre-constantan  (  Herlin  ). 
> ,  0  ±  o  ,5  microvolt         depuis  t  =  • 

Cerium-cuivre  (Herlin). 
,0  microvolt  depuis  t  = 

Lanthane-cuivre  (Herlin). 


—j-  = —  1 ,  »  nuerc 


Force  électromotrice  des  composés  sélénium-antimoine 

opposés  au  platine  (II.  I'élabon). 
Valeurs  des  f.e.m.  des  composés  opposés  au  platine,  tempéra- 


la  soudure  froide 

(foir  Courbes), 
Le  pouvoir  lliermoélectriqcc  des  composes 


négatif,  dans  le  cas  de 
par  croître  en  valeur 
demeure  constant,  puis 
mente  rapidement  avec 
Àveclemélangi 


+      Selepo 


l'élat  liquide  est 
lélénium;  il  commence 

ntl   la    température   s'élève, 
aleur  absolue  maxima  aug- 
sélénium.  Par  exemple  : 
mi  maximum  est  <> . oooo>-  "» 


3Sb- 
4iSb-+-  .9  Se 
Le  composé  défini  Sb2Se3  es 


nettement  mis  en  évidence  par 
thermoélectrique,  qui  est  très 


Pouvoir  thermoélectrique  du  calcium  opposé  au  plomb 
(P.-H.  Brace  et  Swisher). 

Le  pouvoir  tliermoéleclrique  du  calcium  métallique  opposé  au 
plomb,  à  i5o°G.  est  de  8,9  microvolts  par  degré  :  à  4oo"(-. ,  il  est 
de  14,0  microvolts  par  degré. 
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Force  électromotrice  de  divers  alliages  opposés  au  platine  (P.-D.  Foote,  Fairchild  el  T.-R.  Harrison). 


Composil 
Ni.   Cr.    I 


Alliages  nickel-chrome,  fer-nickel-chrome,  etc. 
Alliages  fer-nickel-chrome. 


opposés  au  fer  (M. -A.  Hunter  et  J.-W.  Bacon). 
Alliages  nickel-chrome. 


300. 

518. 

6 

; 

829. 

-  0,78 

—    1,28 

*,99 

-  4,9 

o,63 

—    1,2  3 

— 

2,81 

—  \ . 

o,8S 

-  o,68 

— 

i,95 

—    V' 

-   1 ,  02 

—  o,36 

— 

1 ,  >~ 

—  2,7 

DO  O        )0 


1 . 1 4    -+-  0 ,  1  (')    —  « 


67 

— 

i,43     —  6,28 

96 

— 

i,oa     —  6,23 

9« 

— 

3,91    -  6,3o 

-  6,90 


Alliages  cuivre-nickel-chrome. 


.    Ni.    Ci.    t 


34C 

. 

23 

i5 

+6,73 

+  10, 

-6 

ÔO 

20 

+6,8j 

+6,47 

+10, 

'',';, 

30 

10 

+6,18 

+  9i 

-4 

)() 

20 

+6,08 

+  9, 

54 
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Alliages  nickel-chrome,  fer-nickel-chrome,  etc.  (suite). 

Alliages  : 

nickel-manganèse  : 

fer-nickel-manganèse  : 

fer-manganèse 

(  /  oir  Courbes). 


Alliages  cuivre-chrome. 
position.        F.  e.  m.  en  millivolts  pour 
Cu.     Cr.     t°=A0Q.  588.  760. 

100       5         -hi,3o     —0,19     —i,3 


Influence  de  la  température  arempe,  recuit,  etc.)  sur  le 
pouvoir  thermoélectrique  des  aciers  (E.-D.  Campbell). 
Voir  Tableaux  et  Courbes. 

Quand  un  seul  corps  est  en  solution,  le  pouvoir  thermoélec- 
trique  varie  avec  la  température  (suivant  la  concentration  el  la 
composition  chimique  1  d'après  une  fonction  linéaire.  Il  n'en  est 
plus  de  môme  quand  plusieurs  corps  sont  en  solution. 


Influence  de  la  lumière  sur  la  force  thermoélectrique  de 
contact  entre  le  sélénium  et  l'oxyde  de  cuivre!  E.-K.Kennard 
elE.-O.  DiEiERicii). 

Variation  a\ec  l'intensité  de  la  lumière,  avec  effet  de  fatigue 
en  fonction  du  temps;  aucune  fore  électromotrice  n'est  produite 
en  circuit  fermé;  le  potentiel  de  contact  entre  le  sélénium  el  le 
c livre  fraîchement  décapé  est  d'environ  —0,4  volt  dans 
l 'obscurité. 


Force  électromotrice,  effet  Thomson  et  effet  Peltier. 
Variation  avec  la  pression  (P.-W.  Bridgman). 

Les  forces  électromotrices  en  volis  x  io6  des  courbes  suivantes 
oui  relatives  aux  couples  composés  d'une  lu-anche  de  mêlai  non 
ouiprimé,  l'autre  branche  et  ml  comprimée  à  la  pre-sion 
11  k«ycm8  indiquée  (Soudure  à  o°C  );  en  abscisses  les  tempéra- 

Les  formules  E  =,     P  =,    o-  =  sont  relatives  aux  couples  formés 
par  le  métal  étudié   opposé  au  plomb. 

Ètain. 


E  =  (o,23o;  —  0,00067/2)  x  io-e  volt. 


Force  électromotrice,  effet  Thomson  et  effet  Peltier. 
Variation  avec  la  pression  |  suite). 


Étain  1 


3 

2 

'' 

'  '     1'-     t               V 

s 

1 

il 

\ 

4 

, 

f      6( 

1       80"      100°      20°       40"       60 

80»      10 

P  =  (o,23o  — o,ooi34«  ^4-273)  x  10  ,;  voit; 
a  =  —  0,00 [34  (  t  -h  273)  X  io-«  voll/0  C. 


50 
45 

TÇ;ti| 

u-  j  '■' 

Hi.du 

E  =  (1,659/  —  o,ooi34<2— o,ooooo56/3)  x  ioG  volt. 
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Force  électroraotrice.  effet  Thomson  et  effet  Peltier.  Variation  avec  la  pression  (mtte). 


Thallium  {fuite 


Températures. 

P  =  (  1,65g  —  0,00268/  —  0,00001 68/2)(f  -t-  273)  x  10 
<*  =  ( —  0,00208  —  o,oooo336n  (t  -+-  2;3)  x  10  6. 


4, 

,■       ■ 

L 

35 

30 

X 
a     20 

15 

10 

— 

_.l     0(i 

0 

0"       10°      20°      30°      40°      50»      60°      70°      60°      90°      100 
E  =  (l2,O02/-+-  0,16(9/*)  X  I0~6. 


0°       20°      40°      60" 

Tempérai  ures. 
P  =(  12,002  ■+->Qï3a38t)  (««( 
5  =0,3238  (t.+  273)  x  10-' 


Tables  inWrn  ilioiiiilc-. 


Plomb. 


■', 

"■"; 

• 

0 

s. 

. 

'< 

2 

70  ' 

80" 

,-':' 

Températures. 
E  =  (,3, 047^-7- 0,00493 i2)  X  LQ.-J 
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Force  électromotrice,  effet  Thomson  et  effet  Peltier.  Variation  avec  la  pression  I  mite). 
Zinc    suite).  Argent. 


1'  =  O.o4;  —  0,00990  (t  -+■  273)  x  10-0; 
a  =  —0,0099  (*  ■+■  a73)  X  10-6- 
Magnésium. 


0°       10°      20°      30°      40° 

Températures. 
E  =  (  —  0,095 1  -t-  o, 00004 li  )  x  1o_l 


ri     ■'  ''  v  '' 

!  "        -   11' 

. 

,S             '             i             ■     ' 

0"        20"       40"       60" 

20°       40° 

•'.' 

„..■• 

100" 

Températures. 
P  =  (  —  0,095  -t-  0,00008 1)  (t  -h  273)  > 
a  =  0,00008  (  t  -t-  2j3)  X  io-fi. 

Aluminium. 


Alum 


um  pur 


E  =  ( —  o,4i6f  -+-  0,00008  fi  —  0,00001  fi)  x  io-6 ; 

P  =  ( —  0,4 1 6  -+-  0,0001 6 1  —  0,00001 13)  (t-+-  273)  x  io-' 

a  =  (0,00016  —  0,00006*)  (t  ■+-  273)  X  10-6. 

Aluminium  commercial  : 
E  =  (  —  0,378 1  —  o,oooo5t2-t-  0,0000094/8)  x  10-6; 
P=  (—0,3-8  —  0,000  ït  -t- 0,0000282  i1)  (f -+-273)  xio-< 
ff  =  ( ,  —  0,0001  -t-  o,oooo564')  (t  -h  273)  x  io-°. 


>       20°      40°       60" 

Températures. 
P  =  C a, iàrt  -t-  o,oo8640  (t  -+-  273)  x  10 
a  =  0,00864  (<-t-  2-3)  X  10  -fi. 

Or. 


E  =  (2,899?  -+-  0,00467  fi —  o,oooooi66/3)  x  1 
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Force  électromotrice    effet  Thomson  et  effet  Peltier.  Variation  avec  la  pression'^7 

Fer 
Fer  pur 

la 


Températures. 

P  =  (2,899  -t-  0,0095  \t  —  0,00000  j«iS/'2  mu-  >73  )   ■    io-'; 
t  =  (0,00934  —0,000009961)  (t  -t-  273  i  :■:  nri;. 

Cuivre. 

i  loir  combes  el  formules  pour  cuivre  commercial,  éleei 
Lytique,  etc.  1. 

Nickel 
E  =  (  —  1 7,Gi  /  —  0,017s/2  1  x  10- B. 

r 


«^ 


I»  _.  r— 17.61  — o,o3560  («  +  273)  x  10- 
j  =  —  o,o356  (t  -s-  273)  X  10  ■«. 
Cobalt. 
E  =  (—  i7,32«  — o,o39o;!  i  x  10-6. 


bes  et  formules  pour  différentes  autres  sortes  de  fer. 


Palladium. 

R  =  (  —  5.496/  —  0,01760/*)  x  io-c; 

P  =  ( — 5,496—  :0',o35a<)(/  -+-  273)  x  io-°; 

3   =  —  0.035'2(/  -H  2-3)  X  IO~6. 

Platine,  Tungstène,  Bismuth,  Constantans  et  Manganines. 

Voir  courbes  et  formules  pour  divers  échantillons. 
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Force  électromotrice,  effet  Thomson  et  effet  Peltier. 
Variation  avec  la  pression  (fin). 

Classification  des  métaux  jmr  ordre  décroissant  des  dwe, 
propriétés  (les  barres  horizontales  indiquent  un  changen 
de  signe). 


=  ellet  '1 


P 


effet    IYlli 


pr  =  effet  de  la  pressii 
pf=  effet  de  la  pressi< 
pP  =  ellet  de  la  pressio 
pu  =  effet  de  la  pressio 


a. 

"■ 

P. 

pr. 

/'./• 

pP. 

Fe 

Cd 

Fe 

Pb 

Bi 

lii 

Tl 

Mo 

Cd 

Tl 

Zn 

Zn 

Ni 

\V 

Mo 

Sn 

Tl 

Tl 

Sn 

Bi 

Zn 

Cd 

Cd 

Cd 

Bi 

Cu 

Au 

Mg 

Cons. 

Cons. 

Al 

Au 

Cu 

Zu 

Pd 

Pd 

Mo 

Ag 

A  g 

Al 

Pt 

Pt 

Cu 

Man. 

Tl 

A  g 

W 

W 

Cd 

Al 

W 

Au 

Ni 

Ni 

Pb 

-M  S 

Man. 

Fe 

A  g 

Ag 

Zn 

A  g 

Pb 

Sn 
Pb 

Pd 
Pt 

Fe 
Pb 

Fe 
Pb 

Sn 

Au 

Tl 

Mg 

Cu 

Au 

Au 

Mg 

Zn 

Al 

Ni 

Cu 

Al 

Pt 

Fe 

Pt 

Mo 

Al 

Cu 

Co 

PI 

Pd 

W 

Mo 

Mo 

W 

Pd 

Pd 
Ni 

Co 
Ni 

Co 

Sn 
Man. 

Man. 

Sn 

Cons. 

Cons. 

Co 

Cons. 

Man. 

Mg 

Mg 

Man. 

Cons. 

Bi 

Bi 

Co 

Co 

Pouvoir  thermoélectrique,  effet  Thomson  et  effet  Peltier, 
pour  divers  alliages  de  palladium-platine  palladium-argent 
et  palladium-or.  opposés  au  cuivre  [G.  Borklils (■>.)]. 

L'effet  Peltier  est  donné  par  rapport  au  cuivre,  en  posant 
égal  à  1000  l'effet  cuivre-eonslanlan,  en  volts  <  io-fi;  le  pouvoir 
thermocleelrique  est  donné  par  rapport  au  platine. 


Alliage  Pd  —  Pt. 


Alliage  Pd  —  Ag. 
lg       Peu  P«:u 

',,       ail".         à  60°. 
o    — 4°5o    —   5970 
io    — 7G20    — 10970 


—2080    —  2780 


Alliage  Pd  - 

Au       Peu 

"/„•      à  0». 


10200 
4  060 


Pouvoir  thermoélectrique,  effet  Thomson  et  effet  Peltier 

pour  divers  alliages  {suite). 

E  =  pouvoir  thermo-électrique  par  rapport  au  cuivre 

=  "^'  ^T^7  )  en  volt  x  '°-6/grad. 


(calculé  par  la  formule 
Alliage  Pd  —  Ag. 


Alliage  Pd  —  Au. 
Au»/,,-         Ecu. 


■^4,9 
28,9 


Alliage  Pd  —  Pt. 
Pt°/„.        Ecu. 


Alliage  Ag  —  Au  à  o°  (Voir  Tableau ). 
Coefficients  de  température  des  effets  Peltier  et  des  pouvoirs 
thermoéleclriques  entre  <>°  et  6o°  (Voir  Tableaux). 


Effet  Thomson  et  effet  Peltier  pour  divers  métaux 
(Northrup  et  H.  Prat). 

Élude  de  la  loi  de  Wiedeman-Franz  -  =  -[(-)  T=  0,71 5  X  io_1 
<f      i\ej 
à  i8"C.  Mesures  sur  l'élain  solide  et  liquide  et  le  bismuth  solide 
et  liquide  (Voir  Tableaux). 


Effet   thermoélectrique.    Effet   Thomson    et    effet   Peltier. 
Influence  de  l'hétérogénéité  [G.  Borélius(i)].  /  oir  relations. 


Force  électromotrice.  Effet  Thomson  et  effet  Peltier 

de  divers  alliages  (Seostrom). 
Alliages  étudiés  :    Au  — Ag;    Au  — Cu;    Au  — Cd;    Au  —  Zi 
Ag  — Cd;  Ag  — Zn;  Cu  — Zn;  Cu  — Ni  (Voir  Tableaux)! 


Force  thermoélectrique  de  contact  entre  deux  tiges  d'une 
même  matière  inégalement  chauffées  (effet  inverse  de  l'effet 
Thomson)  (C.  Henedicks). 
La  force  électromotrice  de  contact  entre  deux  liges  de  graphite 

serait  de  6,7  microvolts  par  degré. 


Effet   Thomson    dans    différents   métaux 
aux  basses  températures  (G.  Borélius  et  F.  Gi'nnesoni. 
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CONSTANTES    DIELECTRIQUES 


Constante  diélectrique  de  l'air 
[Bedeau  (i);  A. -P.  ('.airjian  et  G. -T.  I.oran<iî|. 
i"  Mesures    par    oscillai  ions    électriques    ainortiea    (Air    S 
i  vm:.  sous  7"))"""  de  mercure  1  : 

K  =  1  ,ooo586  (  Bedead  i. 

■y0  Pour  une   pression   de   760 de   inercure  1  moyenne  s 

mesures)  : 

K  =  i.oooCmm  i  Caiuman  et  1.orance\ 


Constantes  diélectriques  de  diverses  substances 
(H.  Joaciiim  ). 


Substance. 
K.C1 

PbCU 

PbSO, 

ic.ooni.iM).. 


Substaqp 
HgCU.... 
Hg(GN)». 
(NH4)sî«0( 


Constantes  diélectriques  de  CO,  et  du  gaz  d'éclairage 

(  A.-r.  Caihman  el  G.-T.  Lohangk). 
Pour  une  pression  de  760"""  de  inercure  : 

KcO,=   '}QO°39!  Kuax  d'cclaicase  =    l.,PPP772 


Constante  diélectrique  de  l'ammoniac  et  de  la  vapeur  d'eau 

(G.   HoI.ST). 

Moment  diélectrique  moléculaire  de  l'eau 

me  =  2,62  x  io~18  unité  e.  s. 
mc  pour  l'ammoniac  =  2,36  x  n>-18  u.c. s.  (  Kekso.m  i. 
Formule  de  Dcbve  : 


&-+-  =      OU       «  =  _    — y 


ni  N 


Constante   diélectrique   de  l'ammoniac. 


[,00730      0,934       1,00070 
704  93 1  70 


83,8 
95,3 

n.s.  ; 


482 
433 
434 


733 


562 
543 


2,06 
i,99 
1,98 
1,98 

2,005 
2  ,  OO 


53  539 

Moyenne. . . 
Constante  diélectrique  de  la  vapeur  d  eau. 
140.0       1,0076")       o,64'5 


i43,2 
.4M 
1.18,6 


767 
7'36 


64 1 
640 


Moyen m 
V(eau)  =  2)3x 


Constante  diélectrique.  Variation  avec  température 

(  M.  .Ion A  1. 

lesures  sur  air,  ('.(),.  Ml;.  S0„  cil, (Ml,  1 1  < )  pour  tempéra 
esvarianl  entre  T  ==  29o°et  T  =  i  io°  absolus.i  /  oir  Tableaux  1 


295,7 


m       473 

U)>               (  >- 
«01              394 

337           357 

Ammoniac. 

-22x10   ■■  722 

749 

Cil 
6  16 


736 

7"' 
642 


Alcool  méthylique. 


47<3 


39o ,  i 
397,-' 


Vapeur  d'eau. 
612x10-5  7.54x10 
584  7i" 


Constante  diélectrique  de  l'éther  1  II.  Isnarbi). 


m        6,38 
„s        8,95 


16 


-+-  18         {,36 
r  étude  de  la  formule  de  Lorenlz-Lorenz 

- .         t  o  /  /.  1  t  A 

=  C+  - 


D  " 


T 


Ether.  Influence  du  champ  électrique  (Harweg). 
Sous  l'action  du  champ  électrique,  la  constante  diélectrique  de 
eilicr  diminue. 

(Foir  Courbes). 
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Constante  diélectrique  de  la  glace  (Hilmer  Bromhels). 


CC. 


-2,1        — "),9       — 10,0 
3,8o        3,5i  3,  40 

K  =  3.40+0,0',  (/-:-, 


')■ 


Constantes  diélectriques  du  benzène,  du  toluène, 
du  pétrole,  etc.  (Pekka  Suvoi.a  i. 
1"  Constante  diélectrique  du  benzène  : 

k       !,258;        t°C.=  17. 

a°  Constantes  de  mélanges  de  toluène  et  de  pétrole  <  exemples,) 

Pe  =  Pétrole0/.;        To  =  Toluène  •/„. 


Pe 


De  ce  tableau  et  de  divers  autres  il  résulte  que  la  constante  K 
du  toluène  est  égale  à 


Pour  les  mélanges  de  pétrole  et  de  toluène  : 

A  t=  n?oC K  =  2,684  — 0,00600 Pe 

A  t  =  2i?oC K  =  2,527  —  o,oo48gPe 


Constante  diélectrique  de  la  vapeur  de  mercure  [Bedeau  (2)]. 
us  7J5"""  de  mercure,  à  400°  C.  :  K  =  1,00074. 


Constantes  diélectriques  de  diverses  substances. 


.    lit  YDWI.ILLKH A    M 

,-VV.  Richards  et  J.-W. 
Shipley R  et  S 

F.-S.    MORTIMEH   et    J.-N. 
Peauce M  et  P 

Chloroforme 

Toluène 

Ether 

Aniline 

Eau 

Alcool  méthylique 

éthyliquo 


A.-N.  Sakhanov.  . . . 

H.  Joachim 

F.MiciiAunetA.BM 


2,38     Jo 
(4,36)  Jo 


*9 ,  - 


isobutyliquu I9?90 

Nitrobenzène." (36,45 

Benzène  (»  ) a. 28 

Huile  de  vaseline  (4 ) 2^19 

Benzène  cristallisahle  1  - 1 >..->'$ 

Cyclohexane  ( 3) 1 ,  87 

Cvclohexanone 18,2 

Cycloliexanol 1  j.o 

Essence  de  térébenthine  (  ;  > 7,24 


Hexane.. . 
Heptane. , 
Octane.. . 


Al  1 


B 


M  et  B 

M  et  B 

B  et  S 

B  et  S 

B  et  S 

M  et  B 

.M  et  M 

M  "i  B 


Constantes  diélectriques  de  diverses  substances 


K. 

i,956  B  et  S 
2,078  B  et  S 
2,482  R  et  S 
2,364  B  et  S 
2,400  B  et  S 
2,68  M  et  B 
3  61  M  et  B 
i.;3  M  et  B 
3,58  M  et  B 
3,i2     M  et  B 


Décane 

Xylène 

Ethylbenzène 

ra-propyl  benzène 

Cumène  (isopropylbenzène  1  . .  . . 

Solutions  ?     0',° 

d'acide  phénique  \  ?  9  '  °  '„",  "  '  *  ' 
dans  •       ">9/o  ••  • 

le  benzène  pur    /   .   '    '    „,°  '  '  ' 
/    -,  fa  22 ,  2  °/0 ... 

à  29,9«/0 2,51  AI  et  B       15 

l'vridine 11,7  .M  et  P 

750/opvridineH-2")0  0enu 3i,5  M  et  P 

5oo/0    '    ,,        +5o"/o    »    •  4i,i  -M  et  P 

25o/0        »        +750/0    »    56, 9  M  etP 

5o°/„        »       -4-  5o%  alcool  mélhvlique.  18, 3  M  et  P 

250/0       „       +750/0     „  „         .  24,5  MetP 

Alcool  méthylique 3.>,8  Al  et  P 

Aniline 6,85  S 

4  volumes  aniline  —  1  pyridine s  ,0  S 

Cminoléine 8,9  S 

1  volume  aniline -h  1  pyridine 9,7  S 

Pyridine 12 ,56  S 

Alétachloraniline i3 ,35  S 

2  volumes  pyridine -h  i  acélonitrile..  ..  19,7  S 

Acétonitrile." 36, 1  S 

1  volume  acétonilrilc  —  1  eau ">9,7  S 

Eau 81,7  S 

Les  constantes  diélectriques  pour  les  hydrocarbures  aroma- 
tiques sont  d'environ  20%  plus  élevées  que  celles  des  hydro- 
carbures aliphatiques. 

(a)  La  loi   simple  des  mélanges  est   en  défaut;  la  constante  dié- 


(>)  Exempt  de  thiophéue.  (!)  Pure  du  commerce.  (')  De  syn- 
thèse. (*)  Française  du  commerce.  ('- )  Pure,  portion  distillée  à 
i58°C.     (u)   Pure,  portion  distillée  à  i58-iCo°C. 


Constantes  diélectriques  de  divers  liquides; 
variation  avec  la  densité  [Jejewski  (i)  et  (.>)], 

-  —  =,-t-  b  (  Debve 


Vérification  de  la  formule 

i  K  =  const 

et  b  sont  d 

raction  distillé. 


K-f- 

.  diélectrique,     c,  =  densité,    T  =  température  absolue. 


■chée  plusieurs  jour; 


(i. 


936 


Nitrobenzène  1  fraction  distillée  à 


•chée  plusieurs  jours. 
p.  <°v  p. 

.20}  127,9  ' >og4 
,i83  i56,i  t,o6K 
,167  174,2  1,049 
,i35      206,0     1.0m 

»5fio8  (aïo-O*. 
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Constantes  diélectriques  de  divers  liquides  (suite). 
Glycérine  (distillée  sous  i  ;'>"""  de  mercure,  séchée  pendant  [ojours). 
/*  K.  r  K. 

i-  [6  G  ■     i  ,        |        i-         i  ,258       i  ,6.7     i .  i6S 

;-.s    .,i.-      i44,5    28,7      |      55,2    i,233 
6a, 5     37.1  |     114,9     1,192 

p  =  i,i655       0,0007641  (i5o  — /)  —  o,oooooo5o64  (i5o  — <)'• 
Eau  (distillée  plusieurs  fois). 

1° 2,3       l6,5       3o,I       \~ .?.      01».  r)       f|  )  i)i,.", 

k qu.7     87.9     82,4     73. 5     67,4     5g,4      ~>7.  i 

Les  différences  entre  les  valeurs  calculées  par  la  formule  de 
Debye  el  les  valeurs  mesurées  ne  dépassent  la  limite  des  erreurs 
expérimentales  que  pour  le  nitrobenzène. 

f'n/i'i/rs  des  constantes  a  et  b  : 

b.      I  a.  b. 

Aniline -54,23     +  0,  :j  0  _>  i  Glycérine  .  .  .  .    ->',<>     *o,S2>. 

Nitrobenzène.    -43.18     +0,904!  Eau ->'>,  47     +i,o3J 

Constantes  diélectriques  de  divers  corps  organiques 
à  basse  température  |  L.-C.  Jackson  i. 
Substance.  T°  absolus.      Kà,T°C.       k  à  i9°C. 

Fonniate  métliyiiquc 78,65  2,56  8,87 

»       éthylique 81, 3  2,  jo  8,27 

»       n-propylique 79,5  2,39  7,72 

»        n-butyi'ique 78.7  2,43 

Acétate  méthylique 77.;  2,58  7,o3 

»        éthylique 79,  ij  2,48  5,85 

«       «-propylique 80,9  ■>.  \>  5,65 

»       n-butyfique 77,6  2,41  5, 00 

Pour  l'acétate  «-bulylique,    la   constante   diélectrique  a   été 
mesurée   de   77°  absolus  à    >g->"  absolus:    K    varie  au    point  de 
fusion  (19  > V 1 1,  savoir  : 
Tnabsolus.     292    273,5    258,7    200,5    195,10    ig5,i(2)   -7,11 

K 5 ,o5       i . 25    5 , 62 ">      6 ,83    6, g65       2 ,  3g 5        2,41 

(')   luste  fondu.         (-  1  Juste  solide. 

Constante  diélectrique  de  substances  phosphorescentes 

1  F.  Schmidt  1.  1  Voir  'tableaux  |. 

Constante  diélectrique  du  mica  (J.-R.  Weeks  i. 
Mesures  sur  18  variétés  de  mica,  d'épaisseur  variant  de  1  > . < >< > 3 

suivant   la  variété  et  la  quantité  d'air  renfermée;   sans  air,  la 
constante  diélectrique  est  d'environ  6,4  (mica  transparent). 

Constante  diélectrique  et  endosmose  diélectrique  pour  diffé- 
rents solvants  organiques  (Briggs,  L01.1t.  Girard  et  Morax. 
Frank  el  Withrow,  A.  Stricklkr  et  J.-lt.  Mathews). 
Voir  Courbes.  —  Action  du  potentiel  appliqué,  action  <le>  acides 
des  bases,  de  la  température,  de  1  addition  de  sels,  l-'.ivinples  : 

e  —  endosmose  cm/sec;        c'=  endosmose  cm/sec/volt. 
Acétone  (effet  cation  ). 
Soluti.-n.  Direction,      p.  e.  r       10    '. 

Cr(Ac)s —        0,64         1,796        62,1 

C(AC)» -r-  0,74  l.oS>  37,3 

KNO3 -  0,59  0,492  17,0 

A1(N03)3 -+■  0,61  o,43o  1  î .  s 

NaNOa -+-  0,80  o,  î(,,)  i',.i 

Ca(N03)î -+-  0.60  0,iq8  6,8 

Ba(N03)2 -  o.;i  o,ia3  {,2 

Solvant  pur -  0,78  o,5io  17,(1 


Constante  diélectrique  et  endosmose  diélectrique 
pour  différents  solvants  organiques  (suite). 

Acétone  1  effel  anion  1. 

Cul  Ac  tj -        1 .70        1 ,  »()j  j  -,s 

Ksl'Oi o,64         i,2o3  4i  ,6 

K2SOv -+-        1,29        [,i23  38.x 

K2CsO; 4-           o,q'(           O.qig  il.  S 

Na3<'.rJ!,0: -+-         0,74         o,843  29^ 

K4Fe(CN)g.  ......  ..       -           •■     8        0,703  •/',.; 

K.CNS [,70         o,353  12,2 

Solvant  pur -t-         ".78         o,5og  17,6 

Pyridine  1  effet  cation  1. 

lu    . 

NaN03 —          '■ 18i  5-   1 

A1(N03)3 1,76         o,352  4., s 

U(Ac)4 -+-         [,36        0,212 

Ca(N03u —        1.87        0,192  22,8 

KN03 -         1,81         0,087  iô,4 

Solvant  pur -i-         i,5o        o,o83  9,8 

Cr(Ac)3 -            1,42         0,081  9,6 

Ba(NOsis +         1,66        0,061  7,2 

Pyridine  (effel  anion  1. 

KCNS •      -          i,5o        0,973  n5,5 

('ai(Ac), —          1,87         0,684  8i,3 

KsC20i -4-         1,66         0,169  '<>•" 

KïSOi -H          1,42          0,120  14,2 

K4Fe(CN)s -+-        1,37        0.099  11,7 

K3PO, ■+-         1,37        0,095  ii,2 

Na3C6Hs07 -+-        1.87        0,081  9,6 

Solvant  pur -1-         i,5o        o,o83  9. s 

Constante  diélectrique  K  ri  endosmose. 

Amylène -+-         2,2 

Toluène —         •<.;;">       2,40  0,0012 

Benzène -           2,3           1,92  0,0009 

Xylène -          2,37        1,92  0^.0006 

Sulfure  de  carbone -1-         2,6           5,o  0,0007 

Acide  propionique i  à  5  - 

Ether.. -           4,4           [,92  ojoon 

Isobutyrale  d'étliyle  '.  '.[  .'       -+-         3,'.!s          ',',!(!  0*019 

Acétate  isobutylique.  .. .       -+-         3,>6         [,25  o,o34 

Fonniate  isoamvlique.  .  .                   ï,6i         i,5o  o,o53 

Propionate  d'étbvle —         5,6  f         •> .  1  \  o,483 

Aniline ' -+-         7.-».           o,25  o,o74 

Founale  isobutvlique.. . .       —         -,28         i,36  0,122 

Alcool  propylique n  à  29       o,57  0,077 

Alcool  allylique —         20,6          -  0,00068 

Diélhylaniline. -                -           o,4o  0,0067 

Propionate  de  propyli'.. .                    -          1,25  0,129 

Endosmose  des  sels  :  Voir  Courbes  et  Tableaux. 
Constantes  diélectriques  pour  diverses  longueurs  d'onde 

1  R.  J.EGER). 
Mesures  sur  divers  corps  solides,  pour  des  oscillations  élee 
riqnes  de  longueurs  d'onde  variant  entre  >  x  106  m.  et  io  m 
Voir  Tableaux). 
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POTENTIEL   EXPLOSIF   ET   ÉLECTRIQUE. 

Potentiel  explosif  et  décharge  dans  les  gaz 
(  Gibson  et  NOYES  l. 

Potentiel  minimum  de  décharge  dans  les  gaz  aux  basses 
pressions  (  K.  Dubois). 

Le  voilage  pour  lequel  la  décharge  lumineuse  dans  l'hydrogène 

disparait  est  fonction  de  Ih    pression  dans   le    lulie:    le   potentiel 
d'ionisation  pour  l'hydrogène  est  égal  à  J0.9  — o,  \  \ oit. 

Pour  la  vapeur  de   mercure,    le    potentiel    d'ionisation  est 
égal  à  : 

io,7±o,4  voll  (Gibson  et  Noyés) 

Expériences  laites  dans  ïhydrosène  avec  fils  de  o ,2  dans 

l'axe  d'un  cylindre  de  laiton  de  (g ,5. 

Va  =  potentiel  disruptii  me !  ave,   électrodes  neuves; 

Vu  ---  |i"li  ■  ii  i  i  i-l   mc-uré    .mm.-    .non-  cli.iuHe   plusieurs  fois  au  blanc 

limite  .le  \  \  ,.  <>s  ,,,,, >ls  correspondent  aux  fils  cathodes 

,i  comparer  a  : 

n..i            »,          (Davis  et  Goucher) 
io,38          »           (Franck  et  Einsporn) 
io.s            »          (Slead  et  Gossling) 

Pression                     Tungstène.          Molybdène.              Platine. 

Ilg.                          Va.        Vb.           Va.        Vu.             Va.        Vil 

0,70 9.80      517          276      5o8          2:38      481 

i,5o... 23o       358           222       345           224       36i 

2,80 2.45       339          2ie       342          240       354 

10,00 33o       427          328       427          332       44a 

20,00 4'2"      596         43o      529          427      ^37 

Le  potentiel  disruptif  esl  influencé  par  la  nature  de  la  cathode 
et  non  par  celle  de  l'anode. 

L'état  B  caractérise  le  métal  pur  et  c'est  Vb  qui  est  le  potentiel 
disruplif  \  rai  des  métaux. 

Le  passage  de  l'état  A  a  l'état  B  peut  se  l'aire  aussi  en  laissant 
circuler  dans  l'appareil  u\\  courant  de  décharge  intense  et  pro- 
longé. (Les  impuretés  agissant  à  la  surface  du  fil  sont  arrachées 

Potentiel  explosif  du  néon  (G.  Holst  et  Oostekhuis  ). 

v 

g  =  — -     où     V  =  potentiel  total,           Y,  =  potentiel  d'ionisation. 

I.e  potentiel  explosil'  du  néon  est  une  fonction  du  produit  ap 
(loi  de  Paschen);  de  plus,  il  dépend  de  »■  (pii,  à  son  tour,  dépend 
de  ».  Pour  le  néon  : 
V!  =  22  volts,          K  =  ">.  \i  x  io-s,          ln  =  u,7  X  "»  '6cm; 

:t  s:;  £-' 

où   : 

a  ==  distance  des  électrodes  en  cm 

p    =  pression  du  gaz  (  eni  Ilg  •  : 

Potentiel    explosif   dans   l'anhydride  carbonique  sous  l'in- 
fluence  de  la  pression  et   de  la  densité    [C.-E.   Glye  el 
P.  Mercier  (i)J. 

K  =  2  —    où     m  =  masse  de  l'électron  et  M  =  masse  de  l'atome  ; 

À„  =   chemin  de  libre  parcours  de  l'électron  dans  les  conditions 
normales  (  Voir  Courbes). 
Pour  les  gaz  où  les  perles  d'énergie  sont  grandes,  l'influence 
de  la  cathode  disparaît. 

Influence  de  la  lumière  ultraviolette. 
6  =  tempér.atnre  ap  degré?  C;    j>  =  pression  du  ga?  en  cm  de  Hr; 

\ir.                                          CO,. 

'/■                           v*.         vB.              V,.         \„. 

Décharge  en  couronne.  Variation  avec  la  pression 
et  mesure  du  temps  t  S.  Fazel),  (J.  Kunz),  (A.  Kuttenaveri. 
Élude  de  la  pression  produite  par  la  décharge  en  couronne 
(pour  un  barreau  place''  à  l'intérieur  d'un  tube  i.  mesure  du  temps 
avec  un  courant  allernalif  ou  un  courant  continu  i  /  <>ir  Courbes  i: 
relation  avec  la  mobilité  ioniipie  en  cm-soc/solt-ein. 

1                                                 i-'io 

3525               3--)         3525 

a --5o 

-VIo              6980        663o 

3 10600 

hiiSii                    98OQ            9UOO 

-                                i6~5o 

[6700             1  -»  1  5..       1  iC3o 

expériences  aux  près 

IL.                     Ns.                    CO,.                    (i...                    Ml.. 
i,Oixio-2     o,5oxio-2     0,16x10--     o,23xio-a     o.ll.Xlo- 

S  =  dlnïitéTd  =eld,s7anceexpîoCseivÏ;  'ViTrasi^atoMpiière.. 

(Voir  Théorie  de  Kunz).  Variation  avec  la  fréquence  (Fazel). 
Inhérence  de  pression  et  sa  relation  avec  le  courant  et  la  nature 

du    gaz  1  A.   RuTTENAUER  1. 

\.         p.         S.      p      cl.   S  ■  d. 

Y.        p.        à.      pxd,  5xrf. 
J265o  6,37    ;.  58   20,91    22.74 

Décharge  dans  différentes  vapeurs.  Étude  du  spectre 
(J.-K.  Robehtson). 

Étude  du  potassium,  du  sodium,  du  lithium  el  du  mercure. 

128  jo     1  ,00     1  ,00        |,00        |,00 

,:-;  !■;■■  ;;°°  ';■;■;  jj 

Décharge  en  couronne  (Voilage  et  harmonique) 

[F.-W.  Pkek  Jr.  Ci)], 
Voir  Tabbaux  cl   Courbes. 

S£  \%  \t  'âiï  »:% 

5! -80      l'T    lY'o    9o'8o    27,8t. 
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Potentiel  explosif  dans  l'anhydride  carbonique 
sous  l'influence  de  la  pression  et  de  la  densité  (suite). 


î  o°C.  (suite). 
S.      pxd. 


d      I"1 


J8qo  1,00  1,00  1,00  i,oo  2-2oo  i.no  i,oo  p,5o  o,5o 
iao5o  (,97  i.'-  3,97  i>27  97°°  ll-',s  7-1"  "'■")  3,58 
•>.38oo  8.78  .).»;  S. -8  (j.57  itr.oo  i3,i>  14,61  6.17  7,;.. 
29400  11,20  1 2, 3o  ii.'D  l'i.'in  r»ioo  19,74  *>3,i3  9.87  H.56 
3:5oo  1  j.8o  16.62  1 4.S..  16,6228100  26,32  33,28  i3,i6  16,64 
5oioo  21.  17    '.'). in    21,47    '  '''" 

Expériences  avec  électrodes  en  forme  do  calottes  sphériques 
(»oir  Tableaux). 

Les  rayons  ultraviolets  semblent  avoir  une  action  (iltis  ellicacc 
dans  l'anhydride  carbonique  que  dans  l'air  pour  abaisser  le 
potentiel  explosif.  Pour  des  pressions  élevées,  celle  action 
diminue  rapidement  quand  la  pression  augmente. 

La  loi  V  =rf{pd)  semble  ici  mieux  vérifiée  que  la  loi 
\  =J\od)  (voir  résullals  pour  électrodes  de  diverses  formes). 


Potentiel  dans  l'anhydride  carbonique  aux  pressions  élevées 
[C.-E.  Guye  et  P.  Mercier  (2)]. 
L'altération  progressive  des  électrodes  augmente  le  potentiel 
disruptif  : 

Potentiels  explosifs  pour  //  =  V'"",  3  ;         d  —  3"""  ; 
0  =  24°5  entre  électrodes  hémisphériques  de  1 5mm  de  diamètre. 

a  =  numéro  de  l'étincelle;  Vs  =  potentiel  explosif  en  volts  en 
l'absence  de  toute  source  ionisante;  V\  =  potentiel  explosif  en 
faisant  usage  d'une  lampe  IS'ernst  ;  Vr  en  employant  une  cellule 
de  radium:  Y\  en   utilisant  une  ampoule  à  rayons  \. 


Vs. 


Vu 


Valeurs  du  potentiel  explosif  dans  |C02  : 
0  =  24'.'")  (extraites  des  Tableaux);    S  =  densité  du  gaz,   la 
densité  à  <r  et  r,l,n  étant  prise  pour  unité. 


(/  =  distance  explosive  =  ()""",">• 

3.G1          1 .80  3,j           1,7  3700  >7po  5700 

5,5o         2,7")  5,25         2,62  85oo  85oo  8">oo 

10,10  7,55  i5.i           7,55  19900  ig5oo  19200 

25. o  12,5  26,6  i3,3  30200  29800  29900 

34,8  17.4  |o,i  20, o5  38200  388oo  37600 

5i,i5  23.57  -              -  564oo  54900  558oo 


Potentiel  dans  l'anhydride  carbonique  aux  pressions  élevées 
(suife). 

I •        /'      d.          S.            C  ■  </.           Vx.  Vr.  Vx. 

Distance  Ciplosice   l1 

'.■M)            >  .>[)            >  .  I  "1            ■'  .  I  5            77<>'>  7100  -100 

10, 16       10,  h,        9,8          9,8         s685p  263oo  25700 

70,10       20,10       20,6         io,6         ii'iVin  i",(|oo  [6400 

25,0            2-5,0            26,6            ?6,6                 -  -  '.7(1111) 


Dist 


xplosive  2""". 


r,oo  2,00  0,92  1,84  7500  7J00  7100 

3,6i  7,22  3,4  6,8  i93op  i865o  i85oo 

7,7>  i5,5o  7.5  11.0  37010  36200  36ooo 

i'.i'>  2  i .  3o  (1,9  23,8  565oo  5520p  549PP 


Dist 


:>plosi\ie 


1,00         3, do         0,92         2,76       io3oo  ()8oo  10000 

3,6i        10.8J         3,4         10,2         27900  26800  26400 

6,40      i<»,  ><>        6,i5       is.j'i       \  ',-oi<  45100  4435e 

8,22      •>  î ,  (".(>        7,9        2.3,7        S/Pop  >58op  55aop 

Distance  explosive  -i""". 

1,00         i,oo        0,92        3,7         i25oo  12009  i''")0(i 

3,6i        i'i,-ii         3,  j         [3,6         355oo  34900  3455o 

<l.'|0            >"p,('iu              (i  .  I  '1           24,6              ('lOOC)O  jl|o"jo  58426 

Distance  explosive  5 


La  loi  de  Paschen  mis,;  sous  la  torme  V  =f(pd)  est  vérifiée  à 
2  %  environ  1  sauf  pour  r/  =  o,5),  la  pression  maximum  étant 
2  V'"n. 

La  loi  île  Paschen,  mise  sous  la  forme  V  =  f(md),  est  vérifiée 
à  3  °/0  environ  (saul  pour  d  =  o,  5  ),  la  pression  max.  étant  20al'". 
Celte  forme  semble  cependant  plus  exacte.  (  t'oir  Courbes*. 


Décharge  disruptive  dans  l'azote  aux  pressions  élevées 
(G.  HvM.MKi.snun  et  l>.  Mkrcikr  i  i  /  »/'/■  Tableaux  et  Cuuil.es  ). 
Etude  de  la  loi  de  Paschen. 

Aux  faibles  pressions  de  1  à  4a""  et  pour  une  même  distance 
explosive  jusqu'à  5""",  le  potentiel  disruptif  diminue  et  [end  vers 
une  limite  a   mesure  que  le  rayon  de  courbure  des  électrodes 

Pour  Ips  pressions  de  io8lQl  et  au-dessus  et  à  distance  explo- 
sive égale,  les  grandes  électrodes  planes  et  les  calottes  sphériques 
de  grand  rayon  donnent,  pour  les  gran  les  distances,  un  potentiel 
disruptif  plus  grand  que  les  petites  électrodes  planes  et  sphé- 
r-ques,  tandis  qiiH,  pour  les  pelitfsdislane/s  explosifs  jusqu'à  imm. 
les  électiodes  hémisphérique."  de  petit  diamètre  présentent  de- 
potentiels  disruptifa  plus  élevés  que  les  é  eclrodes  planes  el  les 
calottes  sphériques  de  grand  diamètre. 

La  loi  de  Paschen  est  vérifiée  dans  le  cas  des  petites  électrodes 
hémi-phériques  de  i5"""  de  diamètre  à  3°  0  environ.  Dans  le  ca- 
(ies  électrodes  planes,  elle  est  vérifiée  jusqu'à  ioalin  pour  le- 
distances  au-dessus  df  i"1'".  Pour  de-  pressions  plus  élevées, 
elle  est  d'autant  moins  bien  vérifiée  (pie  le  diamètre  des  elec 
irodes  est  plus  grand,  la  distance  explosive  plus  faible  et  la 
pression  plus  forte. 
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Décharge  disruptive  dans  les  gaz  comprimés 

(C.-li.  Guye  et  G.  Stankscl'j. 


d  =  distance  explosi 


V.  p.  pd. 


nhydride  carbonique. 

d  -  0,,so. 

r~    7-    Ta- 


d=.  2,24. 


Mai-iotte-Gay-Lusf 


Décharge  en  couronne  dans  l'air.   Influence  de  la  pression 
(J.-B.  Whitehead;  J.-W.  Whitehead  el  F.-VV.  Lee). 

Étude  de  la  formule  V  =  Ao(i+  —  Y  Voir  T.  A.,  1922, 
p.  643.  V  Vor } 

L'auteur  indique  deux  valeurs  de  A  et  B,  suivant  les  valeurs 


,     .,  _^  *  •  >  i 
\/èr 


Pour  couronne  positive 

;  '-»»  y 

Four  couronne  négath  e  : 

V-4o,3i-H,i,96^/|- 

Les  observations  concordent  avec  celles  de   Farwell   el   de 
Brown. 


Potentiel  explosif. 
Influence  d'un  champ  magnétique  transversal  (Edgar  Mever  >. 
Voir  Tableaux. 


Émission  aux  températures  élevées  de  particules  positives 
lumineuses  par  les  métaux  alcalins  (G. -A.  Hkmsalecii). 
Sous  l'influence  d'un  champ  magnétique  i!  se  forme  des 
hélices  et  des  spirales  lumineuses  dues  aux  trajectoires  de  par 
ticailes  électri-ées  parcourant  l'espace  libre  au-dessous  d'une 
lime  de  graphite  recouverte  de  carborandum  et  portée  à  haute 
température  p  »r  un  courant  électrique.  Tous  les  éléments  alcalins 
émettent  des  particules  positives  et  pour  une  valeur  de  la  tem 
pérature  donnée  l'extension  et  le  développement  des  trajectoires 
lumineuses  variant  en  raison  directe  des  poids  atomiques. 

Poids  'l'emp. 


itul.i, 


X  5 


La  température  critique  varie  en  raison  inverse  du  poids  ato- 
mique. 


Décharge  en  couronne  [F.-VV.  Pkek  Jr.  (■>.)]. 
Etude  de  la  décharge  entre  deux  tubes  de  cuivre  parallèles 
Voir  Photographies,  Tableaux  et  Courbes   pour   des   lignes  i 
million  de  volts). 


Décharge  dans  l'hydrogène  iJ.-K.  Roberts). 
1  Voir  Tableaux). 


Décharge  en  couronne  1  E.-H.  Warner  et  .).  Kunz  i. 
(  l'oir  Courbes  et  Photographies). 


Décharge  par  étincelle  (C.-C.  Patehson  et  N.  Campbell). 
{Voir  Courbes). 


Potentiel  de  décharge  (A.  Rig 

Étude  de  la  décharge  en  champ  magnétique 


Potentiel  explosif  de  l'air  1  Mkyer-H.  Stucklë 
{Voir  Courbes). 


Potentiel  explosif  (fentes  de  faible  largeur) 
(J.-D.  Morga.\). 
1  /  oir  Courbes). 


Décharge  électrique  à  la  surface  d  électrolytes  solides 
1  W.  Sulejkin). 

Etude  de  la  tension  critique,  de  l'état  d'équilibre,  de  la  décharge 
sui \  ,in  1  la  concentration  de  la  solution  et  la  composition  de  l'anion. 


Étude  de  l'arc  au  carbone  1  N.-A.  Allen). 

Répartition  de  la  densité  de  courant  suivant  la  surface  du 
ratère  {Voir  Courbes);  U  densité  du  courant  dans  le  cratère 
msilif  est  constante  el  égale  à  0,740'  ampère  par  mm2. 

Si  A  =  surface  du  cratère  en  mm2  et  1=  courant  en  ampère? 


A  =  [,34o  I. 
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Étude  de  l'arc  de  rupture  d  interrupteurs  soufflés 
(O.-E.  Kschultz  I. 
i  Flair  Combes  et  Photographies  I. 


Arc  électrique  et  luminescence  I  W.  Roï  Mott  I. 
Etude  de  l'arc  au  carbone  et  de  l'arc  à  flamme;  coloration 
l'air  duo   an  v  différents  éléments;   volatilité  ;    effets   des   s 
alcalins,  etc.  I  /  bir  .Mémoire). 


Etude  de  l'arc  électrique  mercure  '   carbone-  (  A.  Sellerio). 
Étude  du  coefficient  d'ionisation,  de  la  chute  du  potentiel,  du 
l'énergie,  etc.  do  l'arc  électrique. 


Arc  électrique  (relation  entre  l'intensité  de  < 
et  la  résistance»  (Pakeshi  Okamoto). 


où  l\  —  résistance  en  ohms  etl  =  intensité  dec 


Vitesse  instantanée  de  l'étincelle  et  de  1  effluve  électrique 
t.A.-L.  Foley). 
Méthodes  photographiques  {Voir  Mémoire). 


Décharge  par  étincelle  entre  métaux  différents 
(D.-L.  Rien). 
Étude  de  l'arc  produit  entre  fer-bismuth,  cuivre-bismuth,  l'er- 
inc  et  cuivre-zinc  I  Voir  Courbes). 


Rotation  de  la  décharge  électrique 
dans  un  champ  magnétique  (C.-E.  Guye  et  A.  Rothen). 

A  pression  constante,  pour  les  gaz  ne  présentant  pas  de 
rotation  spontanée,  la  vitesse  créée  par  un  champ  magnétique 
est  proportionnelle  à  ce  champ. 

Dans  les  conditions  où  se  produit  la  rotation  spontanée,  c'est 
\' augmentation  de  vitesse  engendrée  par  le  champ  magnétique 
qui  se  trouve  être  approximativement  proportionnelle  à  ce 
champ. 

A  champ  magnétique  constant,  en  l'absence  de  rotation  spon- 
tanée (ou  déduction  faite  de  celle-ci  lorsqu'elle  existe  |,  la 
vitesse  de  rotation  est  inversement  proportionnelle  à  la  pression. 

La  vitesse  de  rotation  est  fonction  de  l'intensité  du  courant 
de  décharge;  elle  croit  lorsque  l'intensité  augmente. 

Les  vitesses  mesurées  sont  du  même  ordre  de  grandeur  que 
les  vitesses  calculées  par  la  formule  : 


V   = 


-:II 


où  V  =  vitesse  do  l'ion  positif,  &  =  charge  de  l'électron,  H  =  force 
magnétique,  a  =  somme  des  rayons  d'un  électron  et  d'une 
molécule,  m  =  masse  de  l'électron  et  M  =  nombre  de  molécules 

dans  l'unité  de  volume  (libre  parcours  nio\en  "/.  =  — —  ]• 


Déformation  des  diélectriques 
(M.-B.-L.  Bouchet). 
ude  de  l'action  d'un  champ  électrostatique  sur   les  diélec- 
ies  solides;   déformations  dans  le  sens  normal  au  champ  cl 
;  le  sens  des  lignes  de  force.  Influence  de  la  durée  de  I: 

DÉ  FOU  M  V  riONS    !  1  Ki  TIUQI  ES     rit\\s\  EHSAI.ES. 


\/  ,■■•- 
I  '  w' 

Verre.                                        Paraffine. 
Tube  n°  I.  fubede  i .gàa t  d'épais. 


;  tube  ii°   1,  pour  des 


,i  24"  C. 


[3,  jo 


c  io 


e  de  charge  de  3.5  à  iosec. 
Ébonite. 

Tube  .le  o .(',. 


(liélec 


des    lignes   de  fora 
el   de  gomme  pure  ) 


de  volume 
■  'de  nappes 


■  /.■/,/ 


liqwdes  isolantes  «huile  de  vaseline,  b 
pétiole;.  Détermination  des  pouvoirs  inducteurs  de  I  huile  de 
vaseline  Iv=i,o,6;  de  la  benzine  K  —  2,2$;  de  l'élher  de 
pétrole  K  =  2,o5. 


Pertes  dans  les  diélectriques  (Granier  i. 
Influence  de  la  fréquence. 


Les  pertes  peuvent  être  représ 
forme   W  =M*>»,    où   W  =  pert 

entées  par  d 

as  relations  de  le 
lion,  M  et  »  de 
té    et    l'angle   d< 

diminution  de  l'angle  de  perle,  in 

ensible  peur 

ur  le   verre, 

le  presspahn  soi 
le  papier  ciré,  1( 

Exemple,  : 

f=  fréquence  en  p  s;       >,  =  longu 
a  =  angle 

nr  d'onde  coi 
le  perte. 
/• 
£     i  i 3ooo 

1        I i Jon 
y      .ijoooo 

ï              L)  1  00 

V              a. 
•M  00         o?l->,' 
34oo0         O. 18 

1200      o.36 
33ooo      0.35 

Prcsspahn  bien  sec 

Toile  huilée  (rapidement  séchée). 

J       2  lOOOO 
1            9100 

i3io      2.10 
33ooo      2.45 
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Pertes  dans  les  diélectriques  (suite). 

f. 

,r  \       2730OO  1IOO         O',' >'>.' 

\  erre  (   h  ic  ;i  c-s.ii  i ;       J  .,  ,  . 

I        7700      39000      0.45 

Panier  ciré ;     ''  ?^°°       -  '  '  '° 

\  >6oo       >4ooo       J.IQ 

Caoutchouc  vulcanisé J  aaJJJJ  3jJjQ  °-55 

,  i  266000  n3o  1.20 

Gutta |  75po  40000  [.35 

Papier  buvard  (humidité  du  labo-  \  210000  1  J3o  5. 10 

itoire) I  9700  3 1000  12. 3o 

Vase    poreux    pour    pile    (neuf,  \  104000  2900  2.35 

humidité  du  laboratoire) '(  9700  3 1600  7.20 

Pertes  dans  les  diélectriques  (A.  Frigon  i. 

Influence  d'une  ditl'érence  de  potentiel  sinusoïdale;  élude  des 
pênes  a  des  gradient*  de  poteniiel  élevés  pour  des  \ari.dions 
unpoi  tailles  de  la  tension  et  de  la  fréquence  du  com anl  utilisé, 
de  ia  temitértiiiire  et  de  l'épaisseur  du  d. électrique  e.ssa\é 
1  essais  à  rélectrodvnamomètre  a  miroir  de  diélectrique  composé 
de  papier  imprégna  d\n\  me  ange  de  ré.-ine  ei  de  vaseline). 

Les  pertes  ne  sont  pas  rigoureuseineni  constantes  par  rapport 
au  temps. 

Les  pertes  par  elTet  Joule  sont  négl  geables  devant  les  perles 
par  hystérésis,  a  (mites  les  tempérainivs  et  pour  toutes  les 
lcn>ions  comprises  entre  o"Cet  i25°C  et  5ooo  et  25ooo  volts. 

En  fonction  de  la  te  nperalure  les  pertes  peinent  s'exprimer 
par  une  formule  de  la  for-no  P  =  mT". 

Pour  le  diélectrique  uiilisé  habituellement  pour  les  câbles 
électriques  de  basse  tepsion  (5qoo  à  10000  volts)  cette  expres- 
sion devient  : 

de  o°C  à  25°C p  =  rtT-«.3 

de  7q"C  à  12VC P.==6P'« 

En  fonction  de  la  tension,  on  peul  utiliser  une  formule  de  la 
forme  P=  /hU". 

Dans  le  cas  précédent,  pour  des  gradients  de  potentiel  supé- 
ieurs  a  35oo  v  mm  et  à  t  =,  56°C,  P  =  cUîi*;  l'exposant  vaiic 
de  2,7  a  1,9  quand  t  varie  de  i5"G  à  iao°G. 

Quand  I'epais.»eur  du  diélectrique  diminue,  les  pertes  aug- 
mentent  si  1 1  tension  reste  constante;  elles  diminuent  si  le  gradient 
de  potentiel  reste  constant;  il  y  a  donc  une  épaisseur  optimum 
pour  laquelle  les  pertes  sont  mimina  pour  toutes  les  tensions. 

Les  pertes  augmentent  presque  proportionnellement  avec  la 
fréquence  (entre  20  et  60  périodes  par  seconde). 

Variation  avec  la  haute  fréquence 
de  la  constante  diélectrique  1  G. -E.  Bairsto). 
Voir  G luctib  lue  électrique,  pages  764  et  ;65. 

Électrisation  par  frottement  (N.-K.  Fbench). 
Relation  entre  1<  charge  détenu. née  par  le.  fro;  leaient  corres- 
pondant à  un    travail  donné  et  ce  travail  ;  charge  maximum  en 
u.  e.  s.  pour  différents  métaux  : 

Plomb 65,4   I  Aluminium ••     46,4 

Etain 23,8      Zinc 57,1 

Alliage  Pb-Sn 23, o   |  Alliage  Al- Zn 45,6 

Etude  de  la  formule  de  iones  et  vanation  .e  la  charge  av. c 
l'humidité;  explication  basée  su  l'adsorption  d'air  a  la  surface 
du  méial. 


Électrisation  par  rotation  (R.-C.  Colman  et  T.-D.  Stewart). 

Mesures  sur  des  barreaux  de  cuivre,  d'aluminium  et  d'argent, 
pour  des  vitesses  périphériques  variant  de  1900  à  5Coo  cm"  sec. 
(  loir  Tableaux). 


Rigidité  électrique  des  résines  synthétiques 
1  Clément  et  Rivière). 

Isolants  à  base  de  : 


Largeur  min.  ou  diamètre 

(en  mm) 33o  3oo 

Epaisseur  (en  mm) 8,->  ~:> 

min 27000  35ooo 

Tension     .    uiiix 3 1000  38ooo 

entre       <  moy  ......  '9000  365oo 

pointes      i  étin -  - 

(en  volts).  '   t.  p ">ioo       J8J0 


52000     49000 
7000      6800 


[iin.  —  tension  minimum  produisant  le  perçage  instantané. 

lin.  ==  tension    produisant   amorçage  par  étincelle   contournant 

.  p.  =  tension   moyenne  par  mm   d'isolant    produisant  perçage. 

.  r.  =  tension  par  mm  d'isolant  à  laquelle  résiste  l'isolant. 


Cohésion  diélectrique  (E.  Bouty). 


)  —  a\Jp{p  -+-  b)        (a  =  const., 
Pour  des  valeurs  de  p  ass^z  grandes 


=  «p- 


ab 


1  >i  —  cohésion  diélectrique,  B  =  —  et  c  ==  const. 

Tableau  des  cohésions  diélectriques. 

Champs  évalués  en  volts  par  cm;     pression  en  cm  de  mercure. 

an=  cohésion  à  i-°C.,     a„  =  cohésion  à  o". 

Gaz.  a„.  a,. 

Monoatomique  néon  (]) 5,6  3,9"> 

»  hélium i8,3         19,4 

arg,n(») 38  4o,4 

»  mercure  ( ;i) 35  \  386 

Polyatomique  hydrogène ao5  218 

»  air  sec 4is  444 

»  acide  carbonique 419  4^5 

»  protoxyde  d'azote 537  *>7° 

»  acétylène 58o  616 

(')  Valeur  limite  calculée  pour  le  néon  parfaitement  pur. 
(-)  Valeur  la  plus  probable. 
(»)    Vapeur  de  mercure  pure. 

La  cohésion   diéleetrique  réside  à  la  fois  dans  les  atomes  et 

ins  les  molécules.  L  s  liens  intérieurs  à  l'atome  (gaz  monoato- 

ies)  p-raisseti'  moins  solides  que  le*  liens  des  atomes  entre 

(gaz  oolyatomiques).  Plus  la  molécule  est  lourde  et  complexe, 

la  coh '-ii.n  diélectrique  esl  grande. 
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Elektrische  Wellen.         Electric  Waves.         Ondes  électriques.         Onde  elettriche. 


Tube  de  Wehnelt  (R 

-A.  Porter  i. 

Électrocapillarité  1  A.  lui  mkir  |. 

Relation  entre  la  dist 

ibulion  du 

lotentiel  et  l'cf 

cl  d'Hy'str- 

P  =  pression  ionique  de  la  sol  n  1  i«>n  ;    p  —  pression  osmolique; 

résîs;  étude  des  caractéi 

isliqttes  dyn 

amiques. 

7  =  tension   superficielle:      e.  =  charge   électrique   de   i'iiiule   de 

surface;     <j/  ==  différence  de  potentiel  entre  l'électrode  déeinor- 

nnde  et  le  mercure  en  solution;    e  =  --£  ;    c  =  concentration  de 
d'il 

Électrocapillarité. 

Modification  de  l'hypothèse  de  la  couche  double 

(G.  G01  y  l. 

la  solution;  r=  excès  de  solution  en  gr/em2;  V  =  r-r-.-  —  ■ 

/),„=  hauteur  clectrocapil 

de  concentrai  ion 

airenavimu 

n  mesurée  avec 

me  solution 

tensions  sUperJîàieiie.t, 

S    =e  surface  du  ménisque 

en  prenant  égale  à  100  celle  du  mercure  au  contàcl  de  l'eau. 

;•    =  poids  du  corps  A  di 

sous  dans  1 

Em!  d'eau  ; 

«ZnS04 91,4    1   nZnSO,  -+- '/SOiXa,.  . . .     91,0 

x     ==  quantité   fictive   qui 

correspond 

à  une  diminutio 

n/ioooZnSOi 91,2   |   WioooZn>0.,H-"S04Na.,.     89,8 

augmentation  de 

Voir  Courbés"  et  Tabieàui. 

1»    =  i\  (-^^f  où 

»  =  densité 

du    corps    A    pu 

-,    de    poids 

V    moléculaire  m,. 

ONDES    ÉLECTRIQUES. 

Électrolyte 

dh 

S. 

Relations  entre  les  troubles  atmosphériques 

et  la  longueur  d'onde  en  radiotéléphonie  i  1..-W.  Austin  i. 

Nitrate   de  *              i<>  • 

~~  <ic' 

•>  .4x  io1' 

3,9Xio-3   1 

P. 
7,82    -    K.-N 

Voir  Mémoire. 

potassium  .  i               io-3 

1 ,8xios 

3,9x10-''   1 

Fpectre  d  absorption  et  indice  de  réfraction  de  l'eau 

Io    r 

6,4xio  9    \ 

pour  les  ondes  électriques  (R.  Weichmann  i. 

[              lo-I 
Iodure       }              io~3 

!1xS 

!;IEl 

Voir  Mémoire. 

de                  2Xio-3 
sodium,     i        ixio-3 

(i,8xio3 

6,  .x  i<>  »  l 

I  ,  12X  IO7 

BIRÉFRINGENCE  ELECTRIQUE. 

/        4xio-:i 

ï,3xio* 

7,4X10    »    \ 

Mélanges  liquides  binaires  (C.  Berghôlm). 

"l         10     3 

\      6XIO-3 

.{,9x10* 

9,2X10-* 

Résultats  se  rapportant  aux  mélanges  CS,  et  /«-xylène;     CS2 

4 , 4  x  1  o3 

I  ,  IX  10 

etCCl4;     chlorobenzène  elCCU;     clilorobenzene  et  /«-xylène. 

Platino-      L         5xio~« 
cyanure  de  •?        5xio"5 

1,7x10* 

2,  IX  K)5 

Si^ïS 1 

1,28X10-7 

potassium.   1        ixto-* 

1  ,")XIO* 

5, 8x10-8  j 

Biréfringence  électrique  des  liqueurs  mixtes 

Sulfo-       (               IO~' 

2,5XI05 

3,5xio  a  \ 

et  structure  cristalline  (S.  Puocopiu  1. 

8,3xio* 

i ,  5  X  1 0   s   / 

Dans  le  toluène  («  =  1,49)  et  «luis  le  benzène  (  n  =  i,56  1  lés 

de          )              lo  3 

1,6x10* 

2,OXIO"8    \ 

7,96       I08 

poudres  dos  cristaux  suivants  tluineul  une  liqueur  de  biréfrin- 

sodium.    /        '^Xl(>  , 

9,2X10* 

2,8x10-8  l 

gence  électrique  positive  :  spaih,    quartz,    azotate    do   sodium, 

(         3xto» 

ti.oxio1 

2,9x10-8  ) 

sulfale  de  potassium,  sulfate  de  magnésium  el  ammonium,  aride 

Bromure     1         ixio"5 

>,4x  io;i 

5,8X10-'  ) 

borique,  acide  citrique,  acide  benzoïque,  citiate  de  soi.de,  ben- 

de                  5xio-? 

8,6x1  o4 

1,3g       Io-~ 

zoate  de  chaux,   naphtaline,    verre   pile;  ou   négative  :   z'ucon, 

calcium.     1        5xio-' 

1.0x10* 

sisxid-»  j 

benzoate  d'ammoniaque,  p-toluidine,  sel  de  seignette. 

.         5xio-^ 

1,9x10' 

i,3xio  '•'  1 

Constanie  de  Kerr  : 

Acide       '              10-3 
sulfuriquc.  \        2x10-3 

1,9x10* 

1 ,9X  io3 

3,4x10-9  ' 
6,8x.6-8 

6,7OX.O-8 

Pour  le  toluène  pur 4-  7X  io-8 

Pour  les  solut.  loluéne-aede  benzoïque  (  5 55p/lït.)-  -      ~^l° 

1            5XI6-' 

1,9x10* 

1,9x10-8  } 

»             toluène  jO-loluidine  (8o«/lit.) 0 

Acide       1              104 

1   5xio'' 

9    2X  IO    '"i 

»            plus  concentrées const.  nég. 

clilor-                       m3 
hydrique.    !         >xio-3 

Pour  le  benzène  pur h-  3  x 10— 8 

>',5xio* 

"'jxro-  ! 

>,92X  10-» 

Pour  les  solutions  benzène-naphtaline  (2oo8/lit. ,). .     -+-  5 

(             JXIO"4 

— 2,0X  IO3 

.,     Jx  IO-9 

Tous  les  liquides  renfermant  des  poudres  fines  méla'liques  en 

Sulfate      \               io-3 

-elsxid-j  j 

suspension  présentent,  soit  dans  le  champ  électrique,  soit  dans 

de  man-     <        jxio-' 

|j   ",  <  i,,-; 

8,86x10-8 

le  champ  magnétique,  une  biréfringence  négative.  Exemple  de 
la  biréfringence   [3   et   du   dichroÏMiie    0   en   degré-,   en  lumière 

ganèse.      )        Ixio-' 

j    5>    |f)3 

3,8  <  Io-8  l 

(        .ix.o  3 

5  ix.  1  «  1  ' 

-  -6.  '!      10-8 

jaune  du  mercure  1  ij$W)  des  liqueurs  obtenues  avec  l'alêbol 

liromebenzylique  el  l'une  des  poudres  métalliques  suivantes  : 

Carbonate    \               lo  ' 

-.  i"   \tf 

"y:  ';;;::/ 

Hg.              Mg.              SI.                  M.              Cu. 

de          ]        ^lo'l 

—\  >9  ■  IO'f 

s,  J8xio  * 

$ —3.6         —  '.1              >                 1,0             1  ■  » 

potassium.  ^^^ 

—  \  [<>.■:  lo< 

_,  ifei 

Fe.               Ni.              Cd.               Zn.             Bi. 

{     5,9     XIO-3 

—  i,4xio- 

—  2.6X10-7     ; 

Voir  ihéorie;  rôle  de  l'adsorption: 

viscosité  élect 

-ocapillaire. 

0 — 0°2             -1-0,4            — 0,2            -HO,l             —O 
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Photoelektrischer  Efîekt.         Photoeletric  effeet.  —  Effet  photoélectrique.  —  Effeto  fotoelettrieo. 


Biréfringence  électrique  des  liqueurs  mixtes 

et  structure  cristalline  {suite). 

La  saturation  de  li  biréfringence  électrique  est  obtenue  par 

les  champs  de  l'ordre  de  200   à   5oo  volts  :  cm   pour  tous  les 

nétaux,  sauf  pour  U  mercure  qui  à  3ooo  volls:em  n'atteint  pas 

ncore  la  saturation. 

I  a  biréfringent  ne  disparait  pas  en  même  temps  que  le  champ: 
1  y  a  un   temps  ,1e   relaxation   do    deux   ou    trois   minutes  pour 

|,oûr  U.VI!n.ik'sXla>,,biréi"!n^enr..  '^p'arail  presque  ïns"anta!!é- 

Les  liqueurs  niélulliques  présentent,  en  dehors  de  lotit  champ 

•  •ieclrapi 1  magnétique,   une  biréfringence  positive  spontanée 

due  probablement  à  la  chute  des 'particules;  la  biréfringence 
négative  est  due  probablement  à  la  réflexion  où  a  la  dill'raclion 
do  la  lumière  sur  les  filets  des  particules. 

Biréfringence  magnétique  des  fumées  métalliques 
1  Eliiu  Thomson,  Graï  et  SpeakmalNn). 
Voir  Nature,  1931,  107. 

PHOTOÉLECTRICITÉ. 

Effet  photoélectrique  de  métaux  et  hydrures  (T.  Siii.uo.uiïa  i. 
Maximum  de  sensibilité  photoélectrique  (  Voir  Courbes). 

Ditterenre  Longueur  Sensibilité 

Sels.  de  potentiel,  d'onde.  maximum. 

KH  11"  I 129  446C41  9,3  X  io"8 

»     »°  2 i33  {49  1  ■>,.; 

»     n°  .3 160  418  8,3 

k 149  ,'3;  3,3 

Xn 142  43g  11,7 

Na  il i65  43o  4,7 

Rb.... iio  4-s  2,6 

RbH 11X  468  2,4 

Propriétés  photoélectriques  des  liquides  conducteurs 

(S.   TlMPANAKO). 

Variations  de  la  conductibilité  avec  la  durée  d'illumination, 
ivec  le  sens  du  courant  ;  hystérésis  et  charge  résiduelle  (  Voir 

Mémoire). 

Propriétés  photoélectriques  1  E.  Tedeschi). 

Etude  générale  de  la  pholoéleclricité  ;  vitesse  d'émission, 
ntensité  (l'illumination  et  fréquence  d'illumination  ;  longueur 
l'onde  de  l'effet  photoélectrique  apparent  X0  : 

Métal Na.        AI.        Ag.        Zn.        Sn.        Bi.        Cu.        Pi. 

., 5S3o     4770    3820     3;6o     36>o     33oo     3ooo     2800 

Relation  entre  le  potentiel  photoélectrique  V  et  la  fréquence  v 
de  la  lumière  (  V  =  -v  —  V0  );  constante  de  Planck. 

Force  électromolricc  de  contact  pour  métaux  purs  de  fréquence 
limite  v0et-/0  =  -  (v0—  v'0)  —  (V0  —  V'0);  indépendance  de  la 
.empérature. 

Nombre  des  électrons  émis  ;  effet  normal  et  effet  sélectif. 

Théories.  Formule  de  Lindemann  1  =  G5,3  1  /-  (a  —  volume 
atomique,  u  =  valence). 


Longueurs  d  onde  limite. 

n  Jr.  (O.  S.);         Richard  Haher  (H.  H.); 
-F.  Se  1.1. i:  (i)  et  (2)  (E.  F.  S.). 


hW  (E.F.S.) 

io  (E.F.S.) 
3  (H.  II.) 
■  b  (R.H.) 
>8  (It.H.-i 
i:  (R.H.) 
»5  (R.H.) 
i.  (IL  H.) 
»6  (R.H.) 
ia  (R.H.) 
.(i         (  R.  H.  1 


Lithium 4 

,5      (E.F.S.) 

Plomb 

Aluminium..        3 

',(,         (R.H.) 

Fer.. 

Sodium [19 

Nickel 

Potassium...   440 
Rubidium  ..       i 

-4  1i  (E.F.S.) 

73       (E.F.S.» 

lun-s 
Cuivre 

Crnsium 5 

5g       (E.F.S.) 

Zinc.  . 

NaH i 

>-       (E.F.S.i 

CuO.  • 

Etude  générale  de  la  photoélectricité  (A.-L.  Hughes). 

Ionisation  des  gaz  et  vapeurs;  énergie  dt>  pholoéleclrons  : 
ollt'i  total  photoélectrique;  potentiel  d'ionisalion  el  de  radiation. 
(  f'oir  Mémoire). 


Potentiel  d'ionisation  Y,-  et  de  radiation  Y, 
pour  divers  métaux. 


7013    V'          -           1    jGo 

\  >S()[    -s 

(2,093 

5537,o4          -          2,229 

r)S.j7,76 

K09I 

Strontium. 

Lithium. 

2176,94      5,671 
6894,45          -          1,791 
4608,61          -          '.679 

2299,67       5,362 
\ 6709,94 
'6710,08 

(i,838 

h,  838 

Voir  Joly,  P.   M.,   192 1,  41,  28g; 
J.-J.  Thompson,  P.  A/.,  1921,  41,  026 

POOLE,    P.    M.,    192 

,  41,  347; 

Pour  Cd,  Bi,  Na,  P,  voir  page  764. 
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Propriétés  photoélectriques  de  la  molybdénite. 
de  la  bournonite  et  de  la  pyrargyrite. 

Molybdénite  (H.  Kaiilf.h  ci  W.-W.  Coblentz;  W.-W. 
Coblentz  et  M.-».  L.)X(i).  lisais  sur  divers  échantillons  de 
m<il\  bdénile.  Vari.ilitiii  du  cour, ml  pliotoéleel  ri<|iie  aue  le  leni|  s 
d'exposition:  sensibili  é  suivant  la  direction  du  courant,  la  nature 
du  cristal;  influence  de  l'intensité  des  radiations  sur  la  conduc- 
tibilité électrique;  action  de  la  température,  de  l'humidité,  du 
vide,  etc. 

Maximum  d'intensité  d'un  échantillon  de  MoS*  pour  les  lon- 
gueurs d'onde  : 

Bournonite  et  pyrargyrite  (VV.-W.  Coblentz  et  J.-F.  Eckkord). 

Eludn  de  la  hou.  non  île  j(  Cil.  Pb  >S.  Sb,  S<  et  de  la  pvrar^yrde 
A^.Sb?,;  action  du  temps,  de  l'intensile  des  radianons  et.  de 
la' température;  obse  valions  dans  l'ultraviolet  {Voir  Courbes). 

Sensibilité  photoélectrique  du  sulfure  d'argent, 

de  la  bismuthine  KlS;,  de  la  galène  et  de  divers  corps 

i  W.-W.  Coblentz  et  II.  Kahlkr). 

Influence  du  temps  déposition,  de  I  intensité  des  radiations, do 
a  nature  du  cristal,  de  la  température  (  Voir  Courbes  |. 

Pour  le  sulfure  d'argent  (  acanl bile  i.  le  maximum  de  sensibilité 
photoélectrique  a  lieu  pour  '/.  —  it\35.  Il  y  a  une  région  de  sen- 
sibilité élevée  de  À  =  0,8  à  ).  =  1  \j. 

Mesures  sur  le  sulfure  d'argent 
pyrite  FeS»,  jainesonilc  aPbS,  Sb2 


l'bS,   alliase  Pb-Sb. 


Effet  photoélectrique  de  divers  corps. 
Diamant  (  B.  Gudden  et  R.  Pohl  i  l  /  où-  Mémoire 
Baryum  [  W.  Case  1 1  1]  (  /  »i>  Mémoire  1. 
Calcium  [W.  Case  (i)]  (/  oir  Mémoire  ). 
Platine  (0.  Koppixp  i.  Variations  avec  la  lempéra 
Solutions  de  rhodamine  li  1  R.-Y.  Yenkins  i.  Influer 
Calcite.  fluorite.  feldspath  1  Voir  page  yii\  1. 


Sélénium. 
Résistance  1  I  oir  page  ;  5  i  1. 

Influence  des  ra\  uns  \  el   des  ra\  mis  y  {  /  oir  paye  -i>  |  i. 

Force  thermoéleelrique  de  contact   entre  Se  el   CuO  (Vo 


Effet  photoélectrique.  Influence  de  la  teneur  en  gaz 
1  M.  Sende  et.  II.  Simon  i. 


Cellule  photoélectrique  I  H.-E,  Ives  et  T.-C.  l'tu  ). 
Élude  de  la  cellule    photoélectrique   dans   l'anode   centrale 


Propriétés  photoélectriques  du  fer 
suivant  son  état  magnétique  (J.-H.-J.  Poole 
I  Voir  Mémoire). 

Relation  entre  la  conductibilité  photoélectrique 
et  la  longueur  d'onde  (Max  Volmbr). 
(  Voir  Mémoire  1. 

Effet,  photoélectrique  de  lamoes  audion  à  filaments  d'oxyde 
[W.  Case  (2)]. 
1  /  oir  Mémoire  l. 

Potentiel  photoélectrique  dans  la  région  de  Schumann 

du  spectre  1  P.-E.  Sabine). 
Mesures  pour  des  longueurs  d'onde  de  <  loW  à  \iSW-.  Valeurs 

r.,-">  7  volis;  pour  le  cuivre,  ('..lis  vous.  Pou  rie  zinc  el  le  cadmium! 
ces  nombres  conduisent  aux  valeurs  suivantes  du  coefficient// 
Me    la    formule    d'Einstein    //  =  6,JX  x  10  -'■   erg,  fréquence    el 


N--  \.   U 


.  l'r 


.-VV.    Ustin,  Proc. 

.-E.  Bairsto,  /'roc. 
Bedeau  (i),  c.  it  ,  ■< 
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M.-L.  Bouchet,  Thés 
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451,  353. 
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MAGNETISME. 

Propriétés  magnétiques  de  l'acier  au  carbone  i  It.-L.  Sànford  et  VV.-L.  Ciïënëy).      Il""""iin ''  s"' 

H,M=  force  magnétisanle  maximum;        B,„=  inducliùfi  maximum:        Br=  induction  résiduelle; 

.  .                           Il 

H.C..=  Force  eberbilive;        Po= -• 

Acier  contenant  0,85  °/0  de  carbone,  recuit. 

Acier  contenant  0,85  «/„  de  carbone, 

ii„.       r>„.           R,.         u.c.   poxio";         H,„.       B,„.          R,..         u.c.     p.xio'. 

trempé  à  l'huile  à  800    C. 

>■>       12080        ;")i)o         ',.0        27              x",o       1938.0       i3 

80       12,5         ï"'9 

il,,,.         n,„.         f.,.       u.c.    p.xio*. 

92       i5o20       10980        ('..".         6»             1080       niS>o       i3( 

00       îi.o         "»77 

j2         2700        9'3o         9            44o 

I20         |557Q         linjo           9,0           78                 1260         20350         l'j'ijo         12, 5           660 

137      11210     6990      34           124 

l83         16280        imoo        10.0        il',               \j>o        20890        t'iojo        l3,o          785 

485       1 56oO       s  î4o       'xi,  j         3i8 

'](i       16990       i5>-55o       i<>,"»       i^s            isjo      21240       1  jooo       i3,o        9.J8 

C-o       iC.'.So      8600      5i',d        4'" 

3feâ       17690       i3ooo       11,0       187             2090       »ig3o       ij'lio       i3,o       to53 

<i''o       17420      8800       53, d         558 

iis      i.si  jo      12620      m.")      -  ;ii          a3oo      ''l'ii"      14400      1 '>.<>      1172 

i'r)o«,        18750       9100       53.o          870 

5oo       i834o       1  in")       [2,0       280            a43o       21860       li'.oo       [3,0       i25o 

200CJ       19540       930.O       :>>.,'>       1140 

680      1K970       i324o      12,0      370 

2420        19970       g3oo       J2,5        CJ78 

Acier  K.  S.  et  Tôle  d'acier  1  voir  Tableau). 

Valours  de  l'induction  résiduelle  el  de  la  force  opercilive. 

Valeurs  de  l'indui'lion  résiduelle  et  de  la  force  coercilive 

1!,   max.                  II.  C.  max. 

(suite  1. 

Substances.                          cale        dbs.          raie.       oh,. 

- — ! ^~—        ' — -~^  -  ^^^ 

Fer  Norvvay 16400     16900          7,4       6,b 

Substances.                           Café.         bbs.           cale.       Mis: 

Vcier  Be-isemer 16000     îSgoo          9,4      9,0 

\cier  au  C.  (  0.S3  IJ  „  Mccini  .  .  ;      1  \  '>oo      1  4  J 1 0         1  '-! ,  j      i'i,o 

Acier  à  0, 85  °/oC.  trempé  à  l'eau..     9760      9800        57.0     5().') 

Tôle  d'acier i  {200      1 4100          ili  .:>.      1(1.0 

Acier  au  liiu^sleiiel  •emné  à  huile.   ii3oo     11200         6().o     (i8,o 

Ac.ierào,85%C.  trempé  à  huila»       9VJ0      938d        52.7     53,0 

Acier  magnétique  K 

S 9000       8900       220       21 5 
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Propriétés  magnétiques  de  l'acier  au  ca 

•bone  (C.  Nusuaum,  \\ 

.-L.  Cl 

e.neï  et  II.  Se 

)TT). 

HHUPHI. 

f'oir  Courbes  et 

tableaux.  —  Exemple 

Acier  au 
b 

carbone  contenant  0.85  °/o  de  car- 
one  trempé  à  l'eau  à  800   C. 

Inductions  de  l'acier  contenant  0,85  0/0  de  carbone  trempé  à  1 
puis  porté  successivement  de  102  à  700°  C 

eau 

h. 
1 4 

ss 
i  iS 
a3a 

3i8 

5  55 
685 
i  (190 
1710 
>4ao 
2600 

B. 
54o 

1)20 
8O40 

1  02/O 

I  >2>o 

1  i  [oo 

1  5960 
1  6660 

1  ()  1  OU 

20  i5o 

I.              I/K. 
4a        0,335 
loa        0,20,3 
63i         0.1'io 
800         0. 1  i  S 
io34        0,224 
n 18        0,284 

1225           o,437 
I268           o,54o 

i3V>         0,817 
i38o         i,>4o 
1407          1,720 
1  i 1 4          1 ■ 860 

;)' 

86 

45 
29 

■>4 
16 
1 1 
8 

6 
1 
3 
8 
3 
4 

„. 

1!. 

•G. 

Trempe.    102"  C. 

780         700 

3 180       3o5o 

1 i5oo     1 ia5o 

i425o     1 {000 

16700     16700 

176J0     17700 

18800     18800 

19600     ig65o 

2025o     2ô3oo 

tour  le  même  acier 

s  clans  les  mêmes  1 

200°  C. 
95o 
535o 

35oo 

56oo 

75oo 

8^5o 

gi5o 
19800 
Î0400 

trempé 

300"  C.    410"  C. 
3700       3goo 
i435o     i5ooo 
18000     18000 
19300     19 100 
io3oo    20200 
20800    20700 

2l5oO       2l400 
22IOO      2M)5o 

22600    22.400 
à  l'huile  et  reçu 

Mil 

600°  C. 

7")00 

il  100 
17170 
1825.. 
19700 

20300 

2  1 6  ïo 

22250 

•Tablea 

700"  c. 
7000 
i335o 
1  5900 
17100 
1 8600 

2.0000 
20700 
2 1  200 
u\  de  i/K 

5o 

i265o 
17080 
t845o 

20300 
21000 

22120 

il,  ei  i>oi 

i5o 

3oo.  . 

1000 

i5oo 

2000 

2  5oo 

Voir  Tttbl 
pour  échant 

Propriétés  magnétiques 

de  l'acier  au  carbone.  Influence  de  la  vitesse  de  refroidissement 
(C.  Nusbaum  et  VV.-L.  Chenky). 

Acier  contenant 
soufre.  —  Barreai 
de  la  vitesse  rie  r 
force  coercitive  d 

0,8}  "/o  de  carbone; 

cylindrique  de  1""  d 
sfroidissotnent  angine 
minuc. 

S   (1 

3  de  manganèse; 
mièho  cl  de  >'>"" 
l'induction  nidxim 

o,S3  de  silicium:  o,. 
<ie  longueur,  chauffé 
îni  ainsi  que  la  force 

5  de  c 

primili 

magne 

ironip  ;  0,016  de  phosphore; 
eineni  à  8oo°  et  recuit;    la   d 
isante  et  la  perméabilité  max 

0,014  de 
min  ut  ion 
muni;  la 

N  =  numéro  du  sp 
T  =  temps  de  rliai 
a  =  refroidi  à   l'ai 
c  =  refroidi  à  la  t 

Ile   a   BÔo'C.  en  mi nut 

/     =  refroidi  ai 

four; 
refroidissement  de  800' 

C. 

B,5 
15 

F.< 
R 

'..  =  force  coercitive  po 
=  résistance  spécifiqi 

;  'pour  1 
u-  IIm  = 

:rohms. 

N. 

16.  . 

17.. 

18.. 

19... 

20... 

21... 

12 

1 3 

............        1 3 

'i',.            [J-max. 

385 
437 
56           63o 
78           63o 
200            6q8 
90          633 

B15-              B150. 

6i5o           Hiioo 

93oo           16 

9300           [6100 
1 0000           1 63oo 
93oo           16,00 

B.ooo-                   R, 
20o5(>                  loOJO 

20000           io54<> 

20030                 I2JOO 
200  1O                  l/io<> 

20000           ta36o 
20080           11970 

F.C 
'3, 

12, 

10,1 

10,0 
9,2 

9, '2 

8 

M. 
202  5 

.963 

Propriétés 

ms 

ignétiques  des  alliages  Fer-Manganèse 

1  T.  M  v 

KG8H1TA). 

Influenc 

du  manganèse  su 

r  les  propriétés  d'aciei 

au  carbone. 

Impu 

•elés  du 

Si. 
manganèse.     0,  [6 

m. 

le.          C, 

Impuretés  de  l'acie 

C.           Mn. 
r.    0,206      0,1 14 

S. 

P. 

0,06 

INTENSITÉ 

DE    MAGNÉTISATION. 

H. 

I. 

II.            I. 

II.                  I. 

II.              1. 

H.              I. 

H. 

I. 

0,11 

/o  Mn. 

0,6  0/0  Mn. 

1.1  0/0  Mn. 

2  •/•  Mn. 

5  °/o  Mn. 

7,9o/( 

Mn. 

i45 
344 

Mo 

635 
101  5 

I2o5 

120  5 
1 4  î  3 

1617 
1 667 
1688 
1698 
-698 

45          1 1 5  5 
170         1470 
290         1 55 1 

520         i633 

770         1675 

1240         1670 

45          1 1 88 
1  4  5         1 .4  6  3 
325         1615 

470         1660 
735         1702 
980         i7o3 
1208         i7o3 

44          9'8 
144        1229 

480        i4'i5 
73o         i475 
970         1496 

i45           855 

480         1093 
730         11 58 
ioi5          1207 
12.10         1218 

46 
145 
3  20 
495 
820 
96> 
1200 

175 

S  r,  -, 

63o 
820 
920 

0,31 

44 
146 
3i5 
535 
:3; 
958 
1 1G0 

o0  Mn. 
1 172 
1422 
i55o 
i635 
1667 
1668 
.670 

0.8  «/o  Mn. 
4  5         117  2 
i45         1438 
290        1 564 
484        1640 
725        1670 
965        1688 

1200        1690 

1,6  »/o  Mn. 

i45        1  /,  1 5 

290         i54o 
53o         1620 
73o         1640 
968         1648 
1210         1 G  5  5 

3  «o  Mn. 

i45        1 000 

2JO              1075 

43o        n 70 

731        12.40 

1010         1255 
1210         1260 

6,9  «/o  Mn. 

5o              2  I  5 

148          61 5 
290           82.5 
48a          95o 
83o         1020 
ioi5          io35 

9.8  •/ 

148 

290 

435 

/°4 
io65 
1 2 1 0 

Mn. 

64 
187 
264 

426 
534 
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Propriétés  magnétiques  des  alliages  Fer-Nickel  [K.  Honda  et  H.  Takagi  (i)J. 

Valeurs  de  l'intensité  de  magnétisation,  pour  un  champ  de  1400  gauss,  d'acier  au  nickel  : 
I,  pour  acier  <lans  l'air  liquide;     I2  pour  acier  à  9000. 


_^^^^^_        Ni  •/,- 
10.  15.  20! 

1677  i63j  1 47C» 


768 

1399 

46,2 

Propriétés  magnétiques  des  alliages  Fer-Nickel  (T.-D.  Yensen). 

Étude  des  alliages  fer-nickel  contenant  de  o  %  à  100  °/u  de  nickel.  Pour  permettre  la  forge  de  ces  alliages,  il  y  est  ajouté  une 
faible  quantité  de  manganèse  ou  de  titane.  Les  courbes  démontrent  l'existence  de  Fe2Ni;  l'existence  de  FeNi  est  plus  douteuse. 

t  —  température  de  recuit  en  degrés  ('..:  h  =  perte  par  1 

Ni  B  pour 

N°.                              "/„.              /.              [imax.  |J.max  0,2 

20! o,5o    920    1 8200  10000  0,6 

207 1,9(1    940     8200  10000  0,7. 

213 3,85    902     435o  10000  <>.  1 

291......  .   5,68    9'i3    45oo  3220 

21V) 7,33   1064    2i3o  5ooo  0,1 

237 9)6'    92°     810  10000 

29;> 11,10    923      833  890-j 

296 13,87    9>3     475  5ooo 

297. 2i,o3    9^3     276  45oo 

298 38,92    g>3     3o6o  23oo  o,3 

2102.. 5i,o8    923    19600  5200  3,6 

2101 37,90.    923    i45oo  1888  2,6 

2100 66,96    923     3200  55oo  0,2 

28.'i 73,80   93 1    4'-*3o  4400  °)' 


s  pour  B 

=  1000 

O! 

F. 

c 

=  force  coerc 

tive  pour  B  = 

IOOOO. 

B  en  kilc 

gauss 

po 

ur  H 

h. 

1. 

20. 

100. 

400. 

F.  G. 

i3,6 

1  >.- 

.  6 . 3 

i8,3 

2 1 , 2 

1  173 

0,3q 

7,2 

i3,  j 

16,7 

18,6 

21,6 

1900 

o,65 

1,6 

l3,2 

m. 4 

18,6 

21.8 

33oo 

1,10 

4,5 

1 1 ,0 

14,5 

16,7 

'9,' 

2440 

0,80 

r  ,2 

7,6 

1 6 . 2 

19,' 

21 ,6 

4225 

i,45 

o,3 

3,4 

i3,o 

'8,7 

21 ,0 

9270 

3,3o 

o,3 

2,9 

i3,3 

19,' 

21,1 

9430 

3,70 

0,2 

1 , 1 

8,1 

13,2 

19,7 

i3o8o 

5,io 

0, 1 

0,3 

5,4 

13,2 

20,0 

3o3oo 

i3,oo 

IM-I.IEM.E    1)1     SILICIUM    ET    1)1     MANGANÈSE. 


238 9,52 

226 i5,o 

232 3o,o 


Addition  de  0.2 

°/0  de 

i3,3 

i6,4 

18,2 

13,2 

16,6 

'8,4 

16,6 

18,5 

i3.6 

16,9 

18,6 

8,1 

16,0 

'9,2 

10000 
10000 


b.  Addition  de  0,2  »0  de  Si  et  de  0,1  »/0  de  Mn. 

273 8,0    900     i3oo    5200    -  0,1    o,5    5,2  14,  i  19,2  21,9 

272 10.00         900             640          6|Oo          -  0,07       0,2         2,2  12,4  i8,5  21,5 

c.  Addition  de  0,5  0/0  de  Mn. 

2G3 3o,o          93i           3570          4000         1,0  0,8         3,4         9,3  i3,8  i5,5  16, 3 

28!) 54,9           f)3i           2860           43oo         0,1  o,3         2,7         8,7  i3,7  14, 3  14,8 

291 89,9     <j3i     1040     2I00     -  0,1    0.6    3,6  6,7  8,0  8,5 

292 93,3    931     800    2400  0,1    o.3    3,i  5,8  7,2  7,6 

293 99,9    93i      ,00    2000         -    0,4    i,5  4,7  6,2  6,8 

cl.  Addition  de  0,2  °/0  de  titane. 

236 9,9    920     6o5    10000    -    -    0,2    1,7  11,0  18,9  21,3 

247 i5,o           900             4<>5           4o5o           -           -           0,1          i,3  7,3  16, 3  >o,5 

248 20,0    917     240    6000    -         o,o5   0,4  4,8  i4,7  '9^4 

2l!> 23, o    917     187    6000         -    o,o5   o,3  3,6  12,0  i5,o 

c.  Addition  de  0,2  °/o  d'aluminium. 

240 2.3,8           (j5o             700           5ooo           -          -           o,o3       0,2  2,8  12, 1  16, 3 
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Propriétés  magnétiques  des  alliages  Fer-Cobalt  (K.  Honda). 

Intensité  DE   magnétisation  dos  alliages 

fer-cobalt  contenant  comme  impuretés  : 

Fer.. 0,09c. 

0,11  Si        o,3iMn        o,o3P        0,026s 
0, 14  Si         1 ,  j   Fe          ■    '   Mi 

>,a88Cu 
II.            I. 

Cobalt ,.»:c 

11.           1. 

II.            1. 

II.             1 

M.            I. 

II.             I. 

Fe. 

10  o0  Co. 

20  0  0  Co. 

40  «A,  Co. 

70  o/0  Co. 

90  »  0  Co. 

22,1      11 3\>. 
1 1 2         1  i  1 6 

23.3     11 38 
1 12         1  [99 

26,8     1 106 
107         i565 

22,3     11 36 

108         1696 

',8.5       862 
144         '362 

I   if)              1202 

207         1  >  i3 

207         1600 

202         1680 

204         1780 

290              I)J2 

243              I260 

446        1622 

445         170(1 

438         1787 

439         i833 

Ï08              l6l2 

179              l!M 

687         i63o 

687         i73: 

682         i8o5 

C.7  3         184 1 

69I               l646 

720         r  344 

934         1646 

989        Ti: 

928          182.) 

926         i855 

967              1654 

981          i359 

1180        1662 

1170         1730 

1161          1828 

1168         1862 

1208         i655 

1 160         [35g 

5  »  0  Co. 

15  0/0  Co. 

CO  o/0  Co. 

50  o/0  Co. 

80  •/„  Co. 

Co. 

i3,7     m. 7 
1 1 3         1460 

2i.;    1 1 7 1 
1  m       1 5 1 1 

2 j , 3     1 1  Go 
n3         i643 

16        1189 

97         1 702 

47,9     "'9 

i44          i3f>7 

45,4       529 

i44          737 

■A07         i55i 

2o5         1 6 1  > 

207         17J3 

191         1770 

267          1428 

294          882 

457         i665 

i  4  \         1712 

446        i83i 

437         1809 

ïi">         i4/7 

4S1          972 

689        1695 

683         1740 

688         1844 

674         1820 

720         1 507 

71")        104s 

929         170J 

9 '7         17^9 

g3o         i85o 

921         1828 

97C)         i5ig 

976        1098 

1179         1710 

n 69         1755 

1172         1868 

1 1 72         1 829 

1208           1521 

1257         u63 

Propriétés  magnétiques  des  alliages  Fer  Titane 

Propriétés  de  l'acier  magnétique 

K.  S. 

(M. -A.  Honteb  et  J.-W.  Bacon). 

(K.  Honda  et  S.  Saitô). 

L'addilion  du  titane  améliore  les  qualités  magnétiques  du  fer. 

Acier  contenant  de  0,  i  à  0,8  "/0  de  carbone 

de  3o  à  40  0/0  de 

N  =  numéro  de  l'échantillon; 

cobalt:  de  5  à  9  °/0  de  tungstène  et  de  i,5  à  3 

°/o  de  chrome. 

T,  =  titane  additionné  en  •/,; 

ï£  =  titane  fondu  en  »/„  : 

Température  de  trempe  9)0"  C,  à  l'huile  loi 

rde. 

B   =  induction  pour  ;xmax 

B'  =  induction    pour  un  champ  =  ion; 

Magnétisme  résiduel  I,.(C.G.S.)  et  Force  coercitive  F.G.CGaussj. 

H  =  champ  pour  une  induction  =14000. 

Ir. 

F.C. 

N.                  T,.              T,.           Umax              B.              B'.              II. 

2  A....     o,5       0              7120        9000       19 100       2,6i 

3  A....     1,0      0,023      4'îoo        9000       18725      4)^4 
8  A...-      1,0      0,200       44oo       io">oo       i835o       î ,  1  a 

Échantillon  1 020 

226 

»         2. 
»         3. 

1 

28 

221 
24") 

..  .    F 

9  A....      ").o      o,285       4">10       io5oo       19300      4,°5 

»         4 620 

2  >7 

10A....     o,5       o,4oo       '292')       11000       19200       5,90 

ISA....     o,5       o,oo(')5     8175         9000       19^00       2,08 

COL'IlBE   D'hYSTÉRÉS'S. 

Acier  recuit. 

Acier  trempe. 

Propriétés  magnétiques  des  alliages  Fer-Silicium-Titane 

11           I              11            1 

II            I 

M              I 

(M. -A.  Hunter  et  J.-W.  Baconi. 

(Ganss).    (C.G.S.).          (Gauss).      (C.G.S.). 

[Gauss       t  '..   S.) 

1   auss).     (  .  ...  .). 

19        281            67")       1  [5o 

53              5'\ 

58 1       1 171 

L'addilion  du  silicium  améliore  les  qualités  magnétiques  du  fer. 

3o        8o5            771;       1  165 

91            107 

870       1266 

N.                        Si»/,.     Ti0/,.          Umax.          D.               B'.              II. 

7S       12 ',7            960       1  Î7<) 

200         365 

982       1293 

11  B 2,00       0,1        18900       7">oo           -           2,1 

'47       1372           i322       1Ï99 

'9»         909 

.281       i346 

11  B......     2,00       0,1        17400       9000       17200       2,9 

377       i.î  10 

344        998 

12  B 1,2")       0,1         93oo     10000       17J00       3,2 

13  B 1,00      0,1         9900       9200       17)00       3,2 

Action  des  cbocs.  —  85o   chules  d'une   h 

mleur  de  im  ont 

diminué  la  magnétisation  de  6  "  „. 
Action  de  la  température.  —  Pas  de  dimii 

ution  sensible  du 

Propriétés  magnétiques  des  alliages  Fer-Vanadium 

(R.  Djéterle). 

magnétisme  résiduel  pour  l'acier  placé  pendan 

plusieurs  heures 

(J'oir  Tableaux). 

à  ioo°C. 

788 

Magnetismus 

—  Magnetism.  - 

Magnétisme.  — 

Magnétisme 

Propriétés  magnétiques 
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des  alliages  Manganèse-Antimoine  (K.  Honda  et  T.  Ishiwaha). 

Intensité  de  magnétisation  en  fonction  du  champ. 

H.                  I. 

11.             1. 

H.                1. 

H.              1. 

H.                   I. 

II.                 I. 

2  °/o  Mn. 

10%Mn. 

28"oMn. 

40,7'V.Mn. 

55  "/„  Mn. 

70  Vo  Mn. 

iog'g           4 
165,7             6 
244,(5           8 
397,'           " 

6 
3 

>  > ,  1                 4  ,  i 

106.2  9,6 
l64,l               17,7 
2J(),8              34,o 

376,4           5i,8 
5l3,0             76,8 

582.3  88,0 

5i,5          40,1 
io3,5           73,9 
r">7,6           98,6 
260,1          i43,i 
365,6        176,1 
471,0        202,6 
552,9        217,8 

47,4          i7,3 

93,8          37,1 
i43,3           48,6 
218,0           63,6 
293,8           76,0 
395 , i          9° !  4 
498,8         100,0 

5o,8           i5,4 
101 ,0          33,3 
[56,4           5o,4 
239,5           67,5 
386,i           87,2 
465,2          94,0 
586,4         102,7 

5a,4            8,8 
io5,o           i5,7 
173,8           21,7 
232,3             26,6 
3oo,y           3o,2 
423,o           35,i 
532,6          38,6 

5«AiMn. 

Ï3,2 

106,4           "), 

366  !  S               22 ] 

467,8            26, 
'95,9          32, 

8 
? 

20  0/0  Mn. 

104.8  32,1 

167.9  48,8 
23o,7          64,8 
378,2          98,9 
44",o         m,3 

52  5,  7              128,5 

31,4  o;„Mn. 
49,3          49, 6 
99.»           90,0 

(52,0             126,5 

252,8        173,1 

357,2             20(,0 
462,2            23 1,2 

5i3,8        243,8 

47,8  Vo  Mn. 
52,5           17,9 
ioi, 1           34,o 

173.7  5o,g 

263.8  64,5 
354,i           74,9 
-i'33,8           82,4 
529,2           92,3 

60  "/„  Mn. 
52,0          11,7 
103,9           23,9 
169, 1           36,8 

3oo,4           5|,9 
447, «           68,7 
54i,i           71,  \ 

Variation  avec  la 
température  {Voii 
Tableaux  et  Courbes) 

Tempér.  critiques 
3i5°C.et  270° C.  cor- 
respondant à  Mn3Sl)2 
et  Mn2Sb. 

Propriétés  magnétiques 
des  alliages  Nickel-Cuivre-Métal  Monel  (O.-W.  Burrows). 
Échantillon  contenant 66,636 Ni;  29,37011;  i,i3Fe;  1,178  Mn; 
0,16  0;  0,376  Si  et  o,o3i8S.  Voir  courbes  d'induction  pour  des 
forces  magnétisantes  de  o  à  200  i^iins,  suivant  le  traitement 
thermique.  L'induction  pour  le  métal  .Monel  recuit  est  d'environ 
2000  gauss;  pour  le  métal  Monel  trempé,  l'induction  est  d'envi- 
ron 5oo  gauss. 


ynétisantes. 


Ihangement  de  per- 
méabilité (o/0) 


Propriétés  magnétiques  d'un  grand  nombre    de  complexes 
(E.  Rosenbohm). 

(Voir  Mémoire). 


Propriétés  magnétiques  de  la  cémentite  et  du  carbure  double 
de  fer  et  de  tungstène  (K.  Honda  et  T.  Murakami). 

cl  =2,559 

53,70      rf=  i,435 

me  sous  forme  de  tube 


s  de  II.  [  et  *  =  - 


434         13,9         17,2 

53o         53,3         20,8 

Température  critique  2i5°C. 


Carbure  double. 


10G 
i85 
265 


5, G 


6,6 


1  > ,  1  9 , 1 

1 6 , 7         1 1 ,  G 
424  19,1  i3,3 

5!o         23,0         16,1 
Température  critique  4oo< 


Propriétés  magnétiques  de  cristaux  d'hématite 

(T.  Townseni)  Smith). 
îludc  de  cristaux  d'Iiémalilc  :  courbes  de  magnétisation,  hys- 
i-sis  normale,  lnslérésis  alternative  pour  divers  échantillon 
cmalito  (  parallèlement  à  l'axe  do  symétrie  du  cristal  et  obli- 
gent à  cet  axe). 


I  =  I.+  AH  +  fHî; 


1  ,97 


1 2      2000-401 


,i3 


35o-620 
53o  ».o4o 
1 ooo-4ooo 
6oo-4ooo 


Propriétés  de  diverses  variétés  de  magnétite 
(E.  Wilson  et  E.-E.  Hkrhoun). 

urcs  sur  un  grand  nombre  de  variétés  de  magnétite 
îinalion  de  l'intensité  de  magnétisation  et  de  la  suscepti- 
inagnoiiqiie  |  Voir  Tableaux  et  Courbes). 


Hystérésis  magnétique,  induction  résiduelle 
et  force  coercitive  [W.-L.  Cheney  (i)]. 
Mesure  de  l'hystérésis  par  la  métliode  de  l'isthme  modifiée  et 
comparaison  des  résultats  obtenus  par  divers  types  d'appareils 
sur  l'acier  à  o,85  %  de  carbone  recuit,  sur  l'acier  trempé  à 
l'huile,  et  sur  l'acier  K.  S.  (Voir  courbes).  Effet  do  la  viscosité 
inni;iiriiqtic  sur  la  mesure  de  l'induction. 

B,=  valeur  de  l'induction  en  passant  de  Bmax.  à  —  B,r.«x.; 
B2  =  valeur  de  l'induction  en  passant  de  BUiax.  à  zéro. 

Influence  de  la  viscosité  magnétique. 


r  Norvvav. 

B,. 

B2. 

17300 

i5ooo 

20000 

18800 

M   )O0 

22400 

22300 

23200 

227OO 

>3ooo 

22800 

236oo 

24000 

24200 

21000 

Tôle  d'acier. 


4 Go     21700 


Acier  Bessemer. 


12400 

63 

l6q5o 

I45O0 

1-000 

146 

18800 

16600 

1 8800 

322 

20600 

l«)600 

Hiloo 

5  5o 

21800 

209OO 

19800 

690 

22200 

2I800 

20800 

845 

2  2  3  00 

22200 

21200 

10G0 

229OO 

22400 

Malapert. 


Magnetisraus.         Magnetism.  —  Magnétisme.  —  Magnétisme 


Hystérésis  magnétique,  induction  résiduelle 
et  force  coercitive  (suite). 


iM'I.l 

ïNCE  nie 

LA    VIS 

:ositk 

MAGNÉTIQUE  ( 

une). 

AcieràO.S.V 

0deC. 

Aei 

f  à  0,83  °/o  de  C. 

recuit. 

rompe  a  l'huile 

H,„.         B,. 

15,. 

",„• 

B,. 

1!.. 

"„.• 

B,. 

li... 

;  i     i  ■  too 

9600 

4  ■>. 

2/J00 

2200 

670 

iliSm 

1 6700 

1 5o     i  6  i  oo 

i/|(3oo 

S; 

Sloo 

(>8oo 

84o 

I  7600 

17400 

:iio    17900 

16800 

i4o 

i3oo 

ioioo 

10  >  ) 

18400 

18800 

ji  )     igooo 

t84oo 

3i"> 

i44oo 

I  (200 

1680 

20200 

20200 

1 1 10     20800 

•20000 

i'.P 

i58oo 

I  )^00 

2230 

>.  1    )JO 

20800 

l(i'|0        22000 

■20.Î00 

Force  coercitive  F.  C 

ET   INDUCTION   RÉSIDUELLE  B 

MESURÉES  AUX  DIVERS  APPAUEILS  (Exemples). 

I. 

Mesures  avec  p 

■imé.i 

nôtre  Burrows; 

II. 

Mesures  avec  perméa  mètre  Faliv, 

III. 

Mesures  avec 

ppare 

1  d'iuduction  él 

;vee. 

F.  C. 

Br. 

I. 

II. 

III. 

I. 

II. 

III. 

1    100 

1,61 

2,4 

1 ,5 

848o 

10000 

10200 

Fer 

!     IDO 

1 ,70 

2,0 

858o 

10400 

1 1700 

Norway. 

1    200 

i,7' 

2,8 

2,0 

8600 

10700 

12700 

(    ».")<) 

1 ,72 

- 

2,0 

8670 

- 

1J200 

/     JOO 

4,9^ 

5,2 

5,o 

11720 

12500 

I  IOOO 

Acier 

\    I  jo 

3,0 

5)  i 

3,0 

1 1740 

1 2600 

I200O 

Bessemer. 

J  200 

5,0 

5 .  (i 

5,5 

1 1800 

14900 

I27O0 

'     2.5o 

5,o5 

- 

5,5 

1 1800 

- 

13200 

!     1O0 

13,2 

i3,o 

i3,o 

10900 

I  12  30 

10400 

Tôle 

\    I  Jo 

1 3 , 3 

i3,o 

i3,5 

n35o 

II 800 

1  i3oo 

d'acier. 

)?00 

i3,5 

1 S ,  4 

i4,o 

1  i5oo 

12000 

11 800 

(  ,5o 

i3,9 

- 

14,0 

1 1600 

- 

12 100 

L  ) 

42,8 

Irempé  huile.  \   l0 

43,0 

7'.>90 

!   100 

44 

42 

4'2 

6070 

6200 

6200 

Acier  o,85  » 

/o    '    1J0 

48 

46 

44 

-180 

72)0 

G700 

trempé  à  l'eau,  j  200 

5o 

48 

49 

7520 

7"5o 

7700 

1    2JO 

33 

49 

52 

7620 

7800 

8000 

Démagnétisation  du  fer  [A.-W.  Smith  (i)]. 
Étude    de   la    démagnétisation   suivant   le    modo    opératoire 


-   Mél 


e). 


Propriétés  magnétiques  du  fer. 
i°    (A.-W.  Smith  et  Il.-E.  Hammond 

Voir  Courbes. 

2°    (W.-R.  Wright). 

Courbes  anliystérétiques  N(  -,  —  p  )  =  A. 


Temps  de  magnétisation  [A.-W.  Smith  (a)]. 

Essais  sur  4  barreaux  de  fer  suédois  séparés  par  une  couche 
d'air  puis  soudés  ensemble;  voir  courbes  d'hystérésis,  temps  île 
magnétisation  et  retards  de  magnétisation. 


Perméabilité  magnétique  du  fer  et  du  nickel 
(Gans  Richard). 
Étude  df>  la  perméabilité  et  de  l'hytérésis  de  l'acier  dur; 
l'acier  doux,  du  fer  doux  et  du  nickel  (voir  Courbes). 


Propriétés  magnétiques  des  alliages  fer-manganèse  et  nickel 
influence  de  la  température 
(R.-A.  Hadfield,  11. -H.  Woltjiîr  et  II.-K.  Onnes). 
Étude  d'alliages  fer-manganèse  et  fer-nickel  contenant  respec- 
tivement de  0  à  a3%  do  Manganèse  et  de  0  à  i'S°/0  de  nid 
mesures  à  la  température  de  l'hydrogène  liquide  et  de  l'hél 
liquide:   l'existence  d'un   alliage   fer   manganèse   niagnélique  cl 
d'un  alliage  non-magnétique  est  probable  ivoir  Courbes  1. 


Transformations  magnétiques  du  fer  et  des  aciers 
(P.  Dejean). 

Variation  de  l'induction  magnétique  de  divers  aciers  dans  un 
champ  alternatif  d'intensité  maximum  constante,  en  fonction 
do  la  température. 

Les  essais  décèlent  le  point  critique  A2,  ainsi  que  le  point 
critique  \u  ce  dernier  varie  beaucoup  avec  la  forme  des  écl 
lillons.  Champ  démagnétisant;  intensité  réelle  et  apparente  en 
fonction  du  champ;  coefficient  démagnétisant  réel  et  appareil' 
fonction  de  l'intensité  d'aimantation  réelle  et  apparente  | 
divers  échantillons  (voir  Tableaux).  Hypothèse  d'aimants 
menlaires  à  grand  champ  démagnétisant;  champ  démagnétisant 
élémentaire  propre  ;  champ  démagnétisant  élémentaire 
position;  champ  démagnétisant  global.  Los  arrangements  des 
aimants  élémentaires  peuvent  déterminer  soit  les  phénomènes 
ferromagnétiques,  soit  les  phénomènes  paramagnétiques. 


Théorie  moléculaire  des  substances  ferromagnétiques 
(K.  Honda  et  J.  Ôkibo). 


Moments  magnétiques  du  fer  et  du  nickel 
(J.-Q.  Stewart). 

Mesures  de   K  =  2  —  —  r-r  où  U  =  moment  des  moments  cl 
e        Al 
M  =  moment  magnétique;   les  valeurs   trouvées   ne    sont  pas 

égales  à  i,i3  x  10-7,  c'est-à-dire  que  K  est  une  fraction  de  2 

Vo 

_c   M  A 

de  K  :  K  =  — r Exemples 


-> 

o,3 1  5 

3 

4 

.    ..     o,3i"> 

....     o,3i5 

.     0 , 3 1  "> 

590 

6 

7 

8 

....     o,3i5 

....     o,48 
0,48 

880 

3  20 
34o 
520 
54o 

9 

10 

. . . .     0,20 

Il 

0  20 

2 

13 

0,1 3 

0 , 1 3 

730 
64o 

14 

5 

....     0 , 1 3 
....     o,i3 

}6o 
l'.-o 

0,40 

0,58 
o,84 


Malapert. 


Magnetismus.  —  Magnetism.  —  Magnétisme.   —  Magnetismo. 


Moments  magnétiques  du  îer  et  du  nickel  (suite  \. 

Nickel. 
N°  d.  I.  F.C.  M.  • 

16 o,5o  i-20  3o  1,4  o,6o 

17 o,5o  ioo  3o  i,o  o,4<> 

18 o,3i  ioo  28  o,3g  [,3o 

19 o,3i  8o  28  o,33  i,3o 

20 o,3i  160  28  0,6  o,4o 

21 o,25  110  38  o,i3  o,5o 

Propriétés  magnétiques  des  cristaux  de  fer 
aux  températures  ordinaires  (K.  Beok). 
Voir  Tableaux  et  Courbes. 

Propriétés  magnétiques  des  solutions 

(M.  Centnersver  et  C.  Rajchinstein). 

Élude  des  solutions  aqueuses. 

Mj  =  poids  moléculaire;      C  =  concentration  en   poids0/,,;     /<„  =  jj 

ù  h  =  hauteur  de  l'élévation  du  liquide  et  H  =  intensité  de  champ 

,,,[,, ■„!,•   ,1,-'  m  I   .lisMUh    y.us   l'action  (lu    eliarnp    niu« iiotiqu.-   é^al 

1  unité  C.G.S.);     A  =  100  h„       g  M. 

Sel.                                       M,.  <:"/„.  Axio".  Axio6. 

FeCl3 162,23  m  234,o      7'363 

»  i62,23  40,71;  186,6   72.31 

> [62 ,23  3o , 60  1 42 , 7   7563 

>»  162,23  20,35  93,1   7512 

»  162,23  10,20  44,2   7453 

S04Fe i5i  ,92  19,22  81,6      6576 

(N032)ÏMn.' .......  '.      1  r<s  -  •')'•      65,'3g      267  ,'g      7228 

SO.Mn... rSi'oo   34'a4  l83,5   8o52 

MnCl2 125,85      43,71  269,9      7G86 

CoClj 126,89      33,54  1 46 , 8      5676 

»  126,89   11,25  45,6   5565 

H.,0 18,016100  — 4,0  — 7,03 

Action  de  la  température  sur  l'aimantation  rémanente 
et  L  aimantation  spontanée  (A.  Perriek  et  G.  Balachowsky). 

Voir  courbes  d'aimantation  pour  le  nickel,  le  fer  de  Suède,  le 

fer  du  commerce  suivant  la  température.  Exemple  : 

Nickel. 

Aimantation  en  °/o  de  la  valeur  initiale  I. 

Températures  croissantes. 

I.  191°.        220».       250'.       270'.        305°. 

70 85,4       83,5       75,7       73,3       56.9 

96 88,2       S.),  7       7X,7       75,3       62,4 

i44  -  -    84,5       80,0       74,3       69,3       58,8 

i45 89,5       81,1       72,4       70,0       58,5 

217 86,5       79,5       74,1       68.0       58,3 

218 86,6)       81 ,3       74,4       71/2       60,0 

Moyennes 86,0      81,8      74,9      71,2      59,1 

Températures  décroissantes. 
I.  191°.       220°.        250°.       270°.       305°. 

De  70  à  2.33....     86,4      81,3      ',5,0      70,9      58,3 


Action  de  la  température  sur  l'aimantation  rémanente 
et  l'aimantation  spontanée  [suite). 
Températures  croissantes. 
I.  190°.       220°.        250°.       305°.       342°. 

De  68  à  228....     85,9      80,5      74,3      58,1       31,8 
Température  de  disparition  de  l'aimantation  dans  un  champ 
nul  :   pour  le  nickel  t  =  36i"2;     pour  le  fer  de  Suède  /  =  763". 
L'aimantation  rémanente  varie  suivant  la  même  loi  que  l'aiman- 
tation spontanée  des  éléments  et  ceci,  quelle  que  soit  la  valeur 
initiale  choisie. 


Variation  du  coefficient  de  température  des  aimants  perma- 
nents avec  la  forme  (  E.  Gumlich).  (  Voir  Mémoire). 


Action  de  la  température  sur  l'aimantation  du  Nickel  dans 
le  voisinage  du  point  de  Curie  [P.  Weiss  et  A.  Piccard  (i)]. 
Voir  Courbes. 


Influence  de  l'hydrogène  occlus  sur  les  propriétés  magné- 
tiques des  métaux  (D.-l\  Smith).  Voir  Tableaux  et  Courbes. 


Influence  de  l'hydrogène  naissant  sur  les  propriétés  de 
l'acier  magnétique  (J.  Coulsox). 
Le  moment  magnétique  d'un  aimant  permanent  diminue  quand 
cet  aimant  est  placé  dans  une  atmosphère  d'hydrogène  naissant; 
suivant  le  temps  d'exposition  et  la  température,  la  diminution 
varie  de  19  à  4  %■  (  /  oir  Courbes  et  photographies  ). 


Propriétés  magnétiques  du  fer  en  poudre;  influence  de  la 
pression  (B.  Speed  et  G.-W.  Elmen). 

Voir  Courbes  de  magnétisation,  de  perméabilité  et  d'hystérésis. 

pour  des  échantillons  de  fer  recuit  et  non  recuit,  à  différentes 

pressions. 

(,  [A  =  perméabilité   maximum 
(  [x0=  perméabilité  pour  H  =  o 


•nples  de  perméabilités 


Fer  éleclroly tique  forgé. 7800  2.5o 

Acier  fondu  recuit 710  i'ii,5 

Acier  fondu  trempé 170         58 

Fer  fondu  recuit 620  175 

Fer  fondu  non  recuit 240         69,4 

Fer  en  poudre,  recuit,  comprimé  à  2J4000 

pounds  par  pouce  carré. 55o        80 

Fer  en  poudre,  non  recuit,  comprimé  à  ■>  jj  000 

pounds i56         52 


Magnétisation  par  rotation  du  fer,  du  nickel  et  du  cobalt  et 

nature  de  la  molécule  magnétique  (S.-J.  Barnett). 

L'intensité  magnétique  intrinsèque  par  rotation  et  par  unité  de 

vitesse  —  a  été  mesurée  pour  divers  échantillons  d'acier,  de  cobalt 


et  de  nickel 


(ï-«-î)- 


i  4,8    5,6    6,0    6,5    5,9    6,1 
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Moment  magnétique  et  effet  Richardson 
i  A.-P.  Chattock  et  L.-F.  Batks). 


Détermination  de 


— ;  pour  le  fer  ol  le  nickel,  par  une 
l.loX   io-'    ' 
méthode  balistique.  Pour  trois  échantillons  de  for,  les  auteurs 

ont  trouvé   ; ;  é^al  à  0.507.    o,5oi  et  o,5oo.    Pour  le 

i ,  1 3  X  i  o  "  ' 
nickel  K  =  o,5o5  x  i .  i3  x  10".  (  T'oir  Mémoire). 


Propriétés  magnétiques  de  barreaux  de  fer  et  d'acier 

dans  des  champs  intenses  [W.-L.  Cheneï  (a)]. 

Mesure    des    inductions,    de    l'hystérésis,    de    l'intensité    de 

magnétisation  et  de  la  réluclance  de  barreaux  de  fer  et  d'acier 

par  la  méthode  de  l'isthme  modifiée  (J  oir  Courbes  et  Tableaux). 

Intensité  de  magnétisation  de  divers  échantillons  : 

I  pour 


H  = 


"2\YA  . 


)  294 

)  295 

(  296 

(  297 

\  298 

)   299 

(300 

1  301 

)  302 

y  303 

f  304 

(   -  

(  -  

1747 

IJCI 

1679 
1 729 
1695 

1667 
1 698 

i56?( 
i5/,5 
i564 
i6i3 
1795 

1686 

1672 

i665 
1C7  » 

i6.ii 
i665 

I  )<)0 
I  )2  > 

Acier  magnétique 

K.S.. 

1  JID 

1 53o 

Fatigue  du  fer  et  du  nickel  sous  l'influence 
de  champs  magnétiques  alternatifs  (W.  Brown). 

La  fatigue  F  =  — rr —  (Voir  T.  A.,  197.2,  658). 

Champ  transversal.         Champ  longitudinal. 
t.  dT  ï\      "  d~  ~F. 

Nickel     (rigidité  790  x  io6gr/cm2;     c  =  i,5  X  io5). 

0 u,5  o  11,0  o 

1 11 ,0 


Fer    (rigidité  810  x  io6£ 


6,9 


0,290 
o,3oo 


Propriétés  magnétiques  des  alliages  fer  silicium 
dans  un  champ  magnétique  alternatif  (A.  Campbell). 
Voir  Courbes  d'hystérésis  pour  des  barreaux  de  fer  siliceux 
placés   dans    un    champ    magnétique   alternatif   de    fréquen 
variable;  mesure  do  la  perméabilité  des  barreaux  recuits. 
Pour  II  variable  de  0,0002  à  0,002..     h  =  6,0  x  I0  g  x  B«,s 
Pour  H  variable  de  0,002    à  0,02..     //  =  6,6      io-«  >   B'.4 

Propriétés  magnétiques  du  fer 
dans  un  champ  alternatif  de  haute  fréquence  (L.-T.  Wii.son). 
Varialions  avec  un  courant  à  100000  et  à  i5ooooo  pétiode! 
par  seconde  |  Voir  Courbes). 

Propriétés  magnétiques  du  fer.  Influence  des  champs 
magnétiques  continus  et  alternatifs  [A.-W.  Smith  (3)]. 
Etude  de  la  perméabilité  et  de  l'hystérésis  du  fer  soumis  à  des 

champs    continus    et    alternatifs   superposés    (fréquence    r>oo) 

{Voir  Courbes). 

Démagnétisation  par  choc  et  par  courant  alternatif 
(C.  Shenfer). 
Étude   sur  des  aimants   qu'on  laisse    tomber  10   fois   d'une 
hauteur  de  1"1  sur  une  planche  de  sapin. 
\\d  -  champ  démagnétisant; 

B  =  induction  après  magnétisation  à  saturation  (circuit  fermé); 
Bd  =  induction  après  de  magnétisât  ion  partielle  (en  circuit  1  m  vert); 
B'd  =  induction  après  chocs; 

S       =  perte  due  à  la  démagnétisation  partielle  ("/„); 
3,      =  perte  due  aux  chocs  %• 

Hd.  B.  hd.  n'd.  8.  S,. 

o 7200    7200    C980     o      3  ,o5 

i5 7200    7200    7000     o     2,37 

3o 7200    7200    7010     o     '-«,67 

37 72OO      70;0      697O       2,23     1,42 

35 7200    6860    6800     4,70  0,88 

36 7200    6520    6710     9,4o  0,76 

38 7200    5730    5760    20,2  °j'7 

4o ...  7200    4680    4670    35,o  0,21 

42 7200    3170    3170    57,5  o 

Action  du  courant  alternatif  (Voir  Courbes). 

Magnétostriction  du  cobalt,  du  fer  et  du  nickel 

(H. -A.  Pidgeon). 

Étude   de   l'effet   Wiedemann   et   de  l'effet  Joule  pour  des 

barreaux   de  cobalt   pur;   comparaison  de   ces  effets  pour   le 

cobalt,   le  fer  et  le  nickel;  influence  du  traitement  thermique 

(Voir  Tableaux  et  Courbes). 

Magnétostriction  du  nickel  (S.-R.  Williams). 
Étude  photographique  de  l'effet  Joule  et  de  l'effet  Wiodemann 
pour  le  nickel  (Voir  Mémoire;. 

Action  de  la  torsion  sur  les  propriétés  magnétiques  du  nickel 

(T.  Gnesotto  et  M.  Binghinotto). 

Élude  de  la  torsion  :  i°  pour  i  constant  et  H  variable;  2"  pour 

H  constant  et  i  variable  ;  3°  pour  i  et  H  variables  (  Voir  Tableaux). 
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Magnetische  Suszeptibilitàt.  —  Magnetlc  Susceptibillty. 


Composante  horizontale  du  champ  magnétique  terrestre 

(  W'.-A.  JliNKlNS). 

Il  =  o,3a36  iin  méthode); 
H  =  0,37,4 5  (2'  méthode). 


Magnétostriction  de  l'acier  (F. -E.  Hackktt). 
Étude   (ie   l'effet   Joule   et  de  l'effet    Wiedemann  ;    effet   d( 
l'hystérésis;   influence  de  la  démagnétisation:  élude  et  vérifi- 
cation de  la  formule  de  Knott  {voir  Mémoire). 


SUSCEPTIBILITE 

Susceptibilité  de  l'eau  pure  (A.  Piccard  et  A.  Devaud). 

Coefficient  d'aimantation  à  20"  C. .      /.  =  —  0,71992  x  io-° 
Susceptibilité  magnétique  à  2o"C. .     y  =  —0.71864  x  io-G(*) 


0*àf  =  2o°C.   y ;  =  107, 8x  io-°±o,3    xio~6    cro.,=:  1,587  x  10'* 
N0àf  =  2O*C.   y—    48, 7X 10  «±o,2ÎX[o-6    7S0=i,o'nxio4 

Nombre  de  magiîétons //0;  =  7,08        «^0  =  9,20 

n       ,     ,    a    n     ■  (  C  =  o,o3i58  pour  0* 

Constante  de  Curie j  C  =  o^  pour  NÔ 


Susceptibilité  de  l'air  et  de  l'eau  (L.  Brantj. 

Susceptibilité  de  l'air y  =  —  0,02878  x  io~s  à  t  = 

Susceptibilité  de  l'eau y  =  —  0,74(378  x  10-6  à  /  = 


Susceptibilité  des  oxydes  d'azote,  etc.  [Také  Sonk  (i)]. 


ISUOgazeuxet  liq 
N,03  liquide.  .. 
N,04  liquide.... 

N,05  solide.... 


4,54    XI' 

0,429x11 
o,2oGx  H 


Azote  cliimiquem1  pur. 
Azote  atmosphérique.. 
Argon 


=  10°C.  (0.  Maass  el  W.-II.  Hachter). 

susceptibilité  de   H202  égale  —0,88  x  io-°  (calculée  ( 


prenant  pour  l'eau  la  valeur  y  - 

valeur  y ;  =  - 


io-°  et  pour  l'air  1 


Susceptibilité  du  palladium  (A.-E.  Oxley). 
Influence  de  l'hydrogène  occlus  {voir  Mémoire). 

y  inactif. -+-  G,  '(6  x  io-G  à  t  =  20nC. 

/actif varie,  suivant  le  temps,  de         3,65  x  io-G  à  5,34  X  10- 


Susceptibilité  du  platine  et  du  palladium  (  W.  Koi-r-j. 

Platine.... y   =  i,o34  3  x  io-c  t—\-]' 

Palladium y   =  5,296   x  1  o~6  t  =  1 7 

Diamagnétismc  du  platine. . .     /</  =  —  0,14  x  io~6 
Kianiiignétisnie  du  palladium.     'y\i  —  — o,54xio-6 

".  =  constante  de  Curie  =  / ;(T  —  9)  ;      n  =  nombre  de  magnéto 

Pour  le  platine jO  =  - ^absolus  »  =  8 

1                                      (%  =  —  1(117°  absolus  «=9 

Pour  le  palladium 0  =  —  227^8 absol.  «==8,1 


MAGNETIQUE 

Susceptibilité  du  platine  et  du  palladium  1  M. -G. 
Platine.  Palladium. 


i 

006 

628 

0 

7  3.  M 

0 

9708 

685 

0 

3i,5 

73,5 

0 

9260 

N.l86 

agi 

I 

',  s ,  (3 

0 

8  34o 

35m 

G 

82,7 

0 

83a6 

290 

2 

C 

/. 

-  T  - 

8 

/.' 

7» 

=  —  0 

C 

0 

=  0,0c 

i663 

h» 

/  x  I06. 

0,8076 

o,77()3 

i,o3a 

0,9814 

i,o35 

T. 


290,3     5,255 

629,4 

3,o33 

3-23,0     4,939 

713,6 

2,720 

37l,0      4,5-20 

291,5 

5,2Go 

478,8     3,771 

645,0 

2,947 

333,o     3,48i 

721,5 

2,676 

290,5     5,243 

566,4 

3,299 

356,7     4,629 

55i,3 

3,375 

543.8     3,4-28 

Al 

Susceptibilité  magnétique  de  l'aluminium  (K 

iminium  o,8  °/0  de  Fer. . .     y  =  +  0,695  x  10  G 

y  =  +  0,600  X  IO-6 

»          0,42  0/0  de  Fer.. .     y  =  -+-  o,G85  x  106 

»          o,24%deFer...     y  =  +  o,65    xio"1 

Honda 

t  =  65 

t  =    1 

t  =    1 

8°C. 
7°C. 
8°C. 
8"C. 

Susceptibilité  de  divers  corps  dans  de  faibles  champs 
magnétiques  (O.-E.  Frivold). 


;.  ;  Mesures  par  rap| 
+  /x106.  A/xlO6. 
Tellure. 


55 —o,233 

171,6....  — 0,299 

366,5.    ..  — o,3o2 

63i —0,296 

894 — o,3o4 

Soufre. 


203 , 5 
365.  o 
566,o 


Antimoine. 

. ..  —0,64 

. ..  —0,704 

...  -o,75o 

•  •  — 0,745 

...  — 0,741 


r/..ir=+  0,027: 
+  -/x106. 
Zinc  (suite). 


171,3. 
266,0.. 
365,o.. 


141,6. 
235,o. 

366, o., 


63o,o. . 

762,0. . 
895,0.. 


.     — °,i3g  0,0006 
Argent. 

-+-0,07  0,02 

+0,092  0,004 

.     +0,096  0,002 

+0,073  0,001 

+o,o5o4  o,ooo5 

+0,0401  o,ooo3 

+0,0262  0,0002 

+o,oo55  0,0009 

+o;oo58  0,0008 
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Susceptibilité  du  manganèse 
(R.-A.  ll.UHiian,  C.  Ciikxicviui;  cl  l'.n.  (iii.NEAUj. 
Manganèse  en  poudre,  à  t  =  i8°C.  : 

•/ =  m...  x  i<>  ''■        (erreur  <  2%). 

Manganèse  fondu  dans  l'hydrogène,  /  varie  suivant  le  traite- 
ment et  la  quantité   dïivdrouène    occlus   de    -+-'6,")  x  10  c   à 
1  ■'.,)      10   ». 


Points  de  Curie  du  fer  et  du  nickel 
d'après  P.  Wuiss,  A.  Piccard  et  A.  Cahrard. 

Pour  le  nickel 0  =  363°C. 

Pour  le  fer 0  =  78',"C. 


Susceptibilité  moléculaire  du  nickel  et  du  cobalt  (  L.  lîu  int  i. 
Nombre  de  magnétons. 
Nickel...     /,„  =  o,oo4J23;  n=i6,oo5; 

Cobalt...     fc,„  =  o,oio362;  «=24,498. 


Susceptibilité  du  mica,  de  l'aluminium   et  de  la  tourmaline 
[E.  Wilson  (3)J. 

Susceptibilités  rapportées  ;t  l'unité  de  volume  =  /vol.. 

Mica. 

Mesures  de  yVoi.  pour  de  nombreuses  variétés  (voir  Tableau). 

Aluminium. 

7» 


H'. 

Si. 

Fe. 

Cu. 

Ni. 

Mn.     Co 

Densité.    x'Î0c. 

25... 

0,14 

o,3i 

- 

- 

_ 

•2.7i5        4,95 

II... 

0,39 

2,37 

0,10 

i,39 

- 

2,770       9,^7 

23... 

0,44 

o,36 

0,09 

- 

,78     - 

2,730      9,80 

22... 

o,3; 

o,43 

1,08 

1 ,2g 

_ 

2,747       6,48 

20... 

o.37 

1,10 

0,06 

2, 25 

_ 

2,736       3,57 

2(5... 

0,33 

o,56 

- 

- 

-     '-9 

1    2,770       2,76 

Tourmaline 

d. 

/.vol.  X  10'. 

Bleue 

ombre 

opaque 

!  : 

,186 

,206 

de    85,9  à  io3,6 
de  iii,5  à  i32,6 

Rose.. 

o,3i 

Susceptibilité  de  différents  cristaux  (M. -G.  Fotx). 
Sidérose    (cristal    sous    forme   de    cylindre  de  génératrices 
parallèles  à  l'axe  ternaire,  contenant  35,ii°/0  de  fer  et  1,16% 
de  manganèse). 

ptibilité  parallèle  à  l'axe; 


Va  e'  '/.-.  perpe  n  dieu  lai  r 


5  à  l'a 


T. 


/..,.=  z  m°yei 

(a- 


.       IJ2.6  84,5 

•  129,8  79.1 

120,9  76,1 

.     111,9  72.I 

.      io5,3  69,3 

•  97,o  66,1 
lantation  croît  plus 


i8o,3 

111,2 
8 ',,2 
7'),  i  "> 
75.9 

69!  3 
65,9 


io3,6 

96,2 
9o,9 


l'indique  la  loi 


375,5. 
4oi ,5. 

Le  coeffici 
de  Curie  géi 

Dioptase  (CuSi03H20).  —  Valeurs  de/,,,  (cristal  prismatique). 
T 870  224^7"      27-,?2        289^1 

~/m  X  I06 21,1  10,9  9,18  8,80 

/_!)  =  — 4o  X  IO-6. 


Tables  internationales,  1917-1922 


Susceptibilité   de    différents    cristaux   (Al .-G.  Foex)   (« 
Sulfate  de  manganèse  à  4H20. 


01,6 61,65 


84 1  1 5 
68,81 
65,93 
66,01 
64,34 
63, 19 
de  Curie 


65,71 
65, 81 
64, 14 


66,56 
66,46 
64,89 
63, 61 


Sulfate  ferreux  ammoniacal  SO.Fe,  S()r(NHv),,  6HjO. 
/.moi.—  coefficient  d'aimantation  moléculaire;        M  =  392,2. 


Zmnl. 
0,01278 
0,Ol695 

0,0190! 


■  Série. 

T. 

/mol. 

.90, 

7     0,01271 

89 

0,0404 

88 

0,0420 

87 

o,o432 

86 

>o,o48o 

lusse  température  (  2 


Susceptibilités  de  corps  divers  [E.  Wilson  ( 
(E.-F.  Herroi  :n  et  E.  Wilson). 
Stiseeptibi/ités  rapportées  il  /'imite  de  masse 


Sulfate  de  manganèse.  . 

Pyrite  de  fer 

Kenyte  (densité  2,573). 
Fianldinile(ZnMn)OFe203. 


(rf=5,oo).. 


45 


Serpentine  verte /  varie  de  1 35  à  169 

Granit  gris '. 764 

Magnétile  Fe3CH(rf  =  5,o6) o,6i5 

Pléonasle  (Mg,  Fe)0  A1,03  (d  =  3,8) ■>..',  ,3 

Automolite  ou  gahnite  Z11O.  AU03  (d=  3,6»).. .        i3 

SpinelleMsO,  A1,03  (d  =  3,54) 0,62 

Corindon  À!,03  (d  =  3.98) —  0,34 

Saphir  bleu  A1203  (d  =  3,68) 1,19 

»        (Siam)  (rf=  3,993) 1,43 

Rubis  (Mvsore)  A1203  (d  =  3,96  ï o,47 

Hématite  rouge  F"e203  (d  =  4,80) 23 

n      "  (rf=4,t)i) 36,8 

Hématite  brune  2Fe203,  3H20  (d  =  3,70) 3i  ,6 

(FeMg)O,  (CrAl)tO,  (d  =  3,88  ) 56,5 

(rf  =  4,i5) 79 

Ni(OH)2 18,3 

NiO 53,7 

CoO 74,5 

Co;,04 /  varie  de  .9  à       j3,6 

Co,Oj 3',,3 

MnO 81,0 

Mn3Ch ••       68,0 

Mn.Oj 67,0 

MnO, ••••       66,2 

Cr,(OH  ),,,  H,0 45,5 

Cr*0, '9i 

Cu20 l,a 

Cu(OH).,,  CuO 

CuO • *  3,8 

Zn(OH,i —0,487 

ZnO... -o,3o5 

Alj03,  2H,0 —0,337 

A1203 -0,098 


Malapert. 


Magnetische  Suszeptibilitàt.  —  Magnetic  Susceptibility. 


Magnétite.  Action  de  la  pression  [E.  Wilson  (3)]. 


M;.» 


Fer  pisolitique  (Dolgeliy  i 0,01  ( 

Dolérilc  (Whilwïck,  Leicester).  0,004 

(Owlhorpe,  Xottingham).  0,0047 

(Soulhwell,  Nottingham).  0,0021 

iii(Moiii)tSorrel,Leicester).  0,0018 


pas  d'aller alion. 

pas  d'altération. 
$  augmentation 
(  de  8  °/0  env. 
\  augmentation 
I  deioO/„env. 
(  augmentation 
(      très  faible. 


(5o       pas  d'à 


Susceptibilité  de  la  magnétite  et  des  oxydes  de  fer  natu- 
rels et  artificiels  [W.  Koi>i>  (loir  Tableaux  et  Courbes), 
R.-B.  Sosman  et  J.-C.  Hostetter]. 

Relation  entre  les  propriétés  magnétiques  et  le  pourcentage 
d'oxyde  de  fer  contenu.  (Voir  Tableaux  et  Courbes);  la  suscep- 
tibilité magnétique  croît  d'une  manière  approximativement  pro- 
portionnelle au  pourcentage  de  FeO,  Fe3Oï  et  Fe:tOi. 

Point  de  Curie  pour  la  magnétite  (0  =  5g3°5  1 
(P.  Weiss,  A.  Piccard  et  A.  Carraud). 


Oxydes  de  terres  rares  (E. -II 

t-C.        T»abs.         •/  ■  10".     /T 

Oxyde  de  gadolinium  (à 


(i>  99 
38 119 
383o.8 
38593 
3873i 
38783 
38849 


o             573  67,8 

Oxyde  d'erbium  (à  99,6  %,)• 

o            293  189,1  55406 

333  (67,2  55678 

o              393  142,6  36042 

o             453  124,4  56354 

o             5i3  110,1  J6462 

o             553  102,2  565i6 

Oxyde  de  dysprosium  (à  99,5  %)• 

o              2g3  2j4,i  685g 1 

o              333  207,4  69064 

0              393  176,7  69443 

o              j53  lJ3,9  69717 


rILLIAMS). 

X(T+12)     1 
7o). 

39680 
397°9 

3977< 
^97^7 
39690 
39663 


>79'i 
5793  5 

>79<>7 


Oxyde  de  néodyme  ( 

296  29,3 


Oxyde 


de  samarium 

99,  >  "/"  •■ 


452,4  19,8         8957 

556  16,6  9229 

Oxyde  de  lanthane 


72125 
72089 

/o)-  •/•T+u.x.c, 
8  9962,0 

7  9963 ,  ") 

5  9828.7 

6  9960,0 

Oxyde  d'yttrium 
(à  99,5  %>)• 


Oxydes  de  terres  rares  (suite). 
I "aleurs  de  /  X  ioG  obtenues  pur  Williams  et  Lév 


Oxyde  d'yttrium.. .... 

»       de"  lanthane 

»  de  néodyme  . . . 

»  de  samarium.  .  . 

»  de  gadolinium.. 

»  de  dysprosium. 

»     _  d'erbium 


Métaux  alcalino-terreux  [P.  Pascal  (5)]. 
Susceptibilités  moléculaires  et  atomiques  des  métaux  alcalino- 
terreux  en  combinaison  (d'après  yCau  —  —  7,2  x  10-7). 

JÙX'O1-        x.xio1.  Z.X'01- 

Gl(OII), —  2.3 1  —  82  —  82 

SOvMg,  7H0O....       —  1 3  >  7  —111)  , 

COJMg,  3 Ho ()....       -  727  —  n5  j  1IJ 

F,Ca —  2S1  — 155 

S(\Ca —496  — 160  f  ,R 

SÛ4Ca,  i/2ll,0...       —  557  — 156 

COjCa —  382         —160  \ 

F,Sr —  372  —246  1 

COjSr —Î67  —245  -215 

S04Sr —  579  —243  \ 

Ba(Oil),.  8II0O..        —i56g  — 38o  ) 

F,Ba —  5u  —385  / 

SÔ.Ba —  713  —  377  >  —378 

(N03)îBa —  665  —  38 1  \ 

CO,Ba.. —  58g  — ^'7  ) 

L'additivité  du    diamagnétisme   des    métaux    alcalino-terreux 
combinés  peut  être  admise  dans  leurs  sels  normaux.  Seuls  s'écar- 
tent légèrement  de  cette  loi  les  chlorures  et  bromures. 
Pour  le  calcul  de  /„,  on  admet  : 

X.xio1.  XaXio1.  Z,xio'.  X.xio1. 

N03  =  — 142  S04  =  — 336       (10,  =  —  222       F  =  —  63 

(OH)"=—   74,5       Br    =—  3o6      Cl     =—201 


Susceptibilité  de  sels  anhydres  [P.  Theodorides  (nj. 


combinaison  clii 


=  l/3RCm;     n  =  nomb: 
aile  de  température. 


Sel. 

1       ' 

C. 

c,„- 

0. 

v. 

-"-.■ 

n. 

SO4C0.  .. 

55o 

0,020  5l 

3,179 

—29,92 
— 19,07 

—  9,4<i 

28162 
28o3i 

25,o6 
24,9- 

;[(S04),Fe 

]|27o 

230 

55o 

0,0212  ) 
O  02I 17 

u>h 

—lÙ 

—18,5 

—  17,6 

(2040 

■!2.i'tfi 

■•■«,97 
28,93 

l     0 

270 

0,02827 

4,267 

—  ig,o3 

—  {,64 

32('>3o 

29,o4 

^8o 

330 

0,02829 

1,272 

—  12,25 

—  3, 3  J 

32636 

29,05 

CoCl,.... 

•1      <> 

>■'") 

0,0242.() 

3,1   H 

+  47,2 

-+-  '  4 ,99 

■<8o36 

'  i,'.)'» 

Ni  Cl,.  ... 

\     0 

i3o 

0,01004 

1 ,3oi 

+  77,6 

-+-5(),7 

1801  ) 

16.0 1 

")i5o 

5  00 

0,01118 

+  37.8 

+26,1 

19010 

16,92 

Mn  CI*.... 

•1     « 

5-5 

0,03225 

4.097 

-1-   3,1 

-t-  0,736 

31967 

28,45 

MnO 

1    ° 

3i6 

i55o 

o,o5368 

3.S08 
3,534 

-496 
-4-7 

-i3o,o 

-118,0 

30820 
29690 

27,43 

(iib 

26,43 

Malapert. 


Susceptibilité  magnétique.  —  Suscettibilità  magnetica. 


Susceptibilités  de  sels  anhydres  (suite). 
les  résultats  confirment  le  nombre  entier  29  pour  la  saturation 

magnétique  de  l'ion  Mn"  du  sulfate  <  chill're  indiqué  par  Cabrera  i. 

Los  valeurs  suivantes  ont  été  obtenues  pour  les  coefficients 

d'aimantation  spécifiques  des  ions  Fe*",  Co",  Miv  et  Ni"  dans 

trois  sulfates,  un  oxyde  et  trois   chlorures,  à  la  température 

de    ■','('.. 


<10«. 


<106. 


MnCla 110,96 

CoCls 96  ,29 

NiCIs 45,57 


(S04)oFe, 
SO4C0... 
50»  Mil... 

MnO 

La  courbe  de  1 //_  en  fonction  de  la  température  du  com- 
posé Cr203  présenté  un  minimum  a  <;<>°  ('..  :  elle  est  rectiligne 
à  i")o°,  mais  la  droite  se  brise  à  3io°.  Coude  et  minimum  sont 
réversibles. 

Les  moments  atomiques  de  Mu**  dans  MnO  et  MnCl,  solides 
et  dans  la  dissolution  de  MnCL  étudiée  par  Cabrera  forment 
une  progression  arithmétique  avec  la  dilïérence  d'un  magnéton. 
Théodoridès  : 

(  de  3ir>°  à  35o°         n  =  26, 43 
(  de 


MnO  solide. 


MnCU  solide de 

Cabrera  : 

MnCls  en  dissolution.. . 


=  28,45 


Susceptibilité  magnétique  de  divers  sels  (M. -H.  Belz). 
Susceptibilité  mass. 

Sel.                                  du  sel  anhydre.  fC. 

Fel'.l, 90,7       10-e  i5,4 

FeSO-.,  7ILO 74,0X10-6  16 

FeSO,,  (X1U),S0,,  (ill,() imxio-'  ifi 

NiClï.... 39,5  x  io-«  i5 

NiSO,.  -II.,0 29,9  X  10-s  16 

CoS01;  7 11,0 61,9x10-*  16 

CoCI2 8i,3  X'io-6  20 


Susceptibilité  des  alliages  cuivre-zinc  (R.-H.  Weberi. 

Voir  Tableaux  et  Courbes. 


Susceptibilité  des  aciers  au  nickel  [  K.  Honda  et  H.  Takagi  (2)). 
t°C.   xxlu6.    '-x 


2°/oNi 


795  4*5 5 o  0,0208 
lOn,'0Xi  »?  =  os.  490. 
996  3 1,6  0,0 > 1 7 
948  33,o  o,o3o3 
873     34,6    0,0289 


816     35 


>-.X:> 


720  36,9 
30o/?Ni   m  =  o>,3-ji. 

993  |0,I  O,02J0 

887  47,6  0,0210 

781  54.6  o,oi83 

7o5  79,2  0,0145 

654  83,7  0,0120 

6i5  i3i,o  0,0076 


5  %  Ni  w=i»",  58o. 

io38  28,8  0,0347 
9*7  29,9  o,o334 
806  32,9  o,o3o4 
755  33.6  0,0297 
654  35,i  0,0285 

150/oNi    ;«  =  (r,;»3. 

I02i     36.»     0,0276 

935       39. S       0,O25l 


il     IOb,3        O,O092 

»/0Ni   m=o5,384. 
99»     39,5 


go5  45.5 
812  54,6 
734  66,8 
669  81,9 
611  142,5 


xlO6. 


xlO-{ 


8<>/oNi     m  =  08,820. 

1048       32, O      O,03l2 

935  34,9  0,0287 

795  37,7  o,0265 
704  4°, ^  0,02.46 
676  47,7  0,0210 
23«/oNi   /«  =  <r,34ï. 


40%  Ni   /h  =  o«,564. 


Susceptibilité  des  aciers  au  nickel  ( 


80«/„NTi 


687  118,7 


60o/oNi    «/=„«,  368. 

i     38,o  0,0263 

iï.i  0,0226 

60,2  0,0166 

79,2  0,0126 

77.  i    110,8  0,0090 

7  ii    1  i',  i  0,0070 

|    691     190.0      o.ooVi 

90°/,,  Ni    ///  =  o«,359. 
!     17, s     o,o56a 


70%Ni  ot  =  o«,426. 
1100  3o,2  o,o332 
1007  38,4  0,0261 
916  49,3  0.0203 
829    71,2    0,0141 

769  98,6  0,0101 
708  (53,5  o,oo65 
678  2i6,3     0,0046 

100°/oNi   m=oe,379. 

1 1 7 1     7 , 7  S     0,129 


Alliages  zinc-fer  1  E.  Lehmann  i. 


Alliages  nickel-cuivre  (  R.  Gans  et  Fonseca 

/•Courbes. 


Alliages  fer-silicium  i  A.  Sanfourchk). 

Les  valeurs  de  0  sont  les  suivantes  :  Ot.  =  point  de  Curie 
observé  à  l'échauffcment  et  0,.  =  point  de  Curie  observé  au 
refroidissement. 

8e.  8r. 

Fer  pur 1 365"  i3io" 

Fer  contenant  o,5 %  de  silicium i355  1294 

»     r        »    1342  1281 

i,5      »    r342  1259 

»        2            »      I297  122  5 

»        2,  ")          »      I297  I  195 


Alliages  antimoine -bismuth 
(Isnardi  et  R.  Gans). 


'•  Tableaux. 


Susceptibilité  magnétique  du  cuivre  rouge  fondu; 
influence  du  fer  contenu  (L.  IL  Marshall  et  R.-L.  Sanford 

Étude  du  cuivre  rouge  contenant  de  o  à  0,75  °/0  de  fer,  lundu 
puis  recuit  i5  minutes  à  625"C,  puis  8  heures  à  8oo°C.  et  enfii 
16  heures  à  8oo°C.  Examen  microscopique.  Les  propriétés  magné- 
tiques ne  permettent  pas  de  déterminer  d'une  manière  précise  le 
pourcentage  de  fer  contenu  dans  le  métal  fondu.  La  susceptibilité 
magnétique  e^t  très  modifiée  par  le  traitement  thermique  (voi, 
Courbes);  il  n'existe  pas  de  relation  simple  entre  la  suscepti 
bilité  et  le  pourcentage  de  fer  contenu. 

Malapert. 


Magnetische  Suszeptibilitàt.  —  Magnetic  Susceptibility. 


Susceptibilité  magnétique 
des  alliages  manganèse-antimoine  (K.  IIondv  et  T.  Ishiwara). 

Variation  avec  la  température. 


" 

6 

/ 

\ 

' 

/ 

\ 

t 

i 

1 

> 

i 

/ 

/ 

1 

3 

W° 

— 

f 

1 

1 

) 

: 

i 

; 

) 

5 

) 

r 

> 

: 

) 

8 

> 

!h 

)       IIK 

Alliages  de  manganèse  (R.-A.Hadfield,  C.  Chéneveau  e 
1  D2 '  Trempé  eau  à  i  o 


620.... 
1339.... 
1313  C. 
14-24  B.. 
1109  D.. 
1414  A.. 
1343  A.. 
1453  B.. 


1798   H, Fondu  au  four  à  >5o°C. 

1010  F Trempé  eau  à  io5o°C. 

1010  N 


c»/»- 

Si»/.. 

i  ,5o 

_ 

i,54 

_ 

o,88' 

- 

i,4o 

_ 

o,83 

_ 

o,8o 

_ 

o,6o 

_ 

i,34 

- 

0,  iq 

6,i5 

0,48 

- 

1.94 

o,4o 

i  ,04 

o ,  27 

Géneau; 

MnVo- 


-  Exemples  de  susceptibilités  de  di 
Ni»/,-        Cu»/0.       C.-V„.       W7o 


7,93 

35  + 

7,q6 

83— 

7,q« 

5a- 

7,9(> 

67- 

8,06 

>9— 

8,00 

18— 

7,56 

9.40000 

8,08 

154  — 

7,68 

21  + 

Susceptibilité  magnétique  de  divers  liquides  (G.  Athanasiadès 

Substances.  t\                  d.  —  /  x  106. 

Toluène 29  o,855  0,66 

Xylène 29,5  o,85  0,70 

Chloroforme 29  i,4o5  o,85 

Acétone 29  0.79'i  o,5i 

Alcool  méthylique 29  0,785  0,493 


Benzène. 


HCI.. 


29 


N03H 29 

»      3ï 

Benzène 3o 

»     26 

Alcool  éthylique 27 

»  26 

25,5 


1,696 

>1,68^ 

',67 


Glyer 


28 


Susceptibilité  de  mélanges  de  liquides 

(A.-W.  Smith  et  A.-W  Smith). 
X  x  10» 


Acétone  et  eau. 

a  0,372        - 

3,6  o,5go  o,586  -t-0,6 

5,2  0,614  0,608  +0,9 

3,2  0,628  0,629  — o, 1 

(\  ,3  o,65o  0,649  +°,  ' 

0,4  0,67°  °,o7i  — 0,1 

9,8  0,697  0,700  —0,4 

0  0,714 

Acide  acétique  et  eau. 


.,596 
.,637 
,,674 


Acide  acétique  et  benzène. 


0,660 
0,691 


661     -0,17 


Acétone  et  alcool  éthylique 

Alcool. 

o  0,619         ~  " 

i4,8       o,63o     o,635     —0,7 
o,648 


3o,9 
53,3 

74,5 


) .  676 
0,692 


0,694 


Malapert. 


Susceptibilité  magnétique.     -  Suscettibilità  magnetica. 


Susceptibilités  moléculaires  du  phosphore 
et  de  quelques  composés  phosphores  |  I'.  Pascal  (i)]. 

1\<:JIS)3. .......        -900       1  - .— -     P      =  -  too  x  m  " 

Pif,.  Il,it —1668  P      =  —  io3 

PO.  II. N'a —  335  P0,  =  —  18") 

P03HNa -   165  P0»  =       ■,• 

P(  OC,  11.,), 1049  POï  =  —  a'to 

P(OC6Hj)3 -i836  P03  =  — v.32 

P  blanc —  263  P     =  —  263 

PÔ(C,H,)3 —  9i<")  PO  =  —  217 

PO(NHC6Hs)a...      —'2oi«  P0=  —  j/i| 

CH,PO(OCsH8)ï..      —1529  P03  =  -3i3 

PO,  X, i,ll —   566  P04=  —  353 

POtH,CîHs —680  PO-,  =  —  3  55 

PO, M'.. Il,), -u53  P().=:-353,5 

1"  Dans  tous;  les  dérivés  incomplètement  salures,  le  diama- 
gnélisme  du  phosphore  ou  des  groupements  oxyphosphorés  est 
fortement  atténué. 

J  Dans  ces  mêmes  dérivés  non  salures,  le  phosphore  et  les 
eaux  oxyphosphorés  possèdent  une  individualité  magnétique 
constante,  savoir  : 

-100  x  10    s     POg=    -  1 S 5  <  10   ':     P03  =  —  337  X  10  7. 
•s    nombres    forment     une    progression    arithmétique    dont     la 
>n  est   la  susceptibilité  atomique  —  |0  x  10  '  de  l  oxygène  des 
foin  lions  alcool  ,,(i  élher-owde. 


Susceptibilités  moléculaires  de   quelques  composés 
de  l'arsenic  [P.  Pascal  (t.)]. 
/.,.■ 

ASI    C,,   I];;    I-; _,-('„,.,  „  -7  \S  =  — 206XI0~'' 

(CH3)îAs  — As(CH3)3 —iooo  As      =  —  io\ 

0:„H,i2AsCl... '....' -.155  As      =-212 

(C«H,)îAs(OC6IIs) -1826  AsO  =  — a5o 

As(OCcH5)3 — i.)5o  As03=— 348 

(As0»)sBa3 — i84a  As03=— 354 

LMI,i:l.()II,C,iIlJA!?J.„    Il  ,(>..    — 2',6i  As      =      21  J 

(t:6lls')3<  01I)o —2107  As      =—  .',3o 

(C,Hs)3AsO —1991  AsO  =—428 

(dl3i.AsO(OHj.... -  799  As02=  —  474 

CH3AsO('ONa)2,  H2() ......    —  mil*  AsO,  =  -  5i 4 

AsO(ONa)j,  i2H20 -2400  As03=-5a3 

i°  Dans  les  dérivés  incomplètement  saturés,  le  diamagnetisme 
de  l'arsenic  ou  des  groupements  oxyarsénieux  est  fortement 
diminué. 

5  Dans  ces  mêmes  dérivés  non  saturés,  l'arsenic  et  les  radi- 
caux oxyarsénieux  possèdent  une  individualité  magnétique  cons- 
ulte, savoir  : 
As  =  — 209x10  7;  AsO  =  — 25oxio  •:  As03  = — 35ixio -" 
Ces  nombres  forment  une  progression  arithmétique  dont  la  mi- 
ion  est  la  susceptibilité  atomique  —  40  x  10-1  de  l'oxygène  des 
onctions  alcool  ou  élher-oxyde. 

3"  Dans  les  dérivés  do  l'arsenic  au  maximum  de  saturation, 
on  remarque  la  constance  du  diamagnetisme  des  radicaux  sui- 
vants : 

As=  —  43o  x  io~7;         AsO  =  —  428  xio-"; 
As02  =  — 474  x  10 -'■■,         As03  =  —  5t8  x  10-". 
4°  De  môme  pour  les  autres  éléments  de  même  famille  : 
/,„■ 

SbFe3. —  455XIO--      Pb"'=- 268  x  10-" 

(r*H»J3Sb —  1822  Sb'"  =  — -239 

(C»Hs)3Sb(OH)2..       -2383  Sbv  =  _  6gd 

(CéH$)3Bi —1969  Bi'"=— 406 

(C6H3)3Bi(N03)2..       —2545  Biv=-r,98 


Susceptibilité  des  acides  stanniques  [P.  Pascal  i  3  i|. 
Susceptibilités  moléculaires  des  acides  stanniques. 

SnOl  ONa)j,  3HS0 y „,  =  —  986  x  10  ' 

CHiSnO(OH) /,„-—  >i 

Sn Jta  =  —  29'.>  X  n.   7 

SnO(OH)i /»,  =--(i7'-i(1;)  x  i»  ' 

Sn(OH)4 X«*a  — 600      10   ■ 

Snseeptihililés  sjx'eifiqucs ,  xuivant  la  teneur  en  eau  n/„. 
Teneur.       /,  xlD". 

Acide  slanuique  para  (de  Sn; 20,5         — 3,56 

Sn ( OH )*  (théorique) 19,4        —3, 21 

Ortho  (de  SnCl4  etNH») 19,4        -3,56 

Ortho  (deSnCU  et  MI3) ni,;  3,  [5 

Meta  (  de  Sn  ) [2,1         —3,22 

Sn 0 (OH )2  (théorique) 10,7        --2,78 

Ortho  (de  Sn CU  et  NHg) 9,6        —3, 20 

Sut), '    o        —  2.71 

Au  cours  de  leur  dessiccation,  aucun  des  acides  stanniques  pré- 
cipités ne  possède  les  propriétés  magnétiques  prévues;  il  y  a 
par  contre  accord  parfait  entre  les  valeurs  directes  el  les  valeurs 
calculées  pour  les  susceptibilités  spéciliques  des  mélanges  de 
bioxyde  d'élain  pur  et  d'eau  de  mémo  composition. 


Susceptibilité  du  silicium  et  de  quelques  dérivés  siliciés 
[P.  Pascal  (4)1- 
Sii  OC.II,  1,..  .  .       •/,,,  =  —  i38o  x  10  "     et    —  1374  X  10-7 
Si20(OC,H,-,  )„..       /./«  =  —  2173  X  10-7     et     — 2169x10  7 

Si |  X»  =  —    !  1°  x  IO "l  \     Mov.  —  127  x  10-7 

!  /.„  =—    12Î  x  10 -M 

Si20 

Si(OH)« 

SUO(OH)6... 
SiO(OH)2.... 


X****"    29î 


Moy. 


16x10-' 

|'2    X   IO" 


Toutes  les  formes  de  silice  hydratée  se  comportent 
quement  comme  un  mélange  pur  el  simple  de  silice  an 
d'eau;  il  n'existe  pas  d'acides  définis  dans  les  silices  h; 


hydre  el 
./dralées. 


Susceptibilités  moléculaires  de  quelques  composés  du  soufre 
[P.  Pascal  (»)]. 


S04(C2H5)s 

S04Ba 

S,0SK2 

C2Hs(S03,  C2H3) 

NOH(S03K)j 

NH2fdl(S03K)(S03H).. 

NH,(S03H) 

(Cr,îl3),SOo 

S03(C2I1S)2 

SOjNa,,  7H20 

o:,H3S02),Mg.  -11,0... 

(C2Hs)2SO 

S203Na2 

S,0cBa,  211,0 

S406Ks 


869x10 

--    S04 

= 

7'ï 

SOv 

= 

002 

S04 

= 

8l8 

S03 

= 

"79 

S03 

= 

973 

so3 

= 

1289 


S03     =  —  223 

S0a   =-179 
so    =--  137 

S2Ô3  =  — 434 

S206  =  —  5Go 
St06=-874 


Malapert. 


Magnetische  Suszeptibilitàt.  —  Magnetic  Susceptibility. 


sulfates    possèdent    une    individualité 
savoir  : 

47XIO- 

dires    fur 


t|'es  foi 


Susceptibilités  des  composés  du  soufre  (suite). 

0  Les  groupements  S02,  S03,  S04  des  siilfone.s,  sulfonal.es  et 
" tique    constante. 


H.--;     SOt=  —  336  > 


piiiicm.  une  progression  arithmétique  de  raisoi 
qui  est  la  susceptibilité  atomique  de  l'oxygèm 
'  —  élher- 


2"  Le  groupement  S203  de  l'acide  Iiyposulfureux  =— 43'(x  io-T; 
Idillï'iede  S0;  de  —  (1  5o  —  j6)  10  7  qui  sépare  le  soufre  des 
rcaptans  de  l'oxygène  des 


3"  Les  sulfites,  suliinales  et 

sulfoxvdes  ont  la  molécule  non 

saturée 

S0=  — 137      10  ";     S02  =  —  179x10-";     S03  =  — 223xio-7, 

progression  dont  la  raison  est  encore  46  X  10-7. 

Susceptibilité  de  solutions 

de  Ni  Cl2  dans  l'eau 

i  L.  Brant). 

Susceptibilité  de  solutions 

de  CoCL  dans  l'eau 

(L.  Brant). 

/..noy.  X  10=. 

0,001  M —  0,74239 

o.oioM -  o,7o3o4 

o,iooM —  o,3o84i 

1  ,000 M -+-  3,66Co 

2,oool\I +  8,o333 

3,765M -+-15,7968 

JCmoy.  x  10=. 
o,ooioi8M...    —  0,73621 
0,01018    M. .     —  0,64148 
0,1018      M. .      +  o,3o334 
1,0186     M. .     +  9,7819 
2,o353      M..     -t-2o,3o5" 

0.001  M  =  oml,ooi  par  litre;         <=  2o°C. 

Sels  de  cobalt  (H.  Thumpli^h). 

de  sol   pour  mol. -gr.desel); 

ym=  susceptihililé  moléculaire  de 

la  solution; 
n    =  nombre  de  magnétons  : 
C    =  constante  de  Curie. 

Solutions  de  CoCL   dans  l'eau. 


495,' 


17,5 

4-20,263 

io343,6 

3,004 

24 

36 

18,6 

-+-  4  ■  ï  i  5 

Io3og,2 

3,006 

2.4 

37 

16,5 

+    -i  ,  |8<) 

10398,0 

3,010 

24 

39 

18,4 

-+-    0,321 

10400,  j 

3,o3i 

17,-3 

+  0,329 

io483, 7 

3.046 

24 

53 

17,9 

—  0, 191 

[ 0549, 6 

3,o69 

24 

63 

—  0,184 

10689,1 

3, 101 

24 

76 

18,2 

—  o,5i7 

10104 

2,943 

24 

12 

17,0 

—  o,5o8 

10300 

3,o45 

24 

53 

Solutions  de  SO.Co  dans  l 

eau. 

.4,1 

+20,3iq 

104  !o,4 

2,994 

24 

32 

16,  x 

+  20,o88 

io3o4,5 

2 .  986 

24 

,29 

■4,9 

+20,239 

io3go,3 

2,991 

24 

,3i 

16,6 

-t-   4,487 

io3o4,2 

2,984 

24 

,28 

i5,8 

-+-  4  ,5oo 

io33o,8 

2,9»3 

2  4 

,28 

1.4,7 

—  4 ,5o3 

io38  >,  1 

2,9*7 

24 

,3o 

.7,6 

17,4 

î  0^335 

i,.i  n,,, s 

3,o46 

04 

,53 

,57 

Solutions  de  CoCL  dam  l'eau  et  Co(N03)>  dans  l'eau 

{voir  Tableaux). 
n  varie  de  24,3  à  2.4,7;  valeur  moyenne  arrondie  n  =  24,5. 


Sels  de  cobalt  (  B.  Cadrera,  E.  Jimeuo  et  M.  Marqlin.y). 

La  constante  magnétique  du  Co"  change  réellement  selon  la 
concentration  de  la  dissolution;  le  nombre  de  magnétons  calculé 
pour  chaque  concentration  varie,  mais  si  l'on  prolonge  les  deux 
branches  de  la  courbe,  on  trouve  pour  CoCL,  (N03)2Co  elSCHCo 
les  nombres  entiers  n  =  25  et  n  =  24. 

Co"  est  supposé  former  deux  complexes  différents  au  sein  des 
solutions;  l'un  correspond  aux  concentrations  faibles,  l'autre  aux 
concentrations  fortes.  A  Co"  libre  correspondent  2  5  magnétons;  au 
complexe  des  concentrations  fortes  correspondent  24  magnétons. 

En  ajoutant  H  Cl  aux  solutions  diluées  de  CoCL  et  N03H  à 
celles  de  (N03)2Co,  il  se  produit  également  un  changement  de 
la  constante  magnétique;  dans  ce  cas  //  =  25  magnétons. 

(Voir  Tableaux  et  Courbes). 

Sels  de  fer  [B.  Cadrera  et  E.  Moles  (i)]. 

Chlorure  ferrique. 

Dissolutions  de  FeCl3. 

T  variable  de  291»  à  29/,"  (Exemples). 

m.  /xlO1.  Cra.  n. 

2,io5o —     5,536  3,754  27,24 

4,162 —     3,862  3,791  27,37 

8,247 • —     0,52i  3,82i  27,48 

I2,35i -f-  2,9 1 6     3,867  27,65 

2.3,864 +  12,981     3,993  "18, 09 

48,260 +34,680  4, ioi  28,46 

1)0,710 +72,416  4,'5o  28,64 

148, 63o +124,40  4,191  28,78 

Dissolutions  de  FeCl3  avec  HC1.       M  =  mol.  11  Cl/mol.  FeCl3. 

M.  y.,  x  10".  Cfc  ri. 

0,154 —0,1082  3,964  27,09 

o,3i3 +o,46.84  4  , 1 3  4  28,59 

o,48o +o,4845  4,2.32  28,92 

0,673 +0,4182  4,272  29,  o5 

1,224... +0,2876  4,294  29,13 

2,880 +o,i5go  4,287  29,11 

6,923 +0,1 34o  4  , 3 1 7  29,21 

Dissolutions  de  FeCl3  avec  N03H.       M'  =  mol.  NO.II/mol.  IV CL. 
M'.  Z.xlO1.  Ci>.  n. 

0,1 5o — 4 '4°  3,973  28,02 

0,3475 +2547  1,190  28,78 

0,721 +i324  4,281  29,09 

i,45o +1646  4,32i  29,22 

2,826 +422.1  4,386  29,44 

4,i85 +5o83  4,41 1  29,52 

Dissolutions  de  FeCl3  avec  NaCl.         M'  =  mol.  Na Cl/mol.  FeClj. 
M".  X.xlO'.  Cfc  n. 

8,387 — 44o5  3.887  27,72 

i5,5o — 4100  3,c)o5  27,79 

48,97 +0617  4,075  2.8,38 

88,68 +8334  4,274  29,06 

Nitrate  ferrique  et  fehripyropiiosphate  de  sodium. 

Dissolutions  de  (N03)3Fe. 

m.                                 X.xiO1.              Ci-e.  n. 

o,53o4 —  4,383o           3,73i  27,16 

1,412 +  o,3o44          3,729  27,15 

2,837 +8,3470           3,85o  27,58 

5,53o +22,835o          3,975  28, o3 

Malapert. 


Susceptibilité  magnétique.        Suscettibilità  magnetica. 


Sels  de  fer  (suite  i. 

Dissolutions  de  (NO»)sFe  avec  NO,  H 

M        mol.  NO  H/mol.  I  NO,)sFe. 

M  /,   ■    10'.  Cf„.  n. 

0,1376. +0886  3 ,970  28,01 

o.T!1: +223i  4,o46  28,28 

0.6-ii1 -+-53o4  4,226  28,90 

6,8646.... +6217  4,275  29,07 

t,337 •     +6715  4,3io  29,19 

2,714 +7477  4,387  29,19 

Dissolutions-  de  fcrrip\  rophosphatc  de  sodium. 

m.  y,      LO1.  Cfc  n. 

1,1.  M' 28,',;  3,280  25,46 

so,a64. -296,7  3,:>g4  25,90 

îi,4o8 3oi,o  3,457  26,14 

60,780.... 3o3,6  3,479  26,22 

Solutions  de  SOFe. 
[B.  Cabrera,  E.  Moles  et  M.  Marquina(2  i. 
m.  /,,.  CFe". 

0,0129? ■•■     °,OI'97  3,5ig  26,37 

o,o>343 0,01190  3,521  26,28 

0,05491 0,01189  3,559  26,52 

0,11600 0,01227  3,6io  26,71 

o,i4go3 0,01181  3,5i3  26,35 

Sels  de  cuivre  [B.  Cabrera  cl  E.  Moles  (2)]. 

=  grammes  de  sel/gr.  de  solution;        T  variable  de  292°  à  29'!°. 

m.  y.x  10\  Ce.  ». 

Dissolutions  de  SO.Cu. 

0,1377 1 5  5 , 8     0,4669     9,61 

0,1460 i54,6    0,465g    9,60 

0,1124 i56,8    0,4706    9,64 

0,0772 '56,7    0,4700    9,64 

o,o536 i58,5  0,4708  9, 65 

o,o3oi... i59,3  0,4724  9,66 

o,oi5o 1  58, 3  0,4740  9,68 

Dissolutions  de  CuCl,. 

o,3665 i52,4  0,4547  9,48 

0,13/8 i53,2  0,4603  9,Ji 

o,o5o3 1  54  , 1  0,4660  9,60 

Dissolutions  de  (N03)-2Cu. 

0,5090 i4i,2  0,4272  9,19 

0,3571 r53,2  o,  J6o5  9,54 

0,2380 153.9  0,4643  9,58 

0,1190 [54,6  0,4662  9,6o 

0,0484 'J5,9  0,470g  9,65 

.es   résultats   obtenus   concordent  assez  bien   avec   ceux  de 
Liebkneciit  et  Wills  : 

__ Valeurs  à  18°. 

S04Cu.  "       CuCi^  (N03)sCu. 

m-     Z.xlO'.         m.      /„,xlO\  m.     /,„:-.  Il) ■•. 

(*)...     0,0772     137,7  o,oSJ7     1 55,9  0,1190     1 56,6 

(2)...     0,0679     •57,5  0,0577     137,1  0,0797     [56,o 

(3)...     o,o536     i58,o  o,o5o3      i56,o  0,0724     137,0 
(')  Cabrera  et  Moles       (2  )  Liebknecht  et  Wills.      (3)  Cabrera 
:t  Moles. 


Sels  de  cuivre  (P.-E.  Cherbuliez). 
Dissolutions  de  1  N0:,  ),Cu.        n  =  nombre  de  m 

(NO  l,Cu°/o-  t'C.         y;u       10». 

'2,52 i6,3  i5g4,(j 

37,20 16,1  i5g8, 7 

17,  o5 1  5,7  [6o8,4 

2, 1 1<) .  [5,8  [6i6,3 

o,'o'iJ2 15'.  i  i629.\s 

0,0171 16,2  [628,5 


9,549 

9,537 

9,58,, 


9,648 
--  9,5. 


Sels  de  manganèse 
|  B.  Cabrera,  E.  Moles  et  M.  Marquina  (i)]. 
Les  sels  de  manganèse  suivent  la  loi  de  Wiedemann  < 
limite  des  erreurs  expérimentales. 

T  =  température  absolue;         /„,  =  susceptibilité  ni, ,1c,  ni 


SO.Mn,  4 11,0. 

SO4M11  anhydre. 

■/m.      x(T+o»,5). 

T.               /,„.       /.(T 

7     0,01488      {,3o3 

293,9      o,oi33o     4 

SOiMn. 

o,3633 290         o,oi5o38         4  , 3  7  >         29,40 

0,2779 290         o,oi5o2|         4,370         29,39 

MnCL. 

o,3845 291    0,014953  4,358  29,35 

0,2770 290,5  o,oi5oi3  4,383  29,43 

o,i566 291    0,014999  4i38o  29,42 

(NO:j)-,Mn. 

0,4809 290,5     0,01  igSj         4,357         29.34 

o,3847 290         0,014943         4,366         29,37 

o,i83> 290,5     o, oi4833         4,332         29,26 

Pour  le  manganèse,  le  nombre  de  magnétons  est  franclienu 
fractionnaire  ;  il  est  à  remarquer  qu'à  l'inverse  de  ce  qui  arrive 
pour  les  sels  de  chrome,  le  nombre  de  magnétons  dans  les  solu- 
tions de  Mn"  est  supérieur  à  celui  des  sels  solides. 

Sels  de  chrome  (J.  Balta  Elias). 
Étude  des  solutions  de  cliromihydrine  vert 
[CrCI2(H20)4]Cl-r-2H20 
et  violet  [Cr(H20)6]Cl3. 

La  constante  magnétique  de  ces  deux  sels  est  la  même;  elle 
est  indépendante  de  la  concentration  de  la  solution  et  obéit  à  la 
loi  de  Wiedemann. 
L'hydrolyse  des  deux  sels  en  solution  aqueuse  abaisse  la  valeur 

Malapert. 


Susceptibilité  magnétique.  —  Suscettibilità  magnetica. 


Sels  de  chrome  (J.  Balta  Elias) 

Sels  de  chrome  (B.  Carrera  et  S.  Pina)  (suite). 

(suite). 

m.                       T°.           X,„xlO'.        CSr. 

n. 

de  l;i  constante  magnétique  (composés  basiques) 

par  addition 

Cl2Cr  (exemples). 

de  quantités  croissantes  de  HC1  ces  composés  sont  dé 

trouve  pour  l'atome  de  chrome  19  magnétons. 

11,89 291,2           9879          2,889 

23,89 

10,75 291 ,2            9856          2  883 

23,87 

Chlorure  vert. 

4,493 291,8            9685          2.838 

2.3,68 

Solution  1.         m  =  o,3ii4. 

',2  35 292,1             9704           2,847 

1,216 295,5             9705           2,880 

23,72 

23,85 

Heures.                      T°.            ;m  x  101.          C<;[". 
0 293,34           60198            1,784 

i8,77 

(SOv)2OCr2  violet  (exemples). 

23 297,62           6o435           1,801 

18,86 

C/«". 

•45 297,92          59270           1,785 

18,78 

12,10 290 ,3           1 1 82  5           1 ,  726 

18,47 

I91 299,98             V,ii7             1,789 

18,80 

3,8io 298,2           11785           1,769 

18,70 

576........      29(1.83             39107             1,791 

18,81 

2,001 290,8           1 1910           1 ,736 

18, 32 

8o9 296,12          59(72           1,789 

1,963 289,8            I2lo3            1,765 

18,68 

Solution  2.         m  =  0,1963. 

Cl,  OCr2  violet  (exemples). 

0. ...     293,73          60962           1,801 

48 292,74           5971»,;            1,781 

4o8 296,85           59473            1,796 

399 297,11           60028           1,798 

18,86 

18 ',84 

1 8  . 8  3 

1  ï ,(')() 5 .....  .     289,0           12.327           1,794 

6,691 291,0           12096           1,772 

6,223 289,3           12290          1,791 

2,469 290,0           1  ■  i  3  7 1           i,8i3 

3,86o 289.1           ii  633           1,694 

18, 83 

18,71 
18,81 
18,92 
1 8 ,3o 

Solution  3.         m  =  o.o^Sdl 

2,068 291 1,  5            1  1 371            1 ,694 

18,  3o 

0 292,47           S9748 

18,67 

1  SO,  >,0Cr2  vert  (exemples  1. 

17 292,65           59280 

■8,  '<: 

i.igo 298,6           iii36           1,674 

'  s ,  1 9 

70 293,61           59274 

18,  38 

n.322 491,4            11 268           1,653 

18,18 

43oi 295,35          39164 

18, 6| 

3,912. 293,3            in35            1,644 

18,02 

Solution  4.         m  =  o,o.33'|.3. 

0,999 ..      292,0           n  086           1,666 

18,11 

0 292,65           60019 

18,70 

CI4  0  Cr2  vert. 

109 295,35           59i53 

18, 65 

4,863 292,8           1 .36-           1,676 

2,279 291,6           11426           ',678 

1 8 ,  20 
1  8 , 2 1 

Solution  5.         m  a  0,01724* 

1,739 292,8            n43o           i,685 

i8,25 

0 291,-1           601 18 

389... 294,28          59897 

18,73 
'8,77 

(  S0t  )i  0  Cr2  4-  S04  H2  ;     CL,  0  Cr2  +  H  Cl  (  verts  et  violets), 
n  varie  de  17,92  à  18,78. 

Chlorure  violet. 

Les  sels  chromeux  donnent  pour  Cr"  n  =  24  magnétons;  les  sels 

clirotniques  donnent  pour  Cr'"  n  =  19  magnétons;  il  est 

possible  que 

Solution    1.          ni  —  o,ai5a. 

les  sels  ox\i  luomiques  obtenus  par  oxydation  directe 

les  sels  chro- 

nieux  ne  correspondent  pas  à  une  constitution  unique; 

,1  doit  s'agir 

? 299,32           59129 

18,75 

d'un  mélange  de  deux  sels;  le  nombre    He   magnétons 

du  Cr'"  dans 

3 •        29(),)',           59147 

18.— 

ces  sels  est  fractionnaire  et  inférieur  à  19 

■>o 3oi,ii            59889 

18,77 

Dans   l'iiypoihèse    que    le   cation    de   ces   sels    >  Cr 

_  0  -  Cr  < 

219 297,92            588 11 

18,70 

constitue  un  système  rigide,  on  n'obtient  pas  non  plu 

s  un   nombre 

886 297,76           58|i2 

Solution  t.         m  =  0,1014. 

.8,64 

entier  de  magnétons. 

D'après  B.  CvbricrA  et  M.  Marqiina,  l'addition  de 

SOvH,  aux 

0 296,24           6 1 7  r3 

18,99 

solulions  de  (SO\)3Cr2  détermine  d'abord   une  ba 

sse,  ensuite 

46 297,92          5gio3 

18,64 

une  augmentaiion  de  la  constante  des  solutions  v 

3rtes,  tandis 

7°8 299,0/,           59027 

18,73 

que  SOiNa2  produit  une  diminution  continuelle  : 

(S0,)3Cr2+S0,H,. 

0 293,88          60286 

18,71 

M  =  mol.  S04M,/nJ(jl.  (S04)àCl-2;        T  =  200°  C.  en 

moyenne. 

116 296,50           39913 

18,82 

M.        z,„x  10r'.              M.        Xm>  10fi-              M- 

•/,„  x  10». 

0,192       11 54 4             G, 793       ii36(               8,35 

»           11673                 »           11 355                » 
o,3.j7       1 1236              i,i/l          1 1332              1  1 ,  j 

12104 
12198 
12426 

Sels  de  chrome  (B.  Cabrera  et  S.  Pina). 

S04Cr  (exemples). 

o,5()6       ii345             3,o|          11619             17,45 

12290 
1244 1 

n. 

>>            11271              3,76         12898                 » 

12460 

'0,16 '92V7            9861           2,897 

6,81 292,2              9837           2,883 

23,93 
2.3,88 

(S04i;!Cr2  !-S0iNa2. 

4,25 293,3              9819           2,890 

23,90 

M'  =  mol.SU,Na,/mol.  (SOJâCr,j         T  =  2900  G.  en 

moyenne. 

2,222 293,2            9718          2,85g 

23,77 

M' 1               3               7              10 

10 

',124 293,3            9738          2,866 

23,8o 

/v„iXio'....      11 509       1  1  37 1        11 296       1 1 1 35 

1  1 2 1  t 

Malapert. 


Magnetische  Drehung.  —  Magnetic  Rotation.  —  Rotation  magnétique.  —  Rotazione  magnetica.     801 


Susceptibilité  moléculaire  des  solutions  de  sels  de  fer,  de  manganèse,  de  cobalt  et  de  chrome 
t>    =  volume  de  dilution  d'une  molécule-gramme; 


X„xlO«. 

Chlorure  J'etrique  a*. 


jo 

100 

25o 


1243,9 
1218,0 


26,90 
26,78 
26,  ïo 
26,30 


Chlorure  fer 
i3o3,o 


1245,7 
1195^9 


25,58 

26,41 
26,3o 
25,90 


Chlorure  ferrique  c 


ia.45,7 
1218,0 


1278,9 

1 278 .  i 
1262,5 


•i(i,«)i 
26,80 
26,5o 
26,38 
26,00 

rrique. 


n63,5 

Sulfate  ferrique. 
i438, 6  28,80 

rvii.i         2h,  i5 
i3n,6  27, 5o 


Sulfate  fern 
ii36,C> 


Chlorure 

Ii84,l 

1  1  jo,0 

H45,5 

1094,4 

1084,0 

to63,8 


Vitrate  de  cobalt. 


X/trate  chromique. 
652,7  19,40 


1   A.    (JlJAIlï  AI 

01 1  1, 

/,„  •  10*. 

'hlorure  de  ni 

tngam 

1529,9 

29V70 
29, 5o 

i448',5 
i39gf,g 

28',88 

28,40 

Chlorure  de  cobalt. 


Suif,, te  ,1,    <;,,':„//. 


iulfate  ehn 
(146.7 


Mesure  des  faibles  susceptibilités  [  Il    Wilson  (i)]. 
susceptibilité.*  avec  un  instrument  portatif  a  torsion.  1  i 


ROTATION  MAGNÉTIQUE. 


Pouvoir  rotatoire  magnétique  de  la  vapeur  de  sodium 

I  K.   MlNKOWSKf). 


Sels   ammoniaco-métalliques 
1  K.  Rosenbohm). 


Métaux  non  ferromagnétiques 
(B.  Pogvny). 


Valeurs  de  la  rotation  en  i'onc 
les  sulfates,  les  chlorures  et  les 
cobalt. 

{Voir  Tableaux  et  ('.(.nrl.es). 


Rapports  entre  la  dispersion  rotatoire  naturelle 
et  la  rotation  magnétique  1  I.  Daiii.in  i. 
{Voir  Tableaux  et  Courbes). 


PHENOMENE  DE  KERR. 

Constante  de  Kerr  des  liquides  conducteurs  [M.  Pacthenier  (2 
>  - o     24,2    4'J) 


Les  biréfringences  de  l'alcool,  de  l'eau,  de  l'acide  acétique 
sont  positives. 

Alcool  éthylique  et  eau  distillée.  —  Résultats  rapportés  à  la 
concentration  en  volume  de  l'alcool  dans  le  mélange  (rapport 
entre  la  masse  C  d'alcool  contenue  dans  un  volume  V  de  solution 
de  titre  connu  et  la  masse  C  d'alcool  pur  qui  remplirait  complète- 
ment le  même  \olume).  La  constante  de  Kerr  du  sulfure  de 
:arbone  est  leprésentée  par  100. 


Tables  internationales,  1915-1922. 


23    94        69,1 


Les  constantes  de  Kerr  de  l'eau  distillée  et  de  l'alec 
lique  sont  donc  123  et  21.8  (t  =  i7°C). 

Acide  acétique.  —  Pour  l'acide  acétique  W  =  1  !o. 
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Hall-Phânomen.  —  Hall  Effect.  —  Phénomène  de  Hall.  —  Fenomeno  di  Hall. 


Fumées  métalliques  (Voir  page  782). 


Liquides  renfermant  des  poudres  fines  (Voir  page  781). 


Constante  de  Kerr  ;  variation  avec  la  température 
(Szivessy),    (N.  Lyon  et  F.  Wolfram). 
Étude  sur  l'éther  éthylique,  le  sulfure  de  carbone  el  le  toluène 
Voir  Mémoires). 


Retards  absolus  dans  les  phénomènes  de  Kerr 
[M.  Paithenier  (1  )]. 
—  indice  du  liquide  isotrope; 

.=  indice  extraordinaire  du  liquide  soumis  au  champ; 
,=  indice  ordinaire  du  liquide  soumis  au  champ; 


Retards  absolus  dans  les  phénomènes  de  Kerr  {suite). 

p  =  rapport  des  retards  absolus  —  — (D'après  la  théorie  de 

l'orientation  moléculaire  p=  —  2:    d'après  la   théorie  de  la 
modification  des  forces  élastiques  intra-atomiques  p  =  +  3). 

Nitrobenzène.  —  Les  retards  absolus  sont  de  signes  contraires 
et  doubles  l'un  de  l'autre,  à  moins  de  1  pour  100  près,  pour  des 
durées  de  charge  très  courtes. 

Lorsque  la  durée  de  charge  augmente,  le  rapport  des  retards 
croît  (commencement  d'électrostriction). 

Le  rapport  des  retards  absolus  est  indépendant  de  la  longueur 
d'onde. 

Sulfure  de  carbone,  benzène  monochloré.  —  Mômes  résultats 
que  pour  le  nitrobenzène  {Voir  influence  de  l'effet  Joule  et  de 
l'électrostriction). 


PHÉNOMÈNES  DE  HALL,  NERNST,  ETTINGHAUSEN,  LEDUC,  CORB1NO,  etc. 


Effet  Hall  pour  le  bismuth,  le  graphite,  le  cadmium 
et  l'argent. 
1°  Étude  du  phénomène  de  Hall  suivant  la  direction  du  champ 
magnétique;  les  variations  ne  sont  pas  semblables  pour  le 
-bismuth  et  le  cadmium  d'une  part  et  le  graphite  de  l'autre,  à 
cause  de  la  structure  cristalline  des  deux  premiers  corps 
[C.-W.  Heaps(i)].  Voir  Courbes. 

2°  Étude  du  phénomène  de  Hall  pour  le  bismuth  solidifié  dans 
un  champ  magnétique  et  sans  champ  (Tieri  el  Persico). 

3°  Étude    du    phénomène    de  Hall  pour  le    bismuth    et   ses 
alliages  [A.-W.  Smith(5)]  (G.-G.  Traracohi).  Voir  Mémoires. 

H i3o8o  9140  5770 

—  |{ 4  , 1 5  4,67  5,45 

-4°  Étude  du  phénomène  de  Hall  pour  l'argent  (G.-R.  Wait). 
Voir  Courbes. 


Effet  Hall  pour  divers  alliages  [A.-W.  Smith  (6)]. 
Étude  de  l'effet  Hall  pour  les  alliages  suivants  : 

Cuivre-nickel  I  de  5o  à  100 °/o  de  nickel;  effet  Hall  maximum 
pour  73%). 

Eismuth-antimoine  (de  o  à   100%  d'antimoine:    maximum 
pour  8%). 

Bismuth-tellure   (de  o  à   ioo°/0  de  tellure;    maxima    pour 
48%  et  100%  de  tellure). 

Antimoine-zinc  (de  o  à  Go"/,,  de  zinc;  maximum  pour  36°  „ 
de  zinc  :  Zn-Sb). 

Antimoine-cadmium  (de  jo  à  1 
pour  <;*"  ,  d'antimoine  :  Cd-Sb). 


0%  d'antimoi 


Analogie  et  différences  entre  l'effet  galvanomagnétique  total 
et  l'effet  thermomagnétique  f  A.  Sellerio  (i)]. 

Etude  du  phénomène  thermomagnétique  total  résultant  de 
l'effet  transversal  (Ettingshausen  et  Nernst),  de  l'ellct  axial  et 
de  la  perturbation.  Mesures  pour  des  angles  variant  de  +  90" 
à  —  900,  sur  des  plaques  de  bismuth. 


Effets  Hall,  Ettingbausen.  Nernst  et  Leduc 
pour  le  cadmium,  le  nickel  et  le  zinc  (A.-E.  Caswell). 


PC.    Rx  10".    T°C 


m.u.usin.I         Nernst.  Leduc. 

ïoK.  t-  c  i  o  x  io'm  p>7riirxn)\ 


,.,-  1+55 


':T*1+  -    I" 

Nickel. 
,671—11,41+     8,361- 
-     |+37, 6|+  27,471- 


24,7 

+  i5,33 

—  17,1 

0 

—  16,2 

-t  290,0 

-16,2 

2  > ,  5 

+  8,20 

+45,2 

+  1,76 

+37,2 

+  37,2 

3a,6 

+  8,38 

+  60, 7 

+2,27 

- 

- 

- 

'<<),<) 

+  8,18 

+76,7 

+  3,02 

- 

- 

- 

{1,2 

+  8,>.3 

- 

- 

- 

- 

7<;-7 

+  9,82 

Effet  Ettinghausen  et  Nernst  pour  le  nickel 
[P.  Weiss  et  A.  Piccard  (2)]. 


xalorique  pm 


le  nickel. 

(6290,6), 


14960 
0,56g 


011       0,014       0,264       °,3i7 
;st  pris  au-dessous  du  point  de  Curie,  soit  à  627V2. 
20  660  ij20         9.33o         334o        4670 

011       0,048       0,106       0,176       0,240       0,319 
i4î3o 


o,458 


o,5..< 


>.6'.n 


0,71! 


Effets  axiaux  du  champ  magnétique  (analogues  à 
ceux    de     Righi-Leduc    et    de    Ettinghausen)   |A. 
Sellerio  (2)]. 
Étude  des  effets  axiaux,  montrant  l'existence  des  effets  galvano 
ou  thermo-magnétiques  axiaux  analogues  aux  quatre  effets  trans- 
versaux (galvano-galvanique  :  Hall;  galvano-thermique  :  Etting- 
hausen; thermo-theimique  :  Righi-Leduc;  thermo-galvanique  : 
Ettinghausen  et  Nernst). 
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Effet  Hall  et 
Fer  |  A.-W.  Smith  (  ()].  —  loir  Courbe.-. 
Cuivre  [C-  W.  Hbaps  {■>.)]■ 


=  effet  Hall  ;         E  =  effet  C< 
. . . .         5ooo  9 1 oo 


H  =  cha 
14700 

—',77 


I»  en 


effet  Corbino. 

Bismuth  [C.-W.  Heaps  (2)]. 
800  ■?,  jjd  6t5o  1 1 100 

v>.     — 10, 9         —  6,5         —4,42         -'».,()•/ 
..     — 15,4         -10,0        —7,85         — f> ,  1  ', 

Graphite  [C.-W.  Heaps  (2)]. 

2600  4200     55oo  655o 

>«.   -  6,i5  -  6,o5  —5,5-2  —  5,52 

—  o,6r>  —  0,662  —0,690  — 0,760 

8400  <)ioo             990"  io55o 

V;.     -  4,9<>  —  4,85  -4,60  —4,43 

..     —0,810  —  o,858  —0,890  —0,910 

Effet  Corbino  pour  le  bismuth  fondu  (T.  Collodi).        Action  de  la  température  (en  valeurs  relatives). 

i5         35         55         9»         i»8         16?.  ;° >o5       >./,j       270O)  27o(*)  292 

M         .8         i\       9,5        5,5        3,5  C ■>  1000 

(')   Solide.  (•)  Liquide. 


Zinc  [C.-W.  Heaps  (a)]. 


34.,. 


io3oo 

Ex    lO*.       H-12,8 

:  iov.     -t-  ",3o      -+-7 


^-9^8 


-0,780 
1  i3oo 
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ALBUM  PANORAMIQUE  I  MONT  BLANC 

(Annexe  du   Tome  second  de  la   Description  géométrique  détaillée  des  Alpes   Françaises) 

DESCRIPTION     GÉOMÉTRIQUE    DÉTAILLÉE    DES    ALPES    FRANÇAISES 

Tome  1  :   Chaîne  Méridienne  de  Savoie.    Un    volume    de     5o8    pages,    avec  5    planches   et    18  panoramas 

photographiques,  dont    14  de  om,  33     ■     2"',  60  et  4  de  om,  33    X    1™,  3o  ;    1910 i5o  fr. 

Les  panoramas  tirés  à  part,  dans  un  emboîtage  33    -    5o go  fr. 

Tome  Vlll  :   Chaine  Méridienne  de  Dauphiné-Provence (En  préparation) 


Collection  unique 
de  23  aquarelles 
au  format  (55x65) 
dans  un  élégant 
emboîtage.     250  fr. 


r  d'horizon  de  la  Station°du  Mont  Joly  (Panorama  14  Ju  Tome  J) 

DESCRIPTION     DES     DIFFÉRENTES     PLANCHES 

1. 

Tour  d'horizon   complet   du   s< 


'")•  " 


II. 


:    depuis    le    Col    du 


Le  Mont  Blanc  depuis  le  Belvédèr 

des    Aiguilles     Rouges    (2966"').     - 

Feuille  xx. 


Le  Mont    Blanc    depuis   le  s( 
de    l'Ai«uille    du    Moine    (.341: 
Feuilles  xxn  et  xxm. 


En  vente  à  la  Librairie  GAUTHIER-VILLARS  et  Cie,  55,  Quai  des  Grands-Augustins,  PARIS  (6e) 


CHEMINS  DE   FER 

PARIS-LYON-MÉDITERRANÉE 


L'Hiver  à  la  Côte  d'Azur 


Cassis,  La  Ciotat,  Saint- Cyr  -  la -Cadière, 
(Les  Lecques),  Bandol,  Ollioules-Sanary,  La 
Seyne -Tamaris-sur- Mer,  Toulon.  HYERES, 
les  Arcs,  SAINT  RAPHAEL-VALESCURE. 
Le  Trayas,  La  Napoule.  CANNES  Grasse, 
Ji'an-les  Pins,  Antibes,  NICE.  Beaulieu. 
Monaco.  MONTE-CARLO,  MENTON,  etc. 


Pour  faire  des  Sports  l'hiver 

Allez  dans  les  STATIONS  des  ALPES  et  du  JURA  Français 
bien  aménagées  et  pourvues 

d'Hôtels  confortables 
(Skis,  luges,  patinage,  bobsleighs) 

CHANIONIX,  ARGENTIÈRE.  MÉGÈVE-IWONT-D'ARBOIS,  LE  PLANET, 
AIX-LES-BAINS-IY10NT-REVAR0,    BRIANÇON,    SAINT-PIERRE-DE- 
CHARTREUSE,  MOREZ-LES-ROUSSES,  ETC. 


Route  des  Alpes  et  du  Jura 

Merveilleuse  Excursion  de  Montagne 
Services    Automobiles    P.L..M. 

DE  NICE  A  BELFORT 

1.200    KILOMÈTRES    EN    8    ÉTAPES 


Le   Maroc  par  Marseille 


Marseille,  Alger,  Oudjda,  Casablanca  ou  Marseille. 
Oran,  Oudjda,  Casablanca  avec  parcours  en  automo- 
bile entre  Oudjda,  Fez  et  Casablanca. 


Chemin  de  Fer  du   Nord 

Services  entre 

Paris,  V Angleterre,  la  'Belgique,  la  Hollande,  l'Allemagne  et  la  Pologne 


'PARIS=NORD  à  LONDRES 

Via  Calais-Douvres,  Boulogne-Douvres  et  Boulogne-Folkestone.  Voie  la  plus  rapide  :  trajet  en  6  h.  40. 

Traversée  maritime  la  plus  courte.  Quatre  services  |ournaliers  dans  chaque  sens. 

S'adresser  :  Gare  du  NORD,  à  Paris,  /(?,  rue  de  Dunkerque. 


VARIS=NORD  à   BRUXELLES 

express  ou  rapides  journaliers  dans  chaque  sens. 
Trajet  en  3  h.  q5. 

PARIS=NORD  â  AMSTERDAM 

express  ou  rapides  journaliers  dans  chaque  sens. 
Trajet  en  9  heures. 

PARIS-NORD  à  COLOGNE 

express  ou  rapides  journaliers  dans  chaque  sens. 
Trajet  en  g  h.  3o. 


PARIS=NORD  à  BERLIN 

j.   express    journaliers    dans    chaque    sens. 
Trajet  en  20  heures. 

PARIS^NORD  à   VARSOVIE 

express    journalier    dans    chaque    sens. 
Trajet  en  35  heures. 

tPARIS=NORD  à  RICA 

express    journalier    dans    chaque    sens. 
Trajet  en  54  heures. 


r5 


Revue  Scientifique 

(Revue  Rose) 
Fondée   en   18  6  3 


Charles    MODREU.    de    l'Institut 
Professeur  au  Collège  de  France 


©I 


Le  seul  périodique  français  présentant  un 
tableau  complet  des  Sciences  pures  et 
-:-  de    toutes    les   Sciences    appliquées   -:- 


COI.L  A  I!  0 


Le  Numéro  :  1  fr.  90 


PRIX    DES    ABONNEMENTS    : 


I©  j ....... 


à  la  Revue  Bleue 

la   Revue  Scientifique 

6  mois       1  an 

•ance...   33  fr.       40  f r. 

55  fr. 


a  Revue  Scifiu>fi<iur 


: 
: 

Les  Notabilités  Scienti|iques  du  monde  entier 


Revue  Générale  des  Sciences 

PURES    ET    APPLIQUÉES 

Fondateur  :  L.  OLIVIER 
Directeur:    L.  MANGIM    -   Secrétaire  :    L.  BBUNET 

La  Revue  Générale  des  Sciences  fait 
connaître  dans  son  ensemble  le  mouvement 
des  Sciences  et  de  leurs  applications.  Elle  parait 
le    t5    et    le   3o  de  chaque   mois   et    publie  : 

1°  Une  Chronique  consacrée  aux  événements 
scientifiques  récents; 

2°  Des  Articles  de  fond,  exposant  l'état  précis 
des  questions  d'actualité; 

3°  L'Analyse  Bibliograhhique  d'Ouvrages 
scientifiques  récemment  parus; 

4°  Le  Compte  Rendu  des  principaux  travaux 
présentés  aux  Académies  et  Sociétés  savantes; 

5°  Les  Sommaires  d'un  grand  nombre  de 
journaux  scientifiques. 


du 


:..!®J 


U    numéro.   1  fr.   75   - 

-   Abonnement   a 

Paris,  départements  c 

colonies.  35  fr. 

Union  postale 

40  fr. 

O.  DOIN  et  Fils,  Éditeurs 

8,  Place  de  l'Odéon,  PARIS  (6e) 


INSTITUT    INTERNATIONAL    DU   FROID 

(Convention  de  Paris  du  21  juin  1920) 

L'Institut  International  du   Froid  est  une   institution    d'Etats,  dans   laquelle   chaque   puissance  adhérente   est 
représentée  par  les  Délégués  de  son  choix.  L'Institut  est  dirigé  par  un  Comité  Directeur,  placé  sous  l'autorité 

d'une  Conférence  générale  et  d'un  Comité  Exécutif. 
L'Institut  a  pour  objets  principaux  :  de  favoriser  l'enseignement  de  la  science  et  de  la  pratique  du  froid,  ainsi 
que  le  développement  et  la  vulgarisation  des  études  et  des  recherches  scientifiques  ou  techniques  effectuées 
dans  ce  domaine;  de  centraliser,  en  vue  de  leur  publication  dans  le  Bulletin  mensuel  des  Renseignements 
frigorifiques  (  éditions  anglaise  et  française  )  tous  les  renseignements  et  documents  scientifiques,  techniques  et 
économiques  concernant  la  production  et  l'utilisation  du  froid;  d'organiser  les  Congrès  internationaux  du  Froid;  etc. 


Prix  du  "  Bulletin  mensuel  des  Renseignements  frigorifiques  " 

{Edition  française   ou   anglaise) 


Pour  les  pays  faisant  partie  de  l'Institut. 
—        ne  faisant  pas     —  — 


40  fr. 
52  fr. 


4  fr.  00 

5  fr.  50 


Toute   demande   doit  être   adressée   à   :     M.     A.     BARRIER, 

Directeur  de   PI.  L  F.  —  9,  avenue  Carnot,  9.  —  Paris  (17e). 


THE    FARADAY    SOCIETY 

fondée  en   1903 

pour  développer  l'étude  de  l' Électrochimie,   l' Électro-Métallurgie, 
la   Chimie  Physique,   la  Métallographie,   etc. 


Liste  de  quelques-uns  des  Rapports  soumis  à  des  discussions  générales, 
devant  la  Société,  sur  des  sujets  de  Chimie  Physique. 

Prix  des  tirages  à  part  extraits  des    TRANSACTIONS  : 

Physico-Chimie  des   procédés   photographiques.  12/6 

Production   et  utilisation   du   froid 5/ 

La   catalyse   envisagée   au   point  de  vue  des  nou- 
velles théories  chimiques 9/ 


Problèmes     physico-chimiques     concernant 

les     fibres 

7/6 

Réacn'ons  et  Equilibres  sur  une  électrode.  .  . 

.       10/6 

Théorie  électronique  de  la  valence 

..       ,0/6 

Une  liste  complète  des  Rapports  présentés  à  la  Société  et  tons  les  renseignements 
concernant  la  Société  (cotisations,  droit  d'entrée,  etc...)  peuvent  être  demandés  au 
Secrétaire   de    la    FARADAY    SOCIETY,    90,    Qreat    Russell    Square,    LONDON,     W.  C  I. 


American  Society  for  Testing  Materials 

1315   Spruce  Street  —  Philadelphia,   Penna.    U.5.A. 

Book  of  Standards  Issued  triennially  Book  of  Tentative  Standards  issued  annually 

1974  édition,    1219  pages  220  Standards  1  Proposed  Standards  not  yet  advanced  to  Standard  I  1S5  Tentative  Standards 

cloth    binding  $   11.00  naïf  leather  %  [2.  so  1924  édition   763  pages  paper  binaing  $7.00  cloth  $  8. 00 

The  Books  of"  Standards  and  Tentative  Standards  contain  spécifications,  methods  of  tests,  and  recommended  practices  for 
iron,  steel  and  the  nonferrous  métal  s  and  allovs:  cernent,  concrète,  lime  and  gypsum;  clay  products,  paints,  petroleum 
products,  road    materials,   «oal   and    coke,    timber,    rubber  and   textile  products,   insulating    materials,  thermometers,  shipping 

IQ24    ProceedillgS  (readv  January   192s)  two  parts  about  2000  pages. 
Part  I  ■  Committee  Reports  Part  II  :  Tecbnical    Papers 

Each  Part  :  Paper  S  6.00  cloth  S  6.50  half-.'eather  $7  5o 

The  ProceeJings  contain  annual  repo  ts  of  40  committees  on  thèse  subjects  and  technical  papers  covering  a ■  wide  variety 
of  investigations  relating  to  engineering  materials.  Features  of  the  1924  édition  are  the  Report  on  Corrosion  of  Iron  and  Steel 
(21  pages)  the  Second  Report  of  the  Joint  Committee  on  Standard  Spécifications  for  Concrète  and  Reinforced  Concrète 
Sj  payes  1,  a  Symposium  011  Eft'ect  of  Température  upon  the  Properties  of  Metals  (175  pages)  and  a  Sympcsium  on  Corrosion- 
Résistant,  Heat-Resistant  and  Electrical-Resistance  Alloys  (25o  pages). 

Ail  standards  and  tentative  standards,  and  certain  committee  reports  and  technical  papers,  are  available  in  separate 
pamphlet  form. 

MEMBERSHIP  IN  THE  SOCIETY  (annual  ducs,  $i5.oo;  no  entrance  fées)  is  open  to  ail  who  hâve  an  interest  in 
promoting  the  knowledge  of  engineering  materials  and  the  standardization  of  spécifications  and  methods  of  testing.  The 
privilèges  of  membership"  include  the  receipt  of  the  Book  of  Standards  and  the  Annual  Proceedings. 

Membership  is  the  best  way  to  subscribe  to  the  Society's  publications. 

Forms  for  application  for  membership  and  other  information  gladly  furnished.  Address. 

-  AMERICAN    SOCIETY    FOR    TESTING     MATERIALS    - 

—  1315      Spruce     Street,     —     Philadelphia,      Penna.        — 


THE   AMERICAN  CHEMICAL  SOCIETY 


issues  three  jour  nais 


l  st.    JOURNAL   OF    THE   AMERICAN    CHEMICAL     SOCIETY, 

Arthur  B.  Lamb.  Editor.  The  Journal  is  now  in  its  47  th  year, 
containing  annually  approximately  3ooo  pages,  constituting 
most  of  the  contributions  10  pure  chemistiy  made  and 
published  today  in  America.  The  Journal  is  published  montbly 
in  issues  of  about  2.5o  pages. 


3  rd.   CHEMICAL  ABSTRACTS,  E. 
journal  now   in  its   19  th  year,  ab 
of  the  world.  It   is  issued    twice  a  month  and  with 
about  220  pages  per  number.  It   attempts   to   abstra 
publications  the  world  over. 


2  nd.    INDUSTRIAL 

AND 

ENGINEERING 

CHEMISTRY,   II. 

Howe.    Edito 

.   Pub 

lished 

monthly.  Thi 

s  journal   co 

ers  t 

broad  (ield  of 

pplica 

ions  of  chemis 

try  to  indus 

ry.  Al 

it    contains    1 

iloin 

keeping    one 

abreast     of 

gener 

chemical  info 

matic 

n  in  A 

merica.  This  j 

lurnal  also  p 

iblisl 

twice  a   mont 

i   a   s 

xteen- 

page    news   sh 

-et,  giving  a 

jthen 

information  r 

sgara 

ng  the 

country  s  prog 

ess  in  chemi 

stry  a 

gênerai  chem 

cal   1 

iforms 

to    ail  subi 

ciibe 

Crâne,  Ediloi 

acting  ail  the 

.  A  se 

chem 

cal   jo 

mthly 

j  niais 

Subscription  price   to  non-members  :  Any  one  journal    $7,50;  Any  two,   *  13,80:  and  ail  three,    S  18,00. 
Foreign  postage,  one  journal.  %  1;  two  journals,  S  2  :  ail  three.  %  2.50. 

Orders  for  subscriptions  should  be  sent  to  the  American  Chimical 
Society,  Office  of  the  Secretary,  Mills  Building,  Washington.  T>.  C. 


THE    CHEMISTS'    YEAR    BOOK,    1925 

NEW  ISSUE  IN     ONE     VOLUME     (OVER   1160  PAGES) 
TENTH  EDITION  Revised  Annuallv 

KilITEl)  m 

F.  W.  ATACK 


(.v,// 


L.  WHINYATES  A.M.C.T..  A.I.C 


FRANCIS    M.  TURNER,  Jr. 


Chemical,    Physico-chemical,   Mineralogical 
and    Mathematical    Tables,   together    with    Technical    Methods    of   Analysis 


WITH    CONTRIBUTIONS    BY 

G.  BARK,  D.Sc,   on  "  Physico-Cnemical  Cons-tants" 
W.   H.   COLEMAX,  F.I.C.,   on   "  Coal  Tar" 
C.  F.  CROSS,  B.Sc.   (Lond.),  F.I.C.,  F.R.S.,  on  "  Celh 
T.   H.   DURRANS,  M. Se.    d.ond.i,  1    I.C..  on  '•  Esscmi.il 
G.  D.  ELSDON,  B.Sc,  F.I.C.,  and  A.  D.  HEYWOlH).  1 


.   iCantab.),  on 


.  F.  A.  ERMEN,  M  A 
GROUNDS,  B.Sc.  T 
E.  HODGKIN'SON,  A.I.C..  on  "  Tobi 
HOPE,  D.Sc,  on  "Alkaloids  '. 
.    MATHER,    Assoc    M.C.T.,    A  I.C., 


.  I'.R.S  ,  Jiid  H.  J.  PAGE,  R  Se  (Lonc 
Tradi;  Kames  of  Drues' 


Published  bv  :  Mei 


Street  West,  Toronto,  Canada.         tw 


The    Astrophysical    Journal 


deorge  E.  HALE, 

Mount  Wilson  Observatory  of 
The  Carnegie  Institution  of  Washingto 


Edwin  B.  FROST, 

Yerkes  Observatory  of  the 
University  of  Chicago. 


Henry  Q.  QALE, 

University  of  Chicago. 


The  Astrophysical  Journal  est  le  seul  périodique  du  monde  qui  soit  consacré  à  l'Astrophysique  et  à  la  Spectros- 
copie.  Il  est  considéré,  par  les  savants  de  toutes  les  parties  du  monde,  comme  un  moyen  de  liaison,  et  il  est  inter- 
national, à  la  fois  par  l'origine  de  ses  documents  et   par  sa  diffusion    à   travers  le   monde.   Les   astronomes   et  les 

physiciens  les  plus  éminents  d'Amérique  et  des  pays  étrangers  y  ont  collaboré. 
Les    articles  qui   doivent  paraître    dans    d'autres    périodiques,    soit      en     anglais,    soit     dans    d'autres    langues,     ne 
sont  pas  acceptés  pour  leur  publication  dans  The  Astrophysical  Journal.  Ce  périodique  a  publié  des  traductions  d'articles 
importants,  en  langues  étrangères,   présentés   devant  les  Académies  et  Sociétés  savantes,   qui,   sans  cela,  eussent  été 

inaccessibles  à  la  majorité  des  lecteurs  du  Journal. 
Le  Journal  est  utilisé  régulièrement  pour  la  publication  des  recherches  en  astrophysique  effecluées  par  les  Observa- 
toires du  Mont  Wilson  et  de  Yeikes.  Il  reçoit  les  communications  de  beaucoup  d'autres  Observatoires,  de  la  plupart 
des  Laboratoires  de  Physique  des  Universités  américaines  et  des  Laboratoires  de  Recherches  d'importantes  Associations. 


Chaque  exemptai 


Publié  chaque  mois,  excepté  en  février  et  en  août. 
Souscription  :  $  6,00  par  an. 
nts.   Frais  de  port  pour  le  Canada  :  3o  cents.  Frais  de  port  pour  l'étranger  :  5o 


TABLE    GÉNÉRALE,    pour    The    Astrophysical    Journal,    en   deux   parties. 
Rédigée  par  M.  STORRS  B.  BARRETT,  Associate  Professor,  Yerkes  Observatory. 
1  XXV,   1 33  pages,  $   i,5o  port  payé.  Volumes  XXVI  à  L,  116  pages,  $  2,  5o  port  payé. 

THE     UNIVERSITY     OF     CHICAGO     PRESS 

Chicago  Illinois  États-Unis 


=3* 


THE  PHYSICAL  REVIEW 

A  Journal  of  Expérimental 
and    Theoretical     Physics 

Conducted  by 

The  American  Physical  Society 


Published  monthly.  Two  volumes  annually. 

inual    subscription    throughout    the    Postal     Unie 

$  7,00  in  advance. 

Back  volumes  $  4,50  each. 


Address  ail  correspondence   to    Corning, 
New-York  U.S. A. 


*%. =y        =z* 


Anales  de  ia  Sociedad  Espanola 
de  Fisica  y  Quimica 


Cette  publication,  qui  appartient  à  la  Société 
Espagnole  de  Physique  et  de  Chimie  est  la  seule 
dans  son  genre  en  Espagne. 

Elle  paraît  sous  forme  de  cahiers  mensuels 
(sauf  Août  et  Septembre)  et  comporte  un 
Volume  annuel  de  700-800  pages,  dont  les  deux 
tiers  au  moins  sont  constitués  par  des  travaux 
de  recherches  originaux,  provenant  d'auteurs 
espagnols  et  de  l'Amérique  du  Sud. 

Les  demandes  d'abonnements  doivent  être 
adressées  au  Trésorier  de  la  Société  :  M.  Manuel 
T.  Gil,  Corredera  baja  5g,  Madrid  (12). 


Le  prix  de  l'abonnement,  port  compris 

est  de  25  pesetas  pour  l'étranger 


Société  Française  des  Électriciens 

Reconnue  d'utilité  publique  par  Décret  du  7  "Décembre  1886 

14,    Rue    de    Staël     A?     PARIS    XVe 


SA    CONSTITUTION   : 

Présidée  alternativement  par   un   Professeur  de   l'Enseignement   supérieur*  et   par   un   Ingénieur 
:-:     Administrée    par    un    Comité    et    par   un   Bureau   renouvelables   annuellement   par  tiers     :-: 

SES  TRAVAUX  : 

Elle  tient  chaque  année  à  Paris  dix  séances  publiques 
où  des  conférences  avec  expériences  sont  faites  par 
ses  Membres  les  plus  qualifiés. 

Les  six  Sections  de  son  Comité,  ouvertes  à  tous  les 
Membres  de  la  Société,  étudient  les  questions  tech- 
niques à  l'ordre  du  jour. 

Leurs  conclusions  servent  de  base  aux  cahiers  des 
charges  élaborés  par  les  Groupements  syndicaux. 

Elle  organise,  pour  ses  Membres,  des  visites  d'Usines, 
des  voyages  en  France  et  à  l'étranger. 

Son  Bulletin  contient,  outre  les  comptes  rendus  des 
séances  publiques  et  des  séances  de  sections,  un  écho 
des  Sociétés  étrangères. 


SES    FONDATIONS  : 

Depuis  1884  un  Bulletin  de  dix  numéros  annuels 
dont  la  collection  comporte  toute  l'histoire  de  l'électro- 
technique. 

En  1888  Laboratoire  Central  d'Électricité  — 
Recherches  techniques  —  Essais  industriels. 

En  1894  École  supérieure  d'Électricité  —  Ensei- 
gnement électrotechnique  supérieur  —  Enseignement 
spécialisé  en  radiotélégraphie. 

j  Lyon 


En   1924   Groupe  Sud-Est 


Groupe  Sud-Ouest 


|  Grenoble 


CONDITIONS     D'ADMISSION   : 

Être   présenté   par  deux   Parrains,  Membres  de  la  Société.  Verser  une  cotisation  annuelle  de  50  francs 


ÉDITIONS    DES    PRESSES    UNIVERSITAIRES    DE     FRANCE 

49,  Boulevard  Saint  Michel.  PARIS  (  5' l 


RECUEIL  DES  CONFERENCES- 
SUR  LA 

PREMIÈRE  SÉRIE    (-8  VOLUMES) 
Les   Rayons   X,    par   Maurice    de   Brogue.    i    volume   de 

164  pages,  avec  3  planches  hors  texte I  5  fr. 

La  Théorie  des  Quanta  et  l'atome  de  Bohr,  par  Léon 

Brillouin.    1  volume  de  181   pages,  avec  44  fig. .      l5  fr. 
L'Arc  électrique,  par  Maurice  Leblanc  fils 

1  3  ,   pages,  avec  7 1   figures 

Les  phénomènes  thermioniques,  par  E 

maître  de  Conférences  à  la  Sorbonne.   1    volt 

avec  ,4  figures 

La  lampe  à  trois  électrodes,  par  C.  Gutt< 

à  la  T acuité  des    Sciences  de  J\àncy.    1   volume  de    181     p. 

avec  90  figures,   i'  édition,  revue  et  augmentée.  .      20  fr. 
La  Structure  des  cristaux    par    les  rayons  X,  par 

C.  Mauguin,  professeur  à  la  Sorbonne.   1   volume  de  280  p. 

avec  1 15  figures 20  fr. 

La  Technique  du  vide,    par  L.  Dunoyer,  maître  de  Con- 
férences à  la  Taculté  des  Sciences  de  Paris.   1   vol.  de  225  p. 

avec  80  figures ' 15  fr. 

,   directeur  de 
104    pages, 


1  o  fr. 


10  Fr. 


rofess 


avec  1 9  figures 

IO  fr 

Prix  de  Souscription  à  chaque  série  : 

FRANCE 100    fr.' 

ÉTRANGER 120    fr. 

RAPPORTS    DE    DOCUMENTATION 
PHYSIQUE 

DEUXIÈME    SÉRIE 

Cette  série  comprendra  6  ou  7  volumes  formant  ensemble 
..000  à   1.200  pages. 

VOLUMES  PARUS  : 
9  L'Isotopie  et  les  Éléments  isotopes,  par  Mme  Pierre 
Curie,  professeur  à  la  Sorbonne.    1   volume   de  2 1  o  pages, 

35  figures  avec  2  planches  hors  texte 22  fr.  5o 

10  La  Technique  des  Rayons  X,  par  M.  A.   Dauvillier, 
docteur  es  sciences 22   fr.  50 

Spectres  d'Absorption  et  de  Fluorescence,  par  M.  Victor» 

Henri,  professeur  à  l'Université  de  Zurich. 
Ionisation  et  Résonance  des  Gaz  et  des   Vapeurs,   par 

M.  Léon  Bloch,  docteur  es  sciences,  préparateur  à  la  Sorbonne. 
Les  autres  volumes  seront  pris  dans  la  liste  suivante  : 
La  Dissociation  Électrolytique,    par  M.   Ed.   Bauer,  pro- 
fesseur à  la  Taculté  des  Sciences  de  Strasbourg. 
Le  Calcul  Tensoriel  et  ses  applications,  par  M.  P.  Lan- 

gevin,  professeur  au  Collège  de  Trance. 
Principes  Généraux  et  État  actuel  de  la  T.  S.  F.,   par 

M.  Abraham,  professeur  à  la  Sorbonne. 
Concentration  des  Ions  H  (ph)  application,  par  M.  H. 

Mouton,  maître  de  Conférences  à  la  Sorbonne. 
De  la  Lumière  aux  Rayons  X,  par  M.  Holweck,  chef  des 

travaux  de  physique  à  la  Taculté  des  Sciences  de  Paris. 
Structure  des  Spectres,  par  M.  F.  Croze,  professeur  â  la 

Taculté  des  Sciences  de  JVancy, 
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Sociétés   et  groupements 25.00 

BUT  :  Association  pour  l'avancement  de  l'Art  et  des*  Sciences  céramiques 

« PUBLICATIONS   


"Transactions"  annuelles    publie 

de    1899  à    1917 
Volumes   1,  3,  /,,  6,  7,  i3,  1  >,  16  et 

$  5.00  le  volume 


JOURNAL    MENSUEL   contenant   des   mémoires  originaux,    des    extraits    et  des  discussions  : 

Volume       [  (1918I $6.00  Volume       ¥(1922) $8.00 

II  (19191 6  00  »  VI  (1923)   8.00 

111(1920; 6.00  »         VII  (1924) 10.00 

IV    (  I921  ) 8.00  Ton  50  c.  en  sus  par  volume  pour  l'étranger. 


Bibliographie  «Branner»  des  produits  céramiques  (tiranners  BMio^aphy  of  ceram<cs)„  $ 
Index  général  des  1 9  volumes  de  Transactions  <  collective  index  to  .9  volumes  Transactions),  i 

Bibliographie  des  produits  réfractaires  siliceux  {Bibliographe  of  suica  Ref-mctoHes) 

Bibliographie  des  produits  réfractaires  magnésiens  (BtbUogrophj  of  magnesite  Refracto™*). 
Rapport  sur  les  méthodes  officielles  d  essais  •  nepon  on  standard  Tests ,  

Secrétariat:  Lord  Hall,  O.S.U.,  Colombus,  Ohio,  États-Unis 


Journal  of  cbemicaJ  Education 

PUBLIÉ    SOUS    LES    AUSPICES     DE     LA     DIVISION     DE     L'ÉDUCATION     CHIMIQUE     DE 

u  u  AMERICAN    CHEMICAL    SOCIETY  " 


Le  "Journal  of  chemical  'Education"  constitue: 

i  "  Un  Recueil  indispensable  de  tous  les  mé- 
moires   concernant    l'Éducation    chimique    à 
l'École  et  à  l'Université. 

2"  Une  Revue  des  études  et  expériences  dans 
le  domaine  de  l'Éducation  chimique. 

3"  Un  Intermédiaire  entre  les  éducateurs  des 

différents    pays,     leur   permettant    d'échanger 

leurs  opinions  et  de  combiner  leurs  efforts  en 

vue  de  réformes  utiles. 
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Veuillez    noter  mon    abonnement     à     partir    du 
/"  Janvier  îyzS. 

TSlom 

Adresse 

Situation 

Grade  universitaire 


Envoyer  le  bulletin  accompagné  de  la  somme  de  deux  dollars 
(Mandats  Internationaux)  à  :  JOURNAL  OF  CHEMICAL. 
EDUCATION,    KODAK     PARK,     ROCHESTER,    NEW-YORK, 


JOURNAL  de  CHIMIE  PHYSIQUE 

ÉLECTROCHIMIE,    THERMOCH1MIE,    RADIOCHIM1E,    MÉCANIQUE    CHIMIQUE,    STŒCHIOMÉTRIE 

Le  JOURNAL  DE  CHIMIE  PHYSIQUE,  fondé  en  1903  par  Ph.  A.  GUYE,  a  été  repris  par  la   Société 

Française  de  Chimie  Physique  en  1922. 

La    direction    scientifique    du   Journal   est   assurée  par  trois   Comités  :    belge,  français   et   suisse. 

Le  JOURNAL  DE  CHIMIE  PHYSIQUE  est  un  véritable  organe  international.  Il  publie,  en  effet,  en  même 

temps  que  la  plupart  des  travaux  de  Chimie  Physique  effectués  dans  les   laboratoires  français,    un  grand 

nombre  de  travaux,  effectués  en  particulier  en   Belgique,   Danemark,   Espagne,   Italie,   Norvège,    Pologne, 

Russie,   Suisse,   etc.. 

Les  mémoires  publiés  par  le  JOURNAL  DE  CHIMIE  PHYSIQUE 

—         ne   sont   pas   publiés   dans    d'autres   périodiques 

Le  JOURNAL  DE  CHIMIE  PHYSIQUE  est,  par  suite,  indispensable  à  tous  ceux  qui  veulent  se  tenir  au 

courant  des  progrès  de   la   Chimie  Physique  dans  ces  pays. 

Il  forme,  chaque  année,  un  volume  de  plus  de  500  pages  contenant,  en  dehors  des  mémoires  originaux,  une 

Revue  des  Périodiques  et  un  Index  bibliographique  très  complet. 

PRIX     DE     L'ABONNEMENT 

Membres  de  la  Société  de  Chimie  Physique.  50fr.  françiis  |  Abonnés  ordinaires 80  fr.  français 

Adresser  toutes  les  demandes  au  Rédacteur  en  chef  :  M.  C.  MARIE,  Docteur  es  Sciences,  9,  rue  de  Bagneux,  PARIS  (6e) 

ENVOIS    DE    SPÉCIMENS    SUR    DEMANDE 
TABLES  DÉCENNALES  DES  MATIÈRES  des  Tomes  XI  à  XX  (1913  à  1923i 

LE   JOURNAL   DE    PHYSIQUE   et  LE  RADIUM 

Publication  de  la  Société  française  de  Physique 

RÉUNISSANT 

JOURNAL  DE  PHYSIQUE  PURE  ET  APPLIQUÉE  LE  RADIUM  (radioactivité,  radiations,  ionisation» 

Fondé  eu  1872  par  Ch.  D'ALMEIDA  Fondé  en   1404,  par  Jacques  DANNE 

Directeur  scientifique  :  P.LANGEVIN.  professeur  au  Collège  de  France    —   Directeur  administratif  :  J.BLONDIN,  agrégé  de  l'UniveraiU 

Secrétaire  de  la  rédaction  :  L.  BRILLOUIN,  agrégé  de  l'Université 

REVUE   MENSUELLE 

RÉDACTION  :  10,  rue  Vauquelin,  PARIS  (ve)    —    ADMINISTRATION  :  12,  place  de  Laborde,  PARIS  (viue; 

LE  NUMÉRO  (64  à  96  pages),  8  fr.     -    ABONNEMENTS  D  UN  AN  :    France,  65  fr.  ;  Étranger,  80  fr. 
Pour  l'année  1920,  de  juillet  à  décembre,  les  6  numéros  :  France,  30  fr.  ;  Étranger,  40  fr. 


REVUE  GÉNÉRALE  DE  L'ÉLECTRICITÉ 

Organe  de  l'Union  des  Syndicats  de  l'Électricité 

RÉUNISSANT 

LA  REVUE  ÉLECTRIQUE   1904-1916  LA  LUMIÈRE  ÉLECTRIQUE    1879-1916 

Directeur  :     J.    BLONDIN,    Agrégé   de    l'Université 

REVUE    HEBDOMADAIRE 

RÉDACTION    &    ADMINISTRATION:     12,    Place    de    Lahorde,     PARIS    (vme).    —    Téiéph.  :  wagram  90-34 
LE  NUMÉRO  (56  à  80  pages  de  texte),  3  fr.  -  ABONNEMENTS  D'UN  AN  :   France,  75  fr.  ;  Étranger,  150  fr. 


=  HELVETICA  CHÏMICA  ACTA  — - 

Les  HELVETICA  CHIMIGA  ACTA,  fondés  en  1918,  publient  dans  l'une  des  trois  langues 
nationales  les  résultats  principaux  des  recherches  de  Chimie  pure  faites  en  Suisse.  Les 
HELVETICA  CHIMICA  ACTA  sont  la  propriété  de  la  Société  suisse  de  Chimie,  et  parais- 
sent chaque  année  en  6-8  fascicules,  que  les  membres  ordinaires  de  la  Société  reçoivent  sans 
autres  frais. 


Pour  faire  partie  de  ta  Société 
suisse  de  Chimie,  s'adresser  à 
M.  le  D'  Max  Jetzer,  Bu- 
reau administratif  de  la  Société, 
j5,  Margarethenslrasse,  Bâle, 
Suisse. 


La  cotisation  annuelle  des  membres 
ordinaires  est  fixée  à  20  fr.  pour 
ta  Suisse  et  24  fr.  pour  l'étranger. 


Tous  les  versements  doivent  être 
adressés  au  trésorier  de  la 
Société,  M.  le  D'  G.  Engi, 
Directeur  de  la  Société  pour 
l'industrie  chimique  à  Bâle, 
Bâle. 


Pour  les  non-membres,  le  prix  annuel  est  de    fr.  30,  port  en  plus 
Adresser  les  commandes  à  la  maison  d'édition  GEORG  et  C°,  a  Bâle. 
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la  Société  de  Chimie  Industrielle  (Milan)  et  l'Association  Italienne  de  Chimie  Générale  et  Appliquée  (Rome), 


Elle  est  largement  répandue  dî 
on  800  paies  de 

Abonnement   Annuel    :    ÉTRANGER    100    li 


listes  de  prix- 
ITALIE    7  5  lires. 


CONTENU    : 


Mémoires  originaux  italiens  de  Chimie  Appliquée, 

Liste  de  brevets  italiens  de  Chimie, 

Chronique  des  Associations  chimiques, 

Textes  législatifs, 

Revue  des  mouvements  industriels  et  commerciaux, 


Statistique    de    la    production    et    du    commerce, 
Chronique  mensuelle  du  marché  et  liste  très  complète 

des  prix  des  produits  chimiques, 
Cours    des   valeurs   des    Sociétés   de   produits    chi- 


COMITÊ  DE  RÉDACTION 
Professeur  Guiseppe  BRUNI,  Président- 


Prof.    M.    G.    Levi.  Vice- Président.    —    Prof.    A.    Bianchi.    —    Prof.    L.    Cambi.    —    Prof. 
Prof.    R.    Lepetit.   —   Prof-   G    Levi.  Prof.   D.    Marotta.   —   Prof.   A.    Menozzi.   —    Prof. 

Prof.  N.  Parravano.  —  Prof.  F.  Scurti. 
Prof.  A.   Coppadoro,  Directeur.    —    V.     Ravizza,    Secrétaire  de  Bédi 


Capelli.    —    Dott.    G.    de    Ponti 
Molinari.    —    Prof.    R.    Oliveri. 


DIRECTION  et  ADMINISTRATION  :  Via  S.  Paolo,  10,  MILANO  (3)  Italie. 

Envoi  de  spécimens  gratuits  sur  demande. 


LE  RECUEIL  DES  TRAVAUX  CHIMIQUES  DES  PAYS-BAS 

fondé  en  1882  et  publié  depuis  1920  par  la  Société  chimique  néerlandaise,  fait  paraître  des  travaux 
originaux    scientifiques    dans   l'une    des    trois    langues    :    français,    anglais,    allemand   au   choix   de   l'auteur. 

Il  comporte  annuellement  un  volume  de  950  pages  environ  (en  1923  plus  de  1100  pages).  Le 
prix   de   l'abonnement,    port   compris,    est   de    16.50    florins    pour   l'étranger. 

Rédaction  :  MM.  A.-H.-W.  Aten,  J.-J.  Blanksma,  J.  Boeseken,  A.- F.  Holleman,  W.-P.  Jorissen, 
H.-R.  Kruyt,  P.-A.  Meerburg,  P.-J.  Montagne,  W.  Reinders,  P.  van  Romburgh,  F.-E.-C.  Scheffer, 
N.    Schoorl,    F.-A.-H.    Schreinemakers. 


les    abonnements. 


s'adresser    au    secrétaire    de    la     Société,    M.    A.-D.     DONK,     Docteur    es    sciences, 
HAARLEM    {Hollande),    100    Verspronckweg. 


BULLETIN  deu  SOCIÉTÉ 
CHIMIQUE  de  FRANCE 

1  2  numéros  par  an 
formant  2  volumes 

I.   Mémoires  originaux    ::   ::  :: 
II.   Documentation  scientifique 

PRIX  DE  L'ABONNEMENT  : 
France  :   110   fr.     —    Etranger  130   fr. 

ADMINISTRATION: 

44,   rue  de  Rennes,   PARIS   (vf) 

BULLETIN  deu  SOCIÉTÉ 
de  CHIMIE  BIOLOGIQUE 

Rédacteur  en  chef:  M.  BRIDEL 
2,  rue  Ambroise-Paré,  PARIS  (xe) 

"Bulletin  mensuel  comprenant  les 
Comptes  rendus    des    séances    et 
publiant  les  mémoires  de  Chimie 

PRIX  DE  L'ABONNEMENT: 
France,  30  fr.  par  an  ;  Étranger,  40  fr.  par  an 

Le  "CHEMISCH  WEEKBLAD"  et  son  annexe  "CHEMIE  EN  INDUSTRIE" 

comportent  annuellement  un  volume  de  1000  pages  environ.  Outre  des  publications  originales  de  toute  sorte,  chaque 
numéro  contient  des  résumés  et  aperçus  divers.  Les  mémoires  concernant  les  domaines  techniques  de  la  Chimie,  des 
biographies,  etc.,  y  sont  également  insérés.  Quant  à  la  rubrique  des  livres,  elle  a  pris  une  telle  extension  que  le  nombre 
des  ouvrages  analysés  s'élève  annuellement  à  600  environ. 

Or,  comme  ceux-ci  y  sont  mentionnés  avec  détail  I  titre  complet,  nombre  de  pages,  année,  édition  et  prix),  cette 
rubrique  n'est  pas  sans  présenter  un  grand  intérêt  pour  ceux  auxquels  la  langue  néerlandaise  n'est  pas  familière. 
Rédacteur  en  chef  M.  W.-P.  JORISSEN,  Docteur  es  sciences,  Leiden  (Hollande i,  11,  Hooge  Rijndijk 

La  rubrique  des  annonces  offre  aux  industries   chimiques  étrangères  le  moyen  d'entrer  en  relation    avec  les 
maisons  de  vente  néerlandaises. 

Le  prix  de  T abonnement  est  de  12  florins  par  an.  —  Abonnements  et  annonces  :  s'adresser  à  D.-B.  CENTEN'S, 
Uitgevers-Maatschappij,  Amsterdam,  115,  O.  Z.  Voorburgwal. 
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ORGANE  OFFICIEL  DE  LA    SOCIÉTÉ  DE    CHIMIE  INDUSTRIELLE 

le  périodique  le  mieux 
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des  multiples  industries 
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..  ..  Sa  publicité  permet 
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APPELL  (Pierre),  Secrétaire  Général  de  l'Office  central 
de  Chaulle  rationnelle.  —  Les  économiesde  combustibies. 
Conduite  rationnelle  des  foyers.  [Encyclopédie  Léauté, 
2e  série).  Un  volume  in  S  i  23- 17, 3)  de  xiv  S42  pages,  avec 
72  figures;  1923 17  fr. 

AUBERT  (M.).  Chef  destiavaux  pratiques  à  la  Faculté 
des  Sciences  de  Paris.  —  Les  combustibles  liquides  et  le 
problème  du  carburant  national  (Encyclopédie  Léauté, 
ie  série).  Préface  de  Paul  Sahatikr,  membre  de  l'Insti- 
tut. Un  volume  in-8  de  xv-368  pages,  avec  60  figures 
dans  le  texte;   ,924 ' 24  fr. 

BAVINK  (Bernard).  —  L'Atomistique.  Exposé  élémen- 
taire suivi  de  la  démonstration  des  principales  formules 
et  traduit  par  M.  Andrk  Juliard,  avec  une  préface  de 
M.  Marcel  Boll,  docteur  es  sciences.  Un  volume  in-8 
raisin  (25-iô)  de  1  32  pages  et  figures  ;  1923 1  2  fr. 

BETHMANN  iHugo),  Ingénieur,  Professeur  de  cons- 
truction de  machine-  à  l'École  Technique  d'Altenbourg. 
Les  appareils  de  levage.  Manuel  théorique  et  pratique  pour 
l'étude  et  la  constructton.  Traduit  de  l'allemand  d'après 
la  :'  édition;   1925 80  fr. 

CONDUCHÈ  (Auguste),  Professeur  à  la  Faculté  des 
Sciences  de  Rennes  (Encyclopédie  Léauté,  2"  série).  — 
Les  progrès  de  la  métallurgie  du  cuivre.  Un  volume  in-8 
de  xvi-254  pages,  avec  26  figures;  192- 14  fr. 

DAMIENS  (A),  Docteur  es  sciences,  Professeur  aarégé 
à  la  Faculté  de  Pharmacie  de  Paris.  —  Les  Isotopes.  Pré- 
face de.).  Pihhin.  Professeur  à  la  Faculté  des  Sciences 
de  Pans.  Un   volume   in-8   (aS-iô)   de   118   pages  et   33 

DARMOIS(E.),  Professeur  à  la  Faculté  des  Sciences  de 
Nancy.  —  L'éclairage.  Solutions  modernes  des  problèmes 
d'éclairage    industriel.    {Encyclopédie    Léauté    •>■   série.) 


Préface    de    M.    A.    Bi.ondkl,    Membre  de  l'Institut.    Un 

DUCLAUX  (J.),  Chef  de  Laboratoire  a  l'Institut  Pasteur. 

—  Les  Colloïdes.   Ouvrage   couronné  par    l'Académie  des 

in-8  avec  figures  dans  le  texte  ;   1925 1  5  fr. 

LEDEBUR  (A.),  Professeur  à  l'Académie  des  Mines  de 
Freiberg-  (Saxe).  —  Traité  de  Technologie  mécanique 
métallurgique.  Traduit  sur  la  2°  édition  allemande  par 
G.  HuMBfcRT,  Ingénieur  en  chef  des  Ponts  et  Chaussées, 
et  un  Appendice  sur  la  sécurité  des  ouvriers  dans  le  tra- 
vail, par  M.  Joi.y.  In-8  (2Ï-16)  de  iv-740  pages,  avec 
729  figures;   1923 5o  fr. 

OSTWALD  (Wo),  Professeur  à  l'Université  de  Leipzig. 

—  Manipulations  de  Chimie  colloïdale,  en   collaboration 

avec  P.  Wolski  et  A.  Kulm.  Traduit  de  la  4»  édition 
allemande  avec  la  permission  de  l'auteur,  par  Edmond 
Vellinger,  Professeur  à  l'Institut  de  Chimie  de  Stras- 
bourg. In-8  carré  (23-14)  de  202  pages  avec  21  figures; 
<<>24 ' 'ofr. 

PIERNET  (M.E.),  Ingénieur  diplômé  de  l'Institut  élec- 
trotechnique et  de  mécanique  appliquée  de  Nancy,  Licen- 
cié es  sciences,  Ingénieur  à  la  Compagnie  française 
Thomson -Houston,  —  Théorie  générale  sur  les  courants 
alternatifs  (1"  Fascicule*.  Préface  par  A.  Mauduit,  Pro- 
fesseur d'élecirotechnique  a  la  Faculté  des  Sciences  de 
Nancy.  In-8  (22-16)  de  100  pages,  avec  60  figures; 
'924 ' 12  fr. 

ROCASOLANO  (Antonio  de  Qregorio),  Professeur  à  la 
Faculté  des  Sciences  de  Saragosse.  —  Eléments  de 
Chimie—  Physique  colloïdale.  (Collection  Scienlia.  n°  37). 
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